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SUMMARY  OF  SYNOPTIC  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  (MONTHLY  AND  ANNUAL) 


Table  10  - Percentage  Frequency  of  Celling  Heights 

(feet,  NH  >4/8)  and  Occurrence  of  NH  <5/8  by  Hour 
(GMT). 
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WAVE  HEIGHT  (from  source  decks  128  and  116) 


PfcftiQC:  (PRlMARi)  1926-1973 
(OVCR-ALLI  1647-1973 


January 
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t*6LE  l 


AREA  0001  AZORES 

37. 9N  26. 6W 


PERCENT  ERfyUENCV  Of  wEAT^R  OCCURRENCE  BY  Ml  WO  DIRECTION 


PRECIPITATION  T YPp  OTHER  MEATHER  PHENOMENA 


MNO  01R 

RAIU 

RAIN 

DRZL 

FKZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FOG 

FOG  WU 

SMOKE 

SPRAT 

NO 

SHWR 

PCPN 

PR7N 

OB  TIME 

HOUP 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWC 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

9.7 

2.2 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.2 

7.B 

.0 

.3 

.0 

.3 

.7 

61.6 

NE 

J.t> 

1.6 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

6.0 

.6 

.9 

.0 

.1 

.0 

62.5 

E 

6.6 

3.3 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

5.2 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

61.9 

SE 

5.5 

2.6 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.1 

5.2 

.1 

1.1 

.0 

1.2 

.0 

62.9 

S 

5.0 

5.1 

5.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.1 

6.0 

.7 

2.9 

.0 

2.1 

.0 

75.9 

SW 

5.5 

9. A 

9.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

13.2 

5.0 

1.0 

1.1 

.0 

1.1 

.0 

78. 0 

M 

2.9 

9.2 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

6.2 

1.0 

.5 

.0 

.9 

.0 

S2. 2 

NW 

2.9 

2.3 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

7.0 

.5 

.2 

.0 

.5 

.1 

85.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TOT  PCT 

9.5 

3.3 

3.9 

.0 

.0 

• 0 

* 

10.7 

5.9 

.6 

1.1 

.0 

.9 

.1 

SO. 8 

TOT  OBS:  2 953 


table  ? 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
PRECIPITATION  T YPp  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

SnPW 

QTMPr 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

thor 

EqG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(&MT) 

SHWR 

PCPN 

ERZn 

OB  Time 

hour 

LTNG 

WU 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

O0C03 

3.5 

2.7 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

6.2 

1.2 

.6 

.0 

.7 

.1 

81.8 

06C09 

5.2 

3.3 

9.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12.3 

9.2 

1.5 

1.2 

.0 

1.6 

.1 

T9. 4 

12C15 

9.6 

3.1 

2.8 

.0 

.0 

• 0 

.1 

10.1 

6.4 

.1 

.9 

.0 

.6 

.0 

81.9 

18121 

3.3 

3.9 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.3 

6.5 

.0 

1.8 

.0 

.5 

.0 

00.9 

TQT  PCT 

9.3 

3.3 

3.3 

.0 

.0 

• 0 

* 

10.6 

5.8 

.7 

1.1 

.0 

.9 

.1 

61.0 

TJT  OBS : 2995 


table  9 

PERCENTAGE  FRFQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  by  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 


WND  01R 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*T 

48* 

TOTAL 

PCT 

OBS 

ereq 

N 

.4 

2.5 

2.6 

1.5 

.4 

.1 

7.5 

NE 

.2 

2.3 

2.4 

1.0 

.3 

.0 

6.2 

E 

.3 

2.5 

2.9 

1.2 

.3 

.0 

7.2 

SE 

.2 

3.4 

4.0 

1.5 

.4 

• 

9.6 

S 

.5 

4.5 

6.5 

4.1 

.8 

• 

16.5 

sw 

.4 

5.3 

8.8 

5.3 

.9 

• 

20.8 

w 

.4 

4.1 

7.9 

4.5 

1.2 

.1 

18.2 

NW 

.2 

3.9 

4.9 

2.9 

.7 

.1 

12.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

1.2 

TUT  OBS 

169 

1280 

1801 

991 

22« 

).9 

4488 

TQT  PCT 

3.8 

28.5 

40.1 

22.1 

5.1 

.4 

100.0 

HOUR  (GMT) 


MEAN 

SPD 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

16.1 

8.0 

8.4 

7.7 

4.3 

8.1 

8.0 

6.7 

8.5 

15.1 

5.9 

7.2 

6.6 

5.4 

5.6 

5.5 

6.4 

7.3 

14.9 

5.3 

7.3 

6.3 

8.7 

6.9 

9.6 

7.3 

10.2 

15.3 

9.0 

9.5 

7.7 

13.7 

9 . B 

13.6 

8.5 

9.6 

17.0 

16.6 

12.7 

16.1 

20.7 

16.1 

17.4 

17.0 

15.1 

17.2 

21.1 

23.8 

22.9 

19.1 

20.7 

19.6 

18.8 

20.2 

18.2 

20.4 

16.6 

18.2 

16.3 

19.4 

14.8 

19.6 

15.1 

17.0 

12.3 

12.6 

13.1 

11.0 

12.8 

11.0 

14.5 

11.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

2.0 

1.3 

.9 

.5 

.6 

1.2 

2.4 

16.6 

657 

304 

901 

326 

728 

354 

881 

337 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  BA 


WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

•o 

• 

o 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

1.4 

2.6 

2.5 

.7 

.2 

7.5 

16.1 

8.1 

6.8 

8.1 

7.2 

NE 

1.0 

2.» 

I .6 

.7 

• 1 

6.2 

15.1 

6.3 

6.3 

5.6 

6.6 

E 

1.4 

3.1 

2.0 

.7 

• 1 

7.2 

14.9 

5.9 

6.9 

7.8 

8.1 

SE 

1.5 

4.4 

2.7 

.8 

• 1 

9.6 

15.3 

9.2 

9.3 

11.0 

8.8 

S 

2.3 

6.3 

5.5 

2.2 

• 2 

16.5 

17.0 

15.4 

17.3 

16.6 

16.5 

SW 

2.3 

8.1 

7,4 

2.8 

• 2 

20.8 

17.2 

21.9 

21.9 

20.3 

19.2 

w 

1.8 

7.0 

6.4 

2.5 

.5 

16.2 

18.2 

19.2 

17.7 

17.9 

18.3 

NW 

1.5 

5.6 

3.9 

1.5 

.3 

12.7 

17.0 

12.4 

12.5 

12.2 

13.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

1.2 

.0 

1.7 

1.2 

.6 

1.6 

TOT  OBS 

645 

1791 

1437 

541 

74 

4488 

16.6 

961 

1227 

1082 

1218 

TOT  PCT 

14.4 

39.9 

32.0 

12.1 

1.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PAGE  001 
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JANUARY 


AR£A  0001  A20RFS 

37. 9N  26.6* 


PERCENT*GE  FREQUENCY  OF  W]N0  SPEED  BY  HQUR  ( CHT ) 


HQUR 

CALM 

1-3 

4-10 

wInq 

11-21 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00403 

1.7 

1.6 

29.0 

42.1 

20.7 

4.3 

.4 

16.3 

100.0 

961 

064  0« 

1.2 

2.8 

30.6 

40.3 

19.4 

5.1 

.6 

16.1 

100.0 

1227 

12413 

.6 

3.2 

2 7.9 

40.3 

23.3 

4.3 

.5 

16.8 

100.0 

1082 

18421 

1.6 

2.4 

26.4 

38.3 

24. R 

6.2 

.2 

17.0 

100.0 

1218 

TOT 

56 

113 

12«0 

1801 

991 

22B 

19 

16.6 

4488 

PCT 

1.2 

2.3 

28 . 5 

40.1 

22.1 

5.1 

.4 

100.0 

PC  T FR^Q  oh  TOT  A-  CLOUD  AMOUNT  ( £ t GHT ) 
BY  MIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/6 ) 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/B  BY  MlNO  DIRECTION 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 4 

total 

MEAN 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

N 

.9 

2.1 

2,® 

08SC0 

1.3 

OSS 

COVER 

3.1 

149 

• 

299 

• 

599 

.1 

999 

.6 

1999 

1.7 

3499 

.9 

4999 

.3 

6499 

.1 

7999 

• 

• 

ANY  HGT 
3.8 

ME 

.6 

1.4 

2.6 

1.7 

5.6 

• 

• 

.3 

.6 

1.0 

.7 

.4 

.1 

.0 

.1 

2.9 

E 

.6 

1.8 

1.7 

2.3 

4.6 

.0 

.0 

.3 

.7 

1.1 

.7 

.3 

.1 

* 

• 

3.1 

SE 

1.4 

1.0 

2.9 

2.7 

5.7 

.1 

• 

.3 

1.1 

1 .6 

.9 

.5 

.1 

• 

* 

3.4 

S 

2.0 

2.2 

6.2 

6.2 

4.9 

.1 

.3 

.8 

2.8 

3.2 

1.5 

.7 

.1 

.0 

.1 

7.1 

SW 

2.9 

2.7 

6.5 

7.0 

3.7 

.1 

.1 

.8 

3.0 

3.9 

1 .4 

.4 

.1 

.1 

.2 

9.1 

M 

4.2 

4.9 

6.4 

5.4 

3.0 

.1 

.1 

.5 

2.6 

3.4 

1.6 

.5 

.3 

.1 

.2 

11.6 

NM 

2.1 

3.7 

5.6 

3.0 

3.1 

.1 

.0 

.2 

1.3 

3.0 

1.6 

.4 

.2 

.0 

• 

7.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.2 

.3 

.1 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.7 

TOT  OBS 

346 

461 

808 

686 

2301 

3.4 

13 

14 

73 

293 

433 

213 

81 

24 

6 

18 

1131 

TCT  PCT 

15.0 

20.0 

35.1 

29.8 

100.0 

.6 

.6 

3.2 

12.  f 

18.9 

9.3 

3.3 

1.0 

.3 

.8 

49.2 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANFOUS  OCCURRENCE 
OF  CETLTNG  HEIGHT  (NM  >4/8)  ANO  VSfiY  (NM) 


CEILING 

- OR 

■ OR 

> OR 

VSBY  (NM) 

> OR 

> OR 

• OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

OR 

>6500 

,9 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

OR 

>3000 

1.8 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

OR 

>3500 

4.5 

5.6 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

OR 

>2000 

11,8 

14,6 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

Or 

>1000 

24.9 

33.0 

33.8 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

OR 

>600 

32.0 

44.4 

46.4 

*6.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

OR 

>300 

32.9 

46.9 

49.4 

49.7 

49.7 

49.7 

49.8 

49.8 

OR 

>150 

33.0 

47.3 

50.0 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

OR 

> 0 

33.3 

*7.7 

30.5 

50.8 

50.8 

50.8 

51.0 

51.0 

total 

773 

1107 

1170 

1178 

1179 

1179 

1182 

1182 

TqTaL  NUMBER  OF  OBS: 


PCT  FREQ  NH  <5/8: 


percentage  frEq  qf  low  clouds  (fighths) 


total 

8 OBSC0  OBS 


5.3  8.1  10.7  12.6  11.5  8.5  11.2  9.7  22.2 
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ffcRIOO:  (PRIMARY) 

1921-197* 

AREA 

0001  AZORES 

(UvER-alL) 

liST-HTj 

T All E 8 

37. 9N 

PERCENT 

FRpO 

OF  WlNO 

DIRECTION 

vs  OCCURRENCE 

OR  NON- OCCURRENCE 

OF 

Precipitation  witm  varying 

VALUES  CF 

VISIBILITY 

v SI  * 

N 

NE 

E 

SP 

S 

Sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAt 

(KM ) 

PCR 

.0 

.0 

.0 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.1 

.0 

.o 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.0 

.1 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1  NO  PCR 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  ft 

.0 

.0 

A 

• 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.4 

1<2 

NO  P(.P 

.0 

.0 

• 

.0 

A 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  \ 

.0 

.0 

• 

.0 

.2 

.2 

A 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.1 

• 

.1 

.2 

,7 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.9 

2<5 

NO  PCP 

.1 

• 

,7 

.7 

, A 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

2.1 

TOT  t 

• 2 

• 1 

.7 

.4 

1.2 

.9 

•7 

.2 

.0 

.0 

4.1 

PCP 

.3 

.3 

.7 

.4 

,9 

1.6 

1.1 

.4 

.0 

.0 

5.6 

5<10 

HC  PC P 

.9 

,7 

1.7 

2.0 

A. 3 

4.0 

3.3 

1.8 

.0 

.0 

18.7 

TOT  % 

1.2 

1.0 

2.7 

7.4 

5.3 

3.5 

4.  A 

2.2 

.0 

.0 

24. 3 

PCP 

.3 

.? 

.2 

.2 

.3 

.4 

.3 

.0 

.0 

2.6 

10* 

NO  PCP 

3.6 

A. 7 

*.n 

A. A 

10. 1 

13.0 

1a!2 

10.3 

.0 

.8 

67.8 

TOT  I 

5.9 

A. A 

*.7 

A. 7 

10. A 

13.4 

14.7 

10.3 

.0 

.8 

70.4 

TOT  ORS 
T0T  PCT 

7.2 

5.7 

7.0 

8.6 

17. A 

20.2 

19.9 

13.0 

.0 

.8 

100.0 

2949 

t 


TABLE  9 

PFRCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  *!NO  SPEED 


WITH  varying 


VSBY 

$pd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

(NM) 

RTs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.1 

.0 

A 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

22a 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

tot  X 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

11-21 

.0 

.0 

A 

A 

.1 

22a 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

tot  ft 

.0 

.0 

.1 

A 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

.0 

A 

A 

A 

A 

11-21 

A 

A 

.0 

.0 

A 

22a 

A 

A 

.1 

A 

.1 

tot  * 

A 

.1 

.1 

A 

.2 

0-3 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

2<3 

4-10 

.1 

• 1 

.1 

.1 

.1 

11-21 

.1 

A 

.2 

.2 

.4 

22a 

.1 

A 

.2 

.2 

.6 

TOT  X 

.2 

.1 

.5 

.5 

1.1 

0-3 

.0 

A 

* 

• 

A 

5<10 

4-10 

.3 

.4 

.5 

.5 

.8 

11-21 

.4 

.4 

1.0 

.8 

1.8 

22a 

.5 

.4 

.8 

.8 

2.0 

TOT  * 

1.2 

1.2 

2.3 

2.2 

4.7 

0-3 

.4 

.1 

.3 

.1 

.4 

10a 

4-10 

2.1 

1.8 

1.9 

2.5 

3.6 

11-21 

2.2 

2.0 

1.5 

2.7 

4.2 

22a 

1.1 

.7 

.6 

.6 

2.2 

TOT  * 

5.7 

4.6 

4.3 

6.0 

10.5 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

7.2 

6.1 

7.3 

8.8 

16.7 

VALUES  OF  VISIBILITY 

SN  W NW  VAR  CALM  PCT  TqTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .1 

.0  * .0  .0  .1 

* .0  .0  .0  .1 

* * .0  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

• • .0  .0  .1 

• * .0  .0  .2 

.1  .0  * .0  .2 

.1  .1  * .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

• .0  • .0  .1 

• .1  .1  .0  .2 

.2  .1  .0  .0  .6 

.3  .2  .1  .0  .0  1.0 

.0  .0  * .0  • .1 

.1  .1  .1  .0  .7 

•A  .2  .1  .0  1.6 

.7  . A .1  .0  2. A 

1.2  .8  .3  .0  * A. 8 

.1  * .0  .0  ,1  .3 

.9  .5  .5  .0  A. 5 

2.5  1.7  .7  .0  9.3 

2.3  2.1  1.0  .0  9.8 

5.8  A. 3 2.2  .0  .1  2A.0 

.3  .A  .1  .0  1.0  3.1 

A. 1 3.2  3.0  .0  22.3 

6.1  6.5  A. A .0  29.6 

2.9  3.7  2.6  .0  1A.6 

13. A 13.8  lo.2  .0  1.0  69.5 

3627 

20.8  19.2  12.8  .0  1.2  100.0 
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face  003 


JANUARY 


PERIOD!  (PRIMARY ) 1928-1973  AREA  0001  AZURES 

(UVER-AlO  1837.197)  TABLE  10  37. 9N  26.6* 

PERCENT  TAPQOENCY  OF  CEILING  HF I GMT  j (FgfT.NH  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  M0UK 


HOUR 

000 

190 

300 

000 

1000 

2000 

35OO 

5000 

63OO 

8000« 

total 

NH  <3/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

399 

999 

1999 

4499 

4999 

64<»9 

7999 

ANY  HOT 

063 

O0C03 

.4 

.4 

2.7 

10.6 

16.4 

7.7 

3.3 

1.3 

.0 

l.l 

40.2 

33.8 

946 

06(09 

.7 

.7 

2.1 

12.4 

19.7 

7.0 

2.0 

.7 

.2 

.9 

47.B 

52.2 

563 

12(19 

.7 

.3 

2.0 

13.2 

17.0 

10.2 

3.8 

.9 

.0 

.9 

90.2 

49.8 

697 

18(21 

.3 

1.2 

4.1 

12.0 

19.3 

10.1 

4.8 

1.2 

.3 

• 2 

94.1 

43.9 

580 

TOT 

13 

13 

73 

294 

442 

214 

84 

24 

7 

18 

1184 

1200 

2384 

PCT 

.3 

.0 

3.1 

12.3 

1 R . 9 

9.0 

3.9 

1.0 

.3 

.8 

49.7 

30.3 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  P(T  FREU  OF  RANOFo  OF  VSBY  (NN)  ANO/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSb*  (NM)  py  hPuR  CFIlING  HGT  (FEET/NN  >4/8)#bY  MOuR 


HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<3 

5<10 

104 

TOTAL 

DBS 

hour 

(GMT, 

<150 

<90YD 

<600 

<1 

<1000 

<3 

10004 

An054 

NH  <3/8 
AND  54 

total 

oes 

00(03 

.2 

• 1 

.6 

3.7 

20.3 

74.9 

816 

00(07 

.4 

3.0 

16.1 

32.6 

51.2 

327 

06(09 

.2 

.1 

1.3 

4.0 

2*.l 

*8.3 

957 

06(09 

.7 

4.4 

16.3 

31.5 

50.2 

542 

12(19 

.9 

• 4 

.8 

4.4 

22.4 

71  • 3 

943 

12(19 

.7 

3.9 

16.4 

3(2.9 

48.7 

673 

16(21 

.3 

1.2 

1.2 

6.6 

/ft . R 

64.0 

932 

18(21 

.3 

5.9 

20.3 

34.6 

44.7 

375 

TOT 

12 

17 

36 

173 

B84 

P 54  8 

3670 

TOT 

13 

103 

426 

703 

1128 

2319 

PCT 

.3 

.3 

1.0 

4.7 

2*.l 

49.4 

100.0 

PCT 

.6 

4.4 

16.4 

33.0 

48.6 

100.0 

TABLE  13  TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMTOITY  BY  TFhP  PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  T£HP 

TOTAL  pct 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

DBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

M 

NN 

VAR 

CALM 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

,0 

2 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

5 

.2 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

63/69 

.0 

.0 

.0 

.4 

.7 

1.7 

3.2 

2.3 

214 

8.6 

.2 

. i 

.3 

.9 

2.4 

2.5 

1.6 

.5 

.0 

.0 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.6 

5.8 

11.8 

21.3 

16.3 

1425 

57.2 

2.4 

2.0 

4.3 

5.7 

11.6 

19.2 

11.9 

9.9 

.0 

.5 

55/59 

.0 

.0 

.2 

2.1 

6.3 

9.1 

8.3 

*.9 

770 

30,9 

3.7 

3.4 

2.2 

1.5 

2.B 

3.7 

6.6 

6.7 

.0 

.3 

50/54 

.0 

.0 

.1 

.2 

.4 

1.0 

1.1 

.2 

74 

3.0 

• 8 

.3 

• 

• 

.0 

.1 

.8 

.8 

.0 

.0 

43/49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

3 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

total 

0 

0 

9 

109 

331 

596 

85? 

396 

2493 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.4 

4. 4 

13.3 

23.9 

36.2 

23.9 

7.3 

5.8 

6.8 

8.3 

16.8 

20.6 

20.6 

13.0 

.0 

.8 

table  is  table  16 


MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  TEMP  (DEG  F)  RY  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M f N 

MFAN 

total 

PBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

mean 

TOTAL 

DBS 

00(03 

68 

66 

69 

60 

55 

32 

4* 

59.9 

947 

00(03 

.0 

3.9 

12.9 

29.2 

32.7 

26.8 

82 

590 

06(09 

70 

66 

69 

60 

55 

52 

50 

60.  n 

1221 

06(09 

.0 

3.4 

11.9 

23.1 

37.8 

23.9 

82 

691 

12(15 

77 

69 

66 

62 

56 

52 

49 

61.* 

1067 

12(15 

.0 

6.1 

13.6 

29.3 

33.3 

22.8 

80 

676 

18(21 

72 

68 

65 

61 

55 

51 

49 

60.9 

1202 

18(21 

.0 

5.3 

19.9 

29.9 

33.0 

22.3 

80 

618 

TOT 

77 

68 

65 

61 

55 

52 

49 

60.6 

4437 

TOT 

0 

119 

333 

606 

869 

603 

81 

2525 

PAGE  00* 


JANUARY 


PEMOO:  (PRlHARr)  1928-1973  AREA  0001  AZORES 

(QVER-All.)  1857-1973  TABLE  17  J7.9N  26. OH 

PC 7 FREQ  UF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F>  And  The  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  d»ffe»encf  (OFG  F) 


AIR-SEA 

4* 

33 

57 

61 

63 

69 

73 

77 

TOT 

H 

HU 

T HP  OIF 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

FQG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

• 

• 

6 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

.0 

.0 

21 

.0 

.8 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.9 

5 

.0 

.0 

• 

.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

36 

.0 

1.3 

4 

.0 

.4 

1.3 

1.0 

.1 

.0 

.0 

77 

.0 

2.9 

3 

.0 

• 

.2 

3.1 

1.6 

.0 

.0 

.0 

131 

.1 

4.8 

2 

.0 

.0 

1.0 

6.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

235 

• 

8.7 

1 

.0 

• 

1.6 

9.8 

1.2 

• 0 

.0 

.0 

338 

.2 

12.4 

0 

.0 

.1 

4.7 

9.7 

.7 

.0 

.0 

.0 

407 

.3 

14.9 

-1 

.0 

.3 

6.6 

6.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

361 

.2 

13.2 

-2 

.0 

.4 

7.3 

4.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

318 

.2 

11.7 

-3 

.0 

.7 

4.8 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

211 

.1 

7.8 

-4 

.0 

1.3 

4.1 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

175 

.0 

6.5 

-5 

• 

1.4 

2.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

124 

.0 

4.6 

-6 

.1 

1.6 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

91 

.0 

3.4 

-7/-A 

.2 

1.8 

1.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

82 

.0 

3.1 

-9/-10 

.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

1.1 

-11/-13 

.1 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.5 

-14/-16 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

TOTAL 

2*» 

231 

993 

1207 

208 

15 

l 

1 

2683 

29 

2654 

*ct 

.9 

8.6 

37.1 

45.0 

7.8 

.6 

• 

• 

100.0 

1.1 

98.9 

PER  100  s (OVER-AIL)  1963-1973 


N 

HOT  1-3  4-10  11-21  22- 

<1  .2  .2  .0 

1-2  .1  .6  .2 

3-4  .0  .4  .4 

5-6  .0  .1  .7 

7 .0  .0  .4 

8-9  .0  .0  .2 

10-11  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  .0 

17-19  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .3  1.3  2.1 


table 

PCT  FREO  OF  wtND  SPFeO  UTS)  AND 


33  34-47  48*  PCT 

.0  .0  .0  .4 

.0  .0  .0  .9 

.2  .0  .0  l.I 

.7  .0  .0  1.5 

.2  .0  .0  .7 

.1  .0  .0  .4 

.0  .0  .0  .0 

.2  .0  .0  .? 

.2  .2  .0  .4 

.0  .0  ,0  .0 

.1  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.7  .2  .0  3.6 


18 

direction  versus  sea  heights  cft> 
ne 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

* .2  .0  .0  .0 

.0  .7  .2  .0  .0 

.0  .4  .8  ♦ .0 

.0  .0  .5  .2  .0 

.0  .0  .4  .2  .1 

.0  .0  .1  .2  .1 

.0  .0  .1  .2  .0 

.0  .0  .0  .1  .0 

.0  .0  .0  .1  .4 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

* 1.3  2.1  1.0  .6 


48* 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


PCT 

.2 

.9 

1.2 

.6 

.7 

.4 

.3 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 


E 

HGT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT 

<1  .3  .2  .0  .0  .0  .0  .5 

1-2  .0  .5  .4  .0  .0  .0  .9 

3-4  .0  .2  .5  .1  .0  .0  .7 

5-6  .0  .0  .4  .3  .0  .0  .7 

7 .0  .0  .4  .3  .1  ,0  .8 

8-9  .0  .0  .1  .6  .2  .0  .9 

10-11  .0  .0  .0  .4  .1  .0  .4 

12  .0  .0  .0  .2  .0  .0  .2 

13-16  .0  .0  .0  .1  .0  .0  .1 

17-19  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .1 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87.  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .3  .9  1.8  1.9  .4  .0  5.3 


1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48.  PCT 

* .4  .0  .0  .0  .0  .4 

.0  1.1  .7  .0  .0  .0  1.8 

.0  .5  .9  * .0  .0  1.4 

.0  .3  .9  .5  .0  .0  1.8 

.0  .0  .8  .2  .1  .0  1.1 

.0  .0  *0  .2  .0  .0  .2 

.0  .0  .0  .1  .1  .0  .2 

.0  .0  .0  • .0  .0  • 

.0  .0  .0  .1  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

• 0 .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  *0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

* 2.3  3.4  1.1  .2  .0  7.1 
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TABLE  16  (CQNT) 


AREA  0001  AZORES 

37. 9N  2b, b* 


PCT  m tO  OF  M!N0  SPFEO  (KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

sw 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

46* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34*47 

46* 

PCT 

<1 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

l«* 

.1 

i.T 

1.3 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.1 

1.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-4 

• 0 

1.2 

2.2 

.7 

.6 

.0 

*.l 

.0 

.9 

2.7 

.4 

.0 

.0 

4.1 

9-6 

.0 

.4 

3.0 

1.4 

.1 

.0 

4.9 

.0 

.3 

3.2 

1.2 

.1 

.0 

4.9 

7 

.0 

.1 

1.3 

1.9 

.1 

.0 

3.6 

.1 

.0 

1.7 

2.0 

• 3 

.0 

4.1 

6-9 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.1 

.4 

1.4 

.3 

.0 

2.2 

10- 1 l 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.* 

.0 

.0 

.1 

.9 

.2 

• 0 

1.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.0 

.5 

.0 

• 0 

• 0 

.2 

• 1 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.? 

.0 

• 0 

• 1 

.4 

.1 

• 0 

.6 

17-19 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.2 

4 

.0 

.3 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.1 

23-2S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.1 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

3.7 

6.4 

6.0 

w 

.6 

.0 

It. 7 

.2 

3.3 

9.9 

6.9 

NW 

1.2 

• 1 

21.2 

mgt 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

464 

Rct 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

464 

PCT 

<1 

.1 

• 5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.0 

1.2 

1.1 

.0 

.0 

.0 

2.4 

• 

1.9 

.0 

.0 

.0 

2.) 

3-4 

.0 

2.1 

3.6 

.6 

• 0 

.0 

6.3 

.0 

1.2 

1.4 

.3 

.0 

.0 

2.9 

9-6 

.0 

.4 

2.4 

1.6 

.0 

.0 

4.6 

.0 

.2 

1.9 

.7 

.0 

.0 

2.7 

7 

.0 

.0 

1.7 

1.2 

• 7 

.0 

3.1 

.0 

.0 

.6 

1.1 

P 

.0 

2.0 

8-9 

.0 

.1 

• 6 

1.4 

.2 

.0 

7.3 

.0 

.1 

, 1 

.3 

.0 

.0 

.5 

10-li 

.0 

.0 

.4 

.9 

.9 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.2 

.7 

.0 

.0 

.9 

12 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.0 

.7 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

4 

.1 

.0 

• 1 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

p 

.0 

p 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

4.3 

10.1 

7.3 

1.7 

.0 

23.9 

• 

3.3 

9.2 

3.7 

.6 

.0 

12.8 

WIND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

1.9 

2.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.1 

1-2 

.3 

0.9 

6.0 

.0 

.0 

.0 

15.8 

3-4 

• 0 

6.* 

12.9 

2.4 

.0 

.0 

21.7 

5-6 

.0 

1.6 

13.0 

6.8 

.2 

.0 

71.6 

7 

• 1 

.3 

7.6 

7.2 

.9 

.0 

16.0 

8-9 

• 0 

• 3 

2.0 

9.3 

.7 

.0 

8.2 

10-11 

*0 

.0 

.8 

3.9 

.7 

.0 

5.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

1.7 

.6 

.0 

2.5 

13-16 

• 0 

.0 

.2 

1.9 

1.4 

.0 

3.5 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.6 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.4 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.2 

.0 

.3 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PcT 

2.2 

20.6 

42.2 

29.4 

9.5 

.1 

100. 0 

TOT 

06S 
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TABLE  19 

percent  frequency  of  wave  hfight  (Ft)  vs  *ave  period  (Seconds) 


total 

pct 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC> 

<6 

.8 

5.3 

6.7 

5.8 

2.9 

1.2 

.9 

• 2 

.5 

P 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

492 

HGT 

4 

6-7 

.1 

.4 

4.0 

6.4 

5.2 

3.0 

1.8 

1.3 

.9 

.6 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

488 

7 

6-9 

.0 

.2 

.6 

3.3 

5.1 

4.1 

2.6 

1.5 

1.9 

.2 

.3 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

418 

9 

10-11 

.0 

.2 

.3 

.9 

• 6 

2.0 

1.6 

1.3 

1.7 

.3 

.5 

.2 

.1 

P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

207 

11 

12-13 

.0 

.0 

.1 

• 6 

1.0 

.6 

.8 

• 6 

1.0 

.2 

.2 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

113 

11 

>13 

.0 

.0 

.0 

•2 

.4 

.3 

.1 

• 2 

.8 

.1 

.1 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

54 

13 

INpE  T 

1.5 

1.1 

1.6 

1.6 

1.9 

2.0 

1.6 

.7 

1.3 

.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

290 

8 

TOTAL 

46 

149 

270 

389 

397 

272 

1«2 

119 

167 

60 

36 

19 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2062 

7 

PCT 

2.3 

7.2 

13.1 

18.9 

17.3 

13.2 

8.8 

5 • t 

8.1 

1.9 

1.7 

.9 

.6 

p 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PER  100 : (PRIMARY) 

1928- 

•1973 

AREA  0001 

AZORES 

(OVER-ALL) 

1856- 

■1973 

TABLE 

l 

37. 9N  26 i 

>6W 

PERCENT 

FREQUENCY  OF 

weather 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

type 

OTHER 

weather 

phenomena 

WHO  OIR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRIG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

pcpn  at 

PcPn  past 

tmor 

FOG 

fog  wq 

smoke  spray 

NO 

SHWr 

pcpn 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

LTnG 

wo 

PCPN 

HAZE  blwg 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

past  hr 

RLwG 

SNOW 

WEA 

N 

1.7 

A. A 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.0 

6. A 

.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

62.5 

NE 

1.6 

2.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 7 

5.5 

1.0 

.1 

.0 

l.o 

.0 

67. B 

E 

3.6 

A. A 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.7 

A. 2 

.A 

.A 

.0 

.0 

.0 

86. A 

SE 

6.3 

.A 

1.8 

.0 

.0 

*0 

.0 

6. A 

6.8 

.0 

2.3 

.0 

2.9 

.0 

79.6 

S 

5.2 

3.2 

A.  2 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.6 

A. 8 

.5 

2.3 

.0 

1.5 

.0 

78.2 

sw 

5.1 

3.6 

3.9 

.0 

.0 

• 0 

• 1 

12.9 

6.3 

.9 

1.6 

.0 

.5 

• 

77.5 

w 

3.3 

2.3 

1 » A 

.0 

.0 

.0 

.2 

7.2 

6.6 

2. A 

.3 

.2 

.5 

.1 

81.1 

NW 

3.T 

3.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

.A 

7.8 

A. 6 

1.3 

.1 

.0 

• A 

.0 

66.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TOT  PC  T 

4.1 

3.0 

2.1 

.0 

.0 

• 0 

.1 

9.2 

6.2 

.9 

1.2 

• 

.6 

* 

61.6 

TOT  DBS: 

2756 

TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  dY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

rain 

rain 

DRZL 

frzg 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPn  AT 

Pcpn  past 

thdr 

fog 

Fog  wo 

SMO^E 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

ob  time 

HOUR 

LTnG 

wu 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNUW 

WEA 

00&03 

5. a 

2.3 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.0 

6.9 

2.0 

.8 

.0 

.3 

.0 

80.7 

06C09 

A. 3 

3.0 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10. A 

5.8 

1.0 

1.3 

.0 

.1 

.0 

81.3 

1 2 G 1 5 

A.  3 

A *0 

2.0 

.0 

.0 

• 0 

.A 

10.6 

7.1 

• 3 

1 . * 

.0 

1.3 

.1 

79.3 

l 8G2  1 

2.7 

2.6 

1.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

6. A 

5.3 

.5 

1.3 

.1 

1 • A 

.0 

8A.7 

TQT  pct 

A • 1 

3.0 

2.1 

.0 

.0 

• 0 

.1 

9.2 

6.2 

.9 

1.2 

• 

.6 

* 

81.6 

TOT  OdS : 2802 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

08S 

FREQ 

SPD 

N 

.2 

2.6 

3.2 

1.3 

.3 

.1 

7.7 

15. A 

7.1 

8.7 

6.0 

9.6 

7. A 

8.3 

6.8 

8.3 

NE 

.2 

2.6 

3.7 

1.0 

.2 

.0 

7.8 

1A.5 

7.5 

9.2 

8.3 

8.8 

7.8 

7.9 

8.3 

7.3 

E 

.A 

3.3 

A. 3 

1.1 

.A 

.0 

9. A 

1 A • 1 

9.2 

10.0 

8.  A 

10.1 

9.5 

11.3 

9.7 

8.7 

SE 

.A 

A. 3 

A. 5 

1.7 

.A 

• 

11.3 

1A.6 

10.3 

13.9 

12.3 

8.6 

10.7 

9.0 

11.9 

12.3 

S 

.5 

A. 2 

6. A 

2.9 

.7 

♦ 

14.7 

16.1 

16.3 

16.5 

14.1 

17.1 

13.9 

15.1 

13.5 

1 A , A 

SW 

.3 

A. A 

8.3 

4.7 

1 • A 

.1 

19.3 

18.5 

19.8 

19.2 

18.6 

17.9 

19.3 

21.0 

19.1 

20.2 

w 

.3 

3.5 

6.3 

A.  5 

1.5 

.3 

16.6 

19.7 

17.6 

1A.0 

16.7 

13.3 

19.4 

1 A • 1 

16.6 

16.7 

NW 

.3 

3.1 

A. 8 

2.8 

.9 

.2 

12.2 

18.3 

11.2 

11.5 

12.3 

11.9 

11.7 

12.3 

13.6 

11. A 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.9 

.0 

.8 

1.0 

1.3 

2.6 

.3 

.9 

.3 

.6 

TOT  OBS 

160 

1215 

1803 

865 

246 

35 

4324 

16.8 

616 

302 

860 

312 

638 

324 

942 

330 

TOT  PCT 

3.7 

28.1 

A 1 . 7 

20.0 

5.7 

.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  7A 


WINO 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

414 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

1.0 

3.6 

2.1 

.8 

.1 

7.7 

15. A 

7.6 

8. A 

7.7 

7.2 

NE 

1.2 

3.8 

2.3 

.6 

4 

7.8 

1 A.  5 

6.7 

8. A 

7.8 

8.0 

E 

1.5 

4.9 

2. A 

.5 

• 1 

9.4 

1A.1 

9.5 

8.9 

10.1 

9.5 

SE 

1.8 

5.5 

3.0 

.9 

.1 

11.3 

1A.6 

11.5 

11.3 

10.1 

12.0 

S 

1.8 

6.6 

A. 8 

1.3 

.2 

14,7 

16.1 

16.3 

1A.9 

1A.3 

13.7 

SW 

1.2 

7.7 

6.9 

2.9 

.5 

19.3 

18.5 

19.6 

18. A 

19.9 

19. A 

w 

1.6 

5. A 

5.9 

3.0 

.7 

16.6 

19.7 

16.6 

15.8 

17.6 

16.6 

NW 

1.3 

4.7 

*.0 

1.8 

.A 

12.2 

18.3 

11.3 

12.2 

11.9 

13.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.9 

.0 

.9 

1.6 

.5 

.A 

TOT  OBS 

528 

1833 

1358 

511 

94 

♦32* 

16.8 

918 

1172 

962 

1272 

TOT  PCT 

12.2 

♦2. A 

31. A 

11.6 

2.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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FEBRUARY 


PtAlOO: 


(PRIMARY ) 

IQVE«-AU> 


192B-197} 

1*36-197} 


TABLE  4 


AREA  OOOl 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

* I NO  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

l-i 

4-10 

*1*0 

11-21 

5PEE0 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4 A4 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00103 

3.1 

27.0 

42.2 

1’.4 

6.5 

1.0 

17.1 

100. 0 

918 

06(09 

1.6 

2.7 

30.1 

42.2 

18.9 

3.9 

13.8 

100.0 

1172 

12(13 

2.5 

27.4 

40.0 

22.7 

6.1 

17.4 

100.0 

962 

18(21 

, a 

3.1 

27.5 

42.2 

1 9 • 4 

6.4 

17.0 

100.0 

1272 

TOT 

37 

123 

121-* 

1 BO  4 

R65 

246 

35 

16.8 

4324 

PCT 

.9 

2.8 

28. 1 

41.7 

20.0 

3.7 

100.0 

AZORES 

17. 9N  26.6* 


TABLE  5 


TABLE  6 


PC T FREQ  OF  TOTAL  CLU^O  AMOUNT  (EIGHTH;*) 
BY  m 1 NO  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (FT,nh  >4/8) 

ANO  OCCURRENCE  0F  NH  <5/8  BY  MlNO  DIRECT  ION 


MEAN 


WHO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 ( 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

OB  SCO 

OBS 

COVER 

149 

N 

1.2 

1.4 

3.1 

1.4 

5.1 

.0 

NE 

1.3 

1.6 

3.0 

1.9 

5.3 

.0 

E 

1.2 

1.7 

2.9 

3.5 

5.7 

.0 

SE 

1.1 

1.4 

4.1 

3.3 

5.9 

• 

3 

1.6 

1.7 

4.3 

5.7 

6.0 

.2 

SW 

2.3 

2.6 

6.8 

8.2 

6.0 

.7 

■ 

2.8 

4.2 

7.9 

4.7 

5.9 

.0 

NW 

2.1 

3.5 

4.3 

2.4 

4.9 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.0 

.1 

.1 

4.0 

.0 

TOT  OBS 

299 

391 

785 

668 

2143 

5.4 

9 

TCT  PCT 

14.0 

IB. 2 

36.6 

31.2 

100.0 

.4 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6300 

aOOO* 

NH  <5/8 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

• 

.3 

.8 

1.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

3.9 

.1 

.1 

.R 

1.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

• 

3.9 

.1 

.3 

1.4 

1.6 

1.4 

.4 

.2 

.0 

* 

3.9 

.0 

.2 

1.1 

2.4 

.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

4.9 

.1 

.3 

1.4 

3.1 

1 .8 

.4 

.2 

• 

.1 

5.4 

.2 

.9 

3.1 

4.? 

1.9 

.6 

.3 

• 

.2 

8.4 

.1 

.6 

2.9 

3.4 

1.7 

.8 

.1 

.0 

.1 

9.9 

• 

.3 

1.2 

1.9 

.9 

.4 

.2 

.0 

.0 

7.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

12 

69 

27? 

423 

213 

73 

28 

2 

10 

1030 

.6 

3.2 

12.7 

19.7 

10.0 

3,4 

1.3 

.1 

.3 

4B.1 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FRFQ  OF  SIMULTANrOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILIN'*-  HEIGHT  (NM  >4/8)  ANO  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ OR 

. OR 

» OR 

> OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

• OR  >6500 

,4 

,6 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

• OR  >5000 

1.5 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

• OR  >3500 

4.0 

5.1 

5.3 

3.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

• OR  >2000 

11.6 

14.7 

15.6 

15.7 

13.7 

13.7 

15.7 

15.7 

• OR  >1000 

24.1 

32.9 

34.8 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

■ OR  >600 

31.1 

44.3 

47.1 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

• OR  >30 0 

32.4 

46.7 

50.2 

50.7 

50.9 

30.9 

50.9 

50.9 

■ OR  >150 

32.7 

47.2 

90.7 

31.2 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

• OR  > 0 

32.7 

47.4 

51.0 

31.5 

51. B 

51.6 

51.0 

51.9 

TOTAL 

709 

10?fl 

1106 

1117 

11*2 

1123 

1123 

1123 

TQTAL  NUMBER  OF  OBS;  216’ 


PCT  F»EQ  NH  <5/8 * 48. 1 


TABLE  7 A 


pfrcentage 

frfq 

OF 

LOW 

CLnuOS 

(EIGHTHS) 

TOTAL 

! 3 

4 

5 

6 7 

8 QBSCO 

OBS 

. 12.4  11, 

.0 

9.0 

11, 

,1  10.2 

22.2  .3 

2373 

page  oob 


total 

OBS 


2143 

100.0 


•1 


February 


PERIOO:  (PRIMARY)  1928-197J 
( OVtR -All ) 1856-1973 


AREA  OOOl  AZORES 

37. 9N  26. 6W 


PERCENT  FR*0  OF  RInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PrFC  JPITATIQN  MITm  VARYING  VALUES  of  visibility 


VS8Y 

N 

NF 

E 

SR 

S 

Sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.2 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

TOT  X 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

1/2<1 

NO  PC* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.3 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.1 

• 

.1 

.2 

.5 

.7 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.9 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.1 

.1 

.4 

.5 

.5 

.6 

.3 

.0 

.0 

2.7 

TOT  X 

.2 

.1 

.2 

• 3 

1.0 

1.2 

.8 

.4 

.0 

.0 

4.6 

PCP 

.2 

.2 

.* 

.4 

.7 

1.4 

.6 

.9 

.0 

.0 

4.5 

3<  10 

NO  PCP 

1.4 

1.1 

1.4 

1.9 

3.4 

5.0 

3.3 

1.9 

.0 

.1 

19.5 

TOT  % 

1.6 

1.3 

l.* 

2.4 

4.1 

6.4 

4.0 

2.4 

.0 

.1 

24.0 

PCP 

.2 

.1 

.2 

.2 

,4 

.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.2 

10* 

NO  PCP 

5.5 

6.0 

6.8 

6.4 

8.3 

11.9 

13.2 

9.2 

.0 

.4 

68.1 

TOT  X 

5.7 

6.1 

7.0 

7.1 

8.7 

12.3 

13.6 

9.4 

.0 

.4 

70.3 

TQT  (JBS 
TQT  PC  T 

7.6 

7.6 

*>.l 

10.2 

l*.l 

20.2 

18.5 

12.3 

.0 

.5 

100.0 

PERCENT  FPEO  OF  WlNO  DIRECTION  vs  MlNO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SR 

M 

NR 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

224 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.0 

.1 

TOT  * 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

* 

« 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

.0 

• 0 

• 

.0 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

* 

• 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.5 

TOT  X 

.0 

• 

.1 

.1 

.3 

.2 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

4-10 

• 

• 

.1 

.1 

.3 

.2 

.1 

• 

.0 

.9 

11-21 

.1 

.1 

.1 

.2 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

1.7 

224 

.1 

• 

.1 

• 4 

.4 

.7 

.5 

.3 

.0 

2.6 

TOT  * 

.2 

.1 

.3 

.7 

1.1 

1.4 

.8 

.5 

.0 

.0 

5.1 

0-3 

.0 

.1 

* 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

.6 

5<10 

4-10 

.5 

• 2 

.4 

.7 

.6 

.9 

.5 

.5 

.0 

4.3 

11-21 

.7 

.6 

.9 

1.1 

2.0 

2.6 

1.3 

.7 

.0 

9.9 

224 

.4 

.4 

.6 

.9 

1.7 

2.4 

1.9 

.9 

• 0 

9.1 

TOT  * 

1.5 

1.3 

1.9 

2.8 

4.3 

6.0 

3.8 

2.3 

.0 

.1 

23.9 

0-3 

.1 

.1 

.3 

• 2 

.4 

.2 

.3 

a 

.0 

.6 

2.3 

104 

4-10 

1.8 

2.0 

2.8 

3.4 

3.1 

2.9 

2.5 

2.4 

• 0 

21.0 

11-21 

2.5 

3.2 

3.4 

2.9 

4.2 

5.1 

5.3 

4.3 

.0 

30.8 

224 

1.2 

.9 

.9 

1.0 

1.5 

3.2 

4.1 

2.6 

.0 

15.3 

TOT  * 

5.7 

6.2 

7.3 

7.5 

9.1 

11.4 

12.2 

9.4 

.0 

.6 

69.4 

TOT  qBS 
TOT  PCT 

7.4 

7.6 

9.6 

11.2 

15.0 

19.1 

17.1 

12.3 

.0 

.7 

100.0 
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PfcAfOO:  lP*l*Akr>  1929-1973  ARE  A 0001  A2URES 

<OVfR-ALU  1856-1973  TABLE  10  37. 9N  26.0* 

PERCENT  PRFqUENC  7 Of  CEILING  HP  I GhT  ^ (FfcfT.NM  >*/«)  AND 
OCCURRENCE  Of  NM  <}/9  fcV  HOUR 


HOUR 

uoo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5090 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NM  <5/8 

TOTAL 

IGHt > 

1*9 

299 

399 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

any  h&t 

08  S 

00603 

.8 

.* 

2.3 

11.0 

18.1 

8.2 

3.0 

1.1 

.0 

1.1 

*6.0 

3*.0 

526 

00609 

.2 

1.2 

2.7 

11.9 

17.0 

9.* 

2.9 

.8 

.2 

.6 

*6.9 

33.1 

*88 

12U5 

.3 

.3 

*.5 

12.8 

>2.3 

11.9 

2.3 

1.8 

.2 

.9 

37.2 

*2.« 

396 

1 062  1 

.2 

.2 

2.6 

12.6 

17.9 

10.0 

*.5 

1.2 

.0 

.3 

*9.5 

50.5 

6*2 

TOT 

9 

12 

69 

27J 

*26 

22* 

73 

?9 

2 

19 

1130 

1122 

2232 

PCT 

• * 

.3 

3.1 

12.1 

In. 9 

9.9 

3.2 

1.3 

.1 

.6 

50.2 

*9.8 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VS8Y 

(NM) 

RY  hour 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

l<2 

2<5 

5<10 

\0* 

TOTAL 

OBS 

00603 

.3 

.* 

.6 

*.2 

21.5 

73.0 

786 

00609 

.1 

• * 

.* 

*.9 

25.3 

68.8 

"95 

12C13 

.2 

.7 

1.3 

5.5 

23.7 

68.5 

635 

18C21 

.0 

.3 

1.1 

5.8 

2*.* 

68.* 

l«X* 

TOT 

5 

16 

31 

182 

8*0 

2*65 

3329 

PCT 

.1 

.5 

.9 

5.2 

23.8 

69.6 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATE  PCT  FREQ  JP  RANGES  UF  VS8V  (NM)  AND/OR 
CEUING  HGT  (PEET/NH  >«,/8)/RY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<150 

<50VD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

ANO>* 

NM  <5/0 
AND  i* 

total 

OBS 

00/03 

1.2 

*.2 

17.7 

31.8 

50.5 

*97 

06/.  09 

.2 

*.* 

19.8 

30.7 

*9.5 

*59 

12/16 

.7 

6.0 

22.5 

36.3 

*1.1 

586 

1BC21 

.2 

3.0 

20.0 

3 2.2 

*7.8 

625 

TOT 

PCT 

12 

.6 

95 

*.* 

*36 

20.1 

713 

32.9 

1018 

*7.0 

2167 

100.0 

T- 

IBlE  13 

TABLE 

1* 

PERCENT  FREQUENCY 

QF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

TFmP 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  NINO  DIRECTION 

BY  TEMP 

total 

PCT 

TEMP  f 

0-29  30-39 

*0-*9 

50-59 

60-69 

70-79 

00-89 

90-100 

085 

FREQ 

N 

NE 

t 

SE 

s 

SN 

W 

NN  VAR 

CALM 

70/7* 

.0  .0 

.0 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

* 

.2 

• 0 

* 

* 

* 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

65/69 

.0  • 

.0 

.1 

.6 

1.2 

1.2 

.6 

B 8 

3.8 

.2 

.1 

.5 

.5 

.9 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

60/6* 

.0  .0 

.1 

1.2 

5.2 

11. 1 

10.0 

13.* 

11*1 

*9.1 

1.5 

2.0 

*.0 

6.7 

9.* 

16.3 

8.3 

2.7 

.0 

.2 

53/59 

.0  .0 

.2 

1.6 

7.6 

12.5 

11.3 

6.7 

933 

*0.1 

*.6 

*.* 

*.2 

2.9 

3.3 

5.1 

8.0 

7.5 

.0 

.2 

50/5* 

.0  .0 

.1 

.6 

1.6 

1.3 

1 .6 

1.0 

1*9 

6.* 

1.0 

.7 

.* 

.1 

.1 

.3 

1.8 

2.0 

.0 

* 

*5/  *9 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.? 

.1 

• 

9 

.* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

• 

.0 

.0 

total 

0 1 

10 

86 

351 

613 

757 

506 

232* 

100.0 

PCT 

.0  • 

.* 

3.7 

13.1 

26.5 

3?.6 

21.7 

7.5 

7.3 

9.1 

10.2 

13.8 

20.* 

18.9 

12.3 

.0 

.* 

table  15 

TABLE 

16 

means, extremes  and  percentiles  qf  temp  (Oeg  f>  by  hqur  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M JN 

MEAN 

total 

OBS 

MQUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

68 

0* 

03 

59 

5* 

51 

*8 

58.8 

9 25 

00603 

.0 

2.9 

12.7 

25.2 

33.6 

25.7 

82 

560 

06609 

69 

6* 

63 

59 

5* 

51 

*5 

58.6 

1171 

06609 

.0 

3.2 

11.9 

22.9 

35.9 

26.1 

82 

571 

12615 

72 

68 

05 

61 

55 

51 

*9 

60.3 

932 

12615 

.0 

6.1 

17.* 

25.6 

33.* 

17.5 

79 

587 

18621 

7* 

67 

0* 

60 

55 

51 

*P 

59.9 

12*6 

18621 

.0 

*.2 

18.* 

30.3 

28.5 

18.6 

79 

6*6 

TOT 

7* 

66 

6* 

60 

5* 

51 

*5 

59.* 

*272 

TOT 

0 

97 

360 

618 

773 

516 

80 

236* 

page  oio 
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February 

PERIOD;  (PRJHART)  .920-1973  AREA  OOOl  AZORES 

(OVER-ALU  *856-197)  TABLE  17  37. 9N  26. 6M 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMRRRA7UA*  (DFG  f>  AND  THE  OCCURRENCE  OE  FQG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AlR-SFA  TPHPfcRATURfc  QTFFERfcNCF  (UFu  F> 


AIR. SEA 

AS 

*9 

53 

57 

61 

65 

69 

TOT 

M 

MO 

THP  OIF 

AM 

52 

5fe 

60 

6A 

6* 

72 

FUG 

FOG 

11/13 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

3 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

A 

.1 

6 

.0 

.2 

7/1! 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

,3 

.1 

16 

.0 

.6 

6 

.0 

,0 

.0 

.1 

.3 

,3 

.0 

22 

.0 

.9 

5 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.6 

A 

36 

.0 

1.4 

A 

.0 

,0 

A 

.2 

l.B 

.6 

A 

67 

.0* 

2.7 

3 

• 0 

.0 

.1 

.5 

A .0 

.4 

.0 

126 

A 

5.0 

2 

.0 

.0 

A 

1.9 

6.8 

.4 

• 0 

231 

.2 

9.0 

1 

.0 

.0 

.1 

3.5 

7.3 

.3 

.0 

280 

.2 

11.0 

0 

• 0 

.0 

.2 

9.1 

6.5 

.1 

.0 

398 

.3 

15.6 

-1 

.0 

.0 

.6 

9.5 

3.5 

A 

.0 

343 

.3 

13.4 

-2 

.0 

A 

1.1 

7.8 

1.7 

.0 

.0 

265 

.2 

10.4 

-3 

• 0 

• 

2.3 

5.5 

.3 

.0 

.0 

204 

A 

8.1 

-A 

• 0 

• 

3-  3 

3.8 

.A 

.0 

.0 

190 

.1 

7.5 

-5 

.0 

.2 

2.9 

2.0 

.2 

A 

.0 

134 

A 

5.3 

-6 

• 

.2 

1.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

79 

.0 

3.1 

-7/-8 

.0 

,7 

1.8 

» A 

.1 

.0 

.0 

72 

.0 

2.9 

-9/- 10 

• 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

1.2 

-11/-17 

• 1 

.2 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.4 

total 

A 

4.3 

378 

1144 

851 

BA 

7 

2511 

33 

2478 

PCT 

• 2 

1.7 

15.1 

A5.6 

33.9 

3.3 

.3 

100.0 

1.3 

98,7 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  18 


PC T FREQ  nF  wTNO  SPFEO  (KTS)  AND  DIRECTION  VtRSUS  SEA  HE IGKTS  (FT) 


MGT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4*a 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.3 

.1 

.0 

• 0 

.0 

,4 

1-2 

.1 

1.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.1 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3-4 

.0 

.7 

1.1 

.1 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.2 

1.6 

.1 

.0 

.0 

1.9 

5-6 

.0 

.3 

.9 

.3 

• 1 

.0 

1,4 

.0 

.1 

1.1 

.2 

.0 

.0 

1.3 

7 

.0 

.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

.8 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.5 

.1 

.0 

.9 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.4 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

T or  PCT 

.2 

2.6 

3.4  1 

.4 

.4 

.1 

8.0 

.1 

1.7 

4.0 

1.1 

.3 

.0 

7.1 

HOT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

40A 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.0 

.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

1.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-4 

.0 

.7 

2.0 

.1 

.0 

.0 

7.8 

.0 

.9 

1.8 

.0 

.0 

.0 

2.7 

5-6 

.0 

.0 

.5 

.6 

.1 

.0 

1.1 

.0 

.1 

.9 

.1 

.0 

.0 

l.l 

7 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.8 

.2 

A 

.0 

1.0 

8-9 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

1.7 

3.4 

.8 

.3 

.0 

6.1 

.1 

2.8 

4.1 

1.3 

A 

.1 

8.5 

PAGE  Oil 


FE0RUARV 
TABlP  lb  (CONT) 


AREA  OOOl  AZORES 

37. 9N  26. 6M 


PCT  FREQ  nf  rtlNn  SPEgD  UT$)  AND  OIRtCTfON  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HO? 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

1 1-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

.0 

1.1 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

.2 

1.3 

1.4 

.0 

.0 

.0 

2.8 

3-4 

.0 

.9 

1.3 

.3 

.0 

.0 

l.T 

.0 

.7 

2.7 

.3 

.0 

.0 

3.7 

9-6 

.0 

.2 

1.6 

.7 

.1 

.0 

2.3 

.0 

.3 

3.5 

1.7 

.2 

.0 

3.9 

7 

.0 

• 1 

.7 

.4 

.0 

I.7 

.0 

• 0 

1.3 

1.7 

.3 

.0 

3.3 

• -9 

.0 

.0 

.3 

.2 

• 0 

1.2 

.0 

• 0 

.8 

1.4 

.3 

.2 

2.7 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

• 4 

.1 

.0 

.4 

.0 

.0 

• 3 

2.0 

.3 

.0 

2.6 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.5 

19-16 

.0 

• 0 

.1 

.3 

.2 

.0 

,3 

.0 

.0 

• 2 

.5 

.5 

.0 

1.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

• 0 

• 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TCT  PCT 

.0 

2.4 

4.8 

2.9 

.9 

.0 

11.0 

.3 

3.0 

10.3 

7.0 

2.0 

.2 

23.6 

M 

KM 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

< L 

.0 

.2 

.0 

.0 

,o 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.2 

1.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

7.3 

• 

1.5 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3-4 

.0 

.3 

1.5 

.1 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.7 

1.7 

l.l 

.0 

.0 

3.5 

5-6 

.0 

.3 

2.4 

1.9 

.2 

.0 

4.8 

.0 

.2 

1.8 

1.0 

• 

.0 

3.0 

7 

.0 

.0 

1.6 

2.2 

.6 

.0 

4.4 

.0 

.0 

.7 

.4 

.0 

.0 

1.0 

8-9 

.0 

• 0 

.6 

1.7 

.8 

.1 

3.1 

.0 

.0 

. 3 

.9 

.5 

.0 

1.8 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.9 

• 2 

.1 

1.3 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.8 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

.1 

1.0 

.3 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4i-<.e 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<•9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

2.5 

6.9 

8.2 

3.3 

.7 

21. 7 

• 

2.5 

5.0 

4.2 

1.7 

.1 

13.5 

M I NO 

SPEFO 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

1.5 

1.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.3 

1-2 

.9 

10.7 

4.8 

.0 

.0 

.0 

16.4 

3-4 

• 1 

3.3 

13.7 

2.0 

.0 

.0 

21.1 

5-6 

• 1 

1.8 

12.3 

6.3 

.6 

.0 

21.1 

7 

• 0 

.1 

6.0 

5.3 

1.3 

.0 

12.8 

0-9 

.0 

.1 

2.7 

5.7 

1.8 

.3 

10.5 

10-11 

.0 

.0 

,7 

4.1 

1.0 

.1 

5.9 

12 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.9 

.0 

2.0 

13-16 

• 0 

.0 

.5 

2.2 

1.4 

.0 

4.1 

17-19 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.6 

.0 

.8 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

.8 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.3 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.9 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

074 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.6 

19.6 

41.0 

27.1 

8.7 

1.1 

100.0 

PERIOOt  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREOUFNCV  qF  MRvE  HEIGHT  (FT)  yS  «Ay£  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-40 

49-60 

61-70 

71-06 

07» 

TOTAL 

mean 

(SEC) 

<6 

.0 

4.1 

7.0 

5.9 

1.9 

1.0 

.4 

• 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

409 

HGT 

4 

6—7 

.0 

.7 

3.2 

7.7 

5.5 

3.4 

2.2 

1.3 

1.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

402 

7 

8-9 

.0 

.4 

1.0 

2.9 

4.2 

3.0 

3.1 

1.0 

1.7 

.6 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

366 

9 

10-11 

.0 

.2 

.3 

.7 

1.5 

1.7 

1.6 

1.2 

1.6 

.3 

.3 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

193 

11 

12-13 

.0 

.0 

.0 

.4 

.6 

.7 

.9 

• 6 

1.1 

.4 

.4 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

103 

13 

>13 

.0 

.0 

.0 

*3 

.2 

.1 

.4 

• 2 

.9 

.1 

.2 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49 

14 

INOET 

1.1 

1.6 

1.3 

2.0 

1.0 

1.3 

2.7 

.9 

1.3 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

296 

7 

TOTAL 

35 

131 

244 

393 

296 

220 

219 

101 

131 

40 

31 

19 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1900 

8 

PCT 

1.0 

6.9 

12.0 

20.7 

13.6 

12.0 

U.3 

5.3 

7.9 

2.1 

1.6 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PERIOOt  (PR1MART)  1928-1973  AREA  0001  AZORES 

<OV€R-ALL>  1656-1973  TABLE  1 38. ON  26. 6W 


PERCENT  FKFqU£NC Y OF  WEATHER  or CURRfNCF  8Y  HIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRIG 

sNnw 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pc pn  past 

Thor 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  tine 

hour 

itng 

wo 

PCPN 

HAZE 

8LWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  hR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

2.8 

1.2 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

6.2 

.3 

1.3 

.0 

.8 

.0 

86.7 

NE 

l.i 

1.6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

3.6 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

91.6 

E 

2.0 

1.3 

3.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.2 

6.5 

.0 

1.3 

.0 

.7 

.0 

87.3 

SE 

6.2 

1.6 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.6 

3.3 

.6 

2.1 

.0 

.9 

.0 

83.3 

S 

6.* 

2.0 

3.8 

.0 

.0 

*0 

.0 

11.7 

6.2 

.9 

1.1 

.0 

1.2 

.2 

78.7 

Sw 

5.1 

3.0 

l.T 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

7.1 

.9 

2.3 

.0 

2.6 

* 

77.6 

w 

3.3 

3.2 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.1 

3.1 

1.0 

.8 

.0 

2.0 

.0 

86. 2 

NW 

3.6 

2.8 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.1 

3.6 

.5 

1.3 

.0 

.2 

.0 

86.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

.0 

6.3 

.0 

88.6 

TOT  PC T 

3.8 

2.3 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.0 

3.6 

.6 

1.3 

.0 

1.6 

* 

83.0 

TUT  0BS:  302* 


TABLE  ? 


PFRCENt  frequency  of  WEATHER  OCCURRENCE  by  HOUR 
PRECIPITATION  TYPfe  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

rain 

rain 

DRZL 

FRZG 

snow 

QTMCr 

HAIL 

PCPN  at 

pcpn  past 

Thor 

fog 

FoG  Wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWfc 

pcpn 

ER»N 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIC 

pcpn 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG  snow 

WEA 

00803 

3.5 

2.7 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.7 

3.9 

1.2 

.7 

.0 

1.6 

.0 

82.3 

06809 

6.8 

2.1 

2.3 

.0 

.0 

*0 

.0 

8.8 

7.0 

.9 

2.0 

.0 

.9 

.1 

80.3 

12813 

3.8 

1.6 

1.7 

.0 

.0 

*0 

.0 

6.8 

3.6 

.0 

1.6 

.0 

1.6 

.0 

85.1 

18821 

3.0 

2.9 

1.9 

.0 

.0 

*0 

.0 

7.5 

3.9 

.6 

2.0 

.0 

1.6 

.0 

86.7 

tot  pct 

3.8 

2.3 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

3.3 

.6 

1.5 

.0 

1.3 

* 

83.2 

TOT  OBS:  3063 


table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  by  speed  and  BY  HOUR 
wind  SPEEO  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-*7 

68» 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.6 

2.6 

2.8 

1.3 

.3 

• 

7.5 

15.8 

7.8 

6.1 

8.3 

8.3 

6.6 

8.6 

6.8 

8.0 

NE 

.3 

3.1 

3.6 

1.2 

.3 

.1 

8.7 

16.5 

8.6 

9.0 

8.6 

8.7 

9.3 

8.0 

8.5 

8.8 

E 

.5 

3.3 

3.8 

.7 

.1 

.0 

6.6 

12.6 

8.1 

8.7 

6.6 

8.0 

9.2 

7.5 

8.6 

7.8 

SE 

.2 

3.0 

3.6 

1.1 

.1 

• 

7.8 

16.2 

8.8 

6.3 

7.1 

5.8 

7.7 

6.9 

9.8 

6.7 

S 

.6 

3.8 

6.0 

2.3 

.3 

.0 

12.8 

15.3 

l*.l 

11.7 

13.2 

9.6 

12.6 

13.1 

12.6 

15.1 

SW 

.3 

6.8 

9.2 

5.6 

1.3 

* 

21.2 

16.1 

22. ♦ 

25.3 

20.6 

21.6 

21.5 

18.7 

20.9 

19.3 

w 

.6 

6.7 

8.1 

3.0 

1.2 

.1 

19.5 

18.1 

19.1 

13.6 

19.6 

22.9 

22.8 

19.5 

18.1 

17.2 

NW 

.3 

3.6 

6.8 

3.0 

.8 

.1 

12.6 

17.6 

10.0 

16.0 

11. 8 

13.3 

9.5 

15.9 

13.5 

15.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

1.3 

1.3 

2.6 

1.8 

1.1 

1.9 

1.5 

2.0 

TOT  OSS 

212 

1320 

1922 

931 

216 

15 

6616 

16.1 

702 

2 98 

932 

329 

739 

320 

989 

307 

TQT  PCT 

6.6 

28.6 

61.6 

20.2 

*.7 

.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  *a 


WIND 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-2? 

28-60 

6W 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0*S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

1.3 

3.3 

1.9 

.8 

.2 

7.5 

15.8 

7.3 

6.3 

7.0 

7.1 

NE 

1.5 

6.6 

2.1 

.6 

• 2 

8.7 

16.5 

8.6 

6.6 

6.9 

6.6 

E 

1.6 

6.8 

1.9 

.6 

* 

8.6 

12.6 

8.3 

8.3 

8.7 

8.3 

SE 

.9 

6.9 

2.0 

.6 

• 

7.8 

16.2 

8.1 

6.7 

7.6 

9.1 

S 

1.9 

5.9 

♦.7 

.9 

.0 

12.8 

15.3 

13.6 

12.2 

12.7 

13.1 

SW 

2.0 

7.7 

7.9 

3.2 

• 3 

21.2 

18.1 

23.2 

20.9 

20.7 

20.5 

w 

2.0 

7.2 

7.2 

2.9 

.3 

19.5 

18.1 

18.0 

20.5 

21.8 

17.9 

NW 

1.6 

6.7 

6.0 

2.0 

.3 

12.6 

17.6 

11.8 

12.2 

11.5 

13.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

1.3 

2.2 

1.3 

1.6 

TOT  OBS 

661 

1927 

1638 

528 

62 

6616 

16.1 

1000 

1261 

1059 

1296 

TOT  PCT 

16.3 

♦1.7 

31.2 

11.9 

2.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIODS  (PRIMARY)  1928-197} 
(OVER-ALL)  1856-1??} 


AREA  0001  AZORES 

table  4 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  hQUR  (GMT) 

38. ON 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-1O 

MINQ 

U-?i 

SPEED 

22-33 

(YNOTS) 

J4-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FKE4 

total 

08  S 

D0C03 

1.) 

2.4 

26.0 

43.9 

20.6 

4.1 

.1 

16.4 

100.0 

1000 

06C09 

2.2 

2.9 

29. 7 

40.0 

19.8 

4.8 

.3 

15.9 

100.0 

1261 

12113 

1.3 

2.8 

29.1 

42.7 

19.1 

4.6 

.4 

16.0 

100.0 

1059 

1BC21 

1.6 

i.3 

29.2 

39, a 

21.1 

3.0 

.3 

16.3 

100.0 

1296 

TOT 

76 

136 

13*0 

19?2 

931 

216 

13 

16.1 

4616 

PCT 

1.6 

2.9 

28. A 

41.6 

20.2 

4.7 

.3 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PC T FREU  OP  IQT  AL  CIO^O  AMOUNT  (EIGHTHS) 
RT  W l NO  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  CEILING  HEIGHTS 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  MIND 


(FT ,NH  >4/fl) 
DIRECTION 


MNO  OIR 

0-2 

3-4 

3-7 

B L 

total 

MEAN 

CLOUO 

000 

H 

1.4 

1.7 

2.0 

OBSCO 

1.6 

OBS 

COVER 

4.7 

149 

.0 

H£ 

1.7 

1.4 

3.6 

2.0 

9.1 

.1 

E 

1.7 

1.2 

3.4 

3.1 

3.9 

.1 

SE 

1.0 

1.1 

2.7 

3.9 

6.1 

• 

S 

1.4 

1.4 

4.6 

3.8 

6.2 

.1 

SM 

2.9 

3.0 

7.7 

8.0 

9.8 

.1 

■ 

4.0 

4.9 

7.2 

4.8 

3.0 

* 

NW 

1.9 

3.2 

3.1 

1.3 

4.9 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.3 

.3 

.3 

4.4 

* 

tot  oes 

399 

445 

839 

753 

2436 

3.4 

13 

TCT  PCT 

16.4 

18.3 

34.4 

30.9 

100.0 

.9 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

0 

0 

0 

nh  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  hgt 

OBS 

• 

.1 

.6 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

3.9 

• 

.1 

.9 

1.7 

1.0 

.3 

.2 

* 

.0 

4.3 

• 

.1 

.9 

2.2 

1.2 

.7 

.1 

* 

• 

4.0 

.0 

.2 

1.3 

l.« 

1.3 

.3 

.1 

.1 

• 

3.5 

.2 

.6 

1.9 

2.7 

1.5 

.6 

.2 

* 

.2 

5.1 

.2 

.5 

3.4 

4.0 

1.8 

.8 

.3 

.1 

.4 

10.0 

.2 

.3 

1.9 

4.2 

1.7 

.7 

.2 

.0 

.2 

11.5 

.1 

.1 

.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

• 

6.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

15 

50 

285 

484 

238 

89 

29 

7 

23 

1203 

2436 

.6 

2.1 

11.7 

19.9 

9.8 

3.7 

1.2 

.3 

.9 

49.4 

100.0 

TABLE  7 

CUMUlATIVF  pct  frfq  qf  simultanfous  occurrence 

OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBV  <NM) 
VSBY  (NH> 


CEILING 

> OR 

- HR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

OR 

>6500 

.9 

1.2 

1.3 

OR 

>5000 

1.5 

2.2 

2.6 

OR 

>3500 

6.2 

5.9 

6.2 

OR 

>2000 

10,6 

15.3 

13.  B 

OR 

>1000 

23.6 

33.9 

35.3 

OR 

>600 

30.9 

64.8 

47.0 

OR 

>300 

31.6 

46.5 

48.9 

OR 

>150 

31.8 

47.0 

49.5 

OR 

> 0 

31.9 

67.2 

49.8 

total 

782 

1159 

1222 

TOTAL  NUMBER  OF  00$)  2*54 


» OR 

■ OR 

m OR 

• OR 

• DR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YQ 

>0 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

2.6 

2.4 

2.6 

2.4 

2.6 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

15,8 

15.8 

15.8 

15.8 

15. B 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

47.1 

67.1 

47.2 

47.2 

47.2 

49.1 

69.1 

49,2 

49.2 

49.2 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

30.2 

30.2 

50.2 

50.2 

50.3 

1231 

1232 

1233 

1233 

1235 

PCT  FREQ 

NH  <3/8 : 

49.7 

0 


TABLE  7 A 

PFRCENTAGE  FRFQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


1 2 3 

8. A 10.9  12. A 


TOTAL 

45678  OBSCD  DBS 

9.3  7.2  10.0  10.4  23.1  .2  2632 
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MAMCH 


PEPIOO:  (PRIHARf)  1928-197J 
COVER -ACL i 1856-1973 


AREA  OOO;  AZORES 

36. ON  £6.6W 


PERCENT  ERtO  OF  RInO  DIRECTIuN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  rith  varying  values  of  visibility 


V SB  * 

N 

NE 

r 

SF 

S 

SR 

R 

NR 

VAR 

CALH 

PC  T 

CNR  ) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

tot  » 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

,1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

l / 2 < 1 

Nil  PCP 

• 

.1 

• 

.1 

• 

.2 

.1 

• 

.0 

• 

.6 

TOT  % 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.1 

• 

.0 

• 

.8 

PCP 

• 

.0 

• i 

.1 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

1<2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

» 

0 

.0 

.0 

.1 

TOT  \ 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

,4 

PCP 

• 

.0 

• 

.1 

.2 

.5 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.3 

2<3 

NO  PcP 

.1 

.1 

• 

.3 

.3 

.8 

.6 

* 

.0 

.1 

2.4 

tot  * 

.1 

.1 

,1 

,4 

.6 

1.4 

.8 

.2 

.0 

.1 

3.7 

PCP 

.2 

.2 

.3 

.3 

i.O 

l.l 

,7 

.3 

.0 

.0 

4.2 

3<  10 

NO  PCP 

1.0 

1.4 

1,6 

1.4 

3.1 

6.2 

3.7 

1.6 

.0 

.2 

20.2 

TOT  % 

1.1 

1.6 

1.9 

1.7 

4.1 

7.3 

4.4 

1.9 

.0 

.2 

24.4 

PCP 

.2 

.1 

,2 

.1 

.2 

.4 

.6 

.3 

.0 

.0 

2.1 

10* 

NO  PtP 

4.9 

6.8 

7.0 

6.0 

8.3 

12.4 

14.4 

7.7 

.0 

1.1 

68.5 

TOT  X 

5.1 

6.9 

7,2 

6.  1 

R . 5 

12.7 

15.0 

8.0 

.0 

l.l 

70.6 

TOT  0B5 
TOT  Pc T 

6.4 

8.6 

9.2 

P.3 

13.4 

21.9 

20.4 

10.1 

.0 

1.5 

100.0 

total 

DBS 


VSBY 

SPo 

(NMI 

0-3 

<1/2 

4-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

1 / 2 < l 

4-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

1<2 

4-10 
11-21 
22  + 
TOT  * 

0-3 

2<5 

4-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

5<10 

4-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

104 

4-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

tot  UBS 
tot  pct 


TABLE  9 

PFRCENT  FPEO  OF  RlND  DIRECTION  VS  RIND  SPEED 

ritm  varying  values  of  visibility 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SR 

R 

NR 

VAR 

CALH 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

0 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 1 

.1 

.2 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

* 

• 

.0 

* 

.1 

.1 

.2 

• 

.0 

• 

.1 

• 

.2 

.3 

.4 

.4 

.2 

.0 

.1 

0 

* 

.2 

.3 

.8 

.4 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

.4 

.7 

1.3 

1.0 

.4 

.0 

.1 

• 

.2 

.2 

.0 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.2 

.3 

.5 

.7 

.3 

.7 

.8 

.8 

.5 

.0 

.5 

.5 

.7 

.8 

1.7 

2.7 

1.4 

1.0 

.0 

.4 

.3 

.1 

.5 

1.3 

3.3 

2.1 

1.1 

.0 

1.2 

1.5 

1.7 

1.6 

3.8 

6.9 

4.4 

2.7 

.0 

.2 

.3 

.1 

.3 

.2 

.2 

.3 

.3 

.2 

.0 

1.2 

2.1 

2.6 

2.6 

2.8 

2.8 

3.5 

3.4 

2.6 

.0 

2.3 

2.8 

3.3 

2.4 

4.0 

6.3 

6.7 

4.0 

.0 

.9 

1.0 

.6 

.6 

1.1 

2.6 

4.2 

2.1 

.0 

5.6 

6.6 

6.9 

6.0 

8.1 

12.7 

14.6 

8.9 

.0 

1.2 

6.9 

8.3 

8.7 

8.1 

12.9 

21.5 

20.1 

12.1 

.0 

1.5 

.ACE  OU 

PC  T TOTAL 
08  5 

.0 


.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

.A 

.1 

.8 


.1 

.1 

.2 

.4 


.1 

.5 

1.6 

2.0 

4.2 

.8 

4.6 

9.3 

9.3 

24.0 

3.1 

22.3 
31.9 

13.1 

70.3 


3718 

100.0 
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p t ft  1 30  '•  t PRIMARY  I 1920-197}  A*EA  0001  AZORES 

(QVfft-ALL>  1836-197}  TABLE  10  3«.0N  26.6* 

PEftcFNT  FREQUENCY  OF  CEILING  Ht ] GMT s (FEET.Nh  >*/8>  AND 
OCC'RAf* CE  OF  NH  <3/0  6V  HOUR 


HOUR 

ooo 

190 

300 

600 

1000 

2000 

3900 

9000 

05OO 

0000* 

total 

NH  <3/6 

iotal 

(GMT) 

1*9 

299 

999 

909 

1999 

3699 

6999 

6*99 

7999 

any  h&t 

00$ 

00C03 

.0 

1.0 

1.0 

9.6 

21.9 

7.9 

3.9 

1.2 

.2 

.0 

*7.6 

52.0 

606 

06609 

.9 

• 9 

1.3 

1*.6 

17,7 

10.9 

3.0 

.9 

.6 

.? 

30.* 

69.6 

560 

mi) 

.* 

.6 

2.6 

12.6 

10.2 

9.6 

*.2 

.9 

.3 

1.2 

30.1 

69.9 

692 

14621 

.0 

.3 

2.» 

9.0 

19.6 

9.9 

3.6 

l.B 

.3 

1.9 

*0.1 

51.9 

676 

TOT 

13 

19 

90 

206 

606 

230 

91 

30 

7 

2* 

12*0 

1292 

2532 

PC  T 

.9 

.6 

2.0 

11.3 

19.2 

9.6 

3.6 

1.2 

.3 

.9 

*9.0 

51.0 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY  Vi«r 

<NN) 

§ y hou* 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

l<2 

2<9 

9<  If 

10* 

tqtal 

U«s 

00603 

.1 

,5 

.2 

3.6 

2’«1 

’2.3 

062 

06609 

.1 

.6 

.3 

6.7 

2*  • * 

*>8.7 

909 

12619 

.2 

.0 

.0 

3.6 

21  • 1 

73.B 

911 

10621 

.2 

1.2 

.6 

6.0 

29.6 

6«.0 

1019 

TOT 

6 

29 

16 

1*7 

090 

>633 

3757 

PCT 

.2 

.0 

.6 

6.2 

23.6 

7q.6 

100.0 

table  12 

CUMULATIVE  *CT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS3Y  (NM)  ANO/OR 
CEJlING  HOT  (FEET/NH  >*/B);0Y  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/6 

total 

I GMT) 

<3070 

<1 

<5 

AND5* 

ANO  5* 

UBS 

00603 

.9 

2.9 

15.3 

3*. 7 

50.1 

377 

06609 

.9 

2.0 

20.9 

32.1 

66.9 

535 

12613 

.6 

3.5 

16.6 

33.3 

68.1 

678 

10621 

.0 

3.3 

1*.0 

35.1 

50.9 

66* 

TOT 

13 

78 

619 

031 

120* 

2*5* 

PCT 

.3 

3.2 

17.1 

33.9 

*9.1 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  MUHIOTTV  BY  TfMP 


T|MP  F 

0-29 

30-39 

60-*9 

30-59 

60-69 

70-79 

m 

O 

l 

O 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

70/76 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.1 

.0 

• 

6 

.2 

63/69 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

1.* 

1.8 

.7 

123 

*.8 

60/66 

.0 

* 

• 2 

1.2 

5.1 

11.1 

I’.’ 

11.? 

1233 

*8.5 

55/39 

.0 

.0 

6 

1.9 

7.6 

13.6 

1?.* 

6.7 

1077 

*2.3 

30/56 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.8 

1.6 

1.1 

106 

*.l 

69/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

* 

total 

0 

1 

10 

91 

353 

606 

900 

503 

25*6 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.6 

3.6 

13.9 

27.0 

3*  •* 

19.0 

table  u 


MEANS# 

EXTREMES 

ANO 

PERCENTILES 

OF  T£MP 

(DEG 

> F ) 0V 

HOUR 

HOUR 

(G**T> 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

mean 

TOTAL 

OBS 

OOCO  3 

69 

6* 

63 

59 

5* 

51 

*9 

50.8 

993 

06609 

’0 

6* 

63 

59 

5* 

51 

*’ 

50.7 

1252 

12615 

73 

68 

66 

61 

55 

52 

50 

60.7 

10*0 

10621 

73 

68 

66 

60 

55 

3? 

69 

60.6 

1267 

TOT 

73 

60 

6* 

60 

55 

51 

6’ 

59.7 

*552 

TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

N 

NM 

VAR 

CALM 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 

.3 

.8 

1.8 

1.2 

.1 

.0 

• 

1.2 

2.6 

3.6 

5.1 

9.5 

1* . 6 

8.* 

2.6 

.0 

.9 

3.9 

5.7 

*.6 

3.2 

3.5 

5.5 

9.1 

6.2 

.0 

.7 

.7 

.2 

.* 

.1 

• 

.* 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

6.1 

8.9 

8.8 

8.6 

13.9 

22.* 

19.9 

9.9 

.0 

1.6 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

2.6 

13.6 

26.2 

37.0 

20.7 

81 

627 

06609 

.0 

1.9 

10.1 

20.1 

36.1 

23.8 

82 

63* 

12615 

.0 

6.1 

16.5 

27.2 

32.6 

17.6 

79 

659 

18621 

.0 

5.8 

15.9 

26.8 

3*.  9 

16.6 

79 

656 

TOT 

0 

106 

362 

697 

905 

506 

80 

2576 

Page  016 
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TABLE  17 


AREA  0001  AZORES 

30. ON  26. 6M 


PC  T FREQ  Uf  AIR  TEKRfRAT'iRF  (QfG  f ) AN!)  The  OCCURRFNCt  OF  FQG  (NlTMQUT  RREC  1 P I T AT  I ON  > 

vs  a i * - s f a tfhRerature  difference  coeo  F) 


AIR-SEA 

A* 

A9 

33 

97 

61 

65 

69 

73 

TOT 

N 

NO 

T HR  OIF 

A* 

92 

3 A 

60 

6* 

60 

72 

76 

FOG 

FOC 

u/w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

.0 

• 

11/11 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

5 

.0 

.2 

9/m 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

• 

19 

.0 

.7 

7/0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

.6 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.3 

.0 

.0 

27 

.0 

1.0 

9 

.0 

.0 

0 

.2 

1.1 

.7 

0 

.0 

37 

0 

2.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.A 

3.1 

.7 

.0 

.0 

115 

.1 

*.l 

3 

.0 

.0 

0 

1.1 

*.3 

.0 

.0 

.0 

172 

• 

6.3 

2 

.ft 

.0 

.1 

3.0 

7.3 

.5 

• ft 

.0 

305 

.3 

10.9 

1 

.ft 

.1 

• 

3.3 

6.0 

.3 

• 

.0 

321 

.3 

11.* 

0 

.ft 

.0 

.A 

9.3 

5.7 

.1 

.0 

.0 

*29 

.3 

15.* 

-1 

.ft 

.0 

1.2 

9.3 

2.2 

.1 

.0 

.0 

350 

.2 

12.6 

-2 

.ft 

.0 

1 .6 

7.3 

1.* 

.1 

.ft 

.0 

280 

.1 

10.* 

-3 

.0 

• 

7. A 

A.  9 

.6 

.0 

.0 

.0 

219 

.1 

7.9 

-A 

.ft 

• 

7.0 

2.U 

.5 

.0 

.0 

.0 

1*5 

.1 

5.2 

-3 

.ft 

.2 

1.9 

1.* 

.3 

.0 

.0 

.0 

101 

• 

3.7 

-6 

.3 

1.0 

*6 

.1 

.0 

.0 

.0 

56 

.0 

2.0 

- 7 / - 0 

• 

.7 

.0 

.B 

.2 

.0 

.ft 

.0 

72 

.0 

2.0 

-9/-10 

.0 

.3 

.2 

.2 

.1 

.0 

.ft 

.0 

19 

.0 

.7 

-11/-13 

.ft 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.5 

total 

1 

A 0 

32* 

1295 

92A 

127 

.5 

2 

2 736 

*6 

2690 

PC  T 

A 

1.0 

11.0 

*7.3 

33.0 

*.6 

.5 

.1 

100.0 

1.7 

90.3 

PERIOD:  (OVER-AID  1963-1973 

table  is 


PCT 

FREO  OF 

NINO 

SPFEO  (KtS) 

and  DIRECTION  VfcRSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

mot 

1-3 

*-10 

11-21 

N 

22-33 

3*-*7 

A0a 

PCT 

1-3 

A— 10 

11-21  22 

NE 

-33  3A- 

♦ 7 

*0a 

PCT 

<1 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.A 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

• 1 

.6 

• 1 

.0 

.ft 

.0 

.8 

.1 

1.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

2. A 

3-* 

.0 

.6 

.7 

.1 

.0 

.0 

1.* 

.0 

.9 

1.6 

.* 

.0 

.0 

2.9 

5-6 

.0 

.1 

.* 

.1 

.0 

.0 

.6 

.0 

.1 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.3 

7 

.0 

• 0 

.* 

.0 

.ft 

.0 

.A 

.0 

.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

.6 

0-9 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.1 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.* 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 1 -*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

1.7 

2.0 

.5 

.3 

.0 

*.6 

.2 

3.2 

A. 3 

1.6 

.2 

.0 

9.5 

HCT 

1-3 

*-10 

11-21 

E 

22-33 

3*-*7 

*8a 

PCT 

1-3 

*-10 

11-21 

SE 

22-33 

3*-*7 

*8a 

PCT 

*1 

.1 

.6 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.7 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.0 

1.8 

1.0 

.0 

• ft 

.0 

2.8 

.1 

1.3 

jr 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3-* 

• 0 

1.3 

3.0 

.3 

.0 

.0 

*.6 

.0 

.9 

t.9 

.2 

.0 

.0 

3.0 

5-6 

.0 

.0 

1.2 

.1 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.1 

1.6 

• * 

.0 

.0 

2.1 

7 

.0 

.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.7 

.0 

• 2 

.5 

.7 

.0 

.1 

1.* 

0-9 

.0 

• 0 

• 3 

.2 

.0 

.0 

.9 

.0 

• 0 

' .0 

* 

• 0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 1 

.0 

.1  * 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

• 0 

• 0 

.1 

• 1 

.0 

.1 

.0 

J .0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

A1-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.ft 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

3.7 

6.3 

1.0 

.1 

.0 

11.1 

.1 

3.0 

*.7 

1.5 

.0 

.1 

9.* 

PACE  017 


1 


P£*IOO:  (GVEH-Ait)  1963-1973 


HARCH 

TA8tf  10  <CGNT) 


AREA  0001  AZORES 

30. ON  26. 6W 


POT  EREO  nf  *!Nn  SPFfft  (*T$)  AND  DIRECTION  V£»SU$  SEA  HEIGHTS  (FT) 


S SM 


MGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22- 33 

36 

-67 

6®  * 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

4 8* 

PCT 

<1 

.2 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.1 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.2 

1.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

3-6 

.0 

.9 

2.0 

.3 

.0 

.0 

3.1 

.0 

1.6 

3.6 

.5 

.0 

.0 

5.5 

5-6 

.0 

.1 

1.7 

.2 

.0 

.0 

1 

.0 

.6 

3.3 

1.5 

.0 

.0 

5.2 

7 

.0 

.0 

.9 

.7 

.1 

.0 

1.7 

.0 

.0 

1.9 

1.2 

.1 

.0 

3.2 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

. 3 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.1 

.0 

1.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.7 

.0 

.0 

.6 

.9 

.7 

.0 

2.0 

12 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.6 

.2 

.0 

.7 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

,7 

.6 

• 

1.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.1 

.6 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

« 

.1 

.0 

.1 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

,r» 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC T 

.3 

2.6 

6.1 

1.5 

w 

.? 

.0 

10.8 

.3 

3.9 

10.8 

6.3 

H* 

2.1 

*1 

23.6 

hgt 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36 

-67 

60* 

Pc* 

1-3 

6-iO 

11-21 

22-33 

36-67 

48. 

PCT 

<1 

.2 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.1 

1.6 

.7 

.0 

.0 

2.6 

.1 

1.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-6 

.0 

1.6 

3.1 

.3 

.0 

.0 

5.1 

.1 

1.6 

1.0 

.2 

.0 

.0 

2.6 

5-6 

.0 

.2 

3.3 

1.2 

.1 

.0 

4.9 

.0 

.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

1.3 

7 

.0 

• 0 

1.6 

1.2 

.3 

.0 

2. 9 

.0 

.2 

.5 

.5 

.0 

.0 

1.1 

8-9 

.0 

.1 

.9 

.7 

.0 

.0 

1 .7 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.5 

.? 

.0 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

w 

.0 

.0 

.3 

.2 

,6 

.0 

l.o 

.0 

• 

• 

.3 

.0 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.6 

.2 

.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

87- 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

.3 

6.0 

10.3 

6.9 

1.2 

.1 

2ft. 8 

.3 

3.1 

3.1 

1.5 

.2 

.0 

8.2 

TOTAL 

PC  T 


90 


0 


WINO 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT! 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

3.5 

3.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

8.3 

1-2 

.B 

10.6 

5.8 

.0 

.0 

.0 

16.9 

3-6 

.1 

R . 9 

16.9 

2.2 

.0 

.0 

28.1 

5-6 

.0 

1.1 

13.2 

6.1 

.1 

.0 

18.5 

7 

.0 

.3 

6.7 

6.5 

.5 

.1 

12.1 

0-9 

• 0 

.1 

2.6 

2.7 

.1 

.0 

5.3 

10-11 

.0 

.ft 

• 6 

2.1 

1.1 

.0 

6.0 

12 

.0 

.2 

.6 

1.3 

.8 

.0 

2.7 

13-16 

.0 

.ft 

• 2 

1.7 

1.0 

.1 

3.0 

17-19 

.0 

.ft 

.1 

.1 

.6 

.1 

.7 

20-22 

.0 

.ft 

.0 

.1 

.2 

.0 

.3 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

• ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87  + 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PeT 

6.6 

26.9 

67,3 

18.8 

6.6 

.3 

100.0 

TOT 

OBS 


1157 


PERIOD:  (OVER-Alll  1969-1973  TABLE  19 


percent  fpeoufncy  of  wave  height  <ft)  vs  wave  pfriqo  (seconds* 


PER  1 00 

<1 

1-2 

3-0 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33 

-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

(SEO 

<6 

1.6 

5.7 

9.1 

5.1 

2.3 

,9 

.5 

• 2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

565 

hgt 

6 

6-7 

.0 

.7 

3.7 

6.3 

5.2 

2.9 

1.8 

.9 

.9 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

692 

7 

8-9 

.0 

.0 

1.0 

2.3 

6.8 

6.0 

2.6 

2.0 

1.9 

.6 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

628 

9 

10-11 

.0 

.1 

.6 

1.3 

1.2 

2.3 

2.3 

1.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

263 

10 

12-13 

.0 

.0 

.2 

.5 

.3 

.6 

.8 

.7 

l.l 

.1 

.2 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

95 

11 

>13 

.0 

.0 

.0 

*2 

.2 

.2 

.6 

.6 

.5 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

52 

13 

INOET 

1.7 

1.0 

2.9 

2.6 

2.1 

1.2 

1.0 

.5 

.8 

.6 

.2 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

298 

6 

total 

07 

102 

369 

3’1 

365 

256 

203 

133 

151 

30 

30 

10 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2153 

7 

PCT 

3.1 

7.5 

17.1 

18.2 

16.0 

11.8 

9.6 

6.2 

7.0 

1.6 

1.6 

.5 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

page  ole 


APRIL 


PERtQO:  (PRIMARY) 

1929-1973 

AREA  0001  AZORES 

< QVER-AL L J 

1857-197.* 

table  l 

38. ON  26. 6W 

PERCENT 

frequency  of  heather  occurrence 

BY  MIND  0 1 R E C * I UN 

precipitation 

type 

other  heather  phenomena 

MHO  01R 

RAIN 

RAIN 

SMMR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

SnOM 

UTHER 
PRZs 
PC  °N 

HAIL 

PCPN  AT 

Ob  time 

PrPN  Past 
HOUR 

ThDH 

ltno 

fug 

mo 

PCPN 

FOG  MU 
PCPN 
PAST  HR 

SM0KF 

HAZE 

SPRAY 
9LWG  OUST 
4LMG  SNUM 

no 

SIG 

MEA 

N 

. A 

2.3 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

2.5 

.0 

• 6 

.0 

.7 

.3 

92.2 

NE 

.4 

• 6 

1.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.5 

1.5 

.0 

.3 

.0 

.4 

.0 

95.2 

E 

2.3 

1.6 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.7 

2.4 

.3 

.2 

.0 

2.1 

.0 

89.6 

SE 

2.7 

2.1 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.6 

3.9 

.7 

1.6 

.0 

1.9 

.0 

65.3 

S 

3.8 

1.5 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.0 

3.9 

.1 

1.0 

.0 

.7 

.0 

86.7 

sw 

A.  1 

1.5 

9.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.3 

3.9 

.1 

1.8 

.3 

3.9 

.0 

81.7 

N 

2.6 

1.9 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.4 

9.4 

.3 

1.9 

.1 

3.0 

.0 

84.9 

NW 

.7 

1.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

9.1 

.0 

.9 

.0 

.6 

.1 

90.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

1.7 

.0 

1.7 

.0 

3.3 

.0 

90.0 

TUT  PC  T 
TUT  DBS: 

2.9 

2877 

1.5 

*.3  .0  .0  .0 

PERCENT 
PRECIPITATION  TYPp 

.0  5.9  3.3  .2 

table  ? 

FREQUENCY  OF  ME ATH£R  OCCURRENCE 

1.2  .1 
BY  HOUR 

other  meather 

i.e  • 

phenomena 

87.6 

HOUR 

(CHT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

SnPW 

OTHER 

PRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  at 
OB  TIME 

PrPN  past 
hour 

thor 

ltng 

fog 

wo 

PCPn 

FOG  Mo 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKF 

HAZE 

SPRAY 
B L mG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

MEA 

00C03 

1.3 

1.6 

1.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.3 

3.9 

.3 

1.3 

.1 

1.1 

.0 

89.6 

06C09 

2.5 

1.5 

2.7 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

9.3 

.3 

1.9 

.1 

1.8 

.0 

85.2 

12C15 

2.9 

1.7 

2.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.5 

2.2 

.1 

.8 

.0 

1.3 

.0 

89.0 

16C21 

2.6 

1.6 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

3.1 

.0 

.9 

.0 

2.6 

.1 

86.6 

TQT  PC  T 
TOT  OBS: 

2.3 

2990 

1.6 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.0 

3.2 

.2 

1.2 

• 1 

1.7 

• 

87.6 

TABLE  7 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

mind  1 

DIRECTION 

BY  SPEED  AND 

BY  HOUR 

MIND  SPEED  (KNOTS) 

HDUR 

(GMT) 

MND  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.5 

3.9 

4.2 

1.5 

.2 

.0 

10.3 

13.9 

7.7 

10.0 

10.4 

15.5 

10.6 

15.4 

9.1 

9.9 

NE 

.3 

4.7 

4.5 

.6 

• 

.0 

10.2 

12.1 

10.3 

11.8 

8.9 

9.8 

10.8 

8.7 

11.1 

9.6 

E 

.4 

4.7 

3.7 

.6 

.0 

.0 

9.4 

11.5 

9.6 

8.2 

9.2 

8.5 

9.5 

9.1 

10.7 

7.6 

SE 

.3 

4.2 

3.6 

.5 

• 

.0 

B . 6 

11.7 

9.4 

9.2 

7.6 

7.8 

9.6 

6.8 

9.4 

7.2 

S 

.7 

4.3 

6.0 

1." 

.2 

.0 

13.0 

13.9 

14.9 

10.1 

13.4 

8.4 

15.3 

13.1 

12.5 

10.9 

SM 

.8 

6.0 

6.8 

3.0 

.4 

• 

17.0 

14.5 

1B.2 

18.0 

18.0 

17.9 

15.4 

16.9 

15.9 

17.4 

M 

.6 

5.0 

6.5 

3.3 

.7 

.1 

16.2 

16.1 

17. 1 

12.? 

16.6 

13.4 

16.1 

13.5 

17.5 

17.7 

NM 

.4 

3.8 

5.8 

2.1 

§7 

.1 

12.8 

16.2 

10.3 

18.3 

12.6 

17.7 

10.6 

15.7 

11.5 

16.2 

VAP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.4 

2.4 

.0 

2.6 

2.1 

3.3 

1.1 

2.2 

.7 

2.2 

3.4 

TOT  OBS 

273 

1563 

1756 

581 

95 

4 

4277 

13.7 

665 

280 

845 

277 

734 

274 

911 

291 

TQT  PCT 

6.4 

36.5 

41.1 

13.6  2 

.2 

.2 

100.0 

100.0 

ioo.n 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3 A 

mIN) 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

MND  DIR 

0-6 

T.16 

17-27 

28-40 

41* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0*S 

FRFQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.0 

5.0 

2.6 

.7 

.1 

10.3 

13.9 

8.4 

11.6 

11.9 

9.3 

NE 

1.8 

6.5 

1.7 

.3 

.0 

10.2 

12.1 

10.7 

9.1 

10.2 

10.8 

E 

2.2 

5.3 

1.7 

.2 

.0 

9.4 

11.5 

9.2 

9.0 

9.4 

9.9 

SE 

1.9 

4.9 

1.7 

a 

.0 

0.6 

11.7 

9.3 

7.6 

8.8 

8.8 

S 

2.1 

6.  T 

3.4 

.8 

.0 

13.0 

13.9 

13.5 

12.2 

14.7 

12.1 

SM 

2.7 

8.6 

4.* 

1.2 

.1 

17.0 

14.5 

18.1 

17.9 

15.8 

16.3 

M 

2.4 

6.« 

4.9 

1.8 

.3 

16.2 

16.1 

15.6 

15.6 

15.4 

17.6 

NM 

1.6 

6.1 

9.4 

1.5 

.2 

12.8 

16.2 

12.7 

13.9 

12.0 

12.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.4 

2.4 

.0 

2.4 

2.6 

1.8 

2.5 

TOT  QBS 

820 

*1*3 

1014 

2*2 

28 

4277 

13.7 

945 

1122 

1008 

1202 

TOT  PCT 

19.2 

49.9 

23.7 

6.6 

.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  01° 


APRIL 


PER  100 : ( PR  I mar  t I 

1929-1973 

AREA  0001  AZORES 

<over-alu 

1857-1973 

table  a 

3*. ON 

PERCENTAGE  FUfeOuFNCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  CONTI 

WlNo  speed  cfnqtsi  pct  total 


hour 

CALM 

1-3 

A-10 

ll-?l 

22-33 

3A-A7 

AN* 

mean 

fkeq 

OBS 

00103 

2. A 

3.7 

38.6 

79.8 

13.0 

2.3 

.1 

13. A 

100.0 

9A5 

06609 

2.8 

A. 8 

38.9 

79.0 

12.1 

2.1 

.2 

13.2 

100.0 

1122 

12615 

1.8 

A. 2 

37.7 

*5.0 

13.9 

2.6 

.2 

1 A • A 

100.0 

1008 

18621 

2.5 

3.3 

36.2 

AO.  6 

15.1 

1.9 

.3 

13.9 

100.0 

1202 

TOT 

102 

171 

15*3 

175c 

581 

95 

9 

13.7 

A277 

PCT 

2. A 

A , 0 

36.8 

Al.l 

13.6 

2.2 

.2 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


KCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  UIGmThs) 
BY  MIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREOUENCT  QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >*/B) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/6  BY  MIND  DIRECTION 


MEAN 


WhQ  DIR 

0-2 

3-A 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUO 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

*999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

1.6 

2.0 

3.3 

2.0 

5.1 

• 

.0 

.2 

.7 

1 . A 

1.1 

.A 

.1 

.0 

.1 

A. 9 

NE 

1.5 

2.3 

A .A 

2.3 

5. A 

.1 

• 

.2 

1.0 

2.5 

1.2 

.3 

.3 

• 

.1 

5.1 

E 

1.8 

2.0 

3.5 

2.7 

‘ 3.2 

.0 

.1 

.2 

.8 

2.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

5.3 

SE 

1.7 

1.2 

3.0 

2.8 

5. A 

.2 

• 

.3 

.9 

1.1 

1.0 

.A 

.3 

• 

• 

A. A 

S 

2.0 

2.2 

A. A 

5.6 

5.8 

.1 

.1 

.A 

1.9 

2.7 

1.8 

.6 

• 

.1 

.1 

6.2 

SM 

2.6 

2.5 

5. A 

A. 9 

5.  A 

.1 

• 

.A 

1.6 

2.7 

1 . A 

.7 

.2 

.1 

.1 

8.0 

N 

3.6 

A. 8 

5.9 

A. 7 

5.0 

* 2 

.0 

.5 

2.0 

3.3 

1.6 

.3 

.2 

.1 

.1 

10.7 

NM 

2.1 

2.9 

3.7 

1.9 

A. 8 

.0 

• 

.2 

.8 

1.8 

.9 

.A 

.1 

.0 

.1 

6.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.3 

.2 

.3 

.5 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

1.7 

TOT  OBS 

A19 

A6A 

783 

639 

2305 

3.2 

18 

9 

55 

232 

A 1 A 

230 

79 

31 

9 

13 

1213 

2305 

TQT  PCT 

18.2 

20.1 

3A.0 

27.7 

100.0 

.R 

.A 

2. A 

10.1 

1R.0 

10.0 

3.  A 

1.3 

.A 

.7 

52.6 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  Pct  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
of  CEILING  HEIGHT  (NH  >*/8)  A*0  VSBY  <NM ) 


CEILING 

■ OR 

- HR 

■ OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

> OR 

> OR 

- OR 

> OR 

(FfcET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

> 1 / A 

>50Y0 

>0 

OR 

>6500 

.9 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

OR 

>5000 

2.0 

2.  A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

OR 

>3500 

A. 9 

5.7 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

OR 

>2000 

12.5 

13.3 

15.7 

15.8 

13.8 

15.8 

15.8 

15.  B 

OR 

>1000 

23.3 

32.5 

33. A 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

OR 

>600 

31.3 

A1.9 

*3.3 

*3.6 

A3. 6 

A3. 7 

*3.7 

*3.6 

OR 

>300 

32.3 

AA.O 

*5.8 

*6.0 

A6.1 

A6.1 

A6.2 

*6.2 

OR 

>150 

32.5 

A A . 3 

*6.2 

*6. A 

A6.5 

A6.5 

A6.6 

A6.6 

OR 

> 0 

32.7 

AA.7 

A6.6 

*7.0 

*7,0 

*7,2 

*7.3 

A7.A 

TOTAL 

76A 

10*3 

1088 

1097 

10<»8 

1101 

1105 

1106 

TOTAL  NUMBER  of  OBS:  2335  PCT  FREQ  NH  <5/8 : 52.6 


TABLE  7 A 

percentage  frfq  of  low  clhuos  (eighths) 


o 

7.9 


11. A 13.0  10.9 


5 

7.5 


total 

8 OBSCD  OBS 


9.0  10.9  20.1 
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PERIOD:  (PRIMARY)  19*9-1973 

(OVER-ALL)  1857-1973 


TABLE  8 


AREA  OOOI  AZORES 

38.0N  26.6* 


PERCENT  FRtO  OF  wInO  DIRECTION  VS  QCCURRENCF  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PrFCIPITATION  WITm  VARYING  VALUES  of  visibility 


vsa* 

N 

NF 

F 

SF 

S 

Sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

o 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

l/2<l 

NO  PCP 

.0 

,0 

• 

• 

• 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.3 

TOT  X 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

• 

.0 

4 

• 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

PCP 

.0 

4 

.? 

.2 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

• 

1.2 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.1 

.1 

• 1 

.3 

.3 

.A 

.1 

.0 

.0 

1.5 

TOT  X 

.2 

.1 

.3 

.3 

.3 

.6 

.5 

.2 

.0 

• 

2.7 

PCP 

.2 

.? 

.3 

.6 

.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

2.9 

5<  10 

NO  PCP 

1.8 

1.7 

1 > 

1.8 

2.9 

A « 1 

3.4 

2.0 

.0 

.1 

18.8 

TOT  X 

2.0 

1,8 

1 .6 

1.7 

3. A 

A. 8 

3.9 

2.2 

.0 

.1 

21.7 

PCP 

.1 

.1 

.2 

.2 

.* 

.3 

.2 

.1 

.0 

• 

1.3 

10» 

NO  PCP 

7.0 

8.0 

7.9 

6.5 

9.6 

10.7 

12.9 

8.7 

.0 

1.9 

73.1 

TOT  X 

7.0 

8.1 

8.0 

6.7 

9.8 

10.9 

13.1 

8.  A 

.0 

1.9 

74.4 

TOT  OBS 
TQT  pc t 

9.3 

10.0 

10.0 

8.8 

1 A . 1 

16.7 

17.8 

11.2 

.0 

2.1 

100.0 

total 

OBS 


2871 


TABLE  9 

PERCENT  fPEO  OF  WINO  DIRECTION  vs  WIND  speed 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPl) 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

total 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

4-10 

.0 

• 

.0 

.1 

4 

4 

.1 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

4 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

• 

.0 

.1 

.1 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.4 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

• 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

• 1 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

.0 

• 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

4 

.0 

.0 

.2 

22* 

• 

.0 

• 

.0 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.3 

TOT  * 

.1 

.0 

• 

4 

.2 

.3 

.1 

4 

.0 

• 0 

.8 

0-3 

.0 

.0 

* 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

2<5 

4-10 

.1 

• 

• 

4 

.1 

.2 

4 

.0 

.0 

.5 

11-21 

• 

.1 

.2 

.2 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

1.2 

2 2* 

• 1 

4 

.1 

.1 

.2 

.2 

.3 

.2 

.0 

1.1 

TOT  * 

.2 

.1 

.3 

.3 

.6 

.6 

.5 

.2 

.0 

4 

3.0 

0-3 

.1 

.1 

6 

4 

.2 

• 1 

4 

.1 

.0 

.2 

.9 

5<  10 

4-10 

.5 

.7 

.7 

.5 

1.0 

1.5 

.8 

.6 

.0 

6.4 

11-21 

.0 

.8 

.7 

1.0 

1.6 

1.9 

1.5 

.8 

.0 

9.1 

22« 

.5 

.3 

.1 

.2 

.7 

1.2 

1.3 

1.0 

.0 

5.3 

TOT  * 

2.0 

1.8 

1.7 

1.7 

3.5 

4.7 

3.6 

2.5 

.0 

.2 

21.8 

0-3 

.2 

.2 

.3 

.3 

.5 

.5 

.5 

.2 

.0 

2.0 

4.7 

10* 

4-10 

3.1 

3.7 

3.8 

4.0 

3.3 

3.6 

4.0 

2.8 

.0 

28.4 

11-21 

3.0 

3.8 

3.1 

2.8 

4.6 

4.5 

5.2 

4.7 

.0 

31.8 

224 

.9 

.A 

.3 

.2 

.9 

1.6 

».l 

1.6 

.0 

9.0 

TOT  * 

7.2 

8.1 

7.6 

7.3 

9.3 

10.2 

12.7 

9.4 

.0 

2.0 

73.8 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

9.5 

10.1 

9.6 

9.5 

13.8 

16.0 

17.1 

12.2 

.0 

2.3 

100.0 

3544 
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APRIL 

PERIOD:  t PRIMARY ) 19*9-197*  AREA  0001  AZORES 

(OVER-ALU  1857-197*  TABLE  10  38. ON  26. 6* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  (FEET/NM  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  OE  NH  <5/8  »v  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

loOO 

2000 

3500 

5000 

63OO 

8000« 

total 

Nh  <5/8 

total 

(GHTl 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3999 

4999 

6499 

7999 

any  hqt 

OBS 

00603 

1.1 

.4 

2.7 

8.0 

15.9 

8.0 

3.4 

.9 

.5 

.7 

41.3 

58.7 

566 

06609 

.8 

.4 

2.0 

10.1 

18.8 

9.7 

3.6 

2.2 

.2 

.4 

48.0 

52.0 

506 

12615 

.9 

.5 

2.0 

10.5 

17.9 

10.1 

3.0 

1.8 

.2 

.8 

47.5 

32.5 

665 

18621 

.3 

.3 

2.8 

10.2 

17.2 

10.9 

3.4 

.6 

.6 

.7 

47.2 

52.8 

667 

T01 

18 

9 

57 

234 

419 

234 

80 

32 

9 

16 

1108 

1296 

2404 

PCI 

.7 

.4 

2.4 

9.7 

17.4 

9.7 

3.3 

1.3 

.4 

.7 

46.1 

53.9 

100.0 

TABLE  U 

PERCENT  FREQUENCY  VS«Y  (NH)  *Y  hOuR 


HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1 / 2<  1 

i<2 

2<5 

5<10 

104 

total 

OBS 

00603 

.2 

.1 

.7 

2.4 

21.4 

75.1 

827 

06609 

.7 

.4 

1.2 

3.1 

21.4 

73.0 

893 

12615 

.3 

.3 

.7 

3.4 

19.7 

75.6 

893 

18621 

.2 

.3 

.5 

3.2 

23.3 

70. 3 

994 

TOT 

13 

11 

28 

110 

79A 

26*7 

3607 

PCT 

.4 

.3 

.8 

3.0 

22.1 

73.4 

100. 0 

TABLE  12 


cumulative  pc 
ceil! 

T EREQ 
NG  HGT 

(JE  RANGES  UE  VSBY  (NM) 
( EEET/NH  >4/ 8 ) / 9 Y HOUR 

AND/OR 

■HOUR 

<150 

<600 

<1000 

10004 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT, 

<5OY0 

<1 

<5 

AN054 

AND  54 

OBS 

00603 

1.1 

4.2 

14.0 

29.0 

57.0 

544 

06609 

1.0 

3.5 

15.1 

34.8 

50.1 

491 

12613 

.9 

3.7 

16.0 

33.1 

50.8 

649 

18621 

.3 

3.7 

16.1 

32.9 

51.0 

651 

TOT 

19 

88 

359 

758 

1218 

2335 

PCT 

.8 

3.8 

15.4 

32.5 

52.2 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QE  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39  40 

*49 

50-59 

0* 

■o 

1 

0 

■c 

70-79 

80-8O 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

2 

.1 

70/74 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

.3 

.3 

.0 

36 

1.5 

65/69 

.0 

• 

.1 

3 

1.6 

2.4 

3.* 

1.2 

212 

8.9 

60/64 

.0 

.0 

.1 

ll* 

7.8 

15.3 

2?.l 

13.0 

1424 

59.7 

55/59 

.0 

.0 

• 

. 8 

4.6 

9.4 

9.0 

4.8 

681 

28.6 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.3 

.4 

29 

1.2 

total 

0 

l 

7 

65 

350 

661 

838 

*62 

2384 

100.0 

PCT 

.0 

* 

.3 

2.7 

14.7 

27.7 

35.2 

19.4 

table  15 


MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

QE  TEMP 

( OEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT, 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M JN 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

74 

66 

64 

60 

56 

53 

52 

60.0 

955 

06609 

78 

66 

6* 

60 

55 

52 

51 

59.7 

1124 

12615 

75 

71 

68 

62 

57 

55 

53 

62.2 

984 

18621 

77 

71 

67 

62 

57 

5* 

51 

61  .9 

1183 

TOT 

78 

70 

66 

61 

56 

54 

51 

60.9 

42*6 

TABLE  1* 

PERCENT  EREQUENCY  QE  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.1 

.3 

.5 

.2 

.0 

* 

.4 

,7 

1.2 

,7 

1.3 

1.9 

1.7 

.6 

.0 

.3 

3.6 

5.4 

5.6 

6.6 

10.5 

12.4 

10.6 

4.2 

.0 

.9 

4.7 

3.7 

2.8 

1.3 

2.3 

2.0 

5.2 

5.7 

.0 

.8 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

.4 

.4 

.0 

.0 

9.0 

9.8 

9.8 

8.7 

14.3 

16.6 

18.6 

11.2 

.0 

2.1 

TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

0 

• 

-j 

•c 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

O0G03 

.0 

2.3 

7.7 

25.9 

40.0 

24.1 

83 

598 

06C09 

.0 

2.0 

12.4 

26.1 

36.3 

23.2 

82 

548 

12C15 

.0 

4.6 

18.4 

28.4 

32.5 

16.0 

78 

630 

18G21 

.0 

3.5 

19.6 

29.3 

32.4 

15.2 

79 

652 

TOT 

0 

77 

358 

668 

854 

471 

80 

2428 
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PERIOO:  (PR  1 NAR  » ) 

1929-1973 

AREA  OOG1  AZORES 

(OVfcR-ALl ) 

1857-1973 

TABLE  17 

38,  ON  29. 6* 

PCT  FR£Q  UP  Al«  TfcHpf RfcTV)*F  <DEG  F)  AND  THE  OCrURRFNC£  OF  fUC  (WITMUUT  PRECIPITATION) 
VS  ATr-SFA  TFMPERATURfc  Dt  FFfcRf nCF  IQFG  F) 


AIR-SFA 

33 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

M 

wo 

TMP  UIF 

52 

36 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

14/  16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

8 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.6 

• 

.0 

21 

.0 

.6 

7/b 

,0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.3 

.0 

.0 

32 

.0 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

.3 

.0 

.0 

29 

.0 

1.1 

3 

,0 

.0 

.0 

1.2 

1.3 

.2 

.0 

.0 

67 

.0 

2.6 

4 

.0 

.0 

.2 

2.4 

1.3 

.2 

.0 

.0 

108 

.0 

4.2 

3 

.0 

.0 

.4 

3.8 

1.6 

.0 

.0 

.0 

151 

.0 

5.8 

2 

.0 

.0 

1.3 

8.1 

.9 

• 

.0 

.0 

268 

.2 

10.1 

1 

.0 

.1 

3.2 

9.2 

.7 

• 

.0 

.0 

342 

.1 

13.0 

0 

.0 

.3 

7,3 

6.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

434 

.3 

16.4 

-1 

.0 

.5 

7.2 

5.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

350 

.3 

13.2 

-2 

.0 

.8 

7.6 

2.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

284 

.2 

10.7 

-3 

.9 

4.7 

1.6 

* 

cO 

.0 

.0 

188 

.0 

7.2 

-4 

.0 

1.0 

3.4 

.6 

* 

* 

.0 

.0 

136 

.0 

3.2 

-5 

,0 

.9 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

87 

.0 

3.3 

-6 

.1 

.6 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

4 

1.8 

-7/-R 

.2 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

0 

1.2 

-9/-10 

. 1 

. 1 

.1 

« 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.3 

-11/-13 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

• 

— 1 4 / — 1 6 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

0 

total 

10 

1007 

214 

6 

31 

2567 

147 

1163 

50 

1 

2598 

per 

.4 

5.7 

3* . A 

44.8 

8.2 

1.9 

.2 

• 

100.0 

1.2 

98.8 

PERIOD: 

(OVER' 

-ALU 

1963- 

1973 

table 

Id 

PCT 

FREO  OF 

WIND 

SPFEO 

C KTS  > AND 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

N 

NE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48^ 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1-2 

.0 

1.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.1 

2.2 

1.3 

.0 

.0 

.0 

3.6 

3-4 

.0 

1.5 

1.4 

.1 

.0 

.0 

3.0 

.0 

1.0 

1.8 

.1 

.0 

.0 

7.9 

5-6 

.0 

.2 

1.4 

.4 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.5 

1.8 

* 

.0 

.0 

2.3 

7 

.0 

.0 

.6 

.4 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.9 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.3 

• 0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87  ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

3.4 

4.1 

1.2 

.1 

.0 

9.1 

.1 

4.5 

5.9 

.4 

.0 

.0 

10.9 

E 

SE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.1 

1.0 

* 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1-2 

.1 

2.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.1 

* 

2.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3-4 

.0 

1.2 

1.5 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.6 

2.1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

5-6 

.0 

.2 

1.1 

.2 

.0 

.0 

1.4 

.0 

*1 

.9 

.0 

.0 

• 0 

1.0 

7 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 1 

* 

.1 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 2 

4.6 

3.6 

.5 

.0 

.0 

8.8 

.2 

4.3 

3.7 

.2 

.0 

.0 

8.3 
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APRIL 

table  ia  (cont) 


AREA  0001  AZORES 

Si. ON  26. OM 


Per  FRfcO  OF  «INf>  SPPeO  UTS)  and  DIRECTION  VERSUS  SFA  HEIGHTS  (FT) 


hot 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48« 

PCT 

<1 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.0 

2.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.7 

.2 

2.4 

• 6 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-4 

.0 

1.2 

2.9 

.1 

.0 

.0 

4.2 

.0 

1.4 

3.6 

.3 

.0 

.0 

5.5 

3-6 

• 0 

.3 

1.3 

.6 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.8 

1.3 

.5 

.0 

.0 

2.8 

7 

.0 

.0 

.8 

.3 

.0 

.0 

1,2 

.0 

• 0 

.9 

.8 

.0 

.0 

1.7 

• -9 

• 0 

.0 

.3 

.7 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

.2 

.0 

.9 

10-11 

• 0 

• 0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.6 

.0 

• 0 

.2 

.7 

• 

.0 

1.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

• 

.1 

21-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 7* 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

.3 

4.6 

6.3 

2.4 

w 

.1 

.0 

13.6 

.2 

5.1 

7.3 

3.5 

NW 

.6 

• 

16.7 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.1 

2.0 

.8 

.0 

,0 

.0 

?.  9 

.1 

2.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.7 

3-4 

.0 

1.3 

3.4 

.3 

.0 

.0 

3.1 

.0 

.6 

2.1 

.3 

.0 

.0 

3.0 

3-6 

.0 

.0 

1.8 

.3 

.0 

.0 

2.3 

.0 

• 

2.0 

.2 

.0 

.0 

2.2 

7 

.0 

.0 

1.0 

1.6 

• 0 

.0 

2.7 

.0 

• 2 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.5 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.6 

.9 

.0 

1 .4 

.0 

• 0 

.2 

.3 

• 

.1 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.1 

1.0 

.3 

.0 

1 .4 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

4.6 

7.6 

4.5 

1.2 

.1 

1 A • 4 

.2 

3.4 

9.8 

1.6 

.2 

.1 

11.2 

WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

height 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48> 

PCT 

<1 

4.6 

3.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

10.5 

1-2 

.8 

17.6 

5.4 

.0 

.0 

.0 

23.8 

3-4 

.1 

9.1 

18.4 

1.4 

.0 

.0 

29.0 

5-6 

• 1 

2.0 

11.8 

2.2 

.0 

.0 

16.1 

7 

.0 

. 3 

5.4 

3.8 

.0 

.0 

9.4 

8-9 

.0 

.0 

1.2 

2.6 

.7 

.1 

4.6 

10-11 

.0 

.0 

.4 

2.8 

.4 

.0 

3.6 

12 

• 0 

.1 

.4 

.8 

.0 

.0 

1.3 

13-16 

• 0 

.0 

.1 

.4 

.2 

.0 

.7 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.5 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

,4 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCI 

3.6 

34.5 

43.6 

14.0 

2.1 

.2 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  «AvE  HEIGHT  (FT)  yS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 
(SEO 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

i 

-j 

o 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

HGT 

<6 

2.3 

7.9 

12.3 

6.1 

2.1 

1.0 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

658 

3 

6-7 

• 

.8 

3.6 

10.4 

4.8 

2.5 

1.2 

.6 

.4 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

535 

6 

8-9 

6 

.2 

1.3 

3.7 

4.1 

2.8 

1.2 

.7 

.8 

.0 

• 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

308 

7 

10-11 

.0 

.6 

.4 

1.3 

1.1 

1.4 

1.0 

.7 

.9 

.2 

.1 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

158 

12-13 

.0 

.0 

• 4 

• 4 

.3 

.4 

.5 

.4 

.3 

.0 

.0 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.2 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

11 

INqEt 

2.7 

2.1 

2.2 

1.6 

2.2 

.9 

.1 

• l 

.3 

4 

6 

.0  .0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

251 

TOTAL 

107 

233 

431 

476 

300 

187 

94 

61 

60 

9 

9 

6 5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2001 

PCT 

5.3 

11.7 

22.3 

23.8 

15.0 

9.3 

4.7 

3.0 

3.0 

.4 

.4 

.3  .2 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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MAY 

PERIOD:  (PRIMARY)  1928-197}  AREA  0001  AZORES 

( OVER-AIL ) 1855-1973  TA0LE  1 38. IN  26. 7* 


PERCENT  FRffgUENCV  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  MINO  DIRECTION 
precipitation  type  other  heather  phenomena 


UNO  OIR 

RAIN 

RAIn 

OKZL 

FRZG 

SnOU 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

THOR 

FOG 

fog  ho 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shhr 

PCPN 

FkZN 

PB  TIME 

HOUR 

ltng 

HO 

pcpn 

HAZE 

BlwG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLHG 

SNQM 

UEA 

N 

1.0 

1.8 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

1.7 

.2 

.7 

.0 

.A 

.0 

92.9 

NE 

.9 

.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.2 

.0 

1.3 

.0 

.6 

.0 

9A.2 

E 

.8 

.0 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1.7 

.0 

1.0 

.0 

2.6 

.0 

92.6 

SE 

3.3 

1.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

2.7 

.0 

.A 

.0 

1.0 

.0 

90. A 

S 

1.7 

1.9 

2.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.2 

5.1 

.3 

1.3 

.0 

1.5 

.0 

85. A 

SH 

1.5 

2.1 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

6.6 

.1 

1.3 

.0 

2.2 

.0 

86.6 

W 

l.A 

1.2 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

6.2 

.1 

.8 

.0 

1.1 

.0 

88.5 

NH 

1.6 

2.7 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

A. 5 

.3 

.3 

.0 

.1 

.0 

88.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.C 

calm 

.0 

1.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2, A 

1.2 

1.2 

.0 

.0 

2. A 

.0 

92.7 

TQT  PCT 

1.6 

1.6 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

3.5 

.2 

l.o 

.0 

1.2 

.0 

89.3 

ror  ObS:  2822 


TABLE  ? 


PFRCENT  frequency  of  HEATHER  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  heather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

ORZL 

FRZG 

SnOH 

OtHFR 

HAIL 

PcPn  AT 

PcPN  PAST 

Thor 

fug 

FQG  HO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

t GMT) 

SHHR 

PCPN 

FRTn 

CB  Tjne 

HOUR 

ltng 

HD 

PCPN 

HAZE 

SLUG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

SLUG 

SNOM 

HEA 

0OG03 

1.6 

1 • A 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

A , 0 

.3 

.7 

.0 

1.7 

.0 

86. A 

0OC09 

2.0 

1.9 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

A. 3 

.1 

1.7 

.0 

.7 

.0 

86.5 

12C15 

1.2 

1.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

3.0 

.0 

1.1 

.0 

.8 

.0 

91.3 

18C21 

1.1 

1.6 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

*.0 

2.9 

.3 

1.0 

.0 

1.6 

.0 

90.3 

TQT  PCT 

1.6 

1.6 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

3.9 

.2 

1.1 

.0 

1.2 

.0 

89.2 

TQT  OBS:  2870 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HlNO  DIRECTION  by  SPEED  ANO  by  HOUR 
HIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  ( GMT ) 


UNO  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-*T 

AS* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

1.1 

3.6 

5.0 

.9 

• 

.0 

12.6 

11.5 

11.8 

11.6 

11.9 

12.2 

13.6 

lA.8 

12.5 

13.3 

NE 

.7 

A. 2 

3.9 

.A 

.1 

.0 

9.9 

12.1 

8. A 

9.8 

8.7 

13. A 

8. A 

12.7 

10. A 

13.6 

E 

1.0 

3.6 

2.6 

.2 

♦ 

.0 

7.3 

9.9 

8.7 

9.  I 

0.  A 

7,2 

7. A 

6.6 

6.0 

6.0 

SE 

.A 

2.7 

1.8 

• 3 

• 

.0 

5.3 

10. A 

6.2 

3.9 

A. 9 

A. 8 

A. A 

7. A 

5.2 

6.0 

S 

.6 

A. 8 

5. A 

.9 

.1 

.0 

11.8 

12.7 

12.6 

8.  A 

12.0 

9.3 

12. A 

10.0 

13.2 

11.1 

SH 

1.0 

6. A 

6.8 

1.6 

.1 

.0 

15.9 

12.5 

17.5 

13.5 

13.9 

13.2 

18.3 

1A.9 

16.0 

16.9 

H 

1.0 

7.3 

8.0 

2.0 

.1 

.0 

18. A 

12.9 

17.1 

19.9 

20.1 

17.2 

19.5 

15. A 

16.8 

16.5 

NH 

1.2 

6.3 

6.5 

1.3 

.1 

• 0 

15.5 

12.6 

16.8 

20.7 

15.7 

19.8 

13. A 

16.0 

16.6 

16.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

3.0 

3.2 

A. A 

3.0 

2.7 

2.2 

3.2 

2.6 

TOT  OBS 

A05 

1635 

1608 

330 

30 

0 

aoob 

11.7 

665 

220 

823 

23A 

678 

272 

863 

253 

TQT  PCT 

10.1 

AO. 8 

AO.  1 

8.2 

.7 

.0 

100. 0 

loo.o 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


UtNO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

ZB-AO 

6i* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

i.3 

6.6 

2.7 

.2 

.0 

12,6 

11.5 

11.8 

12.0 

13.9 

12.7 

NE 

2.5 

5.1 

1.8 

.A 

* 

9,9 

12.1 

8.7 

9.7 

9.7 

11.1 

E 

2.6 

3.8 

1.0 

.1 

.0 

7,5 

9.9 

8.8 

6.1 

7.2 

6.0 

SE 

1.6 

2.9 

.7 

• 

.0 

5.3 

10. A 

5.6 

A. 9 

5.2 

5.6 

S 

2.1 

6.9 

2.5 

.A 

.0 

11.8 

12.7 

11. A 

11. A 

11.7 

12.7 

SH 

3.5 

8.3 

3.6 

.5 

• 

15,9 

12.5 

16.5 

13.7 

17.3 

16.2 

M 

3.8 

9.3 

A. 8 

.5 

.1 

16, A 

12.9 

17.8 

19.5 

18.3 

17.9 

NH 

3.6 

7.8 

5.9 

.5 

.0 

15.5 

12. A 

16.3 

16.6 

16.1 

15.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

3.1 

6.1 

2.5 

3.0 

TOT  OBS 

1062 

2019 

03§ 

105 

A 

ADOS 

11.7 

885 

1057 

950 

1116 

TOT  PCT 

26.0 

50.6 

20.9 

2.6 

,1 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  6 


AREA  OOOl  AZORES 

38.  IN  26. 7W 


PEACENTaGE  FREQUENCY  OF  KIND  SPEEO  8Y  HJUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

6-10 

00603 

3.1 

7.0 

39.8 

06609 

6.1 

8.1 

60.6 

12615 

2.5 

6.1 

60.9 

18621 

3.0 

6.6 

61.8 

TOT 

128 

277 

1638 

PCT 

3.2 

6.9 

60.8 

WINJ 

SPEED 

(KNOTS) 

11-?1 

22-33 

36-67 

61.2 

7.9 

1.0 

98.0 

8.8 

.6 

61.9 

7.7 

.8 

39.7 

8.6 

.6 

1 60B 

330 

30 

60.1 

8.2 

.7 

TOTAL 

OBS 


.0  11.9 

.0  H.6 
.0  11.9 

.0  11.7 

0 11.7 

.0 


PC  T 

68*  MEAN  FRFQ 


100.0  885 

100.0  1037 

100.0  950 

100.0  1116 
6008 

100.0 


TABLE  5 


TABLE  6 


PC  T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  { fc I GMT  M$ ) 
8Y  MIND  DIRECTION 


MNO  0 I R 

0-2 

3-6 

5-7 

8 t 

total 

MEAN 

CLOUO 

000 

150 

N 

2.2 

2.9 

6.2 

OBSCO 

3.0 

OBS 

COVER 

5.1 

169 

.1 

299 

.1 

NE 

1.7 

1.6 

3.3 

2.1 

5.2 

• 

.1 

E 

1 .6 

.8 

2.3 

2.8 

5.5 

• 

.0 

SE 

.9 

.7 

1.9 

1.2 

3.2 

• 

.0 

S 

2.3 

2.0 

6.6 

6.1 

5.3 

.2 

• 

SM 

6.0 

2.9 

5.3 

3.2 

5.1 

.1 

.0 

M 

6.3 

3.5 

6.5 

5.3 

3.1 

.1 

.1 

NM 

2.3 

3.5 

5.3 

3.2 

5.0 

• 

.1 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

.3 

.7 

.7 

6.0 

.0 

.1 

TOT  OBS 

681 

629 

795 

668 

2353 

5.1 

17 

10 

TQT  PCT 

20.6 

18.2 

33.8 

27.5 

100.0 

,7 

.6 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft#nh  >6/8) 

ANO  OCCURRFNCE  of  NH  <5/8  BY  MlNO  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

T3TAL 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

.2 

1.5 

2.1 

1.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

6.6 

.2 

.8 

1 .6 

1.1 

.6 

• 

• 

.1 

6.6 

• 

.7 

1.8 

.9 

.5 

.1 

* 

.1 

3.2 

.1 

.6 

1 .0 

.3 

.2 

.1 

.0 

.1 

2.5 

.5 

1.2 

2.1 

.8 

.3 

.3 

• 

.1 

7.2 

.5 

1.8 

2.8 

1.1 

.6 

.2 

.1 

.2 

10.0 

.5 

2.1 

6.0 

1 .2 

.5 

.6 

.1 

.1 

10.6 

.3 

1.3 

2.5 

1.3 

.5 

• 

* 

.1 

8.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.6 

.3 

.0 

* 

• 

* 

2.0 

55 

236 

626 

196 

71 

32 

11 

22 

1279 

2353 

2.3 

10.0 

18.1 

8.2 

3.0 

1.6 

.5 

.9 

56.6 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  Frfo  UF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >6/8) 

AND 

VSbT  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• HR 

» OR 

• OR 

• OR 

• PR 

■ OR 

. OR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/6 

>50YD 

>0 

> OR  >6500 

1.0 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

■ OR  >5000 

1.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

• OR  >3500 

6.3 

5.5 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

■ OR  >2000 

11.3 

13.6 

16.0 

16.0 

16,0 

16.0 

16.0 

16.0 

• OR  >1000 

25.7 

31.6 

32.0 

32.0 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

• OR  >600 

33.1 

60.8 

61.7 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

• OR  >300 

36.2 

62.8 

63.9 

66.2 

66.3 

66.3 

66.6 

66.6 

■ OR  >150 

36.6 

63.1 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

• OR  > 0 

36.6 

63.5 

66.8 

65.2 

65,6 

65.6 

65.5 

65.5 

total 

826 

1035 

1067 

1076 

1080 

1081 

1083 

1083 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  2380 

PCT  FREQ  NH  <5/8 ! 56, 

,5 

TABLE 

7A 

percentage 

frfq  of 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

0 12  3 

6 5 

678  OBSCD 

OBS 

8.8  10.7  13.5  11. 0 10, 

.5  8.0 

9.3  9.6  18.5  .6 

2526 
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TABLE  8 


AREA  0001  AZORES 

38. IN  26. 7W 


PERCENT  P0E0  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-dCCURRfNCE  OF 

precipitation  with  varying  values  he  visibility  *•* 


VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

S 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

TOT  % 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

l<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  X 

.0 

.0 

,0 

• 

.1 

PCP 

.1 

.0 

.0 

• 

.2 

20 

NO  PcP 

.1 

.1 

.0 

• 

.3 

ror  t 

.1 

.1 

.0 

.1 

.5 

PCP 

.3 

.2 

.1 

.1 

. 5 

5<  10 

NO  PCP 

1.8 

1.6 

1.2 

.8 

2.0 

TOT  % 

2.1 

1.7 

1.3 

.9 

2.5 

PCP 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

10* 

NO  PCP 

9.7 

7.4 

6.0 

3.4 

10.0 

TOT  * 

9.9 

7.4 

6.1 

3.5 

10.1 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

12.2 

9.4 

7.5 

4.5 

13.2 

Sw  W NW  VAR  CALM  >CT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

• .0  .0  .0  • .1 

• .0  .0  .0  * .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

• .1  .0  .0  .0  .5 

• .1  .0  .0  .0  .5 

• .0  .1  .0  .0  .2 

• .1  .1  .0  .0  .2 

.1  .1  .1  .0  .0  .6 

.2  .2  .1  .0  .0  .6 

.3  .2  .?  .0  .0  1.2 


.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

1.8 

.4 

.7 

.5 

.0 

* 

2.8 

2.8 

3.0 

1.8 

.0 

.3 

15.3 

3.2 

3.7 

2.3 

.0 

.4 

18.1 

.3 

.1 

.3 

.0 

* 

1.2 

12.7 

14.8 

11.5 

.0 

2.5 

77.9 

1?.9 

14.9 

11. R 

.0 

2.5 

79.1 

16.8 

19.1 

14.5 

.0 

2.9 

100.0 

TABLE  9 


pFRCENT  f*EO  OF  WIND  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPo  1 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM> 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

tot  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.2 

224 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

TOt  * 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

11-21 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

4 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOt  * 

.0 

• 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

0-3 

• 

* 

• 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

.2 

2<3 

4-10 

.2 

• 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.7 

11-21 

• 

.0 

.0 

. 1 

.? 

.3 

.2 

.2 

.0 

1.1 

224 

• 

.0 

• 

1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.4 

TOt  * 

• 3 

.1 

• 

.4 

.6 

.4 

.4 

.0 

.1 

2.3 

0-3 

.1 

.1 

.2 

.1 

.2 

4 

.0 

.4 

1.3 

5<10 

4-10 

.9 

,7 

.7 

,9 

.9 

.9 

.0 

6.0 

11-21 

.8 

.6 

1.2 

1.6 

2.2 

1.1 

.0 

8.5 

224 

.2 

.3 

.5 

,7 

.5 

.6 

.0 

3.1 

tot  * 

2.0 

1.8 

1.4 

2.6 

3.4 

3.8 

2.6 

.0 

.4 

18.9 

0-3 

.8 

.7 

.5 

.8 

.7 

.8 

.0 

2.6 

7.7 

10* 

4-10 

4.1 

3.0 

2.8 

2.1 

4.0 

5.5 

6.1 

4.5 

.0 

32.2 

11-21 

4.4 

3.1 

2.0 

1.3 

4.3 

5.3 

6.4 

5.5 

.0 

32.3 

224 

.8 

.5 

.6 

.8 

1.4 

1.1 

.0 

5.4 

tot  * 

10.0 

7.3 

5.8 

3.8 

9.4 

12.4 

14.6 

11.9 

.0 

2.6 

77.7 

TOT  qBS 
TOT  PCT 

12.4 

9.3 

7.3 

4.9 

12.5 

16.5 

19.0 

15.0 

.0 

3.1 

100.0 

3241 
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TABLE  10 


AREA  0001  AZORES 

38. IN  26.78 


PERCENT  RRFqUENCV  OF  CEILING  MF 1 GhTJ  IFEET.NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  »Y  MQuk 


HOUR 

000 

130 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

6300 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

( GMT  ) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

00403 

.9 

• 3 

1.6 

7.9 

16.  8 

7.2 

3.3 

1.6 

.3 

1.2 

40.8 

59.2 

3 73 

0t>t09 

.7 

.5 

1.9 

12.9 

20.6 

9.5 

2.7 

2.4 

.3 

1.5 

52.6 

47.4 

582 

12415 

.7 

.9 

2.4 

10.6 

17.9 

9.3 

3.9 

.7 

.7 

.9 

46.6 

53.4 

670 

18421 

.5 

.3 

3.1 

7.8 

13.0 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

.6 

37.2 

62.6 

639 

TOT 

17 

10 

33 

218 

932 

200 

72 

33 

11 

22 

1090 

1374 

2464 

PC  T 

.7 

.9 

2.2 

9.7 

17.5 

8.1 

2.9 

1.3 

.4 

.9 

44.2 

55.8 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY  VSftY 

(NM) 

RY  HOUR 

HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

ORS 

00403 

.1 

.3 

.5 

2.5 

20.7 

75.9 

773 

06409 

.1 

.7 

.6 

2.9 

20.4 

75.2 

*23 

12415 

.0 

• 4 

.6 

1.7 

16.0 

*1.3 

829 

18421 

.1 

.3 

.5 

2.5 

1 8 • 5 

78.0 

865 

TOT 

3 

14 

18 

79 

621 

2555 

3290 

PC  T 

.1 

.4 

.5 

2.4 

I«.9 

77.7 

100.0 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREQ 

UF  RANGES  UF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

CEILING 

HGT 

(FEET/ 

NH  >4/8  ) / rY  HOUR 

hqur 

<130 

<6  00 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5* 

OBS 

00403 

.9 

2.9 

11.7 

31.0 

57.2 

545 

06C09 

.7 

3.4 

17.0 

36.5 

46.5 

564 

12415 

.8 

3.6 

15.2 

32.6 

52.2 

650 

16421 

.5 

4.0 

12.7 

25.9 

61.4 

621 

TOT 

17 

85 

338 

748 

1294 

2380 

PCT 

.7 

3.6 

14.2 

31.4 

54.4 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  T*mP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

0 

0 

t 

0 

■0 

70-79 

*0-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

6 

.3 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

1.0 

.9 

.2 

75 

3.2 

65/69 

.0 

.0 

.1 

1.1 

3.2 

7.0 

10.4 

6.4 

671 

28.2 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.7 

9.2 

14.7 

18.4 

13.0 

1360 

57.2 

55/59 

.0 

• 0 

.0 

.4 

2.2 

3.5 

3.2 

1 .7 

259 

10.9 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

* 

5 

.2 

total 

0 

0 

6 

85 

368 

625 

783 

509 

2376 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.3 

3.6 

15.5 

26.3 

33.0 

21.* 

table  15 


MEANS# 

extremes 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(OEG  F>  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

mi  n 

MF  AN 

total 

OBS 

00403 

75 

60 

66 

62 

56 

56 

54 

62.2 

887 

06409 

79 

69 

66 

62 

58 

56 

52 

62.0 

1053 

12415 

77 

74 

70 

64 

60 

5* 

54 

64.6 

943 

18421 

78 

74 

70 

64 

59 

57 

53 

64.5 

1093 

TOT 

79 

72 

69 

63 

58 

57 

5? 

63.3 

3976 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

♦ 

.3 

.3 

.2 

• 1 

.4 

.7 

.7 

.4 

.0 

.1 

2.3 

2.0 

1.4 

1.6 

5.2 

6.9 

5.8 

2.2 

.0 

.6 

7,2 

6.1 

4.8 

2.4 

6.7 

8.7 

11.0 

8.4 

.0 

1.9 

2.6 

.9 

.4 

.3 

.4 

.9 

1.6 

3.4 

.0 

.4 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.0 

.0 

12.4 

9.5 

6.8 

4.4 

12. B 

17.2 

19.1 

14.6 

.0 

3.1 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  > 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

1.4 

12.2 

25.7 

34.5 

26.2 

82 

591 

06409 

.0 

1.9 

13.8 

24.5 

32.6 

27.2 

82 

580 

12415 

.0 

6.1 

18.2 

27.2 

30.5 

17.9 

78 

636 

18421 

.0 

6.0 

17.5 

27.8 

33.9 

14.7 

70 

604 

TOT 

0 

94 

374 

635 

792 

516 

80 

2411 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1928-1973  AREA  0001  AZORES 

(UVEA-AU.)  1855-1973  TA8lE  17  38. IN  20,7M 

PCT  FREQ  OF  AIR  TENrFRATUHF  (DFG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  UF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SFA  TEMPEPATURE  DIFFERENCE  (DFG  F) 


AIR-SEA 

33 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

W 

wu 

TMP  OIF 

52 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

1A/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.) 

• 

3 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

*0 

8 

.0 

.3 

9/10 

,n 

.0 

.0 

.0 

.1 

.A 

.3 

.0 

21 

.0 

.8 

7/8 

.0 

.0 

.0 

. , 

.6 

.9 

.2 

• 

A8 

.0 

1.8 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

.5 

.0 

.0 

38 

.0 

1.5 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

1." 

.8 

• 

.0 

77 

• 

2.9 

A 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3.0 

.5 

• 

.0 

122 

.1 

A. 6 

3 

,0 

.0 

.1 

2.3 

A. 2 

.5 

.0 

.0 

1 8A 

.1 

7.0 

2 

.0 

.0 

.2 

A. 9 

5.3 

.3 

* 

.0 

280 

.1 

10.7 

1 

.0 

.0 

.3 

6.  A 

A. 2 

.2 

.0 

.0 

287 

.2 

10.8 

0 

.0 

.0 

l.e 

12.8 

3.0 

.2 

.0 

.0 

A65 

.2 

17.6 

-1 

.0 

.0 

2.3 

8.7 

l . A 

.1 

.0 

.0 

32A 

.2 

12.3 

-2 

.0 

.1 

A • 1 

6.0 

.8 

• 

.0 

.0 

290 

.1 

11.0 

-3 

.0 

.1 

A . 0 

3.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

198 

.1 

7.5 

-A 

.0 

.3 

2.8 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

132 

.0 

5.1 

-5 

.0 

.1 

1.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

6A 

.0 

2.5 

-6 

.0 

A 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

1.0 

-7/-A 

• 

.2 

.A 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

1.0 

-9/-10 

.0 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.3 

— 1 1 / — 1 3 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

total 

1 

23 

A82 

1276 

675 

118 

25 

2 

2602 

30 

2572 

PCT 

• 

.9 

1«.3 

*9.0 

25.9 

A. 5 

1.0 

.1 

100.0 

1.2 

98.8 

PEAIOOs 

(OVER 

-ALL) 

1963-1973 

table 

18 

PCT 

FREO  OF 

WIND 

SPFeO 

(KT$)  AND 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

N 

NE 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21  22-33 

3A-A7 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8f 

PCT 

<1 

.A 

.7 

.1  .0 

.0 

.0 

1.2 

.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.0 

1.2 

1.2  .0 

.0 

.0 

2.* 

.0 

1.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

2. A 

3- A 

.1 

.5 

1.5  .0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

5-6 

.0 

.2 

1.5  .2 

.0 

.0 

1 .9 

.0 

.1 

.8 

.3 

.0 

.0 

1.2 

7 

.0 

.1 

1.1  .8 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.0 

.0 

.7 

8-9 

.0 

• 1 

.3  .A 

.1 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

.3  .1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

2.8 

6.0  1.5 

.1 

.0 

10.8 

.5 

3.6 

2.2 

1.2 

.2 

.0 

7.7 

E 

SE 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21  22-33 

3A-A7 

A « ♦ 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

PCT 

<1 

.1 

.8 

.0  .0 

.0 

.0 

.9 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

1.9 

.2  .0 

.0 

.0 

2.1 

* 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3-A 

.2 

.3 

.6  .0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.2 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.1 

5-6 

.0 

.0 

.2  .0 

.0 

.0 

. 7. 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

8-9 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

3.0 

.9  .2 

.0 

.0 

A.  A 

.2 

2.0 

1.3 

.2 

.0 

.0 

3.8 
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PERIOD: 

(OVER 

-ALL) 

1963-1973 

AREA 

0001 

AZORES 

table 

18  ( CQNT ) 

38. 

IN  26. 7W 

PCT 

FREO  OF 

WIND 

SPEED  (KTS) 

and  direction  versus  sea 

HEIGHTS 

(FT) 

5 

SM 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

48* 

PC  7 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33  34 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

1.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.1 

3.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

A.4 

.3 

4.3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.7 

3-«. 

.0 

1.8 

3.0 

.4 

.0 

.0 

3.2 

.0 

2.0 

4.0 

.6 

.0 

.0 

6.6 

3-6 

.0 

.6 

2.4 

.3 

.1 

.0 

3.4 

.0 

.2 

2.9 

.2 

• 

.0 

3.2 

7 

.0 

.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

1.1 

.0 

• 0 

.7 

.4 

.0 

.0 

1.1 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

3.8 

7.7  1 

.1 

.1 

.0 

19.1 

.7 

7.8 

9.3 

1.3 

• 

.0 

19.2 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

TOTAL 

PCT 

<1 

.6 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.7 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.1 

3.6 

1.6 

.0 

.0 

.0 

9.3 

.1 

2.6 

1.6 

.0 

.0 

.0 

4.2 

3-4 

.0 

2.1 

3.3 

.2 

.0 

.0 

9.8 

.0 

1.7 

2.0 

.1 

.0 

.0 

3.8 

3-6 

.0 

.3 

2.9 

.6 

.0 

.0 

* . 0 

.0 

.5 

2.4 

.5 

.0 

.0 

3.5 

7 

.0 

.0 

1.0 

.4 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.1 

l.l 

.6 

.1 

.0 

1.8 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 

.3 

.4 

.0 

.0 

.8 

10-11 

.0 

• 0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-16 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

7.3 

9.7 

1.3 

.1 

.0 

19.4 

.8 

5.8 

7.7 

1.7 

.2 

.0 

16.2 

96.6 

WINO  SPEPf)  (KTS)  VS  SEA  HE  I GMT  (FT) 

MGT  0-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT  TOT 

OBS 

<1  7.3  6.8  .9  .0  .0  .0  13.0 

1-2  .8  19.3  7.6  .0  .0  .0  27.9 

3-4  .3  9.0  16.0  1.4  ,0  .0  26.6 

3-6  .0  2. A 13.1  2.1  .1  .0  17.6 

7 .0  .3  4.8  2.9  .1  .0  8.0 

8-9  .0  .1  1.3  1.4  .2  .0  3.0 

10-11  .0  .0  .7  .3  .2  .0  1.2 

12  .0  .0  .0  .3  .0  .0  .3 

13-16  .o  .0  .0  .2  .0  .0  .2 

17-19  ,o  .0  .0  .1  .1  .0  .2 

20-22  .0  *0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-23  .o  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  *0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .o  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  ,0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  ,o  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

1106 

TOT  PCT  8.4  38.0  44.4  8.6  .6  .0  100. 0 


PEP  100 ! ( OVER-ALL ) 1949-1973  TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  QF  *AvE  HEIGHT  (FT)  VS  WAyE  PERIOD  (SECONDS) 

PERIOD  <1  1-2  3-4  5-6  7 8-9  10-il  12  13-16  P-19  20-22  23-23  26-32  33-40  41-48  49-60  61-70  71-86  87*  TOTAL  HE  A 

(SEC)  «G 

<6  8.3  13.8  6.1  1.6  .8  .1  .1  .1  • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  689 

6-7  i 1.3  5.6  9.6  5.5  1.8  1.4  .2  .4  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  339 

8-9  * .4  1.7  4.1  3.8  2.2  i.S  .3  *2  .0  • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  293 

10-11  .0  .4  .8  1.3  1*5  1.1  .7  .8  .4  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  146 

12-13  .0  .0  .2  .7  .3  .3  .4  .1  .2  • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  31 

>13  .0  .0  .0  .3  .1  .3  .1  .1  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  25 

INqET  4.0  2.5  3.0  2.2  1.5  1.3  .5  ,\  • .1  .0  .0  *0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  314  < 

TOTAL  132  273  520  506  294  160  97  38  32  6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2039 

PCT  6.4  13.3  25.3  24.6  14.3  7.8  4.7  1.8  1.6  .3  • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  100.0 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY) 

(OVER-ALU 

1930 

1863 

-1973 

*1973 

pERlENT 

precipitation 

FRFQUENCY  of 
TYPE 

TABLE 

weather 

1 

Of currencf 

AREA  0001 
BY  WIND  DIRECTION 

other  weather 

AZORES 
30. IN  26, 

Phenomena 

, 7w 

WNO  OIR 

RAIN 

RAIN 

Shwr 

DRZL 

FKZG 
PC  PN 

know  i 

DTHCk 

frZn 

PCPn 

HAIL 

pcpn  at 
OB  TIME 

PrPN  past 
HOUR 

thor 

ltng 

fog 

wu 

PCPN 

fqg  wo 

PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.4 

.7 

1.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.8 

3.5 

.3 

1.6 

.0 

1.2 

.0 

90.7 

NE 

2.0 

• 0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

2.9 

.0 

.3 

.0 

2.5 

.0 

91.6 

E 

.2 

.7 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

2.4 

.0 

1.0 

.0 

1.2 

.0 

94.0 

SE 

1.0 

1.6 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

2.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

92.9 

S 

2.2 

1.7 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

3.3 

.0 

2.0 

.3 

2.7 

.0 

86.9 

SW 

2.3 

• 3 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

4.2 

.0 

1.6 

.1 

2.5 

.0 

86.0 

W 

2.0 

.7 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.4 

3.9 

.0 

2.4 

.0 

3.1 

.2 

85.0 

NM 

1.2 

.6 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

3.0 

.0 

2.8 

.3 

2.1 

.0 

87.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

.9 

.0 

2.6 

.9 

2.6 

.0 

89.6 

TJT  PC  T 
TOT  OBS: 

1.4 

2691 

.7 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

3.2 

* 

1.7 

.1 

2.2 

* 

80.6 

TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  CF  WEATHER  OCCURRENCE  8y  HOuR 

precipitation  typ*  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow 

qthfr 

HAIL 

Pcpn  at 

pcpn  past 

thor 

Fqg 

FOC  WQ 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWr 

pcpn 

FRZn 

ob  time 

HOUR 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

pcpn 

pcpn 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

00C03 

1.2 

.5 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.1 

2.9 

.0 

1.4 

.0 

2. 1 

.0 

89.6 

06C09 

1.9 

.4 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

4.2 

.1 

1.2 

.3 

1.7 

.0 

87.2 

12&15 

1.0 

.9 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

3.7 

.0 

2.5 

• 1 

3.1 

.1 

86.9 

10C21 

1.5 

1.0 

1.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.6 

2.2 

.0 

2.0 

.0 

1.5 

.0 

90.6 

TQT  PCT 

1.4 

.7 

2.2 

.0 

.0 

.0 

• 

4.1 

3.2 

• 

1.8 

.1 

2.1 

* 

88.6 

tot  OBS:  2742 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  by  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.4 

7.4 

3.8 

.7 

.0 

.0 

13.3 

9.9 

16.1 

12.7 

13.6 

12.1 

12.2 

10.4 

12.7 

15.3 

NE 

1.1 

6.7 

3.9 

.4 

.1 

.0 

12.3 

10.1 

12.2 

11.5 

12.1 

10.7 

10.7 

11.5 

14.6 

12.1 

E 

1.0 

4.9 

2.1 

.1 

.1 

.0 

8.2 

8.6 

8.2 

6.7 

7.8 

7.6 

9.7 

8.9 

0.1 

7.2 

SE 

.7 

3.2 

l.l 

.1 

.0 

.O 

5.1 

8.3 

4.7 

5.7 

4.9 

5.5 

5.0 

5.6 

4.6 

7.0 

S 

.6 

4.5 

3.1 

.4 

* 

.0 

8.6 

10.9 

9.7 

6.5 

7.8 

6.1 

9.9 

9.1 

9.1 

6.7 

Sw 

1.0 

6.4 

6.1 

1.0 

.1 

.0 

14.5 

11.8 

11.9 

16.5 

15.6 

16.3 

17.0 

14.8 

13.0 

12.7 

w 

1.5 

8.4 

7.1 

.9 

.1 

.0 

18.0 

11.0 

17.6 

21.8 

17.8 

18.8 

17.4 

18.6 

17.9 

16.3 

NW 

1.0 

7.7 

5.0 

.8 

.1 

.0 

14.6 

10.7 

13. fl 

12.8 

14.0 

12.1 

15.7 

16.1 

14.6 

18. 1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

5.5 

5.5 

.0 

5.8 

5.9 

6.5 

10.9 

2.4 

5.1 

5.4 

4.7 

TOT  OBS 

525 

1870 

1223 

170 

17 

0 

3805 

9.9 

626 

203 

818 

230 

627 

257 

831 

213 

TQT  PCT 

13.8 

49. 

32.1 

4.5 

.4 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

spfeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0«S 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

4.4 

7.0 

1.8 

.1 

.0 

13.3 

9.9 

15.3 

13.2 

11.7 

13.2 

NE 

4.0 

6.8 

1.? 

.3 

.0 

12.3 

10.1 

12.0 

11.0 

10.9 

14.1 

E 

3.6 

4.0 

.5 

.1 

.0 

8.2 

8.6 

7.8 

7.7 

9.5 

7.9 

SE 

2.2 

2.6 

.9 

* 

.0 

5.1 

0.3 

4.9 

5.0 

5.2 

5.1 

S 

2.2 

5.2 

1.1 

.1 

.0 

8.6 

10.9 

9.0 

7.4 

9.7 

8.6 

SW 

3.2 

8.2 

2.9 

.3 

.0 

14.5 

11.8 

13.0 

15.8 

16.4 

12.9 

w 

4.9 

lo.o 

2.R 

.3 

.0 

18.0 

11.0 

18.6 

18.0 

17.8 

17.6 

NW 

4.2 

8.1 

2.0 

.2 

.0 

14.6 

10.7 

13.6 

13.6 

15.8 

15.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

5.5 

5.5 

.0 

5.8 

7.4 

3.2 

5.3 

TOT  OBS 

1299 

1975 

478 

53 

0 

3805 

9.9 

829 

1048 

884 

1044 

TOT  PCT 

34.1 

91.9 

12.6 

1.4 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JUNE 


PER  100 : (PRIMARY) 

1930-1973 

AREA  0001  A10RES 

(OVER-ALU 

1863-1973 

table  a 

3b. IN 

PERCFNTaGE 

FREQUENCY  QF 

WIND  SPEEO  BY 

HOUR 

(GMT) 

WINO 

SPEEO 

(KNOTS) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6ft* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

0OCO3 

5.8 

8.9 

68.7 

31.6 

6.5 

.5 

.0 

9.9 

100.0 

829 

06C09 

7. A 

8.9 

51  .7 

27.7 

3.9 

.6 

.0 

9.2 

100.0 

1068 

12L15 

3.2 

7.2 

50.7 

33.3 

3.0 

.7 

.0 

10.6 

100.0 

886 

18C21 

5.3 

8.1 

69.6 

36.1 

6.6 

.3 

.0 

10.1 

100.0 

1066 

TOT 

209 

316 

1870 

1223 

170 

17 

0 

9.9 

3805 

PCT 

5.5 

«.J 

99.  1 

12.1 

6.5 

.6 

.0 

100.0 

TAiuE 


TABLE  0 


PC  T FREQ  QF  T QT  Aw  CUJUy  AMOUNT  (I  * ONT  H$  ) 
8 ' ■INC  JIRECTI3N 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  w!NO 


(FT,NH  >4  / 8 ) 
DIRECTION 


nf  AM 


■NO  OIK 

0-2 

3-6 

5-7 

• l 

TOTAL 

CLOUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

0»ScO 

085 

COVER 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

2.8 

2.8 

6.3 

1.9 

3.1 

.1 

• 

.6 

1.8 

2.6 

1.3 

.5 

.1 

.1 

.0 

7.0 

NE 

2.3 

2.7 

5.2 

1.5 

5.2 

.1 

.1 

.3 

1.6 

2.8 

1.3 

.5 

.1 

.0 

• 

6.9 

E 

1.6 

1.3 

3.6 

2.6 

5.3 

.1 

.1 

.1 

.9 

1.8 

1.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

6.5 

SE 

1.6 

.7 

1.2 

1.1 

6.6 

.1 

• 

• 

.3 

.9 

.6 

.1 

• 

.0 

.1 

2.7 

S 

2.7 

1.8 

2.6 

2.6 

6.7 

• 

.1 

.2 

.9 

1.2 

.7 

.3 

.2 

.0 

.1 

5.8 

SM 

2.8 

2.5 

6.6 

3.7 

9.2 

.2 

• 1 

.6 

1.5 

2.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.1 

7.2 

w 

6.5 

3.2 

5.2 

6.8 

6.8 

• 2 

.1 

.5 

2.1 

3.0 

1.0 

.8 

* 

*1 

.1 

9.8 

NM 

3.2 

2.3 

6.5 

6.  1 

5.1 

.1 

.2 

.5 

1.8 

2.4 

1.3 

.6 

.1 

.1 

.1 

7.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

.9 

.9 

,7 

3.9 

.1 

.1 

.0 

.6 

.6 

.1 

.1 

* 

• 

• 

2.8 

TOT  OBS 

538 

625 

760 

626 

2329 

5.0 

23 

18 

57 

266 

397 

198 

86 

20 

8 

11 

1269 

2329 

TQT  PCT 

23.1 

18.2 

31.8 

26.9 

100.0 

1.0 

.8 

2.6 

11.3 

17.0 

8.5 

3.6 

.9 

.3 

.5 

53.6 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CETLINC  HEIGHT  (NH  >4/8/  A NO  VSgT  <HMl 

VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

■ PR 

(FgET) 

>10 

>5 

>2 

• Ok  >6500 

.8 

.8 

.9 

■ OR  >5000 

1.6 

1.6 

1.7 

• OR  >3500 

6.3 

5.0 

5.3 

■ OR  >2000 

11.1 

13.9 

13.8 

■ OR  >1000 

26.2 

29.6 

30.5 

■ OR  >600 

32.5 

60.6 

61.7 

• OR  >300 

33.7 

62.5 

66.2 

■ OR  >150 

36.1 

63.0 

66.9 

• OR  > 0 

36.5 

63.6 

65.6 

TOTAL 

818 

1033 

1081 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  2369 


• OR 

• PR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

>1 

>1/2 

>1/6 

>50YD 

>0 

.9 

,9 

.9 

.9 

.9 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

62.0 

46.3 

46.3 

44.6 

46.4 

44.4 

45.0 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

65.8 

45.9 

46.0 

46.1 

46.1 

1086 

10A8 

1089 

1093 

1093 

PCT  FREQ 

NH  <5/8! 

53.9 

TABLE  7 A 

percentage  frpq  of  low  clouds  (eighths) 


8.2  11.5  13.7  11. ♦ 


5 

7.0 


8.9  10.3 


8 OBSCD 
19.8  .3 


TOTAL 

OBS 
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TABLE  8 

38  . IN 

PERCENT 

ER  i 0 

OF  WTnO 

OI«ECTION 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  with  varying  values  of 

visibility 

VSBY 

N 

NF 

F 

SF 

s 

SW 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OttS 

<1/2 

NO  Pc  P 

• 

% 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.2 

TOT  % 

• 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1  NO  PCP 

a 

* 

• 

• 

a 

.0 

a 

a 

.0 

0 

.4 

roT  t 

.i 

• 

• 

• 

.1 

.0 

a 

. 2 

.0 

• 

.5 

PCP 

.0 

.0 

,0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

a 

1<2 

NO  PCP 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

a 

.2 

• 

.0 

a 

.5 

TOT  l 

.0 

• 

• 

• 

.0 

a 

.2 

• 

.0 

a 

.6 

PCP 

a 

a 

• 

* 

a 

.2 

.3 

a 

.0 

• 

1.0 

2<3 

NO  PCP 

* 

.0 

.0 

a 

.2 

.6 

.3 

.4 

.0 

a 

1.6 

TOT  ft 

a 

.i 

• 

a 

.4 

.8 

.6 

.4 

.0 

a 

2.6 

PCP 

.2 

a 

a 

a 

.4 

.3 

.4, 

.0 

a 

2.0 

5<10 

NO  P CP 

1.7 

1.7 

1.0 

.5 

1.2 

3.2 

3.C 

2.5 

.0 

.3 

15.1 

TOT  ft 

1.9 

l.R 

1.1 

.6 

1.4 

3.6 

3.3 

2.9 

.0 

.4 

17.1 

PCP 

a 

a 

.0 

a 

a 

.2 

a 

a 

.0 

.0 

.9 

10* 

NO  PCP 

11.6 

u. i 

7.1 

3.9 

7.2 

9.6 

13.2 

10.8 

.0 

3.5 

78.1 

TOT  % 

11.7 

11.2 

7.1 

4.0 

7.4 

9.8 

13.4 

10.9 

.0 

3.5 

79.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

13.8 

13.1 

8.* 

4.7 

9.2 

14.3 

17.8 

14.4 

.0 

4.2 

100.0 

2687 

TABLE  9 

percent  f«eq  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OP  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

(NM) 

KTS 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

• 

a 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

4-10 

.0 

• 

• 

• 

* 

11-21 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

224 

0 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  X 

a 

* 

• 

• 

a 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

11-21 

a 

• 

a 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  t 

a 

a 

a 

0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

2<3 

4-10 

a 

a 

a 

a 

a 

11-21 

• 

• 

• 

• 

.2 

224 

a 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  % 

.2 

a 

a 

a 

.3 

0-3 

.2 

.2 

a 

.2 

* 

3<10 

4-10 

.9 

.7 

.7 

.3 

.5 

11-21 

.7 

.7 

.3 

.2 

.7 

224 

a 

a 

.0 

0 

.2 

TOT  t 

1.8 

1.6 

1.0 

.7 

1.5 

0-3 

1.1 

1.0 

.9 

.7 

.3 

10* 

4-10 

6.3 

3.7 

4.2 

2.9 

4.0 

11-21 

3.2 

3.3 

1.8 

.7 

2.4 

224 

.3 

,4 

a 

a 

• 2 

TOT  « 

11.2 

10.3 

7.0 

4.3 

7.0 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

13.4 

12.3 

8.3 

3.2 

9.0 

SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  * .1 

.0  * • .0  .1 

* .0  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0 

* • • .0  * .2 

.0  .0  .0  .0  * * 

.0  .1  * .0  .2 

.0  .0  * .0  .1 

.0  .0  • .0  .1 

.0  .1  .1  .0  * .4 

.0  * .0  .0  ,1  .1 

• * * .0  .1 

.1  .1  .0  .0  .4 

a * • .o  a 

a .2  * .o  a .? 

.o  a a .o  .2  .4 


.2 

.2 

.2 

.0 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.0 

1.3 

a 

a 

.0 

.0 

.4 

.9 

.7 

,4 

.0 

.2 

3.1 

.2 

0 

.2 

.0 

.5 

1.3 

1.4 

1.3 

1.4 

.0 

7.2 

1.6 

1.8 

1.1 

.0 

7.1 

.3 

.4 

.3 

.0 

1.6 

3.7 

3.3 

3.0 

.0 

.5 

17.4 

.8 

1.2 

.7 

.0 

3.8 

10.6 

4.4 

6.5 

6.2 

.0 

40.3 

4.2 

5.0 

3.8 

.0 

24.4 

.4 

.6 

.6 

.0 

2.8 

9.8 

13.3 

11.2 

.0 

3.8 

78.1 

14.6 

17.8 

14.8 

• 0 

4.6 

100.0 
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PfcRCFNT  FREQUENCY  OF  CEILING  HF  IGriTj  (FeET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/«  B v HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

6«0 

loOO 

2000 

3}00 

5000 

65OO 

6000* 

total 

Nm  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  h&t 

obs 

00603 

1.4 

.3 

1.7 

9.2 

13.2 

9.2 

2.8 

.5 

.0 

1.0 

39.7 

60.3 

575 

06609 

,7 

.8 

3.3 

16.1 

20*6 

7.1 

3.0 

1.2 

.5 

.3 

33.9 

46.1 

607 

12613 

1.1 

1.3 

1.8 

9.7 

19.0 

8.2 

4.1 

1.1 

.3 

.5 

47.2 

52.8 

610 

18621 

.6 

.3 

2.4 

9.2 

13.2 

8.9 

4.3 

.5 

.5 

.2 

40.1 

59.9 

631 

TOT 

23 

19 

57 

268 

400 

202 

86 

20 

8 

13 

1096 

1327 

2423 

PCT 

.9 

.8 

2.4 

11.1 

16.5 

8.3 

3.5 

.8 

.3 

.5 

45.2 

34.8 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FrEQ  of  RANGES  OF  VSBY  (Nm)  ano/or 
PERCENT  FREQUENCY  VSb*  (NMJ  BY  HOUR  CEILING  HOT  (FEET/NH  >4/8>/BY  HOuR 


HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1 /2<i 

1 <2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

obs 

HOUR 
(GMT  , 

A A 
O MI 
-<  O 
O 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00603 

.1 

.4 

.7 

2.3 

16.9 

79.6 

739 

00/03 

1.4 

3.8 

14.3 

26.8 

58,9 

559 

06609 

.4 

• 2 

.7 

3.9 

t8.9 

75.8 

»14 

06609 

.7 

5.0 

22.6 

32.3 

45.1 

397 

22615 

.3 

.7 

1.0 

3.1 

26.0 

7a. 9 

768 

126  J 5 

1.2 

4.3 

16.0 

32.2 

31.8 

600 

1SG21 

.1 

.5 

.5 

3.2 

17.3 

7fl  • 5 

845 

18621 

.7 

3.8 

14.5 

27.1 

58.4 

613 

TOT 

7 

14 

23 

100 

548 

>474 

3166 

TOT 

23 

100 

400 

702 

1267 

2369 

PCT 

.2 

.4 

.7 

3.2 

17.3 

7 8.1 

100.0 

PC  T 

1.0 

4.2 

16.9 

29.6 

53.5 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  1 A 


PERCENT 

FREQUENCY 

QF  RELATIVE 

humidity  ry 

TEhP 

TEMP  F 

0-29  30 

-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

total 

obs 

PCT 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

6 

.3 

75/79 

.0 

»( 

.1 

.5 

.7 

l.l 

• 8 

.2 

80 

3.4 

70/74 

.0 

.0 

• 

.6 

2.5 

3.8 

6.4 

4.1 

454 

19.5 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.6 

4.5 

11.8 

17.2 

16.3 

1174 

50.5 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.0 

6.5 

7.5 

6.9 

567 

25.2 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.4 

.3 

25 

1.1 

total 

0 

0 

5 

51 

275 

395 

754 

646 

2326 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.2 

2.2 

11.8 

23.6 

32.4 

27.8 

PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.2 

.3 

.3 

.1 

.6 

.5 

.5 

.6 

.0 

.3 

1.4 

2.0 

1.8 

1.1 

2.4 

4.2 

3.9 

2.0 

.0 

.8 

5.7 

7.5 

4.2 

2.4 

4.7 

7.4 

9.5 

6.5 

.0 

2.5 

5.4 

3.6 

2.5 

.7 

2.8 

2.4 

♦.2 

5.  J 

.0 

.6 

.5 

.1 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

13.4 

13.5 

7.9 

4.3 

9.5 

14.7 

18.2 

14.3 

.0 

4.1 

table  15 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  Temp  (DEG  FI  a*  HqUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MRAN 

total 

OBS 

HOUR 

fGMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

79 

73 

71 

66 

61 

59 

57 

65.8 

837 

00603 

.0 

1.4 

10.2 

21.1 

33.7 

33.6 

83 

569 

06609 

81 

73 

70 

65 

61 

59 

56 

65.5 

1041 

06609 

.0 

.5 

5.8 

22.8 

34.5 

36.5 

84 

606 

12615 

82 

78 

74 

68 

63 

60 

57 

68.3 

859 

12615 

.0 

4.3 

17.0 

29.0 

28.4 

21.3 

79 

582 

18121 

81 

78 

75 

68 

63 

61 

58 

68.3 

1025 

18621 

.0 

3.4 

15.8 

28.5 

32.9 

19.4 

79 

614 

TOT 

82 

77 

73 

67 

62 

59 

56 

67.0 

376  2 

TOT 

0 

57 

289 

602 

768 

655 

81 

2371 

J 


PAGE  034 


¥ 


PERIOD:  (PRIMARY ) 1930-1973 

(OVER-ALL)  1863-1973 


AREA  0001  AZORES 

36. IN  26. 7W 


PL  7 FREQ  OF  AIR  T£M(*FRaTURF  (OFG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQO  ( WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AfR-SEA  TFHPt«ATURt  DT  F*E*tNCE  (DBG  F) 

AIR-SEA  87  61  63  69  73  81  TQT  H MO 

TMP  OIF  60  64  68  72  76  00  84  FQC  FQG 


11/13 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.4 

.0 

14 

A 

.5 

9/10 

.0 

.0 

• 

.3 

.6 

.2 

A 

30 

.0 

1.2 

7/8 

• 0 

.0 

.2 

1.0 

1.1 

.1 

.0 

57 

.0 

2.4 

6 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.7 

.1 

.0 

51 

.1 

2.0 

5 

.0 

.2 

.7 

1.6 

1.0 

A 

.0 

86 

A 

3.5 

4 

• 

.3 

1.2 

3.2 

1.0 

• 

.0 

138 

.1 

5.6 

3 

.0 

,4 

2.6 

3.2 

.2 

.0 

.0 

153 

.2 

6.1 

2 

.0 

1.1 

A. 9 

4.5 

.2 

.0 

.0 

258 

.3 

10.4 

1 

.1 

2.2 

6.5 

3.1 

.2 

.0 
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1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

95.8 

SE 

1.3 

1.1 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.8 

3.5 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

91.5 

S 

1.6 

2.3 

3.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.7 

2.7 

.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

90.0 

SW 

2.7 

.6 

3.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.9 

2.9 

.7 

1.2 

.0 

1.9 

.0 

87.7 

w 

.6 

.9 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1.0 

.0 

2.2 

.0 

2.0 

.0 

92.3 

NW 

1.0 

.8 

1.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.6 

.7 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

.0 

93.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

*0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

95.7 

TQT  PCT 

1.0 

.7 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

2.1 

.1 

.6 

.0 

.9 

.0 

92.9 

TOT  OBS: 

2771 

TABLE  7 

PERCENT  freouency  CE  WEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

rain 

RAIn 

DRZL 

ERZG 

sNnw 

OTHER 

HAIL 

PCPn  at 

PCPN  PAST 

thdr 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

ERZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

hAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPn 

past  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

1.5 

1.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.6 

2.1 

.2 

.5 

.0 

.3 

.0 

92.3 

06C09 

1.1 

.8 

2.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.5 

3.3 

.2 

.8 

.0 

1.3 

.0 

90.0 

12615 

.6 

• 6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1.6 

.0 

.6 

.0 

.9 

.0 

97.7 

18621 

.8 

.6 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.5 

1.6 

.2 

.5 

.0 

.9 

.0 

97.7 

TQT  PCT 

1.0 

.8 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

2.1 

.1 

.6 

.0 

.9 

.0 

92.9 

TOT  OBS:  2525 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

7-10 

11-21 

22-33 

37-4,7 

78» 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

8.8 

5.0 

.7 

.0 

.0 

15.6 

9.7 

18.0 

15.5 

15.1 

13.7 

16.1 

13.6 

15.9 

13.3 

NE 

1.5 

10.3 

5.0 

.3 

.0 

.0 

17.1 

9.2 

17.3 

15.2 

16.7 

19.0 

17.1 

18.9 

17.2 

16.0 

E 

1.6 

7.2 

2.7 

* 

.0 

.0 

11.2 

8.1 

11. R 

8.7 

10.9 

9.1 

13.9 

8.0 

11.9 

6.7 

SE 

.8 

3.6 

.7 

.1 

.0 

.ft 

5.2 

7.7 

6.2 

7.9 

7.2 

2.6 

5.7 

5.8 

6.2 

3.9 

S 

1.2 

7.1 

1.8 

.1 

.0 

.0 

7,2 

8.5 

7.6 

7.5 

8.7 

5.0 

8.2 

5.6 

6.8 

3.1 

SW 

1.3 

5.5 

3.2 

.7 

.0 

.ft 

10,6 

10.1 

7.1 

11.1 

10.1 

13.3 

10.7 

15.1 

11.0 

12.1 

w 

1.6 

7.6 

3.1 

.5 

.0 

.0 

12.9 

9.1 

12.1 

13.7 

11.9 

15.0 

11.7 

17.9 

12.7 

17.2 

NW 

2.0 

7.7 

3.2 

.2 

.0 

.0 

13.2 

8.6 

10.9 

16.3 

17.2 

17.7 

11.2 

17.8 

12.5 

16.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

7.1 

7.1 

.0 

9.0 

7.2 

8.1 

7.8 

6.3 

3.7 

5.8 

9.7 

TOT  OBS 

676 

2000 

889 

87 

0 

0 

3651 

8.3 

581 

221 

779 

231 

620 

238 

778 

233 

TOT  PCT 

18.5 

57.8 

27.3 

2.7 

.o 

.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

spfeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-70 

71  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FRFQ 

SPO 

03 

09 

13 

21 

N 

7.8 

9.1 

1.6 

• 1 

.0 

15.6 

9.7 

17.3 

17.8 

13.7 

15.3 

NE 

6.2 

9.6 

1.3 

.1 

.0 

17.1 

9.2 

16.7 

17.2 

17.6 

16.9 

E 

7.9 

5.8 

.5 

* 

.0 

11.2 

8.1 

11.0 

10.3 

12.2 

11.1 

SE 

2.7 

2.3 

.7 

.0 

.0 

5.2 

7.7 

5.8 

3.8 

5.3 

5.6 

S 

3.2 

3.3 

.6 

.1 

.0 

7.2 

8.5 

7.3 

7.8 

7.5 

6.0 

SW 

3.2 

5.9 

1.3 

.1 

.0 

10.6 

10.1 

8.2 

10.9 

11.7 

11.2 

W 

5.2 

6.6 

1.2 

.1 

.0 

12.9 

9.1 

12.6 

12.7 

12.7 

13,7 

NW 

5.5 

6.5 

1.1 

.1 

• 0 

13.2 

8.6 

12.7 

17.3 

12.2 

13,5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

7.1 

7.1 

.0 

8.3 

8.1 

5.5 

6,6 

TOT  OBS 

1560 

1786 

286 

19 

0 

3651 

8.3 

802 

980 

858 

1011 

TOT  PCT 

72.7 

78.9 

7.R 

.5 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 
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PERCENTAGE  FREOufHC  i UP  N] NO  SPEfD  BT  HJJUR  (GMT) 


HOUR 

calm 

1-3 

A-lO 

WlNo 

U-?l 

SPEPO 

22-33 

l*NOTS» 

34-47 

40* 

MEAN 

PCT 

freu 

TOTAL 

DBS 

00103 

8.5 

11.5 

37.1 

25.8 

1.1 

.0 

.0 

6.2 

100.0 

802 

06C09 

8.1 

13.3 

53.0 

71.6 

2.0 

.0 

.0 

7.8 

100. 0 

980 

12C15 

5.5 

10.6 

58.0 

22.8 

3.0 

.0 

.0 

6.5 

100.0 

858 

18121 

6.6 

10.1 

33.1 

27.1 

3.1 

.0 

.0 

8.8 

100.0 

1011 

TOT 

261 

415 

2000 

689 

B6 

0 

0 

6.3 

3651 

PC  T 

7.1 

11. A 

3A. 8 

24.3 

2.4 

.0 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PC T FREQ  OP  TQTAL  CLQUO  AMOUNT  (EIGHTH*,! 
B T WIND  OIkECTION 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 L 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

N 

4.0 

4.2 

5.9 

UtiScD 

2.4 

OBS 

COVER 

4.3 

NE 

4.2 

4.4 

5.7 

3.7 

4.7 

E 

4.0 

2.2 

5.0 

2.4 

4.6 

SE 

1.5 

1.3 

1.9 

1.1 

4.5 

S 

2.4 

2.3 

2.4 

1.3 

4.2 

SM 

2.9 

1.7 

2.2 

1.9 

4.3 

6 

3.8 

2.0 

3.6 

1.5 

4.1 

NW 

3.1 

2.6 

4.0 

1.5 

4.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.5 

1.5 

1.3 

.6 

3.0 

TOT  QBS 

614 

464 

664 

339 

2081 

4.3 

TQT  Pc  T 

29.5 

22.3 

31.9 

16.3 

100.0 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  <FT,NH  >4/B) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WlNO  DIRECTION 


ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

149 

2 99 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.1 

.0 

.3 

1.4 

2.5 

1.2 

.2 

.2 

* 

.0 

10.6 

.1 

.1 

.1 

1.2 

3.3 

1.8 

.5 

.3 

.1 

• 

10.6 

.0 

.0 

.1 

1.1 

2.0 

1.4 

.5 

.0 

.2 

.0 

8.3 

• 

.0 

.1 

.4 

1.0 

.5 

.2 

• 

* 

* 

3.5 

.1 

.0 

.1 

.5 

.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

5.9 

• 

.1 

.4 

.8 

1.0 

.5 

.3 

.1 

.0 

• 

5.5 

.1 

.1 

.3 

.9 

1.4 

.7 

.2 

• 

.0 

.0 

7.3 

• 

.0 

.2 

.7 

1.6 

1 .0 

.5 

.1 

.0 

.0 

7.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.4 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.6 

10 

5 

34 

153 

293 

161 

58 

16 

8 

3 

1340 

2081 

.5 

.2 

1.6 

7.4 

14.1 

7.7 

2.8 

.8 

.4 

.1 

64.4 

100.0 

TABLE  7 

CUMUj.ATjyf  PfT  FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


of 

CEILIN'-- 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSbY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

a OR 

■ PR 

a OR 

• OR 

a PR 

a OR 

a OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Yi) 

>0 

OR  >6500 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

OR  >5000 

1.1 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

OR  >3500 

3.7 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

OR  >2000 

10.7 

11,7 

11.8 

11.9 

11.9 

11.9 

11.9 

11.9 

Or  >1000 

22.2 

25.4 

25.7 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

OR  >600 

27.8 

32.7 

33.2 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

OR  >3 00 

28.7 

34.2 

34.8 

34.8 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

OR  >150 

28.9 

34.4 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

OR  > 0 

29.2 

34.8 

35.4 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

TOTAL 

624 

743 

757 

759 

761 

761 

761 

761 

total  number  op  obs 

! 2138 

PCT 

FPEO 

NH  <5/8: 

64.4 

TABLE  7 A 


percentage  frfq  of 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

3 4 5 

6 

7 8 OBSCO 

OBS 

! 14.0  10.0  e.l 

8.0 

8.0  11.3  .2 

2233 
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TABLE  § 


AREA  OOOl  AZORES 

38. IN  26.74 


PERCENT  MfcO  OF  WtNO  OIRECTlUN  VS  OCC  "RRENCF  PR  NON-OCCURRENCE  OF 
PfcPC fPf 7ATf JN  *JTM  VARYING  VALUES  TF  VISIBILITY 


VSB  v 

N 

NE 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

,0 

.0 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

.0 

%0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.9 

ToT  * 

• 

.O 

,0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

• 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

• 

,0 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.9 

2<3 

NO  PCP 

• 

.2 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.6 

TOT  % 

.1 

.? 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.3 

.2 

.2 

.1 

.2 

.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.7 

5<  10 

NO  PCP 

1.7 

1.5 

1.5 

.9 

1.0 

1.8 

1.6 

2.o 

.0 

.9 

11.9 

TOT  % 

2.0 

1.7 

1.7 

.5 

1.3 

2.1 

1.8 

2.2 

.0 

.9 

13.6 

PCP 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.0 

10* 

NO  PCP 

19.0 

15.1 

11.1 

9.9 

6.5 

7.2 

9.2 

9.9 

.0 

5.8 

83.7 

TOT  X 

19.2 

15.? 

11.3 

5.0 

6.7 

7.2 

9.2 

10,0 

.0 

5.8 

89.7 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

16.9 

17.2 

13.0 

5.3 

8.1 

9.7 

11.9 

12.5 

.0 

6.2 

100.0 

2936 

TABLE  9 

PFRCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSB  » 

spd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

IN«) 

KTs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

9-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

l/2<l 

9-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.2 

11-21 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

9 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

TOT  * 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

9-10 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

9 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

9 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

9 

.1 

9 

.0 

9 

.2 

2<5 

9-10 

.1 

.1 

• 0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.1 

.2 

• 

* 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.6 

22* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

TOT  » 

.2 

.2 

« 

.1 

.1 

• 2 

.2 

.2 

.0 

9 

1.9 

0-3 

.3 

.2 

.3 

9 

*2 

• 1 

.1 

.9 

.0 

.3 

2.2 

3<10 

9-1 0 

1.1 

1.0 

1.0 

• 9 

.6 

1.0 

1.9 

1.0 

.0 

7.5 

11-21 

.6 

.5 

.3 

.1 

• 9 

1.2 

.5 

.5 

.0 

9.0 

22* 

.1 

.1 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

9 

.0 

.5 

TO 7 * 

2.1 

1.9 

1.5 

.6 

1.2 

2.9 

2.1 

2.0 

.0 

.3 

19.2 

0-3 

1.1 

1.2 

1.3 

.7 

1.0 

1.2 

1.5 

: .3 

.0 

6.2 

15.6 

!<>♦ 

9-10 

7.7 

8.8 

6.8 

3.3 

3.5 

3.9 

6.0 

6.5 

.0 

96.3 

11-21 

9.9 

9.3 

2.9 

.7 

1.6 

2.1 

2.9 

2.* 

.0 

20.3 

22* 

.3 

.3 

9 

9 

• 1 

.9 

.1 

• 1 

.0 

1.3 

TOT  B 

13.3 

19.6 

10.5 

9.* 

6.1 

7.6 

10.0 

10*3 

.0 

6.2 

83.7 

TOT  0*5 
TOT  PCT 

15.1 

16.7 

12.0 

5.5 

7.5 

10.3 

12.6 

12.7 

.0 

6.8 

100.0 

total 

OBS 


2936 
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TA»Lf  10 


AREA  0001  AZORES 

3fl. IN  26. 7M 


*M,FNT  fU'iDiHC*  Of  CER1NG  mfIGhTs  ( FEE  T/Nm  >4/8)  AND 
OCCUh«tNCE  Of  NH  <5/a  B>  HOUR 


000 

160 

IOC 

600 

io«o 

2000 

3300 

50no 

63OO 

• 0006 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

1 QMT  } 

1*6 

266 

566 

*66 

W*9 

3%6* 

*9*9 

6669 

T»69 

ANY  H&T 

UBS 

OOCOl 

.0 

1.6 

6.0 

10.6 

6.3 

1.9 

.7 

.6 

.0 

27. B 

72.2 

536 

06406 

•I 

•a 

2.3 

*.l 

U.6 

1.9 

6.2 

1.3 

.0 

.2 

61.7 

56. 3 

527 

12416 

.6 

• 2 

1*6 

7.» 

16.2 

7,3 

3.6 

.2 

.3 

.2 

36.0 

66.0 

5B3 

1B42I 

• 0 

.0 

.6 

6.3 

16.2 

T.6 

1.6 

1.1 

.3 

.2 

33.5 

66.3 

559 

TO! 

10 

3 

36 

l«6 

301 

167 

61 

11 

e 

3 

766 

1639 

2205 

RCf 

.s 

.2 

1.3 

7.2 

11. T 

7.6 

2.B 

.6 

.6 

.1 

36.7 

69.3 

100.0 

TA»iE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FrEQ  OF  RANGES  OF  VS0Y  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  vSg»  (NH)  „r  mOUR  CEILING  HGT  (FEET *NH  >4/8J/bY  HOUR 


HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1 /2<l 

1 <2 

2<5 

5<10 

l®6 

total 

DBS 

hour 

(GMT, 

<150 
<50  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000^ 

AND54 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

OOC03 

.0 

.3 

.6 

2.0 

13.6 

83.9 

709 

00403 

.6 

1.9 

8.9 

19.8 

71.3 

516 

06409 

.0 

• B 

.5 

1.5 

1*«1 

78.1 

786 

06409 

.8 

6.3 

13.8 

29.1 

57.1 

508 

12415 

.0 

• 6 

.1 

.8 

10.3 

"8.6 

769 

12413 

.7 

2.3 

10.5 

26.2 

63.3 

572 

;B421 

.0 

.5 

.0 

1.2 

13.6 

*6.5 

77* 

18421 

.0 

.9 

7.9 

26.6 

65.5 

562 

TOT 

0 

15 

8 

61 

630 

2527 

3021 

TOT 

10 

50 

219 

566 

1375 

2138 

PCT 

.0 

.5 

.3 

1.6 

16.2 

83.6 

100.0 

PCT 

.9 

2.3 

10.2 

25.6 

66.3 

100.0 

TABLE  13 

percent  frequency  of  relative  humioity  by  temp 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

60-69 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

83/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

2 

.1 

80/86 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.6 

.1 

.1 

35 

1.7 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.7 

1.8 

6.1 

2.6 

1.0 

206 

10.3 

70/76 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.5 

16.6 

16.3 

11.2 

9«5 

69.1 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.2 

11.8 

13.3 

7.7 

731 

36.6 

60/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.7 

.6 

68 

2.6 

total 

0 

0 

2 

66 

252 

635 

661 

413 

2007 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

2.2 

12.6 

31  .6 

32.9 

20.6 

table  is 


MEANS/ 

extremes 

ANO 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG  F)  bY 

HOUR 

HOUR 

(GMT, 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M I N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

79 

76 

76 

70 

65 

63 

61 

69.5 

820 

06409 

82 

76 

76 

69 

65 

63 

62 

69.3 

992 

12415 

86 

81 

79 

72 

67 

65 

63 

72.2 

866 

18421 

86 

82 

78 

72 

67 

65 

63 

72.3 

992 

TOT 

86 

80 

77 

71 

66 

63 

61 

70.9 

3650 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY 

OF  1 

rfINO  DIRECTION 

BY  TEMP 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

N 

NH  VAR 

CALM 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

* 

.2 

.3 

.6 

.1 

.0 

.1 

1.1 

1.6 

1.6 

.6 

.9 

1.6 

1.2 

1.3 

.0 

.7 

7.2 

6.8 

5.6 

3.6 

6.7 

6.0 

,6.3 

5.9 

.0 

3.2 

7.A 

8.6 

5.2 

1.6 

2.1 

2.2 

2.8 

6.5 

.0 

2.1 

.9 

.9 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

16.9 

18.0 

12.6 

5.6 

8.0 

10.0 

10.6 

12.2 

.0 

6.2 

TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00403 

.0 

• 6 

7.6 

30.1 

38.7 

23.2 

62 

512 

06409 

.0 

.8 

6.6 

26.3 

39.3 

29.2 

83 

517 

12415 

.0 

3.8 

17.5 

35.6 

28.5 

16.8 

78 

526 

18C21 

.0 

3.7 

19.7 

35.0 

26.9 

16.7 

77 

517 

TOT 

0 

66 

255 

657 

690 

624 

80 

2072 
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TAILS  17 


AREA  0001  AZORES 

3tt. IN  26. 7W 


RCT  FRtU  t)E  A1P  TtMl,FRATURP  ( DEG  E)  AND  The  OCCURRENCE  OE  FOG  ( M I THQUT  PRECIPITATION) 
Vi  AIm-SEA  TEMPERATURE  OTEPEPkNCF  (OEG  FI 


AIR. SEA  Hi  69  6V 

THP  0 I E 6«  bP  72 


73  7?  01  83 

76  AO  04  80 


TOT 


MU 

FOO 


14/16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

10 

.0 

.5 

9/10 

.0 

• 

.0 

.0 

.6 

.9 

.0 

27 

.0 

1.2 

7/R 

.0 

• 

.1 

,9 

1.1 

.2 

.0 

54 

.0 

2.4 

6 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.4 

.0 

.0 

31 

.0 

1.4 

3 

.0 

.0 

.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

57 

.0 

2.6 

4 

.0 

.2 

I.* 

2.6 

.5 

.0 

.0 

103 

.0 

4.7 

3 

.0 

.3 

2.0 

3.3 

.3 

A 

.0 

136 

.0 

6.1 

2 

• 

.8 

3.0 

2.6 

,4 

.0 

.0 

168 

.0 

7.6 

1 

.0 

1.7 

3.4 

2.7 

.2 

.0 

.0 

221 

.1 

9.9 

0 

• 2 

3.2 

9.5 

2.9 

.2 

.0 

.0 

347 

.1 

15.5 

-1 

.3 

9.3 

0.2 

1.6 

.0 

.0 

.0 

341 

.0 

15.4 

-2 

.3 

6.4 

6.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

307 

« 

13.8 

-3 

.3 

3.9 

3.3 

• 4 

.0 

.0 

.0 

164 

.0 

7.4 

-4 

.3 

3.2 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

129 

.0 

5.8 

-5 

■ A 

1.3 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

55 

.0 

2.5 

“6 

• 2 

.7 

.3 

0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

1.2 

-7,-0 

• 1 

.4 

.6 

0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

1.2 

-9/-10 

• 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.4 

-11/-I3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

total 

98 

60? 

977 

453 

97 

29 

2 

2214 

6 

2208 

plt 

2.6 

27.2 

44.1 

20.5 

4.4 

1.1 

.1 

100.0 

.3 

99.7 

PER  IOC  < 

hot 

(over-all; 
1-3  4-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

FREO  OF 
34-47 

mTNO 

*8a 

SPEED 

PCT 

table 

< KTS ) AND 

18 

DIRECTION  VERSUS  SPA  HEIGHTS  (FT) 
NE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

48a 

PCT 

<1 

.9 

1.3 

.0  .0 

.0 

.0 

2.4 

.4 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

.2 

6.2 

1.6  .0 

.0 

.0 

8.0 

.1 

7.1 

1.3 

.0 

.0 

.0 

8.3 

3-4 

.0 

2.3 

1.8  .2 

• 0 

.0 

4.3 

.1 

2.3 

2.1 

• 

.0 

.0 

4.8 

5-6 

.0 

.3 

.9  .0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.2 

1.5 

.1 

.0 

.0 

2.9 

7 

• 0 

.0 

.6  .0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.4  .0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,6 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

1.1 

10.3 

3.2  .2 

.0 

.0 

17.0 

.6 

12.9 

5.1 

.2 

.0 

.0 

18.9 

HOT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22-33 

34-47 

4§A 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

1.1 

1.6 

.0  .0 

.0 

• 0 

2.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.1 

4.3 

1.0  .0 

.0 

• 0 

3.4 

.2 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.8 

3-4 

.0 

1.7 

1.6  .0 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.0 

5-6 

.0 

.3 

.8  .0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.3  .0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  ,0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0  .0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.2 

8.0 

3.7  .0 

.0 

.0 

12.9 

.4 

2.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

4.0 

RAGE  04 1 
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TABLE  18  (CONI) 


AREA  0001  AZORES 

3#. IN  20. 7W 


PCT  FREQ  OF  k I NO  SPFfeO  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

sw 


kgt 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

4®4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

,7 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.1 

2.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

2.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.3 

3-4 

.2 

1.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.» 

.1 

1.2 

1.6 

.2 

.0 

.0 

3.1 

3-6 

• 0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 0 

.5 

.4 

.0 

.0 

.9 

7 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

id 

.1 

.0 

• 1 

.5 

,0 

.0 

. 0 

,6 

B-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-3  2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

4.8 

2.3 

.0 

.0 

.0 

8.1 

1.1 

5.3 

3.3 

.8 

.0 

.0 

10.5 

w 

NW 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.6 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.2 

3.7 

1.3 

.0 

.0 

.0 

3.1 

,4 

3.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

4.3 

3-* 

.1 

1.6 

1.3 

.1 

,0 

.0 

3.0 

.2 

1.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

2.8 

5-6 

.0 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33—.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

6.9 

3.1 

.4 

.0 

.0 

11.4 

1.7 

6.7 

1.6 

.2 

.0 

.0 

10.1 

TOTAL 

PCT 


WJND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

14.o 

9.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

23.8 

1-2 

2.3 

31.0 

6.3 

.0 

.0 

.0 

39.6 

3-4 

.7 

13.0 

10.2 

.7 

.0 

.0 

24.7 

5-6 

• 0 

2.6 

4.7 

.7 

.0 

.0 

8.1 

7 

.0 

.2 

2.2 

.1 

.0 

.0 

2.5 

8-9 

.0 

.1 

1.1 

.1 

• G 

.0 

1.3 

10-11 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC T 

17.0 

56.9 

24.4 

1.7 

.0 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PER  100  * (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WAyE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

© 

■» 

1 

«n 

i 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<8 

6.1 

19.4 

17.6 

4.0 

1.1 

.5 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

839 

HGT 

3 

6-7 

• 3 

2.6 

7.1 

8.0 

1.7 

.9 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

359 

4 

8-9 

• 1 

1.1 

1.6 

2.0 

1.4 

.9 

a 

a 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

125 

5 

10-11 

.0 

.3 

1.2 

1*0 

.6 

.3 

.2 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

5 

12-13 

.0 

.0 

.4 

*2 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

4 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 2 

.0 

a 

a 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

8 

INoET 

9.0 

3.5 

3.0 

1.8 

.3 

a 

a 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

306 

2 

TOTAL 

266 

463 

531 

298 

93 

48 

14 

5 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1719 

3 

PCT 

15.5 

26.9 

30.9 

17.3 

5.4 

2.8 

.8 

.3 

.0 

.0 

a 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  0*2 


PE*CFNT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURR£NCF  BY  WINO  DIRECTION 


PRECIPITATION  TYPp  OTHER  HEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

rain 

Shwr 

DRZL 

frzg 

pcpn 

snow 

QTHFk 

frzn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
hour 

Thor 

ltng 

fog 

wo 

pcpn 

FOG  WU 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
8LWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.3 

.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.2 

.0 

1.0 

.0 

.2 

.0 

94.4 

NE 

.6 

1.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

2.0 

.3 

.6 

.0 

.6 

.0 

94.0 

E 

.2 

.4 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

4.9 

.4 

.4 

.0 

.4 

.4 

90.5 

SE 

i.5 

.0 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

5.T 

.0 

1.0 

.0 

.7 

.0 

89.8 

S 

2.2 

1.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.3 

1.6 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

91.2 

sw 

2.1 

1.4 

2.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.5 

4.0 

.3 

.0 

.0 

1.7 

.0 

88.5 

M 

1.3 

.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

4.3 

.0 

.5 

.0 

2.8 

.0 

89.5 

NW 

.9 

1.3 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

4.9 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

90.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

95.1 

TOT  PCT 
TOT  OSS'* 

1.1 

2333 

.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3.6 

.1 

.4 

.0 

1.2 

* 

91.4 

TABLE  ? 

PFRCENj  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  &Y  HOuR 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

frzg 

Snow 

OThbr 

HAIL 

pcpn  at 

ptpn  past 

thor 

P0G 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

pcpn 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

Wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

past  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.7 

.5 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.0 

.2 

.5 

.0 

1.5 

.2 

91.6 

06C09 

1.8 

1.3 

1.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.6 

6.  I 

.3 

.7 

.0 

1.1 

.0 

87. 2 

12C15 

.9 

1.4 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3.1 

.0 

.3 

.0 

1.4 

.0 

92.1 

1BC21 

1.0 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

2.2 

.0 

.2 

.0 

.8 

.0 

94.8 

TOT  PCT 

1.1 

1.0 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.2 

3.6 

.1 

.4 

.0 

1.2 

* 

91.4 

TOT  OBS:  2392 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  by  speed  AND  by  HOUR 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

total 

PCT 

MfAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

$PD 

N 

1.6 

7.3 

4.1 

.2 

.0 

.0 

13.2 

9.3 

14.5 

14.0 

14.7 

14.3 

10.3 

15.5 

11.8 

13.3 

NE 

1.2 

9.7 

5.6 

.3 

.0 

.0 

16.8 

9.7 

16.4 

19.4 

13.2 

16.6 

17.4 

16.5 

18.4 

20.9 

E 

.9 

6.4 

3.5 

.1 

.0 

.0 

11.0 

9.4 

12.0 

12.5 

9.2 

9.1 

12.5 

9.2 

10. 8 

13.1 

SE 

.5 

3.4 

1.3 

.2 

.0 

.0 

5.4 

9.0 

5.0 

2.2 

6.1 

3.9 

6.7 

4.5 

6.0 

3.7 

S 

1.0 

3.0 

1.7 

.3 

.0 

.0 

6.0 

9.6 

5.6 

3.9 

7.1 

6.4 

6.9 

6.4 

5.4 

3.3 

SW 

1.0 

6.2 

4.9 

.9 

.0 

.0 

13.0 

1 1 .0 

IN3 

12.4 

13.7 

14.7 

13.4 

14.7 

13.6 

9.0 

w 

1.9 

8.2 

5.8 

.6 

.0 

.0 

16.5 

10. 1 

16.4 

11.7 

17.  B 

14.3 

19.1 

16.8 

16.6 

9.7 

NW 

1.3 

7.0 

3.4 

.5 

.0 

.0 

12.2 

9.3 

11.8 

15.2 

11.7 

14.8 

10.7 

12.1 

11.8 

16.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

5.9 

5.9 

.0 

6.9 

8.7 

6.5 

5.9 

3.1 

4.3 

5.5 

10.8 

TOT  OBS 

537 

1772 

1046 

111 

0 

0 

3466 

9.2 

611 

184 

723 

203 

589 

211 

750 

195 

TQT  PCT 

15.5 

51.1 

30.2 

3.2 

.0 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

28 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

4.6 

7.2 

1.4 

.0 

.0 

13.2 

9.3 

14.4 

14.6 

11.7 

12.1 

NE 

5.5 

9.5 

1.8 

.1 

.0 

16.6 

9.7 

17.1 

14.0 

17.2 

18.9 

E 

3.8 

6.4 

.7 

• 

.0 

11.0 

9.4 

12.1 

9.2 

11.7 

11.3 

SE 

2.3 

2.7 

.4 

• 

.0 

5.4 

9.0 

4.3 

5.6 

6.1 

5.5 

S 

2.3 

2.7 

.8 

.2 

.0 

6.0 

9.6 

5.3 

6.9 

6.8 

5.0 

SW 

3.5 

7.0 

2.4 

.1 

.0 

13.0 

11.0 

11.5 

13.9 

13.7 

12.6 

W 

5.3 

8.9 

2.2 

.1 

.0 

16.5 

10.1 

15.3 

17.1 

18.5 

15.2 

NW 

4.7 

6.2 

1.2 

.2 

.0 

12.2 

9.3 

12.6 

12.4 

11.1 

12.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

5.9 

5.9 

.0 

7.3 

6.4 

3.4 

6.6 

TOT  OBS 

1312 

1757 

377 

20 

0 

3466 

9.2 

795 

926 

800 

945 

TOT  PCT 

37.9 

50.7 

10.9 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AUGUST 


PERIOD:  (PRIMARY)  19J0-197Q  AREA  OOOl  AZORES 

(OVER-ALL  I I«55-19?0  TABLE  A 3B.1N  29. 7* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QE  wind  SPEED  by  HUUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

Ml  No 
11-21 

SPEEO 

22-33 

(*NOT$) 
34-4  7 

4R» 

MEAN 

PCT 

frfu 

total 

OBS 

0OLO3 

7.3 

7.9 

54.2 

27.3 

3.3 

.0 

.0 

0.9 

100.0 

795 

06109 

6.4 

9.6 

52.6 

28.2 

3.2 

.0 

.0 

9.0 

100.0 

926 

12L13 

3.4 

10.3 

48.1 

33.3 

7.8 

.0 

.0 

v.o 

100. 0 

800 

i.  84.2  L 

0.6 

10. 1 

49.6 

30.3 

3.5 

.0 

.0 

V.2 

100.0 

945 

TOT 

206 

331 

1772 

104& 

111 

0 

0 

9.2 

3466 

PCT 

3.9 

9.5 

51.1 

30.2 

3.2 

.0 

.0 

100.0 

table  5 table  6 


PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTH*)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/0) 

BY  HIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  QF  NH  <5/6  BY  NINO  DIRECTION 


AND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

CLOUO 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

UBS 

N 

4.0 

3.3 

3.9 

1.4 

4.1 

.1 

• 

.2 

.7 

1.6 

1.2 

.3 

.2 

.0 

• 

8.4 

NE 

5.2 

4.5 

4.9 

2.3 

4.1 

• 

.0 

.1 

1.0 

2.6 

1.2 

.4 

• 

* 

.0 

11.4 

E 

3.1 

3.3 

4.2 

1.7 

4.4 

• 

.0 

.2 

.9 

1.5 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.1 

7.7 

SE 

1.9 

1.4 

2.0 

1.0 

4.3 

• 

.0 

.1 

.9 

.6 

.3 

.1 

* 

.0 

.1 

4.1 

S 

2.1 

.8 

1.5 

.8 

4.0 

• 

.0 

.2 

.? 

.4 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.7 

Sm 

3.0 

2.5 

3.6 

2.2 

4.1 

.0 

• 

.1 

1.2 

1.3 

.6 

.4 

.2 

.0 

.1 

9.3 

* 

3.7 

4.2 

3.3 

2.7 

4.2 

.1 

• 

.4 

1.7 

1.8 

1.0 

.3 

.1 

• 

.1 

12.2 

NM 

2.7 

3,4 

3.6 

1.3 

4.3 

• 

• 

.3 

1.1 

1.2 

.6 

.2 

• 

.0 

• 

7.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.2 

.9 

1.2 

.1 

3.1 

.0 

.0 

4 

.2 

.5 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

3.6 

TQT  OBS 

639 

4 B 7 

607 

277 

2010 

4.1 

7 

2 

35 

159 

230 

139 

49 

13 

2 

10 

1364 

2010 

TQT  PCT 

31.8 

24.2 

30.2 

13.8 

100.0 

.3 

.1 

1.7 

7.9 

11.4 

6.9 

2.4 

.6 

.1 

.5 

67.9 

100.0 

TABLE  7 

CUMULAT1VF  PCt  F*FQ  Of  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANQ  VSfiV  ( NM ) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

> OR 

. OR 

> OR 

> OR 

• OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YQ 

>0 

• OR  >6500 

.4 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

■ OR  >5qOO 

.8 

1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

• OR  >3500 

2.8 

3.5 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

• OR  >2000 

8.9 

10.3 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

■ Or  >1000 

18.6 

21.5 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

• OR  >600 

23.7 

>8.8 

>9.8 

29.6 

29.8 

29.8 

29. e 

29.8 

• OR  >300 

24.6 

30.4 

31.4 

31.4 

31.5 

31.5 

31.5 

31. « 

• OR  >150 

24.6 

30.5 

31.5 

31.5 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

■ OR  > 0 

24.7 

30.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

TOTAL 

505 

630 

653 

653 

684 

654 

654 

654 

TOTAL  NUMBER 

, OF  OBS 

2048 

PCT  F4EQ 

NH  <3/0! 

68.1 

TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012345678  08SCD  OBS 
7.9  16.3  18.8  14.6  10.5  6.3  9.0  7.1  9.2  .2  2154 
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AUGUST 


P£RIOO:  (PRIMARY)  1930-1970 
(OVER-ALL)  1855-1970 


AREA  0001  AZORES 

38. IN  26.7M 


PERCENT  FRtQ  OF  m!nO  OIAECTION  VS  OCO'RRencF  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PkFCIPITATJON  MirH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


V Y 

N 

NF 

F 

SF 

S 

SW 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

<nn; 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

l/2<  1 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

• 

» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

PCP 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.3 

2<5 

NO  PL** 

.0 

.2 

.1 

.1 

• 

.2 

.4 

.1 

.0 

* 

1.2 

TOT  X 

* 

.3 

. 1 

• 

.2 

.5 

.1 

.0 

* 

1.5 

PCP 

.2 

.? 

.2 

• 1 

.2 

.5 

.4 

.2 

.0 

.0 

1.9 

5<  10 

NO  PCP 

1.* 

1.6 

l.o 

.6 

.6 

2.0 

2.5 

l.l 

.0 

.2 

11.0 

IOT  » 

1.5 

1.8 

1 .? 

• * 

.8 

2.5 

2.9 

1.3 

.0 

.2 

13.0 

PCP 

• 

.1 

.2 

.0 

• 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.9 

10* 

NO  PCP 

11.0 

14.5 

10.7 

5.3 

*.* 

10.1 

14.7 

9.6 

.0 

4.2 

84.5 

TOT  X 

11.0 

14.7 

10.9 

5.3 

4.5 

10.3 

14.8 

9.8 

.0 

4.2 

85. 4 

TOT  OBS 
TOT  PC T 

12.6 

16.8 

12.2 

6.2 

5.3 

13.0 

18.2 

11.3 

.0 

4.4 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  MIND  S^EED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 ✓ 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

2<3 

4-10 

* 

• 1 

.1 

.1 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.5 

11-21 

.0 

.1 

.1 

0 

• 

.1 

.3 

.1 

.0 

.6 

22* 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.4 

.1 

.0 

.1 

1.3 

0-3 

.2 

.1 

.1 

• 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.2 

1.1 

5<10 

4-10 

.7 

.8 

.6 

.3 

.2 

.7 

.8 

.6 

.0 

4.6 

11-21 

.6 

.8 

.5 

.3 

.2 

1.1 

1.4 

.5 

.0 

5.4 

22* 

• 

• 

.0 

• 

.2 

.4 

.1 

.2 

.0 

.9 

TOT  * 

1.5 

1.7 

1.1 

.6 

.7 

2.3 

2.6 

1.3 

.0 

.2 

12.0 

0-3 

1.4 

1.0 

.8 

.5 

1.0 

.7 

1.4 

1.0 

.0 

5.2 

13.0 

10* 

4-10 

6.0 

8.1 

5.8 

3.3 

2.7 

4.9 

7.2 

6.0 

.0 

44.1 

11-21 

3.5 

5.1 

3.5 

1.2 

1.6 

4.0 

4.9 

3.0 

.0 

26.8 

22* 

.2 

.3 

.2 

.2 

.2 

.5 

.4 

.3 

.0 

2.4 

TOT  * 

11.2 

14.5 

10.3 

5.2 

5.5 

10.2 

14.0 

10.3 

.0 

5.2 

86.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

12.8 

16.4 

11.6 

6.0 

6.2 

12.7 

17.1 

11.8 

.0 

5.3 

100.0 

PAGE  0*5 


august 


I 


PERIOO:  ( PR  I MAR  Y ) 

( OVER-ACLi 


I9i0-197Q 

1855-197Q 


TABLE  10 


AREA  0001  AZORES 

38 , IN  it, 7W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGmTs  (FEET,NM  >f»/8  > AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

50no 

65OO 

8000-* 

TUTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

1A9 

299 

599 

9<>9 

1999 

3499 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

QBS 

00603 

.2 

.2 

.6 

7.3 

11. A 

5.2 

1.5 

.7 

.2 

.9 

28.2 

71.8 

5J6 

06609 

( A 

• 0 

2.2 

10.0 

12.8 

8. A 

2.2 

• 8 

.2 

.A 

37.3 

62.7 

509 

12615 

.7 

.2 

2.2 

6.7 

10.8 

6.5 

3.5 

.7 

.0 

.2 

31.6 

68. A 

538 

iaui 

.0 

.0 

1.7 

6.1 

9.7 

6.  A 

2. A 

.2 

.0 

.6 

27.0 

73.0 

5AA 

TOI 

7 

2 

35 

159 

237 

1 A 1 

51 

13 

2 

11 

658 

1 A69 

2127 

per 

.3 

.1 

1.6 

7.5 

11. 1 

6.6 

2. A 

.6 

.1 

.5 

30.9 

69.1 

100.0 

TABLE  U 

PERCENT  FREQUENCY  VSbY  (NM>  py  hDuR 


HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

(GMT) 

00603 

.0 

.0 

.0 

1.5 

11.3 

"7.2 

OPS 

717 

06609 

.0 

.3 

.3 

1.3 

1 5 • 3 

"2.7 

757 

12613 

.0 

.0 

.3 

l.A 

U*o 

"7,3 

700 

18621 

.1 

• A 

.0 

.9 

10.3 

"B . 3 

767 

TOT 

1 

5 

A 

38 

35A 

2539 

29a1 

PC  T 

* 

.2 

.1 

1.3 

12.0 

"6.3 

100.0 

TABLE  12 


cumulative  pct 

CEILING 

FREQ 

HGT 

OF  RANGES  OF  VsBY  ( NM ) 
( FEET# NH  >4/8 ) # 0 Y HOUR 

AND/OR 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<50  YO 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

QBS 

00603 

.2 

1.0 

9.3 

20.3 

70. A 

507 

00C09 

.A 

2.7 

1A.2 

2A.9 

60.8 

AB5 

12615 

.8 

3.2 

11.0 

21.5 

67.5 

526 

18621 

.0 

1.7 

B , 3 

19. A 

72.3 

530 

TOT 

7 

AA 

218 

AAO 

1390 

20A8 

Pct 

.3 

2.1 

10.6 

21.5 

67.9 

100.0 

TABLE  13 

percent  frequency  op  relative  humidity  by  temp 


TABLE  1 A 

percent  frequency  up  wind  direction  by  temp 


TOTAL  PC  T 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-5’ 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

DBS 

freo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

* 

.3 

.9 

.8 

.A 

.3 

57 

2.8 

.2 

.5 

• A 

.1 

* 

.A 

.5 

.A 

.0 

.2 

75/79 

.0 

* 

* 

.6 

3.6 

7.7 

7.2 

3.3 

A60 

22.8 

1.9 

2. A 

2. A 

1.5 

1.6 

A. A 

5.2 

2.2 

.0 

1.1 

70/74 

.0 

.0 

.0 

1.0 

9. A 

17. A 

20. 6 

15.5 

1288 

63.9 

8.2 

11. A 

8.1 

A.  2 

3.2 

8.0 

10.5 

7.3 

.0 

2.8 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.1 

3.1 

3.2 

?.  A 

207 

10.3 

2. A 

1.9 

1.5 

.5 

.2 

.5 

1.2 

1.7 

.0 

.2 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

3 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

* 

.0 

.0 

total 

0 

1 

2 

49 

308 

58A 

635 

A38 

2017 

100.0 

PCT 

.0 

* 

.1 

2. A 

15.3 

29.0 

31.5 

21.7 

12.8 

16. A 

12.5 

6.3 

5.1 

13.3 

17.5 

11.6 

.0 

A. A 

table  is 


MEANS# 

extremes 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG  F)  BY 

HQUR 

HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M IN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

81 

77 

75 

72 

68 

66 

6A 

71.8 

804 

06609 

82 

77 

75 

72 

68 

66 

6" 

71.6 

930 

12615 

80 

82 

80 

7A 

70 

68 

63 

7A.A 

789 

10621 

89 

8A 

00 

7A 

70 

67 

66 

7A.A 

935 

TOT 

89 

81 

78 

73 

68 

67 

63 

73.0 

3458 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

1.3 

9.0 

26.9 

35.0 

27.7 

82 

520 

06609 

.0 

1.1 

8.8 

26.3 

34.0 

29. B 

83 

524 

12615 

.0 

4.6 

20.0 

30.7 

27.5 

17.2 

70 

501 

18621 

.0 

3.4 

2A.7 

3 2.2 

28.9 

10.7 

76 

5 22 

TOT 

0 

54 

322 

600 

649 

442 

80 

2067 
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AUGUST 


PERIOD:  (PRIMARY)  1930-1970 
(OVER-ALU  1855-1970 


AREA  OOOi  AZORES 

38. IN  26. 7W 


P(.T  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEG  F)  Af<0  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRt  C 1 P 1 TAT  I ON ) 
VS  AIp-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA  (Si 
TMP  niF  6a 


65  69  73  77 

68  72  76  *0 


7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

.6 

.0 

32 

.0 

1.5 

6 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.0 

.2 

.0 

38 

.0 

1.8 

5 

.0 

.0 

• 0 

.4 

1.6 

.1 

.0 

45 

• 

2.0 

4 

.0 

.0 

• 1 

1.8 

1.9 

.1 

.0 

82 

.0 

3.8 

3 

• 0 

.0 

.3 

2.9 

.9 

* 

.0 

88 

• 

4.1 

2 

• 0 

.0 

1.1 

5.4 

1.1 

* 

.0 

163 

.1 

7.5 

I 

.0 

.1 

2.3 

8.1 

.7 

.0 

.0 

241 

* 

11.2 

0 

.0 

. 4 

6.7 

8.1 

.9 

• 

.0 

347 

• 

16.1 

-1 

.0 

.2 

9.1 

5.6 

.2 

.0 

.0 

326 

* 

15.1 

-2 

.0 

.7 

8.0 

4.0 

.1 

.0 

.0 

277 

* 

12.9 

-3 

• 

.6 

7.2 

1.4 

* 

.0 

.0 

199 

.0 

9.3 

-4 

* 

1.4 

4.4 

.8 

* 

.0 

.0 

144 

* 

6.7 

-5 

.0 

.7 

2.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

7b 

* 

3.6 

-6 

.0 

.5 

.8 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

1.4 

-7/-8 

• 

.3 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

1.1 

-9/-I0 

■ 0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

TOTAL 

3 

109 

934 

846 

210 

39 

6 

2147 

10 

2137 

PCT 

• 1 

5.1 

43.5 

39.4 

9.8 

1.8 

.3 

100.0 

.5 

99.5 

PCT  FREO  OF  w!ND  SPEeO  (RTS)  AND  DIRECTION  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

<1 

.4 

1.6 

.0 

1-2 

.3 

3.4 

1.2 

3-4 

.0 

.9 

2.4 

5-6 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.1 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

6.1 

4.4 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

<1 

.3 

1.5 

.0 

1-2 

.4 

3.8 

1.2 

3-4 

■ 0 

2.4 

2.5 

5-6 

.0 

.0 

.9 

7 

.0 

.0 

.2 

8-9 

• 0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

41-48 

>0 

• 0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

7.7 

4.8 

22-33  34-97 

.0  .0 


NE 

22-33  34- 


22-33  34-47 


SE 

22-33  34- 

.0 


PERIOD: 

(OVER 

-ALL) 

1963-1970 

AREA 

0001 

AZORES 

table 

10  (CONT) 

38. 

IN  26 

PCT 

FRfcO  OF 

„!Nn 

SPEeO  UTS> 
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P£*CfN7  FkFQUEhC 7 OF  WfATHf*  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  direction  by  speed  and  by  HOUR 
WInD  SPF  1 (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

ORS 

FREQ 

SPD 

N 

.8 

6.0 

5.3 

1.0 

,1 

.0 

13.2 

11.8 

12.8 

9.1 

13.9 

14.9 

12.5 

16.3 

12.8 

14.4 

NE 

.6 

5.9 

4.3 

.5 

• 

.0 

11.5 

10.6 

10.5 

11.2 

11.7 

14.0 

11.7 

13.6 

10.2 

13.8 

E 

1.3 

5.0 

2.7 

.2 

• 

.0 

9.3 

9.4 

9.3 

10.3 

8.9 

11.3 

8.6 

7.7 

9.7 

9.5 

SE 

1.0 

3.7 

2.5 

.3 

• 

.0 

7.5 

9.7 

6.7 

7.4 

6.8 

5.2 

8.7 

8.8 

8.4 

6.6 

S 

.9 

4.6 

3.8 

.8 

.2 

.0 

10.2 

11.9 

10.8 

12.9 

8.6 

6.6 

10.7 

8.0 

12.2 

9.1 

SW 

1.1 

6.6 

6.8 

1.3 

.2 

.0 

15.8 

12.2 

13.8 

13.3 

16.3 

15.3 

17.4 

15.1 

15.8 

13.7 

w 

1.2 

7.3 

6.1 

1.3 

.1 

.0 

15.9 

11.7 

17.6 

20.5 

17.2 

14.2 
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13.9 

NW 

2.6 

7.1 

2.7 

.6 

* 

13.0 
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PfcR 100 : (PRIMARY)  1927-1973 
(OVER-ALL)  1855-197* 


AREA  0001  AZORES 

table  a 

30.  IN 

percentage  frequency  of  mind  speed  by  hour  «gmt) 
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35.8  5.0  . 5 

32.9  A. 9 .S 

39.6  ft. 9 .8 

38.*  8.1  1.0 

1387  73?  29 

36.7  6.7  .8 


4R  ♦ 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

□BS 

.0 

10.6 

100.0 

801 

.0 

10.6 

100.0 

1020 

.0 

11.4 

100.0 

911 

.0 

11.5 

100.0 

1050 

0 

.0 

11.1 

100.0 

3782 

TABLE 


table  6 


PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  uf  CEILING  heights 

AND  OCCURRENCE  OF  MM  <5/8  BY  MIND 


(FT,NH  >*»/  8 ) 
DIRECTION 


MFAN 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 L 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBScO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

N 

3.2 

3.0 

4.7 

1.8 

4.5 

. 7 

• 

.1 

1.0 

2.0 

1.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

7.8 

NE 

2.8 

2.3 

3.4 

1.0 

4.7 

* 

• 

• 

.5 

1.4 

.7 

.2 

.0 

• 

• 

6.4 

E 

3.0 

2.3 

2.4 

1.0 

3.9 

.0 

.0 

.1 

.5 

1.3 

.6 

* 

• 

• 

.0 

6.0 

SE 

2.9 

1.7 

2.2 

.9 

3.8 

.0 

• 

• 

.6 

.8 

.4 

.1 

.1 

.0 

.1 

5.5 

S 

3.8 

2.6 

3.5 

1.4 

3.9 

.0 

.0 

.2 

.4 

1.4 

.6 

.3 

.1 

• 

.0 

8.5 

SW 

5.0 

5 • * 

5.3 

2.2 

4.1 

* 

• 

.2 

1.3 

2.4 

.8 

.5 

• 

*1 

.0 

12.6 

M 

5.0 

4.2 

5.6 

2.1 

4.1 

.1 

• 

.2 

1.4 

1.5 

1.1 

.3 

• 

.0 

* 

12.1 

NM 

2.9 

3.5 

3.3 

1.4 

4.4 

• 

• 

.2 

.9 

2.1 

1.1 

.2 

• 

• 

.0 

8.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

.A 

.4 

.4 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

1.6 

TOT  OBS 

528 

5*2 

695 

261 

2126 

4.1 

8 

6 

23 

144 

278 

140 

38 

9 

7 

4 

1469 

2126 

TQT  PCT 

29.5 

25.5 

32.7 

12.3 

100.0 

,4 

.3 

1.1 

6.8 

13.1 

6.6 

1.8 

.4 

.3 

.2 

69.1 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  PcT  FRFQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(Nh  >4/8) 

AND 

VS8 v (NM) 

v$by  (NM> 

CEILING 

> OR 

■ flR 

■ OR 

• OR 

> HR 

• OR 

> OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR  >6500 

.5 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

OR  >5000 

.8 

.9 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

OR  >3500 

2.3 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

OR  >2000 

8.1 

9.2 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

Or  >1000 

18.7 

21.9 

22.1 

22.1 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

OK  >600 

24.0 

28.3 

78.7 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

JR  >300 

24.6 

79.2 

79.8 

29.9 

29.9 

79.9 

79.9 

29.9 

OR  >150 

24.8 

29.4 

30.0 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

OR  > 0 

24.9 

29.7 

30.3 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

total 

543 

647 

661 

665 

666 

666 

666 

666 

TqTaL  NUMBER 

. UF  OBS: 

2178 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8! 

69.4 

TABLE  7A 

percentage  freq  qf  low  clouds  (eighths) 


o 


3 A 3 ft  7 


total 

8 OBSCD  OBS 


9.5  15.6  16.0  16.9  11. 1 


.2  2296 
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TABLE  9 


AREA  OOOl  AZORES 
38.  IN 


PERCENT  Fb£Q  pF  WInO  OIPECTIon  VS  OCCURRENCE  OR  NON-UCCURRENCE  OF 
PkpC  T P I T A T ION  WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

PCP 

.0 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

L / 2 < 1 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.0 

.1 

0 

• 

* 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

l<2 

NO  PCP 

.0 

0 

.0 

• 

0 

* 

.1 

0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.0 

*1 

.0 

• 

0 

• 

.2 

0 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

0 

.0 

.0 

.5 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

• 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.8 

IOT  X 

.1 

*1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

.1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.2 

5<  10 

NO  PCP 

1.9 

1.0 

.7 

,6 

1.2 

2.0 

2.5 

2.4 

.0 

.4 

12.9 

TOT  X 

2.0 

1.? 

# 8 

l.n 

1.4 

2.7 

2.9 

2.6 

.0 

.4 

15.1 

PCP 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.4 

.3 

.1 

.0 

* 

1.5 

104 

NO  PCP 

10.5 

7.9 

7.3 

6.2 

9.0 

13.7 

13.7 

10.  n 

.0 

2.1 

81.3 

TOT  X 

10.6 

8.1 

7,4 

6.5 

9.3 

14.1 

14.0 

10.9 

.0 

2.2 

82.9 

TQT  ObS 
TQT  PC  T 

12.7 

9.6 

8.4 

7.6 

10.9 

17.1 

17.4 

13.7 

.0 

2.5 

100.0 

TOTAL 

08S 


2592 


TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  NINO  SPFED 
WITH  VARYING  VALUES  QP  VISIBILITY 


VSBY 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

KTS 

obs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

TOT  X 

* 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.1 

11-21 

.0 

,1 

• 

0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

0 

* 

.0 

• 

TOT  X 

.0 

,1 

* 

♦ 

* 

.0 

.1 

*1 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

* 

.0 

• 

* 

• 

.1 

* 

.0 

.2 

224 

• 

* 

.0 

* 

« 

.0 

• 

* 

.0 

.2 

TOT  X 

• 

.1 

.0 

* 

.1 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.4 

0-3 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

2<5 

4-10 

* 

* 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.1 

.1 

* 

.1 

.1 

• 

.1 

.1 

.0 

.5 

224 

.1 

.0 

• 

* 

.1 

.1 

* 

.1 

.0 

.4 

TOT  X 

.2 

.1 

.2 

.1 

.2 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

1.5 

0-3 

• 

* 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.3 

1.2 

5<  10 

4-10 

.7 

.8 

.5 

.3 

.5 

.8 

1.1 

1.1 

.0 

5.8 

11-21 

.9 

.6 

.3 

.5 

.6 

1.2 

1.2 

.9 

.0 

6.3 

224 

.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

.4 

.3 

.5 

.0 

2.2 

TOT  X 

2.0 

1.5 

1.1 

1.2 

1.4 

2.6 

2.8 

2.6 

.0 

,3 

15.5 

0-3 

.8 

.7 

.9 

.8 

.9 

1.0 

.9 

.7 

.0 

2.8 

9.4 

104 

4-10 

5.1 

4.5 

4.1 

3.4 

4.1 

5.5 

6.4 

4.4 

.0 

37.4 

11-21 

4.4 

3.5 

2.4 

1.7 

3.1 

6.0 

5.3 

4.5 

.0 

31.0 

224 

.7 

,4 

.2 

.2 

.6 

.9 

.7 

.9 

.0 

4.5 

TOT  X 

10.9 

9.1 

7.6 

6.1 

8.6 

13.4 

13.3 

10.5 

.0 

2.8 

82.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

13.1 

10,9 

8.8 

7.4 

10.3 

16.3 

16.6 

13.4 

.0 

3.2 

100.0 

3145 

2b.  7W 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1927-197 i AREA  OOOl  AZORES 

(OVER-ALL)  1 855-1973  TABLE  10  38. IN  26. 7N 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (F£ET,NH  >6/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  b V HOUR 


HOUR 

QOO 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/e 

TOTAL 

( GMT  ) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00603 

.2 

• A 

1.0 

6.8 

10.9 

5.1 

1.0 

.2 

.A 

.2 

26.1 

73.9 

5 1 A 

06609 

.6 

.6 

1.5 

8.0 

13.6 

8.3 

1.7 

.2 

.0 

• 2 

36.5 

65.5 

528 

12615 

.2 

.2 

1.1 

5.6 

13.8 

6. A 

2.1 

.5 

.3 

.3 

30.5 

69.5 

623 

18621 

.5 

.0 

.7 

5.6 

11.9 

5.6 

1.9 

.7 

.5 

.2 

27.6 

72. A 

587 

TOT 

8 

6 

2A 

1A5 

2*3 

1A3 

38 

9 

7 

5 

668 

158A 

2252 

PCI 

.A 

.3 

1.1 

6. A 

12.6 

6.3 

1.7 

.6 

.3 

.2 

29.7 

70.3 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/Ol 

PERCENT 

FREQUENCY  VSrY 

(NM) 

by  hour 

CEILING 

HGT 

(FEET/ 

' NH  >A/ 8 ) / flY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10» 

TOTAL 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05» 

AND  5* 

OBS 

00603 

.0 

.1 

.3 

.8 

15.3 

83. A 

711 

00603 

.2 

1.6 

9.2 

18.6 

72.2 

A89 

06609 

.1 

.A 

.6 

1.6 

1 B • 3 

79.0 

816 

06C09 

.6 

2.7 

11.5 

26.0 

66. 5 

5 12 

12615 

.1 

.A 

.1 

1.3 

11.9 

"6.1 

822 

12615 

.2 

1.7 

8.3 

23.6 

68.1 

605 

18621 

.0 

.3 

.7 

2.0 

15.* 

"1.2 

860 

18621 

.5 

1.6 

7.7 

21.0 

71.3 

572 

TOT 

2 

10 

1A 

A7 

A9? 

26AA 

3209 

TOT 

8 

AO 

198 

A77 

1503 

2178 

PCT 

.1 

.3 

.A 

1.5 

1 5 . 3 

82. A 

100.0 

PCT 

.A 

1.8 

9.1 

21.9 

69.0 

100.0 

TABLE  13  TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP  PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

0 
cr • 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

2 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

80/86 

.0 

• 

.2 

.3 

.6 

.6 

.5 

.1 

52 

2.3 

.2 

.3 

.2 

.1 

.2 

.A 

.6 

.3 

.0 

• 

75/79 

.0 

.0 

* 

.7 

2.3 

6.1 

6. A 

1.7 

386 

17.2 

1.0 

.9 

1.3 

1.6 

3.1 

6.9 

3.0 

1.2 

.0 

.5 

70/76 

.0 

.0 

.1 

.8 

7.7 

15.5 

21.3 

16.5 

1366 

59,9 

6.0 

5.7 

5.2 

5.2 

6.9 

11.6 

10.8 

7.0 

.0 

1.6 

65/69 

.0 

.0 

.0 

1.2 

A , 0 

5.  A 

5.1 

3.3 

A29 

19.1 

A. 7 

2.5 

1.7 

.5 

.6 

.9 

2.7 

5.0 

.0 

.6 

60/6A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.3 

.5 

27 

1.2 

.2 

.1 

* 

.1 

* 

• 

.2 

.5 

.0 

.0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

A 

.2 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

total 

PCT 

0 

.0 

1 

• 

8 

.A 

68 

3.0 

338 

15.0 

62A 

27.8 

75A 

33.6 

653 

20.2 

22  66 

100.0 

12.1 

9.6 

8. A 

7.3 

10.9 

17.6 

17.6 

16. 0 

.0 

2.6 

table  is  table  16 

MEANS/EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  temp  (DEC  F)  BY  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

82 

76 

75 

71 

66 

63 

5" 

70.9 

813 

00603 

.0 

1.3 

11.2 

22.6 

38.1 

27.1 

82 

536 

06609 

87 

77 

76 

71 

66 

66 

58 

70.5 

1022 

06609 

.0 

1.3 

10.7 

26.2 

35.8 

28.1 

82 

559 

12615 

86 

82 

80 

73 

68 

65 

5" 

73.2 

908 

12615 

.0 

6.7 

19.1 

31.6 

30.1 

16.6 

78 

611 

18621 

86 

82 

78 

73 

67 

6A 

58 

72.8 

1063 

18621 

.0 

6.0 

18.9 

33.2 

30.3 

11.6 

77 

597 

TOT 

87 

81 

77 

72 

67 

66 

5« 

71.9 

3786 

TOT 

0 

79 

350 

665 

769 

660 

80 

2303 
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PERIOD:  (PRIMARY) 
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1927-197'j  AREA  OOOi  AZORES 

1855-197*  TABLE  17  30. IN  26.7 W 


PlT  FREQ  of  air  TEMPFRATURF  ( DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  QF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  ATR-SFA  TFHPfeRATURE  DlFF£RENCF  (OEG  F) 


AIR-SFA 

57 

6 1 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

*u 

TMP  OIF 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

64 

08 

FOC 

FOG 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A 

1 

.0 

A 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.2 

A 

8 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

12 

.0 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.3 

.0 

33 

.0 

1.4 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.2 

.0 

22 

.0 

.9 

3 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.8 

1.0 
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5.5 

3.0 

.5 

1.3 

.0 

.7 

.0 

IV 

■c 

o 

Sw 

3.1 

3.3 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.4 

5.7 

1.1 

1.6 

.0 

.5 

.3 

83.3 

H 

1.7 

3.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

5.9 

.7 

.6 

.0 

.2 

.0 

86.3 

NH 

1.4 

2.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

5.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

90.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

5.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

.0 

.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

91.7 

TOT  PC  T 

2.1 

2.2 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

4.9 

.4 

.9 

.0 

.5 

.1 

87.6 

TQT  OBS: 

2623 

table  ? 


PERCENT  FREOUENCY  IF  HEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
precipitation  type  other  heather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

PRZG 

snow 

OTHCr 

HAIL 

pcpn  at 

pcpn  past 

thor 

Fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWr 

PCPN 

FRZn 

PCPN 

OB  TIME 

HOUP 

ltng 

WlJ 

PCPN 

pcpn 
past  HR 

HAZE 

BLWG 

BLWG 

DUST 

SNOH 

SIG 

WEA 

00C03 

2.1 

1.9 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

6.3 

.6 

.5 

.0 

.3 

.0 

86.8 

06C09 

l.B 

2.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

5.7 

.8 

1.4 

.0 

.5 

.0 

86.7 

12C15 

1.7 

2.7 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.8 

3.7 

.0 

.9 

.0 

.4 

.3 

88.9 

18C21 

2.7 

1.9 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

3.9 

.1 

.7 

.0 

.7 

.0 

88.2 

TQT  PC  T 
TQT  OBS: 

2.1 

2665 

2.1 

1.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.7 

4.8 

.4 

.9 

.0 

.5 

.1 

87.7 

table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  DIRECTION  By  speed  and  by  hour 
hind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

spo 

N 

.6 

4.8 

7.0 

2.1 

.2 

* 

14.8 

14.2 

13.5 

15.9 

14.9 

19.0 

13.1 

14.9 

15.0 

15.8 

NE 

.3 

4.0 

4.9 

1.2 

• 

* 

10.4 

13.1 

9.2 

10. B 

11.7 

11.9 

9.9 

10.3 

9.7 

11.2 

E 

.6 

3.7 

4.1 

.8 

.1 

.0 

9.3 

12.7 

7.7 

10.5 

8.1 

8.1 

11.2 

9.9 

10.3 

8.8 

SE 

.3 

2.9 

3.7 

1.0 

.1 

.0 

8.0 

13.9 

6.9 

8.6 

7.5 

7.5 

7.2 

10.0 

8.7 

9.9 

S 

.5 

4.2 

5.2 

1.3 

.2 

.0 

11.5 

13.5 

11.9 

10.8 

11.1 

9.1 

12.7 

10.9 

12.0 

11.7 

SW 

.7 

5.1 

6.0 

2.4 

.2 

.0 

14.4 

14.2 

15.1 

12.9 

15.1 

14.9 

14.1 

16.3 

13.9 

11.7 

w 

.6 

4.5 

6.4 

2.5 

.3 

.0 

14.4 

14.9 

16.2 

11.9 

14.8 

14.6 

15.2 

11.8 

13.8 

14.3 

NW 

.5 

4.8 

6.8 

2.8 

.2 

• 

15.0 

14.8 

17.5 

15.9 

14.1 

13.3 

15.0 

14.1 

15.0 

14.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.0 

2.0 

.0 

2.1 

2.8 

2.6 

1.8 

1.5 

1.8 

1.4 

2.6 

TQT  OBS 

255 

1404 

1831 

585 

62 

3 

4140 

13.8 

653 

251 

835 

281 

679 

274 

898 

269 

TQT  PCT 

6.2 

33.9 

44.2 

14.1 

1.5 

.1 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  *A 


W I NO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

o 

• 

o 

7-16 

17-27 

28-40 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0«S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.5 

7.2 

4.3 

.8 

.1 

14.8 

14.2 

14.2 

15.9 

13.6 

15.2 

NE 

1.6 

5.9 

2.4 

.3 

* 

10.4 

13.1 

9.6 

11.7 

10.0 

10.0 

E 

1.9 

5.0 

2.1 

.3 

.0 

9.3 

12.7 

8.4 

8.1 

10.8 

10.0 

SE 

1.3 

4.1 

2.2 

.4 

* 

8.0 

13.9 

7.4 

7.5 

8.0 

9.0 

S 

2.2 

5.9 

2.8 

.6 

.1 

11.5 

13.5 

11.6 

10.6 

12.2 

11.9 

SW 

2.3 

7.1 

4.1 

1.0 

* 

14.4 

14.2 

14.5 

15.1 

14.8 

13.4 

W 

2.2 

6.5 

4. A 

.9 

.1 

14.4 

14.9 

15.0 

14.7 

14.2 

13.9 

NW 

2.3 

7.0 

4.8 

1.0 

• 

15.0 

14.8 

17.1 

13.9 

14.7 

14.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.3 

2.4 

1.6 

1.7 

TOT  OBS 

752 

2016 

1139 

219 

14 

4140 

13.8 

904 

1116 

953 

1167 

TOT  PCT 

18.2 

48.7 

27.5 

5.3 

.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  4 


AREA  0001  AZORES 

16. ON  26.7M 


PERCENTAGE  FREQUENCY  qf  MIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

MIND 

il-?i 

SPEED 

22-33 

(KNOTS ) 
34-47 

4R» 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

OOtOA 

2.3 

3.1 

34.4 

43.5 

12.9 

1.7 

.1 

13.3 

100.0 

904 

06C.09 

2.4 

4.7 

34.5 

43.6 

14.0 

• 8 

.0 

13.4 

100.0 

1116 

12C15 

1.6 

3.7 

30.0 

48.4 

14.4 

1.9 

.1 

14.3 

100.0 

953 

1 8C2 1 

1.7 

3.3 

36.2 

4 2.0 

13.0 

1.7 

.1 

13.9 

100.0 

1167 

TOT 

83 

172 

1404 

1831 

385 

62 

3 

13.8 

4140 

PCT 

2.0 

4.2 

33.9 

44.2 

1 A • 1 

1.5 

.1 

10U.0 

TA8lE  5 

PCT  FR£Q  QF  TOTAL  CLUUu  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MINO  DIRECTION 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

total 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

2.3 

3.3 

4.9 

OBSCO 

2.7 

OBS 

COVER 

5.1 

149 

6 

NE 

1.8 

2.3 

3.8 

2.0 

5.0 

.0 

E 

1.3 

1.9 

4.5 

2.4 

5.4 

• 

SE 

1.9 

1.3 

2.7 

2.0 

5.1 

* 

S 

2.5 

2.6 

4.6 

2.4 

4.8 

* 

SM 

2.8 

2.9 

5.1 

3.5 

5.1 

.1 

M 

3.7 

3.3 

5.7 

3.2 

4.8 

.1 

NM 

2.7 

4.4 

6.1 

2.6 

4.  * 

4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.6 

.3 

.2 

.2 

3.5 

.1 

TQT  OBS 

417 

483 

817 

455 

2172 

5.0 

11 

TOT  pCT 

19.2 

22.2 

37.6 

20.9 

100.0 

.5 

TABLE  6 


percentage  freouency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/8) 

and  OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000. 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.0 

.2 

1.4 

1.9 

1.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

7.7 

• 

.1 

.8 

2.3 

.9 

.3 

4 

.0 

.0 

5.5 

• 

.6 

1.0 

1.6 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

5.1 

.0 

.3 

1.0 

l.l 

.8 

.2 

• 

• 

• 

3.9 

.0 

.3 

.9 

1.5 

1.3 

.2 

.1 

* 

.1 

7.6 

• 

.5 

1.8 

2.1 

1.1 

.3 

.1 

• 

.1 

8.1 

.1 

.2 

1.3 

3.0 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.1 

9.3 

* 

.4 

1.0 

2.9 

1.9 

.4 

• 

• 

.0 

9.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

1.1 

4 

59 

202 

355 

209 

61 

15 

4 

9 

1243 

2172 

.2 

2.7 

9.3 

16.3 

9.6 

2.8 

.7 

.2 

.4 

57.2 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  pCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AMD  VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 


CEILING 

■ HR 

> PR 

> OR 

(F£ET) 

>10 

>5 

>2 

> OR  >6500 

.4 

.6 

.6 

■ OR  >5000 

.9 

1.3 

1.3 

■ OR  >3500 

3.2 

4.1 

4.1 

■ OR  >2000 

10.8 

19.4 

13.6 

• Or  >1000 

23.4 

29.4 

29.7 

• OR  >600 

29.7 

37.8 

39.1 

■ OR  >300 

31.0 

40.0 

41.6 

• OR  >150 

31.0 

40.2 

41.8 

• OR  > 0 

31.1 

40.4 

42.2 

total 

651 

8R7 

925 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS t 219’ 


■ OR 

> OR 

> OR 

. OR 

. OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

1.3 

1.3 

1 c 3 

1.3 

1.3 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4*1 

13.7 

13.7 

13.7 

13.7 

13.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

930 

9’0 

932 

932 

933 

PCT  FREQ 

NH  <5/8 ! 

57.5 

TABLE  7 A 

percentage  ereo  of  low  clouos  (eighths; 


o 

6.5 


total 

OBSCD  OBS 


9.6  14.6  14.4  12.1  7.6  11.1  9.4  14.5 
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TABLE  8 


AREA  OOOl  AZORES 

38. ON  26. 7W 


FERCtNT  FRgO  HF  W IftD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-jCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VS8Y 

N 

NE 

E 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALH 

PCT 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

t or  t 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/ 2<  i 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

.3 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

, j 

PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

A 

• 0 

.0 

.0 

.2 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.1 

.1 

.2 

. 1 

. 1 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

1.0 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.? 

.2 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

l.A 

TOT  X 

.3 

.3 

. A 

,2 

.2 

.5 

.3 

.2 

.0 

.0 

2. A 

PCP 

.2 

.1 

.A 

.2 

.3 

.6 

.6 

.A 

.0 

• 

2.9 

5<  10 

NO  PCP 

2.2 

1.1 

1.7 

1.3 

1.2 

2.5 

2.  A 

2.1 

.0 

.1 

1 A . 5 

TOT  % 

2. A 

1.2 

2.1 

1.6 

1.5 

3.1 

3.0 

2.5 

.0 

.1 

17.5 

PCP 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

l.A 

!<>♦ 

NO  PCP 

10.5 

B.O 

7.1 

5. A 

9.3 

10.9 

12. A 

13.3 

.0 

1.2 

78.1 

TOT  * 

10.8 

8.1 

7.2 

5.5 

9.5 

11.1 

12.6 

13.5 

.0 

1.2 

79.4 

TQT  OBS 
TQT  PcT 

13.6 

9.6 

9.7 

7.3 

11. A 

1*.9 

16.0 

16.2 

.0 

1.3 

100.0 

total 

OBS 


2612 


TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALH 

PCT 

TOTAL 

<NH) 

RTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

<1/2 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

A 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

A 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

• 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

• 1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2<1 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

A 

A 

A 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

A 

A 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I <2 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

A 

.0 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

A 

A 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.A 

0-3 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

A-10 

.1 

.2 

.1 

• 1 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.7 

11-21 

.2 

.2 

.1 

* 

.2 

.2 

.3 

.1 

.0 

1.2 

22* 

.2 

A 

.2 

.1 

.2 

.3 

A 

.1 

.0 

1.0 

TOT  X 

.5 

.A 

.A 

.3 

• A 

.5 

.4 

.2 

.0 

.0 

3.0 

0-3 

.1 

.0 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 2 

.7 

5<10 

A-10 

.» 

• 5 

.6 

.5 

.A 

,7 

.8 

.8 

.0 

5.2 

11-21 

l.A 

.8 

1.0 

.9 

.8 

1.2 

.9 

1.1 

.0 

8.0 

22* 

.6 

.A 

.3 

.3 

• A 

.8 

1.0 

.6 

.0 

A. 5 

TOT  X 

2.8 

1.7 

2.0 

1.7 

1.7 

2.9 

2.9 

2.5 

.0 

.2 

18.  A 

0-3 

.4 

.3 

.4 

.2 

• A 

.5 

.5 

.5 

.0 

1.5 

A. 8 

10* 

A-10 

A.O 

3. A 

3.0 

2.0 

3.3 

3.7 

3.6 

A.O 

*0 

26.9 

11-21 

5.6 

A.O 

3.3 

2.9 

A. 3 

A. 6 

5.7 

6.0 

*0 

36.6 

22* 

1.2 

.8 

.5 

• A 

.8 

1.7 

2.0 

2.1 

.0 

9.5 

TOt  X 

11.2 

8. A 

7.2 

5.5 

9.1 

10.5 

11.7 

12.7 

.0 

1.5 

77. B 

TOT  o»S 

3291 

TOT  PCT 

1 A.  5 

10.5 

9.6 

7.6 

11.3 

1A.2 

15.1 

15.9 

.0 

1.8 

100.0 
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TABLE  10 

38. ON 

PERCENT  FRFqUE*C*  PF  CEILING  HFIGHTs  (FEET.NM  >«,/8>  AND 
OCCUHRENLE  OF  NM  <5/8  oV  HQUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

60Q 

iooo 

2U00 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GHT  ) 

149 

299 

599 

969 

1999 

3699 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

QQC.Q3 

.7 

.6 

2.1 

7.8 

15.1 

9.0 

1.9 

,4 

.0 

.2 

37.5 

62.5 

536 

06C09 

1.0 

.2 

3.3 

10. 1 

15.9 

9.5 

2.5 

.8 

.0 

1.0 

44.2 

55.8 

516 

1ZC15 

.3 

.0 

i.v 

6.8 

17.7 

9.6 

4.0 

.8 

.3 

.2 

43.4 

56.6 

627 

18G21 

.0 

.2 

3.2 

9.3 

U.5 

9.3 

2.3 

.6 

.3 

.3 

40.2 

59.8 

602 

TOT 

11 

4 

49 

205 

361 

212 

62 

16 

4 

9 

943 

1338 

2281 

PCT 

.5 

.2 

2.6 

9.0 

15.8 

9.3 

2.7 

.7 

.2 

.4 

41.3 

58.7 

100.0 

TABLE  H TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  QF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 


PERCENT 

frequency 

vSry 

(NM) 

ry  mPuR 

CFillNG 

HGT 

(FEET, 

NH  >4/6) 

, 3 Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

uz 

2<5 

5<l0 

10* 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

( 6*7  | 

OBS 

(GMT) 

<50  YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

O0C03 

• 1 

• 1 

.5 

J.l 

19.1 

77.0 

773 

00CG3 

.8 

3.4 

12.5 

27.5 

60.0 

505 

06A09 

• 0 

.4 

■ 4 

3.1 

i«.A 

77.6 

84O 

06404 

.8 

4.5 

15.6 

29.8 

54.7 

494 

12415 

• 2 

.6 

• 2 

2.2 

15.4 

8i  .0 

B2« 

12413 

.3 

2.3 

11.9 

32.6 

55.5 

611 

18421 

• 1 

.1 

.4 

3.5 

l4.« 

▼5.9 

893 

18421 

.0 

3.4 

13.7 

27.4 

58.8 

5B3 

T07 

4 

8 

13 

99 

614 

>546 

3334 

TOT 

10 

73 

293 

645 

1255 

2193 

PCT 

• 2 

.4 

3.0 

1".* 

74.9 

100.0 

PCT 

.5 

3.3 

13.4 

29.4 

57.2 

100.0 

table  i) 

Fffc-fHT  F«(  „(•,  < .«  RELATIVE  HUMIDIT*  8/  Tf  *P 


T|*P  F 

0-24 

30-39 

60-49 

50-59 

60-69 

70-79 

*0-84 

90-100 

TOTAL 

PBS 

PCT 

FREQ 

B0/B4 

• 0 

• 0 

• 

• 

.1 

.1 

• 0 

.0 

6 

.3 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.7 

• 9 

.4 

31 

2.3 

70/76 

.0 

.1 

.1 

.6 

3.2 

7. 7 

12*4 

4.4 

750 

34.0 

65/69 

.0 

.0 

.1 

2.3 

7.8 

12.7 

16.3 

11.0 

1112 

50.4 

60/64 

.0 

.0 

.1 

.6 

4.2 

3.6 

2.4 

1 .9 

2*4 

12.9 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

3 

.1 

total 

0 

2 

s 

82 

341 

350 

'21 

302 

2206 

100.0 

PCT 

• 0 

.1 

.4 

5.7 

15.5 

24.9 

3?.7 

22.8 

TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

. 1 

.1 

A 

• 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.2 

.2 

.2 

.4 

.5 

.5 

.3 

.0 

* 

2.4 

1.9 

3.4 

2.6 

5.9 

7.5 

6.5 

3.2 

.0 

.4 

8.0 

5.8 

5.1 

3.7 

4.4 

5.7 

7.3 

9.6 

.0 

.8 

3.6 

1.7 

1.3 

.4 

.2 

.6 

1.3 

3.6 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

14.1 

9.7 

10.0 

7.1 

11.1 

14.3 

15.6 

16.7 

.0 

1.4 

Table  15 


TABLE  16 


*EANS>E*TRe*C5  AND  PERCgNT Hf  S 0*  TE»*  (PEG  F ) By  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99% 

95* 

50* 

3* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00C03 

78 

74 

72 

68 

63 

60 

56 

67.6 

89J 

00C03 

.0 

2.3 

14.2 

24.4 

34.6 

24.6 

81 

529 

06CC9 

78 

74 

72 

68 

62 

60 

58 

67.3 

1 103 

06C09 

.0 

2.6 

12.9 

23.4 

33.5 

27.5 

81 

535 

12G15 

80 

77 

73 

69 

64 

62 

57 

69.3 

943 

12E15 

.0 

7.0 

16.5 

26.6 

32.2 

17.7 

78 

587 

18C21 

84 

76 

74 

69 

63 

61 

59 

63.9 

1141 

18C21 

.0 

4.6 

17.9 

25.7 

30.3 

21.6 

79 

588 

TOT 

84 

76 

74 

68 

63 

61 

56 

68.3 

4080 

TOT 

0 

95 

346 

56] 

729 

508 

80 

2239 
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TABLE  17 


APfcA  OOOl  AZORFS 

3o.0N  26. 7W 


PC  T FRfcQ  OF  AIR  TEMpERATURF  (DEC  FJ  AND  THE  OCCURRENCE  OF  F Of.  (wIThQUT  PREC  I P 1 T AT  I jn  ) 
VS  AIr-SFA  TEMPERATURE  DlFFfcRtNCF  (DEG  F> 


AIK-SEA  55  57  61  65 

TMP  DIF  56  60  0*  68 


69 

72 


73  77  81 

76  80  86 


TOT  M WO 

FOG  FOG 


16/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

3 

.0 

.1 

9 10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

7 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.1 

• 

16 

.0 

.7 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.6 

5 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.6 

.2 

.0 

28 

.0 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

1.0 

.2 

.0 

61 

.0 

2.6 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

1.6 

* 

.0 

72 

.0 

3.0 

2 

.0 

.0 

.1 

1.5 

3.8 

1.9 

• 

.0 

172 

.0 

7.3 

1 

.0 

.1 

2.2 

5.8 

1.8 

.0 

.0 

233 

.1 

9.7 

0 

.0 

.0 

.3 

5.3 

7.8 

1.6 

.0 

.0 

356 

.2 

16.6 

-l 

.0 

.0 

.7 

7.0 

5.3 

.6 

.0 

.0 

321 

.1 

13.5 

-2 

.0 

.0 

1.7 

7,9 

3.7 

.6 

.0 

.0 

325 

.1 

13.7 

-3 

.0 

.0 

1.7 

6. 1 

2.6 

* 

.0 

.0 

267 

.1 

10.6 

-6 

.0 

.1 

2.0 

6.8 

.8 

.0 

.0 

.0 

183 

.1 

7.6 

-5 

.0 

.1 

2.1 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

135 

.1 

5.6 

-6 

• 

• 

2.1 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

95 

* 

6.0 

-7/-R 

.0 

.0 

1.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

68 

* 

2.6 

-9/-10 

.0 

.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.9 

U/-13 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.2 

TOTAL 

1 

10 

313 

966 

802 

269 

20 

2 

2361 

22 

2339 

PC7 

• 

.6 

13.3 

60.8 

36.0 

10.5 

.8 

.1 

100.0 

.9 

99.1 

PER  1 00 : (OVER-ALL)  1963-1972 


table  ia 


PCT 

FREQ  OF 

WlNO 

SPEED  (KTS) 

ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

N 

22-33 

36-67 

6^* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

NE 

22-33 

36- 

>67 

68  + 

PCT 

<1 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

,7 

• 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.1 

2.0 

1.8 

.0 

.0 

.0 

6.0 

.0 

1.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

3-6 

.0 

.8 

2.7 

.5 

.0 

.0 

3.9 

.0 

1.0 

1.5 

.2 

.0 

.0 

2.7 

5-6 

.0 

.2 

2.5 

.6 

.0 

.0 

3.6 

.0 

.5 

1.3 

.5 

.0 

.0 

2.3 

7 

.0 

.1 

.9 

.8 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.0 

.9 

.3 

.0 

.0 

1.2 

8-9 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 2 

.0 

.6 

.0 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

3.6 

8.6 

2.2 

.2 

.0 

16.6 

.1 

3.8 

6.6 

1.3 

.0 

.0 

9.8 

HOT 

1-3 

6-10 

11-21 

E 

22-33 

36-67 

6«* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

SE 

22-33 

36- 

■67 

68  + 

PCT 

<1 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.1 

1.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.0 

.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3-6 

.0 

.8 

1.8 

.1 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

1.6 

5-6 

.0 

.1 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.1 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.6 

.2 

.0 

.9 

.0 

.1 

.9 

.2 

.0 

.0 

1.2 

8-9 

.0 

• 0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.5 

.0 

.0 

.2 

.1 

* 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 6 

2.8 

6.1 

1.3 

• 5 

.0 

9.2 

.1 

1.3 

3.3 

.8 

• 

.0 

5.6 
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TABLE  18  (CONT) 


AREA  0901  AZORES 

3b. ON  26. 7H 


PCT  FREQ  OF  *!N0  SPEED  (KTS)  AND  01RECT TON  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

4®> 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.2 

1.5 

1.1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.1 

1.5 

1.5 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3-4 

.0 

.7 

2.4 

.2 

.0 

.0 

3.2 

.0 

1.2 

2.5 

.3 

.0 

.0 

4.0 

5-6 

.0 

.4 

1.9 

.6 

.0 

.0 

2.9 

.0 

• 2 

1.3 

.5 

.0 

.0 

2.1 

7 

.0 

.0 

.7 

.6 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

1.0 

.5 

.0 

.0 

1.6 

8-9 

.0 

• 0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

,9 

.6 

.0 

.0 

1.4 

10-  ll 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.4 

.2 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

3.0 

6.5 

1 

.4 

.0 

.0 

11.5 

.2 

3.2 

7.2 

2.7 

.2 

.0 

13.6 

W 

NW 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

*8* 

«*CT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.3 

2.8 

1.9 

.0 

.0 

.0 

5.0 

.2 

2.8 

1.5 

.0 

.0 

.0 

4.6 

3-4 

.0 

1.0 

2.4 

.5 

.0 

.0 

3.9 

.0 

1.2 

3.0 

1.2 

.0 

.0 

5.4 

5-6 

• 1 

.3 

2.4 

.5 

.1 

.0 

3.4 

.0 

.0 

2.5 

.9 

.0 

.0 

3.4 

7 

.0 

• l 

1.1 

1 

.2 

.0 

.0 

2.4 

.1 

• 1 

1.2 

.4 

.0 

.0 

1.8 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.6 

.1 

.0 

.9 

.0 

.0 

.5 

.4 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.9 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

. 6 

.0 

.0 

.1 

.5 

* 

.0 

.6 

12 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.4 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

4.5 

8.1 

3 

.7 

.2 

.0 

17.0 

.6 

4.4 

9.0 

3.9 

.1 

.0 

18.0 

TOTAL 

PCT 


WIND 

SPEF 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

2.9 

2.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

6.1 

1-2 

1.1 

14.4 

9.8 

.0 

.0 

.0 

25.3 

3-4 

• 1 

7.0 

16.9 

3.2 

.0 

.0 

27.2 

5-6 

.1 

1.8 

13.8 

3.7 

.1 

.0 

19.5 

7 

• 1 

.3 

6.7 

4.6 

.2 

.0 

12.0 

8-9 

*1 

.0 

2.5 

2.2 

.2 

.0 

5.0 

10-11 

.0 

.0 

.6 

1.9 

.4 

.0 

3.0 

12 

.0 

.0 

.1 

1.0 

.1 

.0 

1.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

.0 

.6 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

23-25 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

*.4 

26.4 

50.9 

17.1 

1.3 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PERIOO:  (OVER-ALU  1949-1972 


PER l 00 
(SEC) 
<6 
6-7 
8-9 
10-11 
12-13 
>13 
INoET 
TOTAL 


PERCENT  FREQUENCY  0?  WAVE  HFIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONDS: 

7 8-9  10.11  12  13-16  17-19  20-22  23-25  26-32  33-40  41-48  49-60  61-70  71-86 


87*  TOTAL 


.0 

.0 

.0 

2.0 

76 


7.3 

.6 

.2 

.5 

.0 


12.7 
5.8 
1 • A 


1. 

188 


2.3 

429 


6.1 

9.3 
3.6 

1.3 
.3 
*2 

1.5 

*21 


2.0 

5.9 
5.2 

1.9 


.6 

2.9 

2.6 

2.1 


.2 

1.8 

330 


.1 

1.1 

191 


1.9 

1.2 

.7 

.4 

.6 


.2 
.3 
.8 
.5 
.2 
• 3 
.5 
31 

2.7 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


594 

497 

313 

164 


MEAN 

HOT 


60 


23 

219 

1872 

100.0 


8 

8 

10 

3 
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PERIOD: 


(PRIMARY)  1926-1972 
( OVER -AL l ) 1866-1972 


AREA  OOOl  AZORES 

TABLE  1 3B. ON  26. 7M 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  T YPf  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  01R 

RAIN 

RAIN 

OKZl 

FR?G 

sNnw 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FR7n 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

3.1 

5.5 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.6 

6.2 

.2 

.0 

*2 

.0 

.0 

82.9 

NE 

2.6 

3.9 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

5.5 

.0 

,9 

.0 

.2 

.2 

85.2 

E 

3.0 

1.5 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.5 

3.2 

.0 

1.2 

.0 

.3 

.0 

87.8 

SE 

5.3 

9.1 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.7 

5.  A 

.0 

1.2 

.0 

.3 

.0 

80.3 

S 

5.* 

1.7 

9.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.0 

6.5 

.5 

1.9 

.0 

1.9 

.0 

80.2 

SW 

3.7 

i.e 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

9.7 

.2 

.3 

.0 

.2 

.3 

87.3 

w 

3.3 

2.2 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.5 

9.9 

1.0 

l.B 

.0 

1.3 

.0 

83.9 

NW 

1.7 

9.7 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

7.8 

5.3 

.8 

1.1 

.3 

.0 

.0 

85.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.0 

3.3 

.0 

6.7 

.0 

86.7 

TQT  pct 

3.9 

3.2 

2.9 

.0 

.0 

.0 

# 

8,8 

5.2 

.3 

1.0 

.1 

.5 

.1 

89. 1 

TOT  DBS:  2896 


TABLE  ? 


PFRCENj  fpequfncy  of  weather  occurrence  BY  HOUR 

PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

rain 

rain 

DRZL 

frzg 

Snow 

OtHFR 

HAIL 

PcPn  at 

pcpn  past 

Thor 

Fog 

fog  wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWr 

PCPN 

FRTn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C.03 

9.1 

3.6 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.7 

5.7 

.6 

.1 

.0 

.9 

.3 

83.3 

06C09 

3.5 

3.5 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

9.7 

.7 

1.2 

.1 

.9 

.0 

83.2 

12C15 

2.3 

2.9 

1.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.6 

9.8 

.0 

1.2 

.1 

.7 

.0 

66.6 

18C21 

3.7 

3.1 

2.7 

.0 

.0 

• 0 

.1 

9.3 

5.6 

.1 

1.8 

.0 

.5 

.0 

82.7 

TOT  PCT 

3.9 

3.3 

2.9 

.0 

.0 

.0 

* 

8.8 

5.2 

.3 

1.1 

.1 

.5 

.1 

89.0 

TOT  OBS:  2999 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-*7 

98* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

□ BS 

FREQ 

spo 

N 

.8 

3.7 

6.0 

2.9 

.9 

.2 

19.0 

16.6 

19.8 

15.0 

19.9 

19.7 

13.9 

11.6 

13.7 

19.1 

NE 

.5 

5.0 

5.6 

2.7 

.5 

• 

19.3 

15.1 

19.9 

10.9 

13.5 

13.1 

16.2 

15.2 

19.3 

19.9 

E 

.5 

3.5 

9.8 

1.9 

* 

10.9 

13.9 

10.9 

10.9 

9.1 

8.9 

11.0 

10.8 

11.5 

9.7 

SE 

.3 

3.5 

9.9 

1.3 

.2 

.0 

10.2 

19.0 

11.1 

10.1 

9.9 

11.2 

9.1 

B . 9 

10.9 

11.7 

S 

.5 

3.9 

5.3 

1.6 

.1 

. 1 

11.5 

19.3 

11.0 

10.9 

11.9 

9.0 

11.5 

13.2 

11.6 

12.9 

SW 

.5 

9.0 

5.5 

1.3 

.9 

* 

11.6 

19.2 

11.6 

13.3 

11.9 

12.7 

11.5 

11.6 

11.1 

10.5 

w 

.6 

9.1 

5.7 

2.2 

.5 

• 

13.1 

15.2 

12.3 

13.5 

13.9 

19.2 

12.8 

12.9 

13.0 

12.6 

NW 

.6 

3.9 

5.2 

2.7 

1.0 

.1 

13.5 

16.9 

12.6 

15.2 

13.9 

13.7 

13.8 

19.7 

13.0 

12.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.9 

1.9 

.0 

1.8 

.7 

2.0 

2.7 

.7 

1.6 

.8 

1.2 

TUT  QBS 

253 

1901 

1901 

697 

162 

20 

9939 

19.9 

685 

278 

858 

293 

713 

309 

981 

322 

TOT  PCT 

5.7 

31.6 

92.9 

15.7 

3.7 

.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

spfed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-2? 

28-90 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IB 

08S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.1 

5.7 

A. 2 

1.6 

.3 

19.0 

16.6 

1A.9 

1 A « 5 

12.8 

13.8 

NE 

2.2 

6.5 

A. 2 

1.3 

.1 

1 A , 3 

15.1 

13. A 

13.  A 

15.9 

1 A . 5 

E 

1.6 

5.* 

2.9 

.9 

• 

10. A 

13.9 

10. A 

9.1 

11.0 

11.1 

SE 

1.6 

5.3 

2.7 

.5 

.1 

10.2 

1 A .0 

10.8 

9.8 

9.0 

11.1 

S 

1.6 

5.9 

3. A 

.6 

.1 

11.5 

1 A . 3 

11.0 

11.1 

12.0 

11.  B 

SW 

1.5 

6 • * 

3.0 

.6 

.1 

11.6 

1 A , 2 

12.1 

12.1 

11.5 

10.9 

w 

1.9 

6.1 

3.8 

1.1 

.1 

13.1 

15.2 

12.6 

1A.0 

12.7 

12.9 

NW 

2.2 

5.2 

3.8 

2.0 

.2 

13.5 

16.9 

13. A 

13.6 

1 A , 1 

12.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.9 

1 • A 

.0 

1.5 

2.2 

1.0 

.9 

TOT  OBS 

717 

2065 

1291 

366 

A5 

9939 

IA.9 

963 

1151 

1017 

1303 

TOT  PCT 

16.2 

96.6 

28.0 

8.3 

1.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  4 


AREA  OOOl  AZORES 

38. ON  26.7V 


RfcRCENT aC.E  FRtOuFNCV  QF  MIND  SPEED  b V HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

wind 

11-?1 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48« 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00L03 

1.5 

3.9 

30.1 

44.5 

15.0 

4.6 

.4 

15.3 

100.0 

963 

06C09 

2.2 

A. 9 

34.3 

41.9 

13.8 

2.4 

.5 

13.9 

100.0 

1151 

12L15 

1.0 

A. 6 

2". 7 

44.5 

16.8 

3.8 

.5 

15.4 

100.0 

1017 

18C21 

.9 

3.9 

32.5 

41.2 

17.1 

3.9 

.4 

15.2 

100.0 

1303 

TOT 

61 

192 

1 401 

1901 

697 

162 

20 

14.9 

4434 

PCT 

1.4 

4.3 

31.6 

42.9 

13.7 

3.7 

.5 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  OF  CEILING  HEIGHTS  (PT,NH  > A / 8 } 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

total 

Ob  SC  D 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

08S 

N 

1.6 

3.3 

6.3 

3.2 

5.4 

.0 

.1 

.3 

1.5 

3.2 

2.0 

.4 

.2 

.1 

.1 

6.6 

NE 

1.6 

3.2 

6.5 

3.6 

5.5 

• 

.1 

.1 

1.8 

2.9 

1.9 

1.1 

* 

.1 

.1 

6.7 

E 

1.5 

2.3 

4.6 

2.9 

5.5 

• 

.0 

.4 

1.4 

1.7 

1.3 

.7 

.1 

.1 

* 

5.5 

SE 

1.6 

1.6 

4.3 

3.0 

5.6 

.0 

• 

.4 

1.3 

2.0 

1.0 

.5 

.1 

.0 

* 

5.2 

S 

2.1 

1.8 

3.5 

4.0 

5.5 

* 

• 

.4 

1.4 

2.1 

1.1 

.5 

.2 

.1 

* 

5.5 

SW 

1.6 

2.3 

3.5 

3.6 

5.5 

• 

.1 

.2 

1.3 

1.9 

1.1 

.4 

.2 

* 

.1 

5.6 

w 

2.6 

2.7 

4.4 

3.0 

5.0 

.1 

• 

.5 

1.6 

1 .9 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

6.9 

NM 

2.2 

2.8 

5.2 

3.0 

5.1 

.1 

* 

.6 

1.7 

1.9 

1.3 

.4 

.1 

.1 

.1 

6.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.2 

.2 

.3 

5.0 

• 

* 

.0 

* 

.2 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

TOT  DBS 

350 

470 

906 

624 

2350 

5.4 

9 

10 

67 

283 

419 

257 

106 

22 

15 

9 

1153 

2350 

TOT  PCT 

14.9 

20.0 

38.6 

26.6 

100.0 

.4 

.4 

2.9 

12.0 

17.8 

10.9 

4.5 

.9 

.6 

.4 

49.1 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  pCt  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

ceiling 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR  >6500 

.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

OR  >5000 

1.3 

1.9 

1.9 

1,9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

OR  >3500 

4.9 

6.3 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

OR  >2000 

12.9 

16.7 

17.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

Or  >1000 

26.4 

34.0 

34.8 

34.8 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

OR  >600 

34.1 

45.1 

46. B 

46. B 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

OR  >300 

35.0 

47.2 

49.6 

49.7 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

OR  >150 

35.0 

47.5 

49.9 

50.1 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

OR  > 0 

35.1 

47.7 

50.2 

30.4 

30.5 

50.7 

30.7 

50.7 

TOTAL 

832 

1131 

1191 

1195 

1 1°8 

1201 

1201 

1202 

total  number 

OF  OBS : 

2371 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8! 

49.3 

table  7 A 


PERCENTAGE  FREQ 

OF 

LOW 

CLOUDS 

(EIGHTHS) 

total 

0 

12  3 4 

5 

6 7 

8 OBSCD 

OBS 

6.2 

6.0  11.9  12.3  12.2 

8.8 

12, 

.5  10.4 

19.4  .2 

2519 
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NOvEHBEB 


PERIOu:  (PRIMARY) 

1926-1972 

AREA 

0001  AZORES 

(OVER-ALL ) 

1856-1972 

TABLE  8 

38. ON 

PERCENT 

freo 

nF  hind 

direction 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

Precipitation  with  varying  values  oe 

VISIBILITY 

VS8  V 

N 

ME 

F 

SF 

S 

SW 

H 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

total 

(NM> 

PCP 

m 

* 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

OBS 

<1/2 

NO  PCp 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.1 

TOT  * 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

♦ 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

l/2<l  NO  PC? 

.0 

.1 

* 

.2 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

, A 

TOT  * 

.0 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.A 

PCP 

.0 

* 

• 

• 

.0 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.0 

* 

• 

.1 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.1 

.1 

.2 

.3 

.A 

.1 

.1 

.1 

.0 

* 

1.5 

2<5 

no  pcp 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.1 

.2 

.3 

.0 

.0 

1 . A 

TOT  ft 

.3 

.2 

.3 

• A 

.7 

.2 

.3 

.5 

.0 

* 

2.9 

PCP 

.9 

.6 

.5 

.6 

.3 

.A 

.7 

.6 

.0 

.0 

A. 8 

5<10 

NO  PCp 

2.9 

2. A 

1 .6 

1.9 

2.1 

1 .9 

2.2 

2.7 

.0 

.3 

18.0 

TOT  % 

3.7 

3.0 

2.1 

2.5 

2.6 

2.3 

2.9 

3.3 

.0 

.3 

22.8 

PCP 

.3 

.A 

.2 

.3 

.2 

.2 

.1 

. 3 

.0 

.0 

2.1 

10* 

N0  PCP 

10.0 

11.0 

8.7 

6.8 

7.5 

8.0 

9.1 

9. A 

.0 

.7 

71.2 

TOT  * 

10.5 

11. A 

8.9 

7.1 

7.7 

8.2 

9.2 

9.7 

.0 

.7 

73.3 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

1 A .6 

1 A . 7 

11.3 

in. 2 

11.3 

10.8 

12.5 

13.6 

.0 

1.0 

100.0 

2889 

TABLE  9 

PERCENT  F*E0  OF  HIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 


WITH  VARYING 


V58  Y 

SPQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

(NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

A-10 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

11-21 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

TOT  * 

* 

• 

.0 

.1 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

A-lO 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

11-21 

.0 

* 

* 

* 

.1 

22 ♦ 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.1 

.1 

* 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

A-lO 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

22* 

.0 

* 

* 

.1 

.1 

TOT  * 

.0 

.1 

* 

.1 

.1 

0-3 

* 

.0 

.0 

* 

• 

2<5 

A-lO 

.1 

• 

.0 

.1 

.1 

11-21 

* 

.1 

.1 

• 

.3 

22* 

.2 

.2 

.2 

.2 

.3 

TOT  * 

.3 

.3 

.A 

.A 

.7 

0-3 

.1 

* 

.1 

.1 

A 

5<10 

A-lO 

.9 

.5 

.6 

.3 

.5 

11-21 

1.3 

1.2 

.8 

1.6 

1.5 

22* 

l.A 

1.1 

.6 

.5 

.8 

TOT  * 

3.7 

2.9 

2.0 

2.3 

2.8 

0-3 

.6 

.5 

• 3 

.2 

.3 

10* 

A-lO 

2.8 

A. 5 

2.9 

2.6 

2.8 

11-21 

5.0 

A.  A 

3.9 

3.1 

3. A 

22* 

2.1 

2.1 

.9 

.6 

.8 

TOT  ft 

10.6 

11.5 

7.9 

6.5 

7. A 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

IA.7 

1A.8 

10. A 

9.6 

11.2 

VALUES  OP  VISIBILITY 

SH  H NH  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  * * 

.0  « .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .1 

.0  * .0  .0  * .2 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

* * * .0  .1 

.0  * .0  .0  .2 

.0  .0  .0  .0  .1 

* * * .0  .0  .A 

* * .0  .0  .0  * 

.0  ,0  .0  .0  * 

* * * ,0  .2 

.1  .0  .0  .0  .3 

.1  • * .0  .0  .5 

* * * .0  .1  .2 

• .1  .1  .0  .6 

.1  .1  * .0  .9 

.1  .1  .3  .0  1.7 

.A  .A  .3  .0  .1  3. A 

• .1  *2  .0  .3  1.0 

.3  .6  .8  .0  A. 7 

1.3  1.5  1 • A .0  10. A 

.8  .9  1.0  .0  7.1 

2.6  3.1  3.6  .0  .3  23.2 

.2  .A  .5  .0  .9  3.8 

3.1  3.3  3.0  .0  25.2 

3.9  A. 2 3.9  .0  31.8 

.8  1.7  2.3  .0  11.5 

8.0  9.7  9.9  .0  .9  72. A 

361 A 

11. 1 13.3  13.8  .0  1.2  100.0 
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NOVEMBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1926-1972  AREA  OOOl  AIORES 

(OVER-AIL)  1856-1972  TABLE  10  38. ON  26. 7W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*,  (FEET/NH  >4/8  > AND 
OCCURRENCE  OF  NM  <5/8  BY  HOUR 


HQUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

<*999 

6A99 

7999 

any  hgt 

OBS 

00603 

.0 

.2 

2.6 

10.3 

19.1 

10.2 

A.  1 

.5 

.9 

.3 

48.3 

51.7 

580 

06609 

./• 

.4 

2.5 

11.7 

18.0 

9.4 

4.0 

1.0 

.A 

.2 

47.9 

52.1 

522 

12615 

.2 

.6 

2.9 

12.7 

15.2 

11.2 

A. 4 

.9 

.5 

.6 

49,2 

50.8 

659 

18621 

.9 

.4 

3.3 

11.9 

17.9 

11.3 

A. 9 

1.2 

.7 

.3 

52.7 

47. 3 

675 

TOT 

9 

10 

69 

285 

426 

238 

107 

22 

15 

9 

1210 

1226 

2436 

PCT 

.4 

.6 

2.8 

11.7 

17.5 

10.6 

A. A 

.9 

.6 

.4 

49. 7 

50.3 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  UF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSgY  (NM)  BY  HOUR  CEILING  HOT  ( FEET,NH  >4/8), BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

l / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

total 

obs 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

lOOO* 

AND54 

NH  <5/8 
AND  54 

TOTAL 

UBS 

00603 

.2 

• 1 

.2 

1.8 

22.4 

75.2 

832 

00603 

.0 

3.2 

14.6 

35.6 

49.3 

556 

06609 

.0 

.4 

.4 

3.3 

24.4 

71.4 

905 

0660’ 

.4 

3.5 

17.2 

32.1 

50.7 

511 

12615 

.5 

.3 

.5 

3.2 

21.0 

74.5 

884 

12615 

.2 

3.9 

18.1 

32.4 

49.5 

642 

18621 

.2 

• 6 

.7 

5.1 

24.7 

68.8 

1041 

18621 

.9 

4.7 

18.6 

35.5 

45.9 

662 

TOT 

8 

14 

17 

126 

850 

2647 

3662 

TOT 

9 

92 

408 

805 

1158 

2371 

PCT 

.2 

.4 

.5 

3.4 

23.2 

72.3 

100.0 

PCT 

.4 

3.9 

17.2 

34.0 

48.8 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

TEMP 

TEMP  F 

0-29  30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

0 

1 

•o 

8o-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0  .0 

.0 

• 

.3 

.2 

.0 

.1 

15 

.6 

70/74 

.0  .0 

* 

.5 

.7 

1.1 

1.8 

1.4 

133 

5.4 

65/69 

.0  • 

.1 

1.4 

3.8 

8.9 

14.3 

13.6 

1030 

42.2 

60/64 

.0  .0 

.1 

2.8 

10.7 

13.8 

10.4 

7.4 

1103 

45.2 

55/59 

.0  .0 

.1 

.9 

1.5 

1.0 

1.8 

.9 

150 

6.1 

50/54 

.0  .0 

.0 

.0 

• 

.2 

.2 

* 

11 

.5 

total 

0 1 

8 

136 

419 

612 

695 

571 

2442 

100.0 

PCT 

.0  • 

.3 

5.6 

17.2 

25.1 

28.5 

23.4 

TABLE  14 

percent  frequency  qf  hind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NW 

VAR 

CALM 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

.5 

.7 

1.1 

1.1 

.8 

.7 

.0 

.1 

2.9 

3.8 

4.5 

5.8 

7.7 

7.4 

5.9 

3.7 

.0 

.5 

9.4 

8.9 

5.5 

3.7 

2.3 

2.9 

4.5 

7.4 

.0 

.5 

1.8 

1.0 

.4 

.1 

.2 

.1 

.7 

1.8 

.0 

• 

.1 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

14.5 

14.0 

11.1 

10.3 

11.3 

11.5 

12.2 

13.9 

.0 

1.1 

table  is  table  16 

MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  T£MP  (DEG  F)  BY  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99% 

95% 

50% 

5% 

1% 

MjN 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

79 

70 

69 

64 

58 

56 

53 

63.8 

964 

00603 

.0 

4.5 

14.9 

25.0 

29.3 

26.3 

80 

604 

06609 

73 

70 

68 

64 

58 

55 

52 

63.6 

1153 

06609 

.0 

5.7 

15.3 

24.2 

28.5 

26.2 

80 

561 

12615 

78 

75 

71 

65 

60 

56 

53 

65.4 

1006 

12615 

.0 

9.4 

19.7 

26.1 

25.8 

19.1 

77 

640 

18621 

77 

73 

70 

64 

59 

57 

54 

64.7 

1282 

18621 

.0 

4.7 

17.9 

24.9 

30.1 

22.4 

79 

675 

TOT 

79 

72 

70 

64 

59 

56 

52 

64.4 

4405 

TOT' 

0 

151 

423 

622 

705 

579 

79 

2480 

RAGE  064 


NOVEMBER 


PERIOD*  (PRIMARY ) 1926-197*  AREA  OOOl  AZORES 

(OVER-AIL)  1856-1972  TABLE  17  3b. ON  26. 7W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMRFRATURF  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  F(jG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SFA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

49 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

W 

wu 

TM?  DIF 

52 

*6 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

8 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

.1 

18 

.0 

.7 

6 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.3 

.2 

«o 

18 

.0 

.7 

. 5 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.6 

.1 

.0 

22 

.0 

.8 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.7 

• 

.0 

41 

.0 

1.5 

3 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.5 

.9 

.1 

.0 

73 

.0 

2.7 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.5 

2.0 

.1 

.0 

191 

.2 

6.9 

1 

.0 

.0 

.1 

1.2 

5.5 

2.0 

* 

.0 

236 

.3 

8.5 

0 

.0 

.0 

.2 

3.2 

8.2 

1.3 

• 

.0 

348 

.2 

12.8 

-1 

.0 

.0 

.5 

5.3 

5.5 

.8 

.0 

.0 

326 

.3 

11.8 

-2 

.0 

.0 

1.0 

7.2 

4.5 

.2 

.0 

.0 

345 

.1 

12.7 

-3 

.0 

• 

1.5 

6.8 

3.1 

.1 

.0 

.0 

313 

.0 

11.7 

• 4 

.0 

.0 

1.7 

5.6 

1.6 

* 

* 

.0 

243 

.0 

9.1 

-5 

.0 

.1 

2.2 

4.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

199 

.0 

7.4 

-6 

.0 

.0 

1.3 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

no 

.0 

4.1 

-7/-R 

.0 

.6 

1.8 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

115 

.0 

4.3 

-9/-10 

* 

.3 

.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

48 

.0 

1.8 

-11/-13 

.0 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

1.0 

-14/-16 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

TOTAL 

1 

34 

313 

1050 

1001 

252 

29 

4 

2684 

31 

2653 

PCT 

• 

1.3 

11.7 

39.1 

37.3 

9.4 

1.1 

.1 

100.0 

1.2 

98.8 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1972 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  *INO  SPFEO  (KTS)  AND  OIRECTTQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4*» 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48+ 

PCT 

<1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

.0 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

2.6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

3-4 

.0 

.9 

2.5 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.0 

1.3 

2.5 

.6 

.0 

.0 

4.4 

5-6 

.0 

.7 

2.0 

.6 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.8 

2.0 

1.0 

.0 

.0 

3.7 

7 

.0 

.0 

1.1 

.4 

• 0 

.0 

1.5 

.0 

.2 

.6 

.5 

.0 

.0 

1.3 

8-9 

.0 

.0 

.6 

.6 

.1 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.2 

.7 

.1 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.6 

.0 

.0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

• 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.6 

.3 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.5 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

2.7 

7.5  2 

.5 

.6 

.0 

13.5 

.2 

5.4 

6.5 

4.0 

.3 

.0 

16.3 

HGT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

48+ 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33  34 

-47 

48+ 

PCT 

<1 

.2 

.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.3 

• 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.0 

2.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.0 

1.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

2.8 

3-4 

• 0 

1.0 

2.3 

.2 

.0 

.0 

3.5 

• 0 

.9 

2.3 

.3 

.0 

.0 

3.5 

5-6 

.0 

.3 

1.7 

.6 

• 1 

.0 

2.7 

.0 

.2 

1.8 

.3 

.0 

.0 

2.3 

7 

.0 

.0 

1.1 

.9 

• 0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.5 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.? 

.0 

.0 

.0 

.4 

* 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7 + 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

4.1 

6.7 

2.4 

.3 

.0 

13.7 

• 

3.3 

5.4 

2.2 

.1 

.0 

10.9 

I 
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PfeRIOO:  (OVER-ALU  1963-1972 


NOVEMBER 
TABLE  18  (CONT) 


AREA  OOOl  AZORES 

38. ON  26. 


PCI  FREQ  OF  *!ND  SPEED  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SFA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4«> 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.3 

.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3-4 

.0 

.9 

2.1 

.3 

• 0 

.0 

3.3 

.0 

1.0 

2.2 

* 

.0 

.0 

3.2 

5-6 

.0 

.3 

1.3 

.3 

.1 

.0 

1.9 

.0 

.0 

1.8 

.4 

• 

.0 

2.2 

7 

.0 

.0 

.8 

.9 

.0 

.0 

1.7 

.0 

• 

.6 

.5 

.1 

.0 

1.3 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.0 

.6 

.0 

.1 

.2 

.3 

.3 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.4 

.0 

• 1 

.1 

• 

.2 

.0 

.4 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

1.8 

5.6 

2.5 

.3 

.0 

10. o 

.0 

2.8 

5.6 

1.3 

.8 

.0 

10.5 

w 

NH 

hot 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4  7 

48-f 

PC  7 

<1 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.0 

1.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.1 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3-4 

.0 

1.4 

2.2 

.3 

.0 

.0 

3.8 

.0 

1.8 

1.4 

.1 

.0 

.0 

3.4 

5-6 

.0 

.3 

1.7 

.4 

.0 

• 0 

2.4 

.0 

.3 

1.3 

.5 

.1 

.0 

2.1 

7 

.0 

.1 

.4 

.6 

.1 

.0 

t .2 

.0 

.2 

.7 

.5 

.2 

.1 

1.7 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.4 

.6 

.1 

.0 

1.1 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.6 

.0 

* 

.1 

.6 

.1 

.0 

.8 

12 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.4 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

4.0 

5.2 

2.0 

.5 

.0 

11.7 

.1 

3.3 

4.3 

2.8 

1.2 

.2 

11.8 

TOTAL 

PCT 


WIND 

speed 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

2.2 

3.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

5.6 

1-2 

.4 

11.9 

6.6 

.0 

.0 

.0 

18.9 

3-4 

.0 

9.1 

17.3 

1.8 

.0 

.0 

28.2 

5-6 

.0 

2.7 

13.4 

4.0 

.3 

.0 

20.4 

7 

.0 

,5 

5.5 

4.5 

.4 

.1 

10.9 

8-9 

.0 

.1 

2.1 

3.7 

.6 

.0 

6.5 

10-11 

• 0 

.2 

.8 

2.3 

.6 

.0 

3.9 

12 

.0 

.1 

.1 

1.3 

.4 

.0 

1.9 

13-16 

• 0 

.0 

.1 

1.4 

1.1 

.0 

2.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

.6 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.3 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.3 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.6 

27.7 

46.2 

19.4 

4.0 

.2 

100.0 

TOT 

085 


PERIOD:  (OVER-ALL ) 1949-1972 


TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  0^  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAyE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

ME  AN 

( sec > 
<6 

1.4 

7.0 

11.0 

6.4 

2.0 

1.2 

.4 

• 1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

614 

HGT 

4 

6-7 

• 

1.2 

3.8 

7.9 

4.7 

3.7 

1.7 

1.0 

1.0 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

520 

6 

8-9 

.0 

.2 

1.2 

3.2 

3.8 

3.4 

2.3 

.8 

1.4 

.3 

.4 

• 1 

* 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

355 

8 

10-11 

.0 

.3 

.4 

.8 

1.4 

1.7 

1.3 

• 8 

.7 

* 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

168 

9 

12-13 

.0 

.0 

.4 

.6 

.2 

1.1 

.9 

.4 

,5 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

99 

10 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.2 

.2 

* 

• 1 

.8 

.0 

.3 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

43 

14 

IN0ET 

2.0 

1.6 

1.8 

2.0 

2.0 

1.0 

,9 

• 4 

.5 

.1 

* 

• 0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

260 

5 

TOTAL 

72 

213 

386 

437 

296 

253 

154 

7? 

107 

19 

25 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2059 

6 

PCT 

3.5 

10.3 

18.7 

21.2 

14.4 

12.3 

7.5 

3.7 

5.2 

.9 

1.2 

.5 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PER  100  : (PRIMARY'  1926-1972 
(OVER-ALL)  1855-1972 

PERCENT  PRcqU£NCV 

precipitation  TYPg 


WNO  DIR 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

DR2L 

fr?g 

pcpn 

Snow 

UTHPR 

FRIn 

PCPn 

HAIL 

N 

2.5 

2.5 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

NE 

1.9 

1.2 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

E 

.7 

2.7 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

SE 

3.8 

1.6 

2.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

S 

2.5 

1.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

sw 

3.1 

3.9 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

w 

1.9 

3.6 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

NW 

2.3 

6. A 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC T 

2.3 

2.7 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  08S:  2863 


AREA  0001  AZORES 

TABLE  1 38. ON  26. 6W 


WEATHER  OCCURRENCE  8*  HIND  DIRECTION 

other  weather  phenomena 


PN  AT 

PCPN  PAST 

thor 

FQG 

fug  wy 

SMQRE 

SPRAY 

NO 

time 

HOUR 

ltng 

HO 

PCPN 

PCPN 
PAST  HR 

haze 

91 WG 
BLWG 

DUST 

SNQW 

SJG 

WEA 

6.5 

5.9 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

86.  A 

5.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

92.2 

6.2 

A. 5 

.4 

.8 

. 0 

.3 

,0 

87,8 

7.6 

3.  A 

.1 

1.8 

.0 

.9 

.0 

86.2 

5.9 

A. 2 

.2 

1.7 

.0 

1.1 

.0 

86.9 

10.8 

3.5 

.5 

3.3 

.1 

.6 

.0 

81.2 

6.1 

5.3 

, A 

1.8 

.A 

.0 

.0 

83,9 

9.0 

6.5 

.3 

. 7 

. 0 

.0 

.0 

B3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

9A.1 

7.5 

A.  A 

.3 

1.5 

. 1 

.A 

.0 

85.7 

TABLE  2 

PFRCENt  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
PRECIPITATION  TYPf  other  HEATHER  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

DRZL 

PRZG 

PCPN 

SnHW  OTHER 

frzn 

PCPN 

HAIL 

00C03 

2.9 

2.6 

3.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

06C09 

2.0 

2. A 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12C15 

2.0 

2.9 

2. A 

.0 

.0 

.0 

.0 

18121 

2.5 

2.8 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

2.3 

2908 

2.7 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

pcpn  at 

pcpn  past 

thdr 

FQG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

OB  TIME 

hour 

ltng 

WQ 

pcpn 

haze 

BLWG  DUST 

SIC 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

9.1 

A , 1 

.6 

.9 

.1 

.3 

.0 

84.9 

6.5 

A. 2 

.6 

1.6 

.0 

.3 

.0 

86.8 

6.9 

5.6 

.0 

1.6 

.1 

.7 

.0 

85.1 

7, A 

3.7 

.0 

2.1 

.1 

.5 

.0 

86.1 

7.5 

A.  A 

.3 

1.5 

.1 

.A 

.0 

85.7 

table  % 


PERCENTAGE  frequency  of  wino  direction  by  speed  and  BY  HOUR 


HIND  SPEED  1 KNOTS ) 

HOUR 

(GMT  ) 

WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

spo 

N 

.5 

2.8 

3.2 

1.5 

.A 

.1 

8.6 

15.6 

8.5 

5.9 

9.0 

8.9 

8.6 

8.1 

9.8 

6.8 

HE 

.3 

3.2 

3.8 

2.2 

.1 

,0 

8.6 

13.5 

8.  A 

8.8 

6.3 

8.5 

9.7 

8.7 

9. A 

10.3 

E 

.5 

A.  3 

A. 7 

1 . A 

.2 

.0 

11.0 

13.6 

11.8 

8.2 

10.6 

11.1 

13.1 

10.  A 

10.5 

11.0 

SE 

.3 

A. 3 

5.2 

1.6 

.3 

* 

11.7 

1 A • 2 

13.7 

11.2 

13. A 

11.0 

11.3 

10.6 

10.3 

10.2 

S 

.5 

A. 9 

6.7 

2.5 

.5 

.1 

15.1 

15.2 

18.5 

12.3 

15.1 

11.6 

16.0 

1 A . 7 

15.9 

11.1 

SW 

• A 

A. 6 

7.6 

3.0 

.5 

.1 

16.2 

15.9 

1 A • 6 

18.1 

15.3 

15.3 

l A . 7 

15.9 

18.0 

19.6 

W 

.4 

4. 5 

6.0 

3.0 

2.3 

.7 

15.3 

17.6 

13.6 

18.0 

15.8 

1 A , 0 

15.5 

16.6 

1 A . A 

16. A 

NW 

.A 

3.1 

A. 3 

2.8 

1.0 

. 1 

11.9 

17.8 

9.8 

15.0 

12.3 

16.7 

10.6 

12.3 

10.9 

12.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.6 

1.6 

.0 

1.3 

2.4 

2.1 

2.8 

.A 

2.7 

.9 

1.9 

TOT  OBS 

208 

1369 

1811 

729 

U7 

25 

4329 

15. A 

633 

291 

041 

318 

679 

329 

915 

323 

TOT  Per 

A. 8 

31.6 

41.8 

16.8 

4.  3 

.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

SPEED 

(KNQTS) 

HOUR 

(GMT) 

18 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

0«S 

FREQ 

5PD 

03 

09 

15 

21 

N 

1.6 

3.5 

2.3 

.9 

.2 

8.6 

13.6 

7.7 

9.0 

8.5 

9.0 

NE 

1 • A 

A. 6 

2.1 

.5 

.0 

8.6 

13.5 

8.5 

6.9 

9.4 

9.6 

E 

1.7 

5.9 

2.8 

,7 

.0 

11. 0 

13.6 

10,7 

10.7 

12.3 

10.6 

SE 

1.8 

6.0 

3.0 

.8 

.1 

11.7 

14,2 

12.9 

1?  8 

11.0 

10.3 

S 

2.1 

7. A 

A. 2 

1.2 

.2 

15.1 

15.2 

16.6 

1 A . 2 

15.6 

14.6 

SW 

2.0 

7.1 

5.6 

1.3 

.2 

16.2 

13.9 

15.7 

15.3 

15.1 

18.  A 

w 

2.0 

6.1 

A. 3 

2. A 

.5 

13.3 

17.6 

15.0 

15.3 

15.8 

1 A ,9 

NW 

l.A 

A. 7 

3.7 

1.7 

.A 

11.9 

17.8 

11. A 

13.5 

11.2 

11. A 

V*R 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

1.6 

2.3 

1.2 

1.1 

TOT  OBS 

675 

1960 

1219 

A07 

68 

4329 

15. A 

924 

1159 

1008 

1238 

TOT  PCT 

15.6 

45.3 

28.2 

9. A 

1.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PER  IOO*  (PRIMARY)  1926-1972 
<U*ER-ALU  1855-19  Ti 


TABLE  A 


AREA  0001  AZORES 

30. ON  26. 6M 


PERCENTAGE  FREOufNCY  OF  W 1 NO  SPEED  B*  HOUR  (GMTJ 


HOUR 

CALM 

1-3 

A-lO 

MlNQ 

11-21 

SREfO 

22-33 

(KNOTS ) 
J4»47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OSS 

OO&Oi 

1.6 

3.7 

30.5 

A2.0 

IT. 5 

A. 3 

.3 

19.3 

100.0 

92A 

06109 

2.3 

3.2 

33.  A 

39.9 

16,1 

A, 3 

.3 

1 A . 9 

100.0 

1199 

12115 

1.2 

2.9 

29.  A 

A 3 • B 

17.3 

A. 3 

1.0 

16.0 

100.0 

1008 

18421 

1.1 

3.2 

32.? 

A l • 9 

16.9 

A. A 

.6 

19.3 

100.0 

1236 

TOT 

68 

1 AO 

136* 

1811 

729 

187 

25 

19. A 

A329 

PCT 

1.6 

3.2 

31  .6 

A l • 8 

16. 8 

A. 3 

.6 

100.0 

TABLE  5 

PC T FREQ  0*  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTH*) 
B Y NINO  U I REC T I ON 


MND  DIR 

0-2 

3- A 

5-7 

6 4 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

.7 

l.B 

A . 1 

OB  SCO 
2.3 

OBS 

COVER 

9.6 

1A9 

.1 

NE 

.7 

1.7 

A. 3 

2.3 

9.7 

.0 

£ 

l.B 

2.9 

5.0 

3.3 

5.3 

• 

SE 

1.9 

2.1 

A. A 

3.7 

9.3 

.0 

S 

2. A 

2.1 

5.7 

6.1 

3.7 

0 

SW 

2.2 

2.3 

6.2 

A.  A 

9.6 

.1 

N 

3.0 

2.7 

5.3 

3.3 

A. 9 

.1 

NN 

1.5 

2. A 

3.5 

2.6 

3.2 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.2 

.1 

.6 

3.9 

.0 

TOT  OBS 

326 

AlO 

867 

6a3 

22A6 

9. A 

0 

TCT  PCT 

1A.5 

10.3 

38.6 

28.6 

100.0 

.« 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nm  >a/bj 
ANO  OCCURRENCE  OF  NM  <5/8  BY  NlND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

.0 

.2 

1.6 

2.1 

1.0 

.3 

• 1 

0 

• 

3.6 

.0 

.2 

.6 

2.0 

1.9 

.6 

.2 

.0 

• 

3.4 

• 

.1 

1.7 

2.7 

1.7 

.3 

.1 

• 

• 

6.3 

.1 

.A 

t.l 

2. A 

1 .6 

.4 

.1 

.0 

• 

6.0 

• 

.4 

2.0 

A.t 

1.7 

.6 

.2 

.0 

.2 

7.2 

• 

.2 

2.3 

2.9 

1.6 

.9 

.1 

.1 

.1 

6.7 

.1 

.3 

1.6 

2.2 

til 

.5 

.1 

.0 

.2 

B.2 

.0 

.5 

1.0 

1 .6 

1.0 

.4 

• 

.0 

• 

5.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

. I 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 

.4 

6 

52 

266 

A 5a 

269 

87 

19 

4 

13 

1067 

.3 

2.3 

11.8 

20.2 

12.0 

3.9 

.8 

.2 

.6 

47.5 

table  t 

cum'Juativf  pct  fRfg  of  st*vi.7A«raus  gccohr^sce 

UF  CEILING  HEIGHT  (NM  >4/8)  AnQ  VSBV  (NM) 


VSBT  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

. OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

> 1 / A 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

.6 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

■ OR  >5000 

1.3 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

• OR  >3500 

A. 3 

5.2 

5.4 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

• OR  >2000 

1 A . 3 

17.0 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

■ OR  >1000 

30.7 

37.0 

37.7 

37,8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

• OR  >600 

3B.0 

48.1 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49. 6 

• OR  >300 

39.2 

50.1 

91. B 

51.9 

51.9 

51.9 

91.9 

51.9 

■ OR  >150 

39.3 

50.2 

32.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

■ OR  > 0 

39.3 

50.4 

52.2 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

TOTAL 

B9A 

1145 

1187 

1193 

1194 

1195 

1195 

1195 

TOTAL  NUMBER 

QF  OBS: 

2272 

PCT  FREQ 

NH  <5/8* 

47.4 

TABLE  7 A 


percentage 

FREQ  OF 

LOW 

CLOUDS 

(EIGHTHS) 

TOTAL 

0 

l 2 3 

A 5 

6 7 

8 OBSCD 

QBS 

5.9 

6.5  11.1  12.3  11 

.6  9.2 

11, 

.0  11.3 

20.8  .2 

2A27 
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100.0 


DECEMBER 


PER  100 : (PRIMARY) 

1926-1972 

AREA 

0001  A 2 ORES 

(OVER-AIL) 

1855-1972 

TABLE  8 

38. ON 

PERCENT 

frfq 

OF  WIND 

direction 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

PrFCIPITATION  WJTh  VARYING  VAlUfcS  OP 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

NF 

F 

SF 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 NO  PCP 

.0 

.0 

. 1 

* 

♦ 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  X 

.0 

.0 

.1 

4 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.1 

* 

4 

.0 

.0 

.3 

i<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.1 

.0 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

• 

l.o 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

.3 

.2 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.6 

TOT  X 

.2 

.1 

.3 

.3 

.4 

.4 

.4 

.3 

.0 

4 

2.6 

PCP 

.2 

. 2 

.4 

.3 

.3 

1.0 

.6 

.5 

.0 

.0 

3.8 

5<  10 

NO  PCP 

1.7 

1.1 

1.8 

2.0 

3.1 

3.3 

2.5 

1.7 

.0 

.2 

17.4 

TOT  X 

1.9 

1.3 

2.? 

2.5 

3.6 

4.3 

3.2 

2.2 

.0 

.2 

21.3 

PCP 

.3 

.2 

.3 

.2 

.3 

.5 

.3 

.3 

.0 

.0 

2.3 

10* 

NO  PCP 

6.5 

7.0 

10.2 

9.1 

11.4 

10.4 

10.0 

7.4 

.0 

1.0 

73.0 

TOT  X 

6.8 

7.2 

10.5 

9.2 

11.7 

10.9 

10.3 

7.7 

.0 

1.0 

75.4 

TOT  QBS 
TQT  PCT 

8.9 

8.6 

13.1 

12.3 

15.7 

16.0 

14.0 

10.2 

.0 

1.2 

100.0 

2860 

VSBY  S?D 
<NM)  KT  S 
0-3 

<1/2  *-10 
i 1-2 1 
22* 
TOT  * 

0-3 

1 / 2 < 1 4-10 

11-21 
22+ 
TOT  * 

0-3 

1<2  *-10 
11-21 
22* 
TOT  X 

0-3 

2<5  4-10 

11-21 
22* 
TOT  X 

0-3 

5<10  4-10 

11-21 
22* 
TOT  X 

0-3 

10*  4-10 

11-21 
22* 
TOT  X 

TOT  OBS 
TOT  PCT 


T^BLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 


WITH  VARYING 

VALUES 

OF  VISIBILITY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

w 

NW  VAR 

CALM 

PCT 

total 

OBS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

4 

• 0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

4 

* 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

* 

* 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

4 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

.3 

* 

.1 

.1 

* 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.1 

* 

4 

.1 

.1 

.0 

.7 

* 

.1 

.1 

.2 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

1.3 

.1 

.0 

.1 

.3 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

1.9 

.3 

.2 

.4 

.6 

.4 

,7 

.5 

.3 

.0 

.1 

3.9 

* 

4 

.1 

4 

• 

* 

.1 

.1 

.0 

.2 

.5 

.4 

.5 

.7 

.5 

.8 

.9 

.5 

.3 

.0 

4.6 

.6 

.6 

.9 

1.1 

1.4 

2.0 

1.5 

1.0 

.0 

9.1 

.7 

.3 

.6 

.8 

1.3 

1.4 

1.3 

1.2 

.0 

7.5 

1.8 

1.3 

2.2 

2.3 

3.5 

4.3 

3.4 

2.6 

.0 

.2 

21.8 

.4 

.2 

.3 

.2 

.5 

.3 

.2 

.3 

.0 

1.2 

3.5 

2.3 

2.9 

3.7 

3.7 

3.9 

3.8 

3.6 

2.9 

.0 

26.3 

2.9 

3.1 

9.4 

4.3 

5.4 

5.2 

4.0 

3.0 

.0 

32.4 

1.1 

.8 

1.1 

.7 

1.4 

1.7 

2.6 

2.2 

.0 

11.5 

6.7 

7.0 

9.5 

9.0 

11. 1 

11.0 

10.4 

7.8 

.0 

1.2 

73.7 

3497 

8.9 

a. 7 

12.2 

12.2 

15.1 

16.3 

14.4 

10.7 

.0 

l.S 

100.0 

1 


26.6* 


Race  069 


DECEMBER 

PERIOD:  (PRIMARY)  1*16-1972  AREA  OOOl  AZORES 

(OVER-ALU  1853-1972  TABLE  10  3b. ON  26.6* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  (FEET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  0/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

300  0 

65OO 

8000-* 

total 

NH  <5/8 

total 

(QMT  ) 

149 

299 

399 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HOT 

0BS 

O0L03 

.6 

.2 

1.2 

12. A 

21. A 

8.1 

3.0 

.7 

.A 

.2 

A8.Q 

52.0 

565 

06609 

• 2 

.6 

3.0 

10.7 

19.7 

12.7 

3.2 

.6 

.A 

.6 

31.7 

A8.3 

A97 

12615 

.3 

.0 

2. A 

11.1 

13.2 

12.2 

A.i 

.9 

.0 

.9 

50.2 

A9.8 

638 

18621 

.6 

.3 

2.2 

11.8 

19.7 

13.5 

A. 3 

1.1 

.0 

.3 

5A.1 

A5.9 

629 

TQT 

9 

6 

32 

270 

<►63 

27a 

87 

?0 

A 

13 

1198 

1151 

23A9 

pct 

• 4 

.3 

2.2 

11.5 

19.7 

11.7 

3.7 

.9 

.2 

.6 

51.0 

A9.0 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

QF  RANGES  UF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSgY 

(NM) 

pY  HOUP 

CEILING 

HGT 

(FEET. 

NH  >a/8).BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

J<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

huur 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

ops 

(GMT) 

<30YD 

<1 

<5 

AND5* 

And  5* 

UBS 

006  03 

.0 

.1 

.5 

3.3 

20.8 

75.1 

806 

006U3 

.A 

1.9 

15.9 

35.1 

A9.1 

536 

06C09 

.3 

.6 

.A 

3.0 

23.6 

72.1 

903 

0660’ 

• 2 

3.9 

15.3 

37.7 

A7.0 

A83 

12815 

.3 

.5 

.6 

3.1 

20.0 

75.5 

865 

12615 

.3 

2.8 

15.9 

35.7 

A8 . A 

6A2 

18621 

.1 

.5 

.7 

3.7 

2?. 3 

72.7 

970 

18621 

.7 

3. A 

16.2 

39.6 

AA.2 

611 

TOT 

7 

15 

20 

118 

77o 

261A 

3544 

TOT 

9 

68 

360 

BA1 

1071 

2272 

PCT 

.2 

.A 

.6 

3.3 

21.7 

73.8 

100.0 

PCT 

.A 

3.0 

15.8 

37.0 

A7.1 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

TEMP 

TEMP  F 

0-29  30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.2 

* 

15 

.6 

65/69 

.0 

.0 

.1 

.2 

.8 

3. A 

7.7 

9.1 

523 

21.2 

60/6A 

.0 

.0 

.A 

2.2 

7.7 

16.0 

19.8 

1 A , 9 

1506 

61.0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.7 

A , 0 

A. 7 

5.1 

1.7 

AO  1 

16.2 

50/5A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.3 

,2 

23 

.9 

TOTAL 

0 

0 

11 

78 

315 

607 

815 

6a2 

2 A68 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.A 

3.2 

12.8 

2A.6 

33.0 

26.0 

table  is 


MEANS. 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  TfcMP 

(OEG 

1 F>  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

PBS 

00603 

70 

68 

66 

62 

57 

54 

51 

61.5 

9 22 

06609 

69 

67 

65 

61 

56 

53 

50 

61.2 

1155 

12615 

77 

70 

68 

63 

58 

55 

50 

63.0 

99o 

18621 

74 

69 

67 

62 

57 

55 

50 

62.3 

1213 

TOT 

77 

69 

67 

62 

57 

54 

50 

62.0 

4280 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

* 

.0 

.1 

.1 

.2 

* 

.1 

.1 

.0 

• 

.5 

,7 

1.7 

2.3 

6. A 

5.7 

3.2 

.7 

.0 

.1 

3.6 

6.0 

10.2 

9. A 

9.0 

8.9 

8.1 

A. 9 

.0 

1.0 

3.3 

2.0 

1.3 

1.0 

.A 

1.0 

2.3 

A. 2 

.0 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

.2 

.2 

.0 

.0 

7.7 

8.8 

13.9 

12.8 

16.0 

15.6 

13.8 

10.0 

.0 

1 • A 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

•0 

0 

• 

0 

0 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

.0 

2.7 

11. 1 

24.5 

35.5 

26.2 

82 

603 

06609 

.0 

2.5 

12.2 

24. 7 

34. 3 

26. A 

82 

607 

12615 

.0 

5.2 

15.1 

25.2 

29.4 

25.2 

80 

656 

18621 

.0 

A. 2 

12.2 

24. 6 

33.2 

25.7 

81 

638 

TOT 

0 

92 

318 

620 

827 

647 

81 

2504 

page  070 


DECEMBER 


( PR  I MARY > 
(OVER -ALU 


1926-19?^ 

1955-197,; 


AREA  0001  AZORES 

38. ON  26. 6M 


PCT  PRfcQ  i)F  AiB  TempfhaTURC  (DEG  FI  AnD  The  OCCURkFNCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SEA  TFmPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

44 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

TOT 

M 

WO 

THP  OIF 

’2 

56 

60 

64 

48 

72 

76 

FOG 

fog 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

1 

.0 

• 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

0 

3 

.0 

.1 

7/R 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.2 

.3 

0 

15 

* 

.5 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.3 

5 

.0 

.0 

• 0 

. 1 

.6 

.3 

.0 

26 

• 

1.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.2 

.1 

.0 

51 

* 

2.0 

3 

.0 

.0 

>1 

1.4 

2.2 

0 

.0 

94 

.1 

3.6 

2 

.0 

• 

• 2 

3.3 

3.4 

.2 

.0 

181 

.1 

7.0 

1 

.0 

.0 

.4 

6 . B 

4.8 

0 

.0 

308 

.4 

11.7 

0 

.0 

.1 

1.5 

9.9 

2.8 

.0 

.0 

364 

.4 

13.9 

-1 

.0 

.0 

2.5 

11.1 

1.9 

.0 

.0 

394 

.4 

15.1 

-2 

.0 

.1 

4.6 

7.0 

.9 

.0 

.0 

321 

.1 

12.5 

-3 

.0 

.1 

4.7 

4.0 

.5 

.0 

.0 

238 

.0 

9.3 

-4 

>0 

.4 

4.2 

2.8 

.1 

.0 

.0 

192 

* 

7.5 

-5 

.0 

.6 

2.9 

1.4 

.2 

.0 

.0 

131 

.0 

5.1 

-6 

. 0 

. 5 

2.1 

.5 

0 

.0 

.0 

81 

.0 

3.2 

-7/-B 

.2 

1.0 

1.8 

.5 

0 

.0 

.0 

89 

.0 

3.5 

-P/-10 

.1 

.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

1.0 

-11/-13 

.2 

.4 

.2 

0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.6 

-14/-U 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

TOTAL 

12 

93 

655 

1266 

449 

2« 

3 

2546 

42 

2504 

PCT 

.5 

3.7 

25.7 

49.7 

19.2 

l.l 

.1 

100.0 

1.6 

98.4 

PERIODS 

HOT 

(OVER-ALU 
1-3  4-10 

1963-1972 

N 

11-21  22 

PCT 

-33 

FREO  OF 
34-47 

WINO 

484 

SPFgO 

PCT 

TABLE 
(KTS>  AND 

18 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 
N6 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

1-2 

.0 

1.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

1.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3-4 

.0 

,7 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

1.5 

1.7 

.1 

.0 

.0 

3.2 

5-6 

.0 

.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1.1 

7 

.0 

.1 

.4 

.5 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

0 

.0 

.9 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

,2 

.0 

.0 

4 

.3 

.0 

.0 

• 3 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

,3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

2.5 

2.7 

.7 

.1 

.0 

*5.3 

.1 

3.6 

3.7 

1.0 

* 

.0 

8.5 

HCT 

1-3 

4-10 

e 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

FCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

• 2 

3.6 

1.6 

.0 

.0 

.0 

5.4 

.1 

1.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.7 

3-4 

.0 

1.1 

2.4 

.4 

.0 

.0 

3.9 

.0 

1.6 

3.0 

.1 

.0 

.0 

4.7 

5-6 

.0 

.3 

2.0 

.8 

.0 

.0 

3.1 

.0 

• 2 

3.0 

.4 

.1 

.0 

3.7 

7 

.0 

• 1 

1.3 

.9 

.1 

.0 

2.3 

.0 

• 1 

.4 

1.2 

.0 

.0 

1.7 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 1 

.1 

.4 

.0 

.0 

.7 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

• 

.2 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.2 

• 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

*0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 3 

5.7 

7.7 

2.8 

.3 

.0 

16.7 

.1 

4.9 

7.3 

2.5 

.3 

• 

15.1 
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PERIODS  (OVER-AID  1963-1972 


OfC EM8ER 
TABlF  10  ICQNT ) 


AREA  OOOl  AZORES 

30 , ON  26. 6W 


PC  T FREQ  OF  *INO  SPEfO  ( K T S ) AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


s sw 


MOT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

60* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.3 

.6 

a 

.0 

.0 

.0 

. R 

.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

,7 

1-2 

.2 

1.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

3.5 

• 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

3-6 

.1 

1.2 

3.2 

.6 

.0 

.0 

5.0 

.0 

1.5 

2.3 

.2 

.0 

.0 

6.  1 

5-6 

.0 

.0 

1.7 

.7 

.0 

.0 

3.2 

.0 

.5 

2.6 

1.1 

.0 

.0 

6.2 

7 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

a 

1 .9 

.0 

.1 

1.3 

.3 

.0 

• 

1.7 

6-9 

.0 

.0 

.5 

.6 

a 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.6 

.3 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.2 

a 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

a 

• 

.0 

a 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

a 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

a 

.0 

a 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

6.3 

7.8 

3.6 

.7 

.3 

17.1 

.2 

6.0 

7.5 

2.2 

.2 

a 

16.2 

HOT 

1-3 

6-10 

11-21 

M 

22-33 

36-67 

60* 

PcT 

1-3 

6-10 

11-21 

NW 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

a 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

a 

* 

a 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

.0 

1.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

1.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3-6 

a 

i.i 

2a 

a 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.6 

. 5 

.0 

.0 

.0 

ia 

5-6 

.0 

.6 

1.6 

.3 

a 

.0 

2.3 

.0 

.2 

.7 

.2 

6 

.0 

1.0 

7 

.0 

a 

.0 

1.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.0 

.7 

.6 

.0 

.0 

1.3 

8-9 

.0 

.0 

.3 

a 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.3 

a 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 

.0 

.7 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

a 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

a 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.0 

a 

.3 

.0 

.6 

.0 

.0 

• 

a 

.3 

.0 

.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

.0 

a 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

f 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. J 

.0 

07. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

3.5 

5.6 

1.8 

.7 

.0 

11.6 

.1 

2.1 

3.3 

1.2 

.6 

.0 

7.2 

total 

PCT 


W(NO 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

2.7 

3.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

6.8 

1-2 

.6 

16.6 

6.9 

.0 

.0 

.0 

23.9 

3-6 

• 2 

9.2 

15.7 

1.2 

.0 

.0 

26.6 

5-6 

.0 

2.7 

12.9 

3.5 

.2 

.0 

19.3 

7 

.0 

.6 

6.0 

5.8 

a 

a 

12.5 

0-9 

.0 

a 

2.3 

2.2 

a 

.0 

6.6 

10-11 

.0 

.0 

.7 

1.0 

.3 

.0 

2.1 

12 

*0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.0 

1.0 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.1 

.2 

2.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

a 

.6 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.6 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

a 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.5 

33.0 

66.0 

15.5 

2.8 

.6 

100.0 

TOT 

OBS 


973 


PERIODS  (3/IR-ALD  1969-1972  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCT  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PFRIQO  (SECONOS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

lT-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-60 

61-60 

69-60 

61-70 

71-86 

07* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.0 

6.7 

10.9 

6.0 

2.0 

1.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

568 

HGT 

6 

6-7 

• 0 

.0 

5.6 

0.6 

5.3 

2.3 

2.2 

.8 

.7 

.0 

.0 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

509 

6 

8-9 

.0 

.5 

1.3 

2.5 

3.6 

3.0 

1.7 

1.2 

1.5 

a 

.2 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

303 

8 

10-11 

.0 

.2 

.3 

1.1 

1.5 

2.6 

1.2 

.8 

1.0 

.7 

a 

.1 

,6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

206 

10 

12-13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.3 

.6 

.7 

.7 

.2 

a 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

86 

10 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.5 

.6 

.2 

• 2 

.2 

a 

a 

.2 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

35 

11 

INdET 

1.3 

1.6 

3.6 

1.8 

2.6 

1.1 

.8 

*1 

.6 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

266 

5 

TOTAL 

69 

191 

633 

393 

300 

206 

133 

76 

110 

20 

7 

8 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1968 

6 

PCT 

2.3 

9.0 

22.3 

20.3 

15.6 

10.6 

6.8 

3.9 

5.6 

1.0 

.6 

.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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ANNUAL 


P£RIOO:  l PR  I HAH  Y ) 1926-1973 

IOVER-ALU  1855-1973 


AREA  0001  AZORES 

TABLE  1 38. ON  26. 7W 

PERCFNT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FR7& 

SNOW 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOC  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWk 

PCPN 

FRZn 

CB  TIME 

hour 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PC  PN 

PCPN 

PAST  HR 

6LWG 

SNOW 

WEA 

N 

1.7 

2.1 

1.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.3 

4.5 

.1 

.9 

0 

.4 

, 1 

88.7 

NE 

1.5 

1.4 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

3.3 

.2 

.5 

.0 

.5 

91.1 

E 

2.0 

1.7 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

3.5 

.1 

.6 

. 0 

.9 

. l 

89.2 

SE 

3.4 

1.7 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

4.5 

.2 

1.1 

.0 

1.1 

.0 

86.3 

S 

3.2 

2.1 

2.7 

.0 

.0 

*0 

.0 

7 . B 

4.2 

.4 

1.3 

0 

1.4 

* 

84 . 9 

SW 

3.4 

2.4 

2.7 

.0 

.0 

• 0 

* 

8.3 

4.6 

.5 

1.4 

0 

1.4 

. 1 

83.7 

w 

2.2 

2.2 

1.9 

.0 

.0 

.0 

* 

6.1 

4.0 

.6 

1.2 

. 1 

1.4 

0 

85.9 

NW 

1.7 

2.4 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

5.6 

4.6 

.3 

.8 

0 

.6 

• 

88. 1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

• l 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.1 

.1 

1.4 

.3 

2.0 

.0 

93.2 

TOT  PC T 

2.4 

2.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

• 

6.3 

4.3 

.4 

1.0 

• 

1.0 

0 

86 

TOT  OBS: 

32873 

* 

table  ? 

PERCENT  FREQUENCY  of  WEATHER  OCCURRENCE  By  HOUR 

precipitation  type  other  weather  Phenomena 


HOUR 

(GMT) 

rain 

RAIN 

SHWr 

ORZL 

FRZG 

pcpn 

Snow 

□Thch 

frzn 

pcPn 

HAIL 

pcPn  at 
tb  tjme 

PcPn  Past 

HOUR 

thdr 

ltng 

POG 

wo 

PCPN 

fog  wo 
PCPN 
PAST  HR 

SM0*E 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

OOG03 

2.4 

1.9 

2.3 

.0 

.0 

.0 

• 

6.5 

4.5 

.7 

.7 

* 

.9 

* 

86,8 

06G09 

2.7 

2.2 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.3 

4.8 

.6 

1.2 

0 

. 9 

• 

85.1 

12C15 

2.2 

2.0 

1.7 

.0 

.0 

• 0 

• 

5.8 

4.2 

* 

1.1 

0 

1 . 1 

• 

87.0 

18C21 

2.2 

2.0 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

* 

5.7 

3.7 

.1 

1.2 

0 

1.2 

* 

88.1 

TOT  PC T 
TQT  OBS: 

2.4 

33504 

2.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

0 

6.3 

4.3 

.4 

1.1 

0 

1.0 

* 

87.0 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WlNO  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 

WND  DIR  0-3  4-10  11-21  22-33  34-4,7 


N 

.8 

4.8 

4.4 

1.2 

NE 

.6 

5.2 

4.3 

.9 

E 

.7 

4.4 

3.5 

.7 

SE 

.5 

3.5 

3.1 

.8 

S 

.7 

4.2 

4.8 

1.6 

SW 

.7 

5.4 

6.7 

2.6 

w 

.9 

5.8 

6.4 

2.5 

NW 

.7 

5.0 

5.0 

2.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM  3.0 
TOT  OBS 


TOT  PC T 0.7  38.3  3B.1  12.3 


.3 

.1 

.1 

.1 

.3 


. 6 
.5 
.0 


2. * 


HOUR  (GMT) 


48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

□ BS 

FREQ 

SPD 

• 

11.5 

13.3 

11.7 

11.1 

11.8 

12.3 

11.0 

12.1 

11.1 

11.8 

• 

11.1 

12.5 

10.7 

10.9 

10.5 

11.7 

11.2 

11.5 

11.5 

12.1 

• 

9.4 

11.6 

9.3 

9.2 

8.8 

9.0 

10.2 

9.1 

9.6 

9.0 

* 

8.0 

11.9 

0.2 

7.7 

7.6 

7.3 

8.0 

8.1 

8.3 

7.9 

0 

11.6 

13.2 

12.4 

10.3 

11.6 

9.9 

12.2 

11.4 

11.8 

10.3 

0 

15.9 

14.2 

15.5 

16.5 

16.0 

16.0 

16.1 

16.2 

15.6 

15.3 

16.2 

14.6 

16.4 

15.8 

16.7 

15.7 

17.0 

15.2 

16.0 

15.3 

•1 

13.3 

14.4 

12.3 

15.0 

13.2 

14.4 

12.3 

13.9 

13.3 

14.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

3.3 

3.5 

3.7 

3.8 

1.9 

2.4 

2.6 

3.7 

49J20 

13.1 

7689 

3038 

9985 

3254 

8102 

3390 

10562 

3300 

.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3 A 


WlNO 

SPFEO 

(KNOTS) 

HOUR  (GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

2.7 

5.7 

2.3 

.6 

.1 

11.5 

13.3 

11.6 

11.9 

11.3 

11.3 

NE 

2.7 

6.0 

2.0 

,4 

0 

11.1 

12.5 

10.8 

10.8 

11.3 

11.7 

E 

2.5 

5.0 

1.6 

.3 

0 

9.4 

11.6 

9.3 

8.8 

9.9 

9.5 

SE 

1.8 

4.1 

1.7 

.4 

0 

8.0 

11.9 

8.1 

7.6 

8.0 

8.2 

S 

2.2 

5.6 

3.0 

.7 

.1 

11.6 

13.2 

11.8 

11.2 

12.0 

11.5 

Sw 

2.6 

7.5 

4.4 

1.2 

.1 

15.9 

14.2 

15.8 

16.0 

16.2 

15.5 

W 

3.1 

7.3 

4.3 

1.3 

.2 

16.2 

14.6 

16.2 

16.5 

16.5 

15.9 

NW 

2.7 

6.1 

3.2 

1.1 

.2 

13.3 

14.4 

13.1 

13.5 

12.6 

13.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.0 

3.0 

.0 

3.3 

3.8 

2.1 

2.9 

TOT  OBS 

49320 

13.1 

10727 

13239 

11492 

13862 

TOT  PCT 

23.3 

47.4 

22.6 

6.0 

.7 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1926-1973 
(QVER-ALLJ  1655-1973 


table  a 


AREA  OOOl  AZORES 

38. ON  26. 7W 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

WINO  SPEEO  BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

W 1 NR 
11-?1 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4fU 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00CO3 

3.3 

5.5 

3R.2 

38.4 

11.7 

2.5 

.2 

13.0 

100. 0 

10727 

06C09 

3.8 

6.1 

40.0 

36.3 

11.5 

2.1 

.2 

12.6 

100. 0 

13239 

12C15 

2.1 

5.5 

37.1 

39.8 

12.7 

2.5 

.3 

13.5 

100.0 

11492 

18C21 

2.9 

5.5 

37.6 

38.1 

13.1 

2.6 

.2 

13.3 

100.0 

13862 

TOT 

PCT 

3.0 

5.7 

38.3 

3b. 1 

12.3 

2.4 

.2 

13.1 

100.0 

49320 

TABLE  5 


TABLE  6 


PC  T FREQ  OF  TOTAL  CLOUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/6  BY  MIND 


(FT,NH  >4/8) 
DIRECTION 


MEAN 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

N 

2.2 

2.7 

4.2 

2.3 

4.9 

. 1 

* 

.2 

1.1 

1.9 

1.1 

.3 

. 1 

« 

* 

6.2 

NE 

2.1 

2.4 

4.2 

2.4 

5.1 

• 

* 

.2 

1.0 

2.2 

1.2 

.4 

.1 

* 

. 1 

6.0 

E 

1.9 

2.0 

3.6 

2.5 

5.2 

* 

» 

.2 

1.0 

1.8 

1.1 

.4 

. 1 

* 

* 

5.2 

SE 

1.6 

1.3 

2.8 

2.2 

5.1 

* 

• 

.2 

.9 

1.4 

.8 

.3 

. 1 

* 

* 

4.1 

S 

2.3 

2.0 

3.9 

3.8 

5.2 

. 1 

.1 

.4 

1.3 

2.1 

1 . 1 

.4 

. 1 

• 

.1 

6.3 

SW 

3.1 

2.8 

5.2 

4.5 

5.1 

.1 

.1 

.4 

1.9 

2.6 

1 .2 

.5 

.2 

. 1 

.1 

8.4 

4 

3.9 

3.7 

5.7 

3.8 

4.8 

.1 

.1 

.4 

1.8 

2.7 

1.2 

.5 

. 1 

* 

.1 

10. 0 

NW 

2.4 

3.2 

4.5 

2.4 

4.8 

* 

* 

.3 

1.1 

2.1 

1.1 

.4 

.1 

• 

* 

7.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

.5 

.5 

.4 

4.0 

* 

4 

« 

.2 

.2 

. 1 

* 

* 

* 

• 

1.8 

TQT  OBS 

26852 

5.0 

TQT  PCT 

20.5 

20.5 

34.6 

24.4 

100.0 

.5 

.4 

2.3 

10.3 

17. 1 

9.1 

3.2 

1.0 

.3 

.5 

55.2 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FrcQ  0F  SIMULTANPOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 


CEILING 

« OR 

■ OR 

- DR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

« OR  >6500 

.7 

.8 

.9 

» OR  >5000 

1.4 

1.8 

1.8 

■ OR  >3500 

3.9 

4.9 

5.1 

■ OR  >2000 

11.2 

13.8 

14.1 

■ Or  >1000 

24,0 

30.2 

31.0 

» OR  >600 

30.7 

39.8 

41.2 

■ OR  >300 

31.7 

41.7 

3.4 

■ OR  >150 

31.8 

42.0 

43.8 

■ OK  > 0 

32.0 

42.3 

44.2 

TOTAL  NUMBER  OF  DBS:  27224 


■ OR 

> HR 

- OR 

> OR 

• OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

31.1 

31.1 

31.2 

31.2 

31.2 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

43.6 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

44.0 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.5 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

PCT  FPEQ 

NH  <5/8! 

55.3 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (FIGHTHS) 

total 

012345678  OBSCD  DBS 
7.3  10.2  13.5  13.1  10.8  7.9  9.9  9.5  17.4  .3  28957 


total 

UBS 


26852 

100.0 
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■ I — 


PE* 100 : 


(PRIMARY)  1926-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0001  AZORES 

3d. ON  26. 7W 


PERCENT  PRfcO  OP  * 


no  direction  vs  occurrence  or  non-uccurrence 

T I ON  WITh  VARYING  VALUES  Of  VISIBILITY 


OP 


VS8Y 

N 

NF 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PC  T 

TOTAL 

<NM> 

QbS 

PCP 

4 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

<1/2 

NO  PCP 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

* 

.0 

* 

.1 

TOT  X 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

.0 

* 

.1 

PCP 

.0 

• 

• 

• 

* 

* 

, 

• 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

* 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

4 

.3 

TOT  * 

• 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

4 

.4 

PCP 

* 

* 

* 

* 

• 

.1 

• 

* 

.0 

• 

.2 

l<2 

NO  PCP 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

.0 

* 

.2 

ror  % 

• 

• 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

4 

.4 

PCP 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

• 

1.1 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.3 

.3 

.2 

.0 

* 

1.5 

tot  x 

.2 

.1 

.2 

.3 

.5 

.6 

.5 

.3 

.0 

* 

2.6 

PCP 

.3 

.2 

.3 

.3 

.5 

.6 

.6 

.4 

.0 

* 

3.3 

5<10 

NO  PCP 

1.7 

1.4 

1.4 

1.3 

2.2 

3.2 

2.8 

2.0 

.0 

.2 

16.1 

TOT  * 

2.0 

1.6 

1.7 

1.5 

2.7 

4.0 

3.4 

2.3 

.0 

.2 

19.4 

PCP 

.2 

. 1 

.1 

. 1 

.2 

.3 

.3 

.2 

.0 

* 

1.6 

10+ 

NO  PCP 

8.9 

8.9 

7.8 

5.8 

8.5 

10.9 

12.7 

9.9 

.0 

2.1 

75.5 

TOT  * 

9.1 

9.1 

8.0 

6.0 

8.7 

11.2 

12.9 

10.1 

.0 

2.1 

77.1 

TQT  OBS 

32812 

TOT  Pc r 

11.3 

10.9 

9.9 

7.9 

12.0 

16.0 

16.9 

12.8 

.0 

2.4 

100.0 

TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

QBS 

0-3 

* 

* 

0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

<1/2 

4-10 

4 

* 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

• 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

224 

* 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

TOT  * 

* 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.2 

0-3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

4 

1/2<1 

4-10 

* 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

4 

4 

4 

4 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.2 

224 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

TOT  * 

* 

4 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

* 

.4 

0-3 

• 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

4 

1<2 

4-10 

« 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

• 

4 

4 

4 

4 

.1 

.1 

4 

.0 

.2 

224 

* 

4 

4 

4 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.2 

TOT  * 

* 

4 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

4 

.6 

0-3 

* 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

.1 

2<5 

4-10 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

1.1 

224 

.1 

4 

.1 

.1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

1.1 

TOT  * 

.2 

.2 

.2 

.3 

.5 

,7 

.5 

.3 

.0 

.1 

3.0 

0-3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.0 

5<10 

4-10 

.7 

• o 

.6 

.4 

.6 

.9 

.6 

.8 

.0 

5.5 

11-21 

.0 

.7 

.7 

.7 

1.2 

1.7 

1.4 

.9 

.0 

8.0 

224 

.4 

.3 

.3 

.4 

.8 

1.2 

1.0 

.7 

.0 

5.1 

TOT  * 

2.0 

1.7 

1.7 

1.6 

2.6 

4.0 

3.4 

2.5 

.0 

.3 

19.6 

0-3 

.6 

.5 

.6 

.4 

.5 

.6 

.7 

.5 

.0 

2.4 

6.8 

10* 

4-10 

3.9 

6.2 

3.7 

i.O 

3.4 

4.1 

4.7 

4.0 

.0 

31.1 

11-21 

3.6 

3.6 

2.9 

2.2 

3.6 

4.8 

5.1 

4.1 

.0 

30.0 

224 

.9 

.7 

.5 

.4 

.9 

1.5 

2.0 

1.5 

.0 

8.4 

TOT  * 

9.1 

9.0 

7.7 

6.0 

8.6 

10.9 

12.5 

10.2 

.0 

2.4 

76.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

11.4 

11.0 

9.t 

8.0 

11.8 

15.8 

16.6 

13.1 

.0 

2.8 

100.0 

40091 

PAGE  075 


ANNUAL 


PERIOD:  (PRIMARY)  1926-1V7)  AREA  0001  AZORES 

• OVER-ALL  I 1855-19*3  TABLE  10  38, ON  26.7* 

PfcR^FN  * FREQUENCY  Of  CEILING  HEIGHT*  (FEET.NM  ><*/ 8 > AND 
OCCURRENCE  OF  nh  <5/8  bV  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

000 
1 A9 

150 
2 99 

300 

599 

600 

999 

looo 

1999 

7000 

3499 

3500 

A999 

9000 

6A99 

6>00 

7999 

8000« 

TOTAL 

NH  <5/8 
ANY  HOT 

TOTAL 

OBS 

0QC03 

.6 

.A 

1.7 

8.9 

16.0 

7.7 

2.7 

.8 

.3 

.7 

39.8 

60.2 

6659 

06C09 

.6 

.6 

2. A 

>1.4 

17. A 

9.3 

2.9 

1.1 

.2 

.6 

A6.A 

53.6 

6A05 

12&13 

.6 

.A 

2.3 

10.1 

16.9 

9. A 

3.5 

.9 

.3 

.5 

A5.0 

55.0 

7608 

18C21 

.3 

.3 

2.5 

9. A 

15.9 

9.2 

3.3 

.9 

.3 

.5 

A2.6 

57. A 

7A37 

TOT 

PCT 

.5 

.A 

2.2 

10.0 

16.5 

8.9 

3.2 

.9 

.3 

.9 

A3. 5 

56.5 

26109 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  V$8Y  (NH)  and/Qr 
PERCENT  FREQUENCY  VSgY  (NH)  *Y  HnuR  CEILING  HOT  (FEET/NH  >a/8)>BY  HOUR 


HUUR 
(GMT  ) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

6<10 

104 

total 

0*5 

hour 

(GMT) 

<150 

<50YQ 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AnD5* 

NH  <5/8 

and  5* 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.1 

.2 

.A 

2.6 

18.9 

77.7 

9351 

O0C03 

.7 

2.9 

13.3 

28.6 

58.1 

6358 

06C09 

.2 

.A 

.6 

3.1 

21. A 

7a. 2 

10356 

06C09 

.6 

3.8 

16.8 

31.3 

51.9 

63  81 

12C15 

.2 

• A 

.6 

2.8 

17.A 

78.5 

1002’ 

12C15 

.6 

3. A 

15.2 

31.0 

53.8 

7A36 

13C21 

.1 

.5 

.6 

3.5 

20. A 

7a. 9 

1099A 

18C21 

.3 

3.3 

1A.2 

29.8 

56.0 

72*9 

TOT 

PCT 

.2 

.A 

.5 

3.0 

19.6 

76.3 

*07  30 
100.0 

TOT 

PCT 

.5 

3.3 

1A.9 

30.2 

5*»,9 

2722* 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  1* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 

TOTAL  PCT 

TEMP  F 0-29  30-39  4Q-A9  50-59  60-69  70-79  00-89  90-100  OBS  FREQ 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 
N NE  E SE  S SW  W NX  VAR  CALM 


85/89 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.o 

A 

80/8A 

.0 

• 

* 

.1 

.2 

.2 

.1 

* 

.6 

75/79 

.0 

• 

• 

.2 

.8 

1.7 

1.5 

.6 

*.8 

70/  TA 

.0 

* 

• 

.A 

2.6 

5.3 

6.7 

*.7 

19.0 

65/69 

.0 

* 

.1 

.7 

2.7 

5.9 

8.1 

6.2 

23.7 

60/6A 

.0 

• 

.1 

l.l 

5.0 

8.7 

11.7 

8.3 

35.0 

55/59 

.0 

.0 

• 

,7 

2.8 

* . 5 

A. 3 

2.3 

1 A , 7 

50/5A 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.3 

.A 

.2 

1 . A 

A5/A9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

• 

* 

TOTAL 

PCT 

.0 

A 

.3 

3.* 

1A.A 

26.7 

32.9 

22. A 

27833  100.0 

* * * .0  * 

.1  .1  .1  * * 

.A  .5  .5  .3  .6 

2.2  2 • A 2.1  1.5  2.1 

2.9  2.8  2.3  1.7  3.1 

3.3  3.3  3. A 3. A 5.1 

2.1  1.0  1.6  .9  1.1 

.3  .1  .1  * * 

• * .0  .0  .0 

11.1  11. 0 9.8  7.8  12.0 


* * .0  .0  .0 

.1  .1  .1  .0  • 

1,0  .9  .5  .0  .2 

3,3  3. A 2.2  .0  .8 

3.6  3.6  2.9  .0  .6 

6.6  5.7  3.7  .0  .5 

1.5  2.8  3.0  .0  .2 

.1  .A  .A  .0  • 

* * * .0  .0 

16.2  16.9  12.8  .0  2.9 


table  15 


MEANS/EXTREMES  ANO  PERCENTILES  qF  T£MP  (OEG  F)  &Y  HQUR 


HOUR 
• GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00G03 

82 

70 

69 

6* 

60 

57 

A8 

63.9 

10760 

06G09 

07 

70 

68 

6A 

59 

57 

a5 

63.7 

13217 

12G15 

88 

75 

72 

66 

61 

58 

49 

66. n 

11307 

18C21 

89 

7A 

71 

66 

61 

58 

a8 

65.5 

13620 

TOT 

89 

73 

70 

65 

60 

57 

45 

64.8 

40904 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

• GMT) 
00C03 

.0 

2.3 

11.* 

25.1 

35.2 

26.0 

82 

DBS 

6839 

06G09 

.0 

2.3 

10.9 

2*. 7 

3*. 9 

27.3 

82 

6683 

12C15 

.0 

5.7 

17.* 

28.1 

30»* 

18.5 

78 

7291 

1 8C2  l 

.0 

A. 6 

17.8 

28.6 

31.3 

17.8 

79 

7327 

TOT 

0 

106'* 

*090 

7531 

9325 

6327 

80 

283*0 

PACE  076 


ANNUAL 


t 


PERIOD:  (PRIMARY)  1926-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


PC T FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  difference  cqeg  ft 


AIR-SEA 

45 

49 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

WO 

TMP  DIF 

48 

52 

56 

60 

64 

6e 

72 

76 

80 

84 

88 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.U 

.0 

1 

.0 

• 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

• 

• 

• 

12 

.0 

* 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

* 

75 

* 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.2 

.1 

.1 

.1 

• 

177 

.0 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

.3 

.3 

.1 

.0 

364 

• 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.3 

.2 

.2 

.2 

• 

.0 

320 

* 

1.1 

5 

.0 

.0 

• 

• 

.3 

.6 

.4 

.4 

.3 

* 

.0 

587 

* 

2.0 

4 

.0 

.0 

* 

.1 

.9 

.8 

.6 

.7 

.3 

• 

.0 

1040 

* 

3.5 

3 

.0 

.0 

• 

.2 

1.6 

1.3 

.7 

.9 

.2 

* 

.0 

1491 

* 

4.9 

2 

.0 

.0 

• 

.6 

3.2 

2.0 

1.4 

1.3 

* 

.0 

2642 

.1 

8.7 

1 

.0 

• 

* 

1.2 

4.1 

2.3 

1.8 

1.7 

.1 

.0 

.0 

3376 

.2 

11.1 

0 

.0 

.0 

.1 

2.9 

5.1 

2.8 

3.0 

1.6 

.1 

* 

.0 

4666 

.2 

15.4 

-1 

.0 

.0 

.2 

3.2 

4.0 

2.4 

2.8 

1.0 

• 

.0 

.0 

4083 

.2 

13.5 

-2 

.0 

« 

.3 

3.4 

3.1 

2.4 

2.2 

.7 

• 

.0 

.0 

3593 

.1 

12.0 

-3 

.0 

* 

.6 

2.6 

1.9 

1.6 

1.6 

.2 

• 

.0 

.0 

2544 

• 

8.5 

-4 

.0 

• 

.7 

1.9 

1.3 

1.3 

.9 

.1 

* 

.0 

.0 

1936 

* 

6.4 

-5 

.0 

* 

.7 

1.2 

1.0 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1276 

* 

4.2 

-6 

• 

.1 

.5 

.7 

.5 

.4 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

720 

* 

2.4 

-7/-8 

• 

.2 

.5 

.6 

.5 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

664 

• 

2.2 

-9/-10 

• 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

228 

.0 

.7 

— 1 1 / — 1 3 

* 

.1 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

94 

.0 

.3 

-14/-16 

TOTAL 

.0 

• 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

29899 

.0 

* 

PCT 

• 

.4 

3.9 

19.0 

28.1 

19.6 

17.2 

9.4 

1.® 

.4 

* 

100.0 

1.1 

98.9 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


PCT 

FREO  OF 

WlNO 

SPEED 

N 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

2.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-4 

* 

1.1 

1.6 

.1 

.0 

.0 

2.8 

5-6 

.0 

.3 

1.2 

.3 

* 

.0 

1.9 

7 .0  * .6  .3  .0  .0  1.0 

8-9  * • .2  .2  • .0  .** 

10-11  .0  * .1  .1  * .0  .2 

12  .0  ♦ .0  * * .0  • 

13-16  .0  .0  • .1  .1  .0  .2 

17-19  .0  .0  .0  .0  * .0  * 

20-22  .0  .0  .0  * * * * 

23-25  .0  .0  .0  ♦ .0  .0  • 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  PC T .4  4.2  4.7  1.2  .2  • 10.7 


E 


HGT 

1-3 

4-  10 

11-21 

22-33 

34-47 

4»* 

PCT 

<1 

.3 

* 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

1-2 

.1 

2.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.3 

3-4 

* 

1.1 

1.7 

.1 

.0 

.0 

2.9 

5-6 

• 

.9 

.2 

• 

.0 

1.3 

7 

.0 

• 

.4 

.2 

• 

.0 

.7 

8-9 

.0 

* 

.1 

.2 

* 

.0 

.3 

10- 1 1 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

. 1 

12 

.0 

.0 

• 

* 

• 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

4.3 

3.9 

.9 

.2 

.0 

9.8 

TABLE  18 

(KTS)  AND  DIRECTION  V£RS')S  SEA  HEIGHTS  (FT) 

NE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT 

.3  .9  • .0  .0  .0  1.3 

.1  2.8  .9  .0  .0  .0  3.7 

* 1.3  1.7  .2  .0  .0  3.2 

.0  .3  1.2  .2  .0  .0  1.7 

.0  ♦ .5  .3  * .0  .8 

.0  .0  .1  .2  * .0  .3 

.0  .0  « .1  * .0  .2 

.0  .0  * .1  * .0  .1 

.0  .0  .0  .1  .1  .0  .1 

.0  .0  * * * .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  * .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.4  5.3  4.4  1.1  .1  .0  11.4 


SE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT 

.2  .6  • .0  .0  .0  .8 

.1  1.6  .5  .0  .0  .0  2.1 

* .7  1.4  .1  .0  .0  2.1 

.0  .1  .9  .2  * .0  1.3 

.0  .1  .3  .2  * • .7 

.0  • * .2  * .0  .2 

.0  .0  * .1  * .0  .1 

.0  * .0  * .0  .0  * 

.0  .0  * • • * .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  * • 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  *0  .0  .0  .0  *0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.3  3.1  3.2  .9  .1  • 7.5 
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PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  IB  (CONT) 


AREA  OOOl  AZORES 

3b. ON  26. 7* 


PCT  FREQ  OF  rflNO  SPEfcO  <*TS>  ANQ  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


S SM 


NGT 

1-3 

6-1 0 

11-21 

22-33 

36-67 

6«» 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

pCT 

<1 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

1.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.2 

2.5 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.7 

3-6 

• 

1.1 

1.9 

.3 

.0 

.0 

3.3 

• 

1.3 

2.9 

.3 

.0 

.0 

6.6 

5-6 

.0 

.3 

1.5 

.6 

« 

.0 

2.3 

.0 

.3 

2.3 

.8 

9 

.0 

3.3 

7 

.0 

• 

.6 

.6 

.1 

* 

1.3 

* 

• 

1.0 

.7 

.1 

* 

1.8 

8-9 

.0 

9 

.3 

.3 

* 

.0 

.6 

.0 

* 

.6 

.5 

.1 

• 

1.1 

10-11 

.0 

• 0 

• 

.1 

• 

.0 

.2 

.0 

• 

.1 

.5 

.1 

.0 

.7 

12 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

* 

.2 

.0 

.0 

9 

.2 

.1 

• 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

9 

• 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

• 

• 

• 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-4.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

3.7 

5.3 

1.9 

M 

.2 

* 

11.6 

.6 

6.7 

7.9 

3.2 

NM 

.6 

• 

16.8 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-4.7 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.3 

.8 

* 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.3 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

2.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.1 

2.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-6 

.1 

1.6 

2.6 

.2 

.0 

.0 

6.5 

* 

1.3 

1.7 

.3 

.0 

.0 

3.6 

5-6 

• 

.3 

2.1 

.7 

• 

.0 

3.1 

* 

.2 

1.5 

.6 

• 

.0 

2.2 

7 

.0 

.1 

.9 

.9 

.1 

.0 

2.0 

• 

.1 

.7 

.6 

• 

• 

1.3 

8-9 

.0 

• 

.6 

.5 

.1 

• 

1.0 

.0 

• 

.2 

.3 

.1 

* 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.6 

.1 

* 

.7 

.0 

* 

.1 

• 3 

• 

.0 

.6 

12 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

.0 

.3 

.0 

* 

* 

.1 

* 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

• 

.6 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

* 

9 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

* 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

• 0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

• 

26-32 

.0 

.0 

.0 

* 

9 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

5.5 

7.6 

3.1 

.8 

.1 

17.3 

.5 

6.6 

5.2 

2.0 

.6 

* 

12.5 

total 

PCT 


HGT 

WINO 

0-3 

speed 

6-10 

(KTS) 

11-21 

VS  SEA 

22-33 

HEIGHT  (FT) 
36-67  68* 

PCT 

TOT 

<1 

5.1 

5.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

10.6 

OBS 

1-2 

1.1 

18.1 

6.9 

.0 

.0 

.0 

26.0 

3-6 

.2 

9.6 

15.3 

1.6 

.0 

.0 

26.6 

5-6 

• 

2.0 

11.6 

3.2 

.1 

.0 

16.8 

7 

* 

.3 

5.1 

3.6 

.3 

* 

9.6 

8-9 

• 

.1 

1.7 

2.6 

.6 

* 

6.6 

10-11 

.0 

* 

.5 

1.7 

.6 

* 

2.6 

12 

.0 

9 

.1 

.7 

.3 

.0 

1.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.8 

.5 

* 

1.5 

17-19 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

9 

.3 

20-22 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

9 

.2 

23-25 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

9 

.1 

26-32 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

9 

.1 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.5 

35.2 

61.6 

16.1 

2.5 

.2 

100.0 

11967 

PER  100 : (OVER-ALU  1969-1973 

PERCENT  FREQUENCY 

TABLE  19 

OF  WAVE  HEIGHT  (FT) 

VS  WAVE 

PERIOD  (SECONDS) 

PER 100 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

.1 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

2.5 

9.7 

12.2 

5.8 

1.9 

.8 

.3 

.1 

• 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7706 

HGT 

3 

6-7 

.1 

1.2 

5.6 

8-2 

6.7 

2.3 

1.2 

.6 

.5 

.1 

.1 

• * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5742 

6 

8-9 

* 

.5 

1.5 

3.2 

3.7 

2.6 

1.6 

.7 

.9 

.1 

.1 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3566 

8 

10-11 

.0 

.6 

.5 

1.1 

1.2 

1.5 

1.1 

.7 

.8 

.2 

.1 

.1  .1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1819 

9 

12-13 

.0 

.0 

.6 

.6 

.6 

.6 

.5 

.4 

.6 

.1 

.1 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

774 

10 

>13 

.0 

.0 

.0 

*2 

.2 

.2 

.2 

• 2 

.3 

* 

.1 

* .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

360 

12 

iNpET 

3.3 

2.1 

2.5 

2.0 

1.6 

.9 

.7 

.3 

.5 

.1 

.1 

* • 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3267 

5 

TOTAL 

PCT 

6.0 

13.8 

22.7 

20.8 

13.6 

8.8 

5.7 

3.0 

3.6 

.7 

.6 

.3  .3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23236 

100.0 

6 
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TABLE  20 

PERCENT  FREQUENCY  QF  OCCURRENCE  UP  Se*  TEMP  (DEC  F*  BY  MONTH 


AREA  0001  AZORES 

38. ON  26. 7W 


SEA  TMP 
OEG  F 

JAN 

feb 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PC  T 

96* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

95/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/9* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

89/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

87/88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

85/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

83/8* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

81/82 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

* 

79/80 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

64 

.1 

77/78 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.5 

4.6 

3.1 

.4 

.1 

.0 

328 

.7 

75/76 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

4.7 

17.1 

10.3 

1.4 

.2 

* 

1150 

2.5 

73/7* 

* 

.0 

• 0 

.1 

.1 

1.7 

14.1 

38.3 

34.5 

7.5 

.3 

.0 

3295 

7.2 

71/72 

.0 

.0 

.1 

• 

.3 

4.1 

28.7 

2R.5 

32.2 

19.5 

2.3 

.3 

4028 

8.8 

69/70 

.1 

• 

.2 

.3 

.9 

14.4 

29.8 

«.l 

14.8 

31.8 

8.7 

.9 

3961 

8.7 

67/68 

.8 

.* 

• .5 

.8 

3.9 

25.4 

15.8 

2.0 

3.7 

25.1 

25.4 

4.5 

4050 

8.9 

65/66 

4.4 

1.6 

1.4 

3.4 

[3.6 

27.9 

4.1 

.2 

.6 

11.2 

32.7 

15.7 

4488 

9.8 

63/6* 

23.0 

9.7 

B • * 

16.9 

41.1 

19.0 

.8 

.2 

.2 

2.5 

23.5 

40.7 

7279 

15.9 

61/62 

*0.0 

32.2 

25.2 

34.4 

27.7 

5.8 

.1 

.0 

.1 

.4 

5.4 

28.0 

7976 

17.5 

59/60 

24.9 

39.9 

42.0 

32.2 

10.7 

1.0 

* 

.0 

.0 

.1 

1.2 

8.4 

6527 

14.3 

57/58 

5.1 

13.2 

18.7 

10.2 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.2 

2064 

4.5 

55/56 

1.1 

2.2 

2.7 

1.8 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

335 

.7 

53/5* 

.5 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

66 

.1 

51/52 

* 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.1 

*9/50 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

• 

47/48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*5/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

43/44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/42 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/34 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

*170 

4024 

4287 

3936 

3707 

3484 

3357 

3230 

3533 

3812 

4172 

3927 

45647 

100.0 

hEan 

61.3 

60.2 

59.9 

60.9 

62.9 

66.4 

70.6 

73.0 

72.3 

69.2 

65.8 

63.1 

65.4 

TABLE  21 
PRESSURE  (MB) 


MO 

0000 

0300 

0600 

0900 

1200 

1500 

1800 

2100 

MEAN 

□BS 

JAN 

1019 

1020 

101B 

1018 

1019 

1019 

1018 

1019 

1018 

3475 

FEB 

1016 

1017 

1016 

1019 

1017 

1018 

1016 

1018 

1017 

3338 

MAR 

1018 

1017 

1017 

1017 

1018 

1019 

1017 

1019 

1017 

3474 

APR 

1022 

1020 

1020 

1019 

1021 

1019 

1020 

1020 

1020 

3318 

MAY 

1022 

1021 

1021 

1022 

1022 

1021 

1021 

1021 

1022 

3195 

JUN 

102* 

1023 

1023 

1022 

1024 

1022 

1023 

1023 

1023 

3083 

JUL 

1026 

1025 

1025 

1026 

1026 

1025 

1025 

1025 

1025 

2794 

AUG 

1023 

1024 

1022 

1023 

1023 

1024 

1023 

1024 

1023 

2824 

SEP 

1022 

1021 

1021 

1021 

1022 

1021 

1021 

1021 

1021 

3056 

OCT 

1019 

1020 

1019 

1019 

1020 

1018 

1019 

1019 

1019 

3242 

NOV 

1020 

1021 

1019 

1022 

1020 

1021 

1019 

1022 

1020 

3334 

DEC 

1022 

1023 

1021 

1023 

1022 

1022 

1021 

1023 

1022 

3347 

ANN 

1021 

1021 

1020 

1021 

1021 

1021 

1020 

1021 

1021 

38480 

□ BS 

7646 

1337 

8180 

1472 

8048 

1536 

8752 

1509 

percentiles 

MO 

MIN 

l* 

5* 

25* 

50* 

75* 

95* 

99* 

MAX 

JAN 

984 

991 

998 

1011 

1019 

1027 

1034 

1039 

1044 

FEB 

983 

991 

998 

1009 

1018 

1025 

1033 

1038 

1044 

MAR 

984 

989 

997 

1011 

1019 

1025 

1032 

1035 

1040 

APR 

991 

998 

1003 

1015 

1021 

1027 

1033 

1036 

1039 

MAY 

993 

1001 

1009 

1017 

1022 

1027 

1032 

1035 

1040 

JUN 

1000 

1006 

1011 

1020 

1024 

1028 

1031 

1034 

1038 

JUL 

1002 

ion 

1018 

1023 

1026 

1029 

1032 

1034 

1037 

AUG 

1002 

1010 

1015 

1020 

1023 

1026 

1030 

1032 

1036 

SEP 

996 

100* 

1011 

1018 

1022 

1025 

1029 

1031 

1036 

OCT 

993 

10oO 

1006 

1015 

1020 

1024 

1030 

1033 

1037 

NOV 

989 

996 

1003 

1015 

1021 

1026 

1032 

1035 

1042 

DEC 

987 

997 

1004 

1016 

1023 

1028 

1035 

1038 

1043 

PACE  079 


JANUARY 


AREA  0002  HADEIKA  ISLANDS 
TABLE  1 32. 6N  16. 6* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WINO  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WNO  OIR 

RAIN 

rain 

DR2L 

FR2G 

snpw 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thdr 

fog 

FOG  WU 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWr 

PCPN 

PRZn 

OB  TIME 

HOUR 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.a 

A.l 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 9 

.0 

.0 

2.6 

.0 

1.0 

.0 

91.5 

NE 

.2 

7.8 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87.7 

E 

2.5 

5.9 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.9 

2.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

86.1 

SE 

2.7 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. A 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

93.8 

S 

6. A 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

3.0 

3. A 

.0 

.0 

1.3 

.0 

8A.3 

SW 

A. 5 

• 0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

92.1 

w 

2.1 

3.2 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.2 

6.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0" 

85.6 

NW 

2. A 

8.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.5 

A.0 

3.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

82.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

8.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.3 

16.7 

.0 

8.3 

.0 

.0 

.0 

66.7 

TOT  PC  T 

2.2 

A. 8 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

3.1 

.6 

,7 

.0 

.A 

.0 

87.  A 

TOT  OBS:  669 


PERIOD:  (PRIMARY)  190B-I9?i 
(OVER-AID  1855-1971 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WITHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 
PRECIPITATION  TYPe  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

DRZL 

PRZG 

PCPN 

Snow 

QTHFR 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

PCPN  past 

HOUR 

thor 

LTNG 

FOG 

WO 

PCPN 

fqg  wo 

PCPN 
PAST  HR 

SMOKE  SPRAY 

HAZE  BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

2.9 

A. 3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

A. 3 

.0 

,7 

.0 

.7 

.0 

86.3 

06C09 

A. 7 

3.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.5 

2.6 

2.1 

2.1 

.0 

1.1 

.0 

83.7 

12C15 

.6 

5.3 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.1 

A.l 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

88.2 

18C21 

1.1 

5.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91.5 

TQT  PCT 
TQT  OBS: 

2.3 

687 

A. 7 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

3.1 

.6 

.9 

.0 

.0 

87.5 

TAStf  3 / , < 

PERCENTAGE  FRFQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  ' HOUR  (GMT) 


WNO  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-*7 

A 8 ♦ 

TOTAL 

pct 

MEAN 

00 

' 03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PR  EQ 

SPO 

• 

N 

.8 

5.5 

5.0 

1 . A 

.1 

• 

12.9 

12.3  ' 

12.3 

.0 

12.7 

12.8 

13.3 

.0 

13. A 

13.5 

NE 

.7 

7.9 

9.0 

1.9 

.2 

.0 

19.7 

12.7 

20.9 

37.5 

16.7 

16.3 

21.1 

40.-0 

17.6 

25.3 

E 

.8 

8.5 

6.0 

1.1 

.1 

.0 

16.5 

11.0 

16.1 

12.5 

18. 1 

19.1 

14.0 

.0 

10.7 

13.5 

SE 

.5 

5.9 

3.5 

1.3 

.0 

.0 

U.2 

11.5 

11.2 

15.6 

12.2 

13.3 

10. A 

20.0 

10.6 

9.7 

S 

.5 

A. 3 

3.5 

.5 

.0 

.0 

8.8 

11.2 

9.3 

9.4 

7.1 

8.8 

9.7 

.0 

9.2 

9.2 

sw 

.7 

2.6 

3.0 

1.3 

.1 

.0 

7.8 

13.5 

7.5 

.0 

7.9 

6.8 

8.3 

25.0 

7.6 

7.9 

w 

1.2 

3,8 

5,2 

.9 

.2 

.0 

U.2 

12.1 

11.* 

12.5 

13. A 

10.3 

12.8 

15.0 

10.8 

6.7 

NW 

.7 

3.5 

A. 2 

1.0 

.1 

.1 

9.6 

13.3 

8.9 

.0 

8.8 

9.5 

8.7 

.0 

10.3 

12.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.3 

2.3 

.0 

2.5 

12.5 

3.1 

3.2 

1.7 

.0 

1.7 

2.0 

TOT  OBS 

152 

770 

723 

172 

13 

2 

1832 

11.9 

316 

B 

353 

190 

3A9 

5 

363 

248 

TQT  PCT 

8.3 

A2.0 

39.5 

9. A 

.7 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

EREO 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.9 

6.* 

3.3 

.2 

.1 

12.9 

12.5 

12.0 

12.8 

13.1 

13.5 

NE 

3.7 

10. 1 

3.5 

.4 

.1 

19.7 

12.7 

22.3 

16.6 

21.  A 

2 0.7 

E 

A. A 

,9.1 

2.0 

.1 

.1 

16.5 

11.0 

16.0 

18. A 

13.8 

16.6 

SE 

3.1 

5.6 

2.0 

.4 

.0 

11.2 

11.5 

11.3 

12.6 

10.5 

10.2 

S 

2.2 

4.7 

2.0 

.0 

.0 

8.6 

11.2 

9.3 

7.7 

9,5 

9.2 

SW 

2.0 

3.0 

2.1 

.6 

* 

7.8 

13.5 

7.3 

7,6 

8.5 

7.7 

W 

2.6 

5.6 

2. * 

.3 

* 

11.2 

12.1 

11. A 

12.3 

12.8 

9.1 

NW 

2.0 

A.* 

2.7 

• A 

.1 

9.6 

13.3 

8.6 

9.0 

8.6 

11*1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.3 

2.3 

.0 

2.8 

3.1 

1.7 

1.8 

TOT  OBS 

A66 

893 

A 1 8 

46 

9 

1832 

11.9 

324 

543 

354 

611 

TOT  PCT 

25. A 

48.7 

22.8 

2.5 

.5 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JANUARY 

PERIOD:  (PRIMARY)  1908-197 l AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVERALL)  1855-1971  TABLE  * 32. 6N  16. 6H 


PERCENTaCE  EREOuENCY  OE  WINO  SPeEO  BY  hour  ( GMT } 


HOU 

CALM 

1-3 

6-10 

WlNo 

ll-?l 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS) 

3*-*7 

*8  ♦ 

MEAN 

PCT 

FRFQ 

total 

OBS 

00403 

2.8 

5.9 

**.* 

37.0 

8.6 

.9 

.3 

11.7 

100.0 

32* 

06409 

3.1 

6.B 

*2.9 

38.1 

8.3 

.6 

.2 

U.6 

100.0 

5*3 

124  15 

1.7 

6.2 

*1.2 

38.7 

11.9 

.3 

.0 

12.1 

100.0 

35* 

18421 

1.8 

5.1 

*0.* 

*2.* 

9.3 

1.0 

.0 

12.3 

100.0 

611 

TOT 

*3 

109 

77  0 

723 

172 

13 

2 

11.9 

1832 

PCT 

2.3 

5.9 

*2.0 

39.5 

9 . * 

.7 

.1 

100.0 

TABLE  5 

PC  T FREQ  of  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIKECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-* 

5-7 

8 4 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

3.2 

3.1 

5.0 

OBSCD 

2.0 

OBS 

COVER 

*.5 

1*9 

.0 

NE 

2.7 

3.8 

7.1 

3.3 

5.1 

.0 

E 

2.2 

2.* 

5.6 

*,* 

5.6 

.0 

SE 

1.8 

1.* 

3.2 

1.8 

*.9 

.0 

S 

1.3 

1.2 

3.6 

3.2 

5.6 

.0 

SW 

2.0 

1.6 

5.* 

1,6 

5.0 

.0 

W 

3.3 

*.l 

5.3 

3.1 

*.8 

.2 

NW 

2.* 

1.9 

2.9 

1.6 

* . 5 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

.0 

.6 

.6 

*.0 

.0 

TOT  OBS 

9* 

91 

181 

1Q1 

*67 

5.0 

1 

TQT  PCT 

20.1 

19.5 

38.8 

21.6 

100.0 

.2 

TABLE  6 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  <FT,NH  >*/ 8) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WINO  DIRECTION 

150  300  600  1000  2000  3500  5000  6500  8000*  NH  <5/8  TOTAL 

299  599  999  1999  3*99  *999  6*99  7999  ANY  HGT  OBS 

.0  .0  1.2  1.6  1.7  .7  .*  .0  .0  7.7 

.0  .6  1.1  3.1  2.0  1.0  .6  .0  .2  8.2 

.0  .2  .9  *.2  1.9  .6  .2  .0  .0  6.6 

.0  .0  1.3  .6  1.0  .6  .0  .0  .1  *.7 

.0  .0  1.7  1.6  1.1  .3  .2  .0  .2  *.3 

.0  .0  1.3  1.8  1.6  .9  .0  .0  .0  5.0 

.0  .2  1.7  2.7  1.3  .2  .0  *0  .0  9.5 

.0  .0  1.1  .5  .5  .7  .0  .0  .0  5.9 

.0  ,0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .2  .2  .*  .2  .0  .0  .0  .0  1.3 

0 6 *9  77  53  23  7 0 2 2*9  *67 

.0  1.3  10.5  16.5  11.3  *.9  1.5  .0  .*  53.3  100.0 


TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FR€Q  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >*/8>  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

> OR 

• OK 

. OR 

VSBY  (NM) 
> OR 

> DR 

■ OR 

■ OR 

> OR 

(F£ET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50  YO 

>0 

OR 

>6500 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

OR 

>5000 

1.5 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

OR 

>3500 

5.3 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

OR 

>2000 

15.8 

17.9 

18.2 

IB. 2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

Or 

>1000 

28.8 

33.5 

3* . * 

3*. 6 

3*.  6 

3*. 6 

3*. 6 

3*. 6 

OK 

>600 

37.6 

*3.8 

**.7 

**.9 

**.9 

**.9 

**.9 

**.9 

OR 

>300 

38.5 

*5.1 

*5.9 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

OR 

>150 

38.5 

*5.1 

*5.9 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

*6.2 

OR 

> o 

38.7 

*5.3 

*6.2 

*6.* 

*6.* 

*6.* 

*6.* 

*6.* 

TOTAL 

181 

212 

216 

217 

217 

217 

217 

217 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS  s *68  PCT  FreQ  NH  <5/8:  53.6 


TABLE  7 A 

percentage  freq  qf  low  clouds  (eighths) 

TOTAL 

0123*5678  OBSCD  OBS 
7.*  11.6  12.7  11.7  10.2  10.2  11.0  9.2  16.2  .0  511 
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PfcRlOO:  (PRIMARY)  1908-1971  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALU  1855-1971  TABLE  8 32. ON  16. 6M 

PERCENT  FREQ  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCC"RR£NCE  OR  NON-UCCURRENCE  OF 
PrFCIPITATION  NITh  VARYING  VALUES  OP  VISIBILITY 


VSB  Y 

N 

NE 

E 

SF 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.3 

TOT  * 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.3 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

4 

.3 

.0 

. 1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.7 

2<5 

NO  PcP 

.1 

.0 

.4 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

TOT  X 

.1 

• 

.7 

* 

.3 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.5 

PCP 

.6 

1.2 

1.1 

.4 

.6 

.3 

.6 

.8 

.0 

.0 

5.5 

5<10 

NO  PCP 

3.2 

5.1 

3.0 

2.1 

2.0 

2.2 

2.5 

1.4 

.0 

.3 

21.7 

TOT  X 

3.7 

6.3 

4.1 

2.4 

2.5 

2.5 

3.1 

2.2 

.0 

.3 

27.3 

PCP 

.1 

.5 

,3 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.3 

10* 

NO  PCP 

10.1 

12  .A 

9.9 

6.0 

5.8 

6.4 

10.5 

6.8 

.0 

1.2 

69.1 

TOT  X 

10.2 

12.9 

10.2 

6.0 

6.0 

6.4 

10.6 

6.8 

.0 

1.3 

70.5 

TOT  ObS 
TQT  PCT 

14,4 

19.3 

15.0 

8.4 

8.8 

9.1 

14,0 

9.3 

.0 

1.8 

100.0 

667 

TABLE  9 


PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  KINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


vsby 

s^d 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

<1/2 

4-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• - 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.1 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

'.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

K 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

22  + 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

2<5 

4-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

,1 

.0 

* 

.0 

.5 

11-21 

.0 

* 

.3 

.2 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

1.2 

22 ♦ 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.1 

.1 

.4 

.2 

.4 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

2.0 

0-3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.3 

1.2 

5<ie 

4-10 

1.1 

1.2 

1.3 

.6 

.3 

,7 

.9 

.2 

.0 

6.4 

11-21 

1.4 

2.6 

1.5 

.7 

1.4 

,7 

1.2 

1.1 

.0 

10.5 

22* 

.2 

.4 

.4 

.6 

.4 

.5 

.4 

.2 

.0 

3.1 

TOT  X 

3.0 

4.2 

3.2 

1.9 

2.1 

2.0 

2.9 

1.7 

.0 

.3 

21.2 

0-3 

.5 

.5 

.4 

.3 

.5 

.8 

,7 

.2 

.0 

1.2 

5.1 

10* 

4-10 

4.6 

6.9 

7.1 

4.5 

3.1 

2.4 

3.8 

3.6 

.0 

36.1 

11-21 

4.2 

6.6 

*.l 

2.4 

1.9 

2.3 

5.3 

3.2 

.0 

30.1 

22 ♦ 

.6 

.9 

.6 

.4 

.3 

.8 

.7 

.6 

.0 

5.0 

TOT  X 

10.0 

14.9 

12.2 

7.7 

5.8 

6.4 

10.4 

7.6 

• 0 

1.2 

76.3 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

13.2 

19.3 

15.9 

9.8 

8.3 

8.7 

13.7 

9.5 

.0 

1.6 

100.0 
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PERIOD-'  (PRIMARY)  1908-1971 
(OVER-ALL)  1853-1971 


JANUARY 


i 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
TABLE  10  32. 6N  16. 6W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  ( FEET, NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

6°0 

1000 

2000 

35OO 

5000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3999 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00603 

.0 

.0 

1.0 

8.7 

13.5 

7.7 

4.8 

1.0 

.0 

.0 

36.5 

63.5 

104 

06609 

.0 

.0 

.8 

11.7 

16.7 

5.8 

.8 

1.7 

.0 

.0 

37.5 

62.5 

120 

12615 

.7 

.0 

2.2 

8.6 

17.3 

15.8 

8.6 

1.4 

.0 

.7 

55.4 

44.6 

139 

1 8621 

.0 

.0 

.8 

10.8 

14.6 

13.1 

4.6 

1.5 

.0 

.0 

46.2 

53.8 

* 130 

TOT 

1 

0 

6 

49 

77 

54 

24 

7 

0 

? 

220 

273 

493 

PC  T 

.2 

.0 

1.2 

9.9 

15.6 

11.0 

4.9 

1.4 

.0 

.4 

44.6 

55.4 

100.0 

table  11 

TABLE  12  - 

CUMULATIVE* PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  ( NM ) AND/OR 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSfl  Y 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

(FEET, 

NH  >4/8) 

, BY  hour 

HOUR 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT, 

ORS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00603 

.0 

.0 

.0 

1.9 

20.1 

78.0 

209 

00603 

.0 

1.0 

12.5 

26.0 

61.5 

96 

06609 

.6 

.0 

.3 

2.9 

21  .3 

74.8 

314 

06609 

.0 

.9 

14.0 

25.4 

60.5 

114 

12C 15 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1 ® * 4 

79.9 

239 

12C  1.5 

.7 

3.0 

12.6 

45.2 

42.2 

135 

10621 

.3 

.0 

.6 

1.2 

24.3 

73.5 

321 

18621 

.0 

.8 

13.8 

34.1 

52.0 

123 

TOT 

3 

0 

3 

21 

231 

025 

1083 

TOT 

1 

7 

62 

157 

249 

468 

pct 

.3 

.0 

.3 

1.9 

21.3 

76.2 

100.0 

PCT 

.2 

1.5 

13.2 

33.5 

53.2 

100.0 

TABLE  13 

• PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  AY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

00-89 

■o 

0 

1 

0 

0 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.6 

• n 

.0 

4 

• 8 

65/69 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3.2 

7.6 

9.4 

6.0 

136 

27.1 

60/64 

.0 

.0 

.4 

3.2 

15.2 

22.0 

10. 8 

6.0 

328 

65.5 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.0 

2.0 

l . A 

.0 

31 

6.2 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

2 

.4 

total 

0 

0 

2 

25 

97 

162 

150 

65 

501 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.4 

5.0 

19.4 

32.3 

29.9 

13.0 

J 


table  is 


MEANS, 

extremes 

AND 

PERCENTILES 

QF  TEMP 

(DEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M jN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

66 

67 

66 

62 

57 

54 

52 

61.0 

325 

06609 

70 

67 

65 

62 

50 

55 

53 

61.6 

544 

12  615 

73 

70 

68 

64 

59 

55 

54 

63.9 

351 

10621 

70 

69 

67 

63 

59 

55 

53 

62.0 

596 

TOT 

73 

69 

67 

62 

58 

55 

52 

62.5 

1816 

TABLE  14 

percent  FREQUENCY  qf  wind  DIRECTION  by  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SH 

w 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.3 

1.1 

3.4 

3.2 

5.0 

5.4 

5.3 

1.8 

.0 

.4 

10.5 

14.2 

10.2 

5.2 

4.7 

4.4 

8.8 

5.7 

.0 

1.8 

1.1 

2.0 

.7 

* 

.2 

« 

.7 

1.3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*2 

13.3 

17.3 

14.4 

8.5 

9.9 

10.1 

15.0 

9.1 

.0 

2.4 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humioity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

.0 

2.8 

14.0 

25.2 

39.3 

18.7 

80 

107 

06609 

.0 

3.5 

16.8 

39.2 

29.4 

11.2 

78 

143 

12615 

.0 

9.0 

20.1 

34.3 

24.6 

11.9 

75 

134 

18621 

.0 

5.5 

26. 8 

29.1 

28.3 

10.2 

76 

127 

TOT 

0 

27 

100 

166 

153 

65 

77 

511 
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JANUARY 


PER  100 ! (PRIMARY)  1908-1971  AREA  0002  MADEIRA  ISlANOS 

(OVER-ALL)  1855-1971  TABLE  17  32. 6N  16. 6W 

PC T FREQ  OF  A1P  TEMRERATURF  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR. SEA 

9 3 

57 

61 

65 

69 

73 

TOT 

W 

WO 

TMP  OIF 

96 

60 

6A 

68 

72 

76 

FOG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

2 

.0 

.3 

6 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

3 

.0 

.5 

5 

.0 

.0 

.5 

.3 

.5 

.0 

8 

.0 

1.3 

A 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.5 

.2 

12 

.0 

2.0 

3 

.0 

.0 

.7 

1.8 

.3 

.0 

17 

.0 

2.8 

2 

• 0 

.0 

1.1 

A. 9 

.2 

.0 

38 

.0 

6.2 

1 

.0 

.5 

2.8 

5.3 

.2 

.0 

53 

.0 

8.7 

0 

.0 

.3 

7. A 

5.7 

.0 

.0 

82 

.0 

13.5 

-1 

.0 

.7 

11.0 

3.0 

.0 

.0 

89 

.2 

1 A . A 

-2 

.0 

2.0 

9.9 

1.1 

.0 

.0 

79 

.5 

12.5 

-3 

.0 

2.0 

8.0 

1.3 

.0 

.0 

69 

.0 

11.3 

-A 

.0 

2.8 

6.6 

.3 

.0 

.0 

59 

.0 

9.7 

-5 

.3 

3.3 

3.0 

.2 

.0 

.0 

A1 

.0 

6.7 

-6 

.3 

2.6 

1.3 

.2 

.0 

.0 

27 

.0 

A.  A 

-7/-B 

.8 

1.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

2.8 

-9/-10 

.3 

.8 

.7 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

1.8 

— 1 A / — 1 A 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

TOTAL 

11 

98 

330 

159 

10 

1 

609 

A 

605 

PCT 

1.8 

16.1 

5A.2 

26.1 

1.6 

.2 

100.0 

.7 

99.3 

! 


PERIOO:  (OVER-ALL)  1963-1971 


TABLE  IB 


PCT 

FREQ  OF 

W I NO 

SPFEO  (KTS) 

And  DIRECTION 

VERSUS  sea 

HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

4,8* 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21  22 

NE 

-33  3A-A7 

A8  + 

PCT 

<1 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.0 

3.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

3. A 

.5 

A. 7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

6.3 

3-A 

.0 

.9 

2.7 

.5 

.0 

.0 

A . 0 

.0 

1 . A 

2.5 

.0 

.0 

.0 

3.9 

5-6 

.0 

.A 

.8 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.6 

2.1 

.5 

.0 

.0 

3.3 

7 

.0 

.5 

.A 

1.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

,o 

.9 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

AI-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

5.2 

A. 2 

1.5 

.0 

.0 

in.9 

.5 

8.3 

8.0 

.5 

.1 

.0 

17. A 

HGT 

1-3 

A-10 

E 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

4,84 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

SE 

22-33 

3A-A7 

A8  + 

PCT 

<1 

.A 

1 . A 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.p 

.6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1-2 

.0 

3.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

a. 2 

.0 

1.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

3-A 

.0 

2.1 

2.8 

.5 

.0 

.0 

5. A 

• 0 

.5 

1.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

5-6 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1 .0 

• 0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

7 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 1 - A 8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.A 

7.7 

A. 8 

2.0 

.A 

.0 

15.3 

.6 

3.5 

3.8 

.6 

.0 

.0 

8.6 
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PfcAIOO:  (OVER-All) 


TABlF  U IC3NT) 


AKEA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. on 


PCT  FREO  OF  *!ND  SPEED  <KTS)  AND  DIRtCT ION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  l FT ) 


11-21  22-33  34-47 


*-10  11-21  22-33  34- 

1.0  .5  .0 

1.8  1.9  .0 

.3  1.9  .5 

.9  3.3  l.S 


11-21  22-33 

.0  .0 


11-21  22-33  34-47 

.9  .0  *0 


WIND 

SPEFD 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-in 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

3.9 

8.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

12.6 

1-2 

1.0 

19.6 

5.0 

.0 

.0 

.0 

29.6 

3-4 

.5 

10. 1 

17.6 

1.5 

.0 

.0 

29.6 

5-6 

*0 

1.5 

11.6 

2.0 

.0 

.0 

19.1 

7 

.5 

1.0 

5.0 

9.0 

.0 

.0 

10.6 

8-9 

.0 

.0 

2.0 

1.5 

.0 

.0 

3.5 

10-11 

• 0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

12 

• 0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

1.9 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.0 

1.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

5.5 

40.2 

42.7 

11.1 

.5 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALU  1949-1971 


PERCENT  FREQUENCY  UF  WAVE  HFIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

1*1-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC> 

<6 

1.3 

5.9 

9.9 

9.6 

2.0 

.5 

.8 

•0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100 

HGT 

4 

6-7 

.3 

1.5 

5.1 

9.6 

5.3 

3.8 

.8 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

106 

6 

8-9 

.0 

1.0 

1.8 

3.3 

3.8 

1.8 

2.0 

• 0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

57 

7 

10- 11 

.0 

.5 

2.3 

1.3 

1.3 

2.8 

1.0 

1.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

43 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.8 

>0 

1.0 

1.0 

.8 

.5 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

8 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.8 

.8 

1.3 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

9 

INqET 

1.0 

1.5 

2.8 

3.6 

1.8 

1.5 

.5 

• 0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

5 

TOTAL 

11 

41 

93 

88 

63 

48 

?8 

9 

10 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

393 

6 

RCT 

2.8 

10.4 

23.7 

22.4 

16.0 

12.2 

7.1 

2.3 

2.5 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

100.0 
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FEBRUARY 


PERIOD?  (PRIMARY) 

1903-1971 

AREA  0002 

MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1855-1971 

table 

1 

22 •AN  16. 6W 

PERCENT 

FREQUENCY  OF 

weather 

OCCURRENCE  BY  MIND  DIRECTION 

precipitation 

TYPE 

OTHER  WEATHER 

phenomena 

MND  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

Snow 

QTHFr 

HAIL 

PCPN  AT 

Pf pn  past 

thor 

FOG 

Foe  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shwk 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUP 

ltng 

MO 

PCPN 

HAZE 

BLMG 

DUST 

SIG 

PC  Pn 

PCPN 

past  hr 

BLMG 

SNOW 

MEA 

N 

.6 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.1 

2.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

89.2 

NE 

1.1 

2.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

A.  A 

• A 

.7 

1.5 

.0 

.0 

.0 

93.1 

£ 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

.5 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

95.5 

SE 

1.9 

1.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

3.8 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

90. A 

S 

2.* 

• 0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

A. 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

92.3 

SM 

1.9 

3.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

6.1 

.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

66.5 

M 

1.7 

5.1 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

B . 9 

3.2 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

86.7 

NW 

.0 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

A. 3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

69.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TOT  PC  T 

1.1 

3.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

2.8 

.5 

.0 

.0 

.1 

.0 

90,  A 

TABLE  ? 


percent  frequency  of  heather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  Phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

1 GMT ) 

SHWR 

PCPN 

frzn 

DB  TIME 

HOUR 

LTnG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

PAST  HR 

8 L WG 

SNOW 

MEA 

00&03 

2.7 

1 . A 

1 . A 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

1 • A 

2.1 

.7 

.0 

.7 

.0 

89.7 

06C09 

2.0 

A. 5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.0 

A , 0 

.5 

1.5 

.0 

.0 

.0 

86.9 

12C15 

.9 

3.2 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A . 1 

A , 1 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

91.3 

L8G21 

.5 

A. 9 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

1.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

91.3 

TQT  PCT 

1 • A 

3.6 

.9 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

5.9 

2.7 

.5 

.9 

.0 

.1 

•c 

09.9 

TQT  OBS:  769 


TABLE  9 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  by  SPEED  AND  BY  HQUR 


WND  DIR 

0-3 

WIND  SPEED  (KNOTS) 
A- 10  11-21  22-33  3 A- 

47 

48* 

TOTAL 

N 

.5 

5.8 

5.3 

1.4 

,3 

.0 

OBS 

NE 

l.l 

8.8 

9.2 

1.5 

.4 

.0 

E 

1.3 

6.8 

A. 6 

i.o 

* 

.0 

SE 

.A 

3.5 

2. A 

.5 

.1 

.0 

S 

.5 

3.0 

1.8 

.6 

* 

• 0 

SM 

.8 

3.8 

4.  A 

1 « A 

.5 

• 

w 

.8 

3.2 

5.6 

1.7 

.8 

.2 

NW 

.7 

A. 7 

A. 8 

2.0 

.2 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 
TOT  OBS 

3. A 
19A 

790 

761 

201 

a8 

7 

2001 

TQT  PCT 

9.7 

39.5 

38.0 

10.0  2 

.A 

.3 

HOUR  (GMT) 


PCT 

FREQ 

M|AN 

$PD 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

13.2 

12.8 

12.8 

.0 

13.8 

12.7 

11. B 

.0 

14. 1 

15.5 

21. C 

12.5 

23.3 

12.5 

22.3 

21.5 

17.7 

12.5 

20.9 

21.3 

13.7 

10.5 

13-2 

25.0 

15.1 

15.4 

13.8 

A. 2 

11.6 

13.4 

7.C 

U.4 

6.5 

.0 

A. 5 

7.8 

8.8 

.0 

8.2 

6.6 

6.0 

11.1 

6.3 

25.0 

A. 3 

6.8 

5.7 

12.5 

6.5 

6.2 

10.9 

La. 2 

10. A 

12.5 

11.3 

6.3 

13.3 

25.0 

11.2 

8.7 

12.3 

16.1 

13.0 

12.5 

13.1 

B . 3 

14. 7 

29.2 

12.8 

8.3 

12.5 

13.7 

11.9 

12.5 

12.3 

14. 2 

10.5 

16.7 

11.7 

16.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.  A 

.0 

2.5 

.0 

3. A 

5.0 

3.7 

.0 

2.9 

3.7 

12.5 

357 

6 

384 

222 

401 

12 

375 

242 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEe" 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7.16 

l7-27 

28-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0«S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.3 

6.1 

3.0 

.7 

.1 

13.2 

12.8 

12.5 

13.4 

11.4 

14.6 

N£ 

A . 1 

11.3 

4.5 

1.0 

.1 

21.0 

12.5 

23.1 

22.0 

17.6 

21.1 

E 

4.0 

7.6 

1.9 

.2 

* 

13.7 

10.5 

13.5 

15.2 

13.6 

12.3 

SE 

1.8 

3.8 

1.2 

.2 

.0 

7.0 

11.4 

6.4 

5.7 

8.5 

7.6 

S 

2.2 

2. A 

1.0 

.4 

.0 

6.0 

11.1 

6.7 

5.2 

5.9 

6.4 

SM 

2.6 

4.2 

3.0 

.9 

.1 

10.9 

14.2 

10.4 

10.2 

13.6 

10.2 

W 

2.1 

4.9 

3.7 

1.1 

.5 

12.3 

16.1 

13.0 

11.3 

15.1 

11.0 

NM 

2.6 

5.7 

3.3 

.7 

.1 

12.5 

13.7 

11.9 

13.0 

10.7 

13.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.4 

3.4 

.0 

2.5 

4.0 

3.6 

3.2 

TOT  OBS 

522 

925 

431 

104 

19 

2001 

12.5 

365 

606 

413 

617 

TOT  PCT 

26.1 

46.2 

21.5 

5.2 

.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PAGE  00*' 
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FEBRUARY 

PERIOD:  (PRIMARY)  1903-1971  AREA  0002  *ADE I RA  I STANDS 

(UVER»AL(.i  1855-1971  TABLE  4 32.6N 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  KIND  SPEED  BY  HUUR  (GMT) 


HOUR 

calm 

1-3 

9-10 

KINO 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

39-97 

98* 

M£Al. 

PCT 
f REQ 

TOTAL 

OBS 

00G03 

2.5 

6.0 

91.9 

90.3 

6.3 

2.7 

.3 

12.0 

100.0 

365 

06E09 

9.0 

7.9 

39.9 

39.8 

10.9 

2.6 

.3 

12.1 

100.0 

606 

12  l 1 5 

3.6 

9.6 

38.5 

37.5 

12.8 

2.7 

.2 

13.3 

100.0 

913 

1 8t2 1 

3.2 

6.0 

38.2 

90.2 

10.0 

1.8 

.5 

12.6 

100.0 

617 

TOT 

68 

126 

7 *0 

761 

201 

98 

7 

12.5 

2001 

PCT 

3.9 

6.3 

39.5 

38.0 

10.0 

2.9 

.3 

100.0 

table  5 


table  6 


PC  T FREO  OF  TOTAL  CLOOO  AMOUNT  <ETGhThS, 
BY  KIND  0 1 REC T IQN 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  cft/Nh  >4/8) 

AND  OCCURRENCE  Of  NH  <5/8  BY  KINO  DIRECT IQN 


MEAN 


KND  DIR 

0-2 

3-9 

5-7 

8 L 
OBSCO 

total 

□ BS 

CLOUG 

COVER 

N 

l.B 

2.8 

3.9 

2.3 

5.0 

NE 

9.2 

2.6 

6.1 

2.6 

9.6 

E 

2.7 

2.2 

9.2 

2.0 

*.7 

5£ 

1.0 

1.2 

2.7 

1.9 

5.9 

S 

.7 

1.9 

2.6 

1.7 

5.9 

SK 

2.7 

3.1 

7.9 

3.7 

5.1 

N 

3.2 

9.2 

7.0 

9.1 

5.1 

NK 

3 . B 

3.2 

5.9 

.5 

9.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.9 

.9 

.2 

5.1 

TOT  OBS 

99 

103 

199 

93 

989 

9.9 

TOT  PCT 

20.2 

21.1 

39.7 

19.0 

100.0 

000  150  300  600  1000  2000  3500  5000 

1*9  299  599  999  1999  3*99  9999  6999 

.0  .0  .2  .6  1.5  1.5  .5  .0 

.0  .0  .0  .9  2.1  1.8  .9  .2 

.0  .0  .0  .9  1.0  1.9  1.0  .2 

.0  .0  .0  1.0  .9  .2  1.5  .0 

.0  .0  .0  .6  .7  .5  .B  .1 

.2  .0  .0  1.5  1.8  1.9  .8  .1 

.0  .0  .0  2.9  2.6  1.7  .8  .0 

.0  .0  .2  .9  2.0  1.0  .5  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .9  .2  -0  .0 

1 0 2 90  62  50  39  3 

.2  .0  .9  8.2  12.7  10.2  7.0  .6 


6500  8000*  NH  <5/8  TOTAL 
7999  ANY  HGT  OBS 

.6  .0  5.9 

.0  .0  9.5 

.0  .0  7.1 

.2  .2  3.3 

.2  .2  3.3 

.1  .6  10.5 

.2  .0  10.7 

.2  .0  6.0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .6 

7 5 285  989 

1.9  1.0  58.3  100.0 


TABLE  7 

cumulative  pct  freq  or  simultanpqus  occurrence 

Of  CEILING  HEIGHT  (NH  >9/8)  AND  VSBY  <NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

a OR 

• OR 

• OR 

* OR 

a nR 

. OR 

a OR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/9 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.8 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

• OR  >5000 

2.2 

2.9 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

• OR  >3500 

B.6 

9.8 

10. 0 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

• OR  >2000 

15.5 

19.2 

19.8 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

■ Or  >1000 

25.7 

31.8 

32.7 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

• OR  >600 

31.2 

39.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

41.0 

41.0 

- OR  >300 

31.9 

39.8 

90.  B 

91.9 

91.9 

91.9 

41.4 

41.4 

> OR  >150 

31.9 

39.8 

90.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.4 

41.4 

- OR  > 0 

31.9 

39.8 

90.8 

91.9 

91.9 

91.9 

41.6 

41.6 

TOTAL 

159 

195 

200 

203 

203 

203 

204 

204 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSl  990  PCT  FREQ  NH  <5/8!  58.9 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  f REQ  Of  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAl 

012395678  OBSCO  OBS 
6.7  10.1  15.2  13.1  12.9  9.9  9.2  8.8  !*.*  .2  539 


'AGE  087 


PERIOOi  ( primary ) i903-i97i 

IOV2R-AlL»  1055-1971 


AMI  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6» 


PERCENT  ME0  OF  mInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  mitm  varying  values  op  visibility 


VS»V 

N 

NE 

E 

SP 

S 

Stf 

M 

NN 

VAR 

CAIN 

pct 

(NN) 

PCP 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

<1/2 

NO  PtP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

.0 

.3 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 3 

TOT  A 

.0 

.« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• A 

PCP 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• A 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

. A 

20 

NO  *CP 

.0 

.0 

.2 

.7 

.2 

• A 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.2 

TOT  A 

.0 

.0 

.7 

.2 

.2 

• A 

.6 

.1 

.0 

.0 

1.6 

PCP 

.6 

.6 

.1 

.1 

.2 

.1 

.5 

.4 

.0 

.0 

2.9 

5<10 

NO  PCP 

2.9 

6.9 

4.4 

2. A 

1.3 

2.6 

A. 3 

A.O 

.0 

.3 

20.0 

TOT  A 

3.5 

7.1 

4.7 

2.6 

1.5 

2.B 

4.  B 

A. A 

.0 

.3 

31.7 

PCP 

.2 

.1 

.0 

.1 

.0 

.5 

.3 

.2 

.0 

.0 

1 . A 

10* 

nO  PCP 

7.3 

11. 0 

0.6 

A.l 

3.9 

10.4 

10. 0 

B.l 

.0 

.0 

64.3 

TOT  A 

7.4 

11. 1 

1.6 

A. 9 

3.9 

10.9 

10. A 

0.3 

• 0 

.0 

65.6 

TOT  OBS 

tqt  pct 

11.0 

IB. 6 

19.5 

7.1 

5.7 

IA.I 

16.0 

12.7 

.0 

1.1 

100.0 

PERCENT  FRIO  OF  wlNO  DIRECTION  VS  HINO  SPEED 
NJTN  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


SPo 

N 

NE 

E 

SI 

S 

SM 

W 

NN 

VAR 

CALM 

PCT 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

11*21 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

22 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 1 

TOT  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4-10 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  A 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4—10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.3 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

tot  % 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4-10 

• 0 

.1 

.1 

.1 

6 

.0 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.0 

.2 

.2 

.3 

.1 

.3 

.0 

.0 

1.1 

22* 

.0 

• 0 

• 

.2 

.2 

.6 

.1 

.0 

1.3 

TOt  a 

.0 

.3 

.3 

.5 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

2.B 

0-3 

.1 

.3 

.3 

.2 

6 

.1 

•1 

.0 

• 3 

1.6 

4-10 

1.2 

2.2 

2.2 

1.0 

.6 

• 4 

.6 

i.T 

.0 

9.9 

11-21 

1.6 

3.5 

1.6 

.9 

1.7 

1.9 

1.3 

.0 

13.3 

22* 

.5 

• 2 

• 0 

.4 

.0 

.0 

.3 

.0 

3.2 

TOT  * 

3.4 

6.2 

A.l 

2*2 

2.1 

3.0 

3.5 

3. A 

.0 

.3 

25. 0 

0-3 

.3 

.9 

.9 

.3 

.3 

• 6 

.0 

.0 

1.2 

5.5 

4-10 

4.9 

5. A 

5.0 

2*2 

2.3 

3.5 

2.6 

3.3 

.0 

29.3 

11-21 

3.0 

5.9 

3.6 

1.7 

1.2 

4.0 

4.2 

3.2 

• 0 

26.9 

22* 

.9 

.0 

.6 

.4 

.9 

l.A 

1.1 

.0 

6.5 

TOt  t 

9.0 

13.0 

10.2 

4.5 

4.2 

0.0 

0.0 

B.A 

.0 

1.2 

60.1 

TOT  o* S 

TOT  PCT 

12.5 

19.7 

14. 7 

7.1 

6.B 

12.5 

13.3 

11.9 

.0 

1.5 

100.0 

r 
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TABLE  10 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  ( F E E T * NM  >*/S>  AND 

occurrence  OF  NH  <9/B  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

190 

300 

600 

1000 

2000 

3900 

9000 

69OO 

6000* 

total 

NH  <9/8 

total 

(GMT  ) 

16* 

299 

999 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00(03 

.0 

.0 

1.0 

2.9 

11.7 

6.7 

6.9 

1.9 

1.0 

1.0 

33.0 

67.0 

103 

06109 

1.0 

.0 

1.0 

6.7 

U.6 

7.6 

1.9 

1.0 

1.9 

.0 

37.9 

62.1 

103 

12(19 

.0 

.0 

.0 

6.1 

12.8 

10.9 

9.3 

.6 

1.2 

• 6 

63.0 

97.0 

172 

16(21 

.0 

.0 

.0 

10.0 

10.7 

10.7 

a. 6 

.0 

1.6 

2.1 

63.6 

96.6 

160 

TOT 

1 

0 

2 

60 

66 

50 

39 

6 

7 

9 

206 

310 

516 

PCT 

.2 

.0 

.6 

7.7 

12.6 

9.7 

6.8 

.6 

1.6 

1.0 

60.2 

99.8 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VS§Y  (NM)  § Y rtOu« 


cumulative  PCI  FREQ  OF  ranges  OF  VSBY  (NM)  and/or 
CEIllNG  HGT  ( FEET/NH  >*/B)/8Y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

9<10 

10» 

total 

UBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <9/8 

and  5* 

TOTAL 

Q6S 

00(03 

.6 

.0 

3.6 

28.3 

67.6 

233 

00(03 

.0 

1.1 

6.9 

29.0 

66.5 

93 

06C09 

.3 

.6 

3.3 

3«.0 

6o*6 

331 

06C0* 

1.0 

2.1 

12.5 

27.1 

60.6 

96 

12(15 

.0 

.3 

1.6 

27*3 

7o.6 

286 

12(15 

.0 

.0 

9.6 

35.6 

56.6 

163 

16C21 

• 0 

.9 

3.0 

26.3 

Tl.3 

338 

18(21 

.0 

.0 

11.6 

32.6 

95.6 

138 

TOT 

2 

5 

6 

33 

362 

800 

1188 

TOT 

1 

3 

50 

156 

286 

690 

PCT 

.2 

.9 

2.8 

28.8 

67.3 

100.0 

PCT 

.2 

.6 

10.2 

31.6 

56.0 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

60-69 

90-5* 

60-69 

70-79 

80-89 

o 

0 

1 

o 

e 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

70/76 

• 0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.6 

.0 

.0 

8 

1.6 

65/69 

.0 

.0 

.2 

.8 

1.2 

5.6 

7.R 

2.6 

91 

18.3 

60/66 

.0 

.0 

.0 

5.6 

15.3 

21.9 

18.3 

5.0 

329 

66.1 

95/59 

.0 

.0 

.2 

.6 

6.0 

3.8 

3.8 

1.* 

69 

13.9 

90/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1 

.2 

total 

0 

0 

2 

39 

106 

159 

169 

65 

608 

100*0 

PCT 

.0 

.0 

.6 

7.8 

20.9 

31.9 

2*.9 

9.0 

TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  QF  HIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NN 

VAR 

CALM 

.1 

.6 

.3 

.0 

.0 

.6 

.3 

.2 

.0 

.0 

.6 

2.5 

1.3 

1.9 

1.9 

6.7 

3.5 

.3 

.0 

.0 

6.5 

12.2 

7.2 

6.5 

6.7 

6.6 

11.3 

10.0 

.0 

.8 

3.2 

6.8 

1.2 

• 2 

.2 

.6 

.5 

3.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

10.2 

19.9 

10.0 

6.5 

6.7 

16.3 

15.7 

13.7 

.0 

1.0 

table  19 


TABLE  16 


MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

of  temp 

(Deg  f)  by 

HOUR 

percent  frequency 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

l* 

MfN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-69 

o 

• 

o 

o 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

68 

66 

65 

61 

57 

55 

50 

61.0 

366 

00(03 

• 0 

6.1 

20.6 

25.5 

60.6 

9.2 

76 

96 

06(09 

73 

67 

65 

61 

57 

56 

50 

60.7 

616 

06(09 

.0 

6.9 

23. B 

30.0 

29.2 

10.0 

76 

130 

12(15 

76 

71 

69 

63 

56 

56 

56 

63.6 

606 

12(15 

.0 

12.1 

20.6 

30.6 

27.6 

9.6 

76 

157 

16(21 

76 

70 

67 

62 

56 

96 

56 

62.3 

600 

16(21 

.0 

7.0 

18.6 

61.9 

26.6 

6.2 

75 

129 

TOT 

76 

69 

67 

62 

57 

55 

50 

61.6 

1986 

TOT 

0 

61 

107 

166 

155 

65 

76 

516 

PAGE  089 
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»t*100>  (QUINARY)  1903-1971 
(OVER -AU>  l»5f-197i 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6W 


RC*  ER£Q  OF  AIR  TEMRfRATUR*  (DEC  E ) AND  TmE  OCCURRENCE  OE  EQG  (WITHOUT  RRfeC JR JTAT ION) 
VS  AIR-SEA  TEMRfcRATURE  DTEEERENCE  (DEG  E) 


AIR. SEA 

A9 

33 

37 

61 

65 

69 

73 

TOT 

W 

WO 

TMR  DIE 

32 

56 

60 

6A 

68 

72 

7o 

FOG 

EOC 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

• A 

7/8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

• A 

6 

.0 

1.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.A 

5 

• 0 

.0 

.0 

♦.0 

.1 

.6 

.0 

5 

.0 

.7 

A 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.0 

.0 

.1 

20 

.0 

2.9 

3 

• 0 

.1 

.0 

l.l 

1.6 

.6 

.0 

2A 

.1 

3.3 

2 

.0 

• 0 

.0 

2.6 

3.1 

.A 

.0 

A3 

.1 

6.0 

1 

.0 

.0 

.0 

7.1 

3.0 

.0 

.0 

71 

.3 

9.8 

0 

.0 

.0 

.3 

10.1 

3.6 

.0 

.0 

98 

• 1 

13.8 

-1 

• 0 

• 0 

1.9 

11.3 

1.0 

.3 

.0 

101 

.1 

1 A . 3 

-2 

.0 

.0 

A.  1 

9.0 

.7 

.0 

• 0 

97 

.0 

13.8 

-3 

.0 

.0 

5.1 

5.1 

. A 

.0 

.0 

75 

.0 

10.7 

-A 

.0 

.1 

6.3 

2.9 

.1 

.0 

.0 

66 

.1 

9.3 

-5 

.0 

• 1 

3.7 

i • A 

.0 

.0 

.0 

37 

.0 

5.3 

-6 

• 0 

.1 

2.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

2. A 

-7/-B 

• 0 

,3 

l.A 

1.0 

.1 

.0 

.0 

20 

• 0 

2.9 

-9/-10 

.1 

« A 

.A 

.6 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

1.6 

-11/-13 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

-1A/-16 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

TOTAL 

2 

9 

178 

376 

113 

19 

A 

701 

7 

69A 

RCT 

.3 

1.3 

25. A 

53.6 

16.1 

2.7 

.6 

100.0 

1.0 

99.0 

PCT  FREO  OF  *INO  SPEEO  (KTS)  AnO  OIRECTjQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (ET) 


HOT 

1-3 

A-lO 

11-21  22-33 

3A-A7 

a8* 

RCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

AS* 

RCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.0 

1.7 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.0 

2.5 

1.5 

.0 

.0 

• 0 

3.9 

3- A 

.0 

1.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

2.2 

2.7 

.0 

.0 

.0 

A. 9 

5-6 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.7 

7 

.0 

• 0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

1.0 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.A 

.0 

.0 

, A 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  RCT 

.0 

2.8 

A. 3 

.A 

.0 

.0 

7.5 

.0 

5.6 

5.4 

.7 

.0 

.0 

11.8 

E 

SE 

HOT 

1-3 

A-10 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

a8* 

RCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

RCT 

<1 

.0 

.5 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

1.8 

1.3 

.0 

• 0 

.0 

3.2 

.5 

1.6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-A 

.0 

1.3 

.A 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.5 

1.6 

• 0 

.0 

• 0 

2.1 

5-6 

.0 

.0 

.9 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.5 

.5 

.0 

• 0 

• 0 

1.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

• 0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.A 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A1-A8 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

.0 

3.7 

2.6 

.9 

.0 

.0 

7.1 

• 5 

2.6 

3.2 

.5 

.0 

.0 

6.7 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1971 
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TABLE  18  (CONT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


PCT 

FR£0  OF 

H I NO 

speed  (KT$) 
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(QVfR-AkU  1835-197) 


MARCH 


ARiA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
>2. AN  16.6* 


*|RCtNTAGE  FREQUENCY  QF  WIND  S*EED  BY  MQUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-5 

o 

• 

♦ 

Ml  N0 
11-21 

SREEO 

22-53 

(KNOTS) 

54-47 

4*« 

MEAN 

RCT 

FREQ 

-i 

*-  m 
oo 

00(03 

5.B 

4.5 

42.7 

38.2 

4.4 

1.3 

.0 

12.2 

100.0 

545 

06(04 

3.7 

6.1 

57.0 

34.5 

10.7 

1.2 

.0 

11.  B 

100.0 

578 

12(13 

).l 

3.6 

38.3 

41.0 

10.5 

1.5 

.0 

12.7 

100.0 

540 

18(21 

5.0 

4.0 

41.6 

38.2 

12.2 

1.1 

.0 

12.5 

100.0 

437 

TOT 

BO 

100 

•03 

7*8 

220 

23 

0 

12.5 

2018 

RCT 

4.0 

5.0 

44.4 

34.0 

10.9 

1.2 

.0 

100.0 

TARlE  5 

FCT  FREQ  OF  TOTAL  CLQUO  AMOUNT  (EIGHTH)) 

• Y W I NO  direction 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

• ( 

TOTAL 

MEAN 

CL  QUO 

000 

N 

3.1 

3.4 

6.4 

OBSCO 

3.1 

OBS 

COVER 

4.5 

144 

.0 

NE 

6.4 

2.7 

7.0 

3.4 

4.4 

.2 

E 

5.1 

1.6 

2.8 

1.2 

3.4 

• 0 

if 

.8 

1.1 

2.4 

1.3 

5.4 

.0 

S 

1.2 

1.1 

2.2 

l.B 

5.0 

.0 

SM 

2.3 

2.3 

3.5 

2.3 

4.8 

.0 

M 

3.7 

2 • • 

4.4 

2.4 

4.5 

.0 

NM 

3.6 

3.2 

4.4 

1.6 

4.1 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

CALM 

1.6 

.4 

1.2 

.7 

4.0 

.0 

TQT  OBS 

136 

106 

147 

10* 

363 

4.3 

1 

TOT  RCT 

27.7 

IB. 8 

33.0 

18.3 

100.0 

• 2 

TABLE  6 


RERCENTAOE  FREQUENCY  OF  CE1LIN0  HEIGHTS  (FT,NH  >6/«) 
ANO  OCCURRENCE  0*  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

249 

549 

499 

1999 

3499 

4949 

6499 

7449 

ANY  HGT 

OBS 

.2 

.0 

1.8 

2.8 

2.1 

.4 

.4 

.0 

.0 

10.2 

.0 

6 

1.3 

2.3 

3.6 

1.1 

.2 

• 2 

.0 

11.0 

.0 

.1 

• 3 

.8 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

6.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.8 

.3 

• 4 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.8 

.3 

.3 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.4 

.8 

1.6 

• 3 

.6 

• 1 

.0 

.2 

6.9 

.0 

.3 

1.0 

1.6 

1.0 

.7 

.3 

• 0 

.2 

8.8 

.0 

• 

• 6 

2.0 

• 4 

.8 

• 

• 0 

.4 

8.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.4 

• 2 

.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

2.8 

1 

3 

39 

76 

58 

26 

11 

1 

4 

341 

363 

.2 

.9 

6.9 

13.5 

10.3 

4.6 

2.0 

.2 

.7 

60.6 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  RCT  FREQ  of  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
of  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANO  VSBY  (NH) 


VSBY  (NH) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(F|ET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>SOVD 

>0 

• OR  >6500 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

• OR  >5000 

3.0 

3.0 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

■ OR  >3500 

6.3 

7.2 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

• OR  >2000 

13.7 

l*.3 

17.6 

17.8 

IT. 8 

17.8 

17.8 

17.8 

• Or  >1000 

24.4 

24.7 

31.3 

31.3 

31.3 

31.5 

31.3 

31.5 

• OR  >600 

29.3 

33.4 

37.4 

37.8 

37.8 

38.1 

38.1 

38.1 

• OR  >300 

30.1 

36.9 

38.5 

38.8 

38.8 

34.2 

34.2 

39.1 

• OR  >150 

30.2 

37.1 

38.7 

34.0 

39.0 

34.4 

34.4 

39.4 

• OR  > 0 

30.2 

37.1 

38.7 

39.0 

39.0 

39.4 

39.4 

39.4 

TOTAL 

172 

211 

220 

222 

222 

224 

224 

224 

TQTaL  NUMBER  OF  DBS i 56*  RCT  F*EQ  NH  <5/8 « 40.6 


TABLE  7A 

RRRCENTAGE  FREQ  QF  LON  CLOUOS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

012545678  OBSCD  OBS 
12.4  12.6  12.1  11 *B  10.1  10.1  4.4  4.B  14.5  .2  60S 


RAGE  045 


PCftlOO:  (PRIMARY)  1910-1973 
(OV|R-ALL>  1855-1973 


MARCH 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6M 


PERCENT  PReO  OP  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OP 
precipitation  witm  varying  values  op  visiiilitv 


VSBV 

N 

NE 

E 

SP 

S 

sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• l 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  ft 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

.0 

.2 

.1 

,3 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TOT  ft 

.0 

.2 

.1 

.4 

.1 

*1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

L<2 

NO  PCP 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.5 

TOT  ft 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2<3 

NL  PCP 

.3 

.3 

.0 

.2 

.2 

• 1 

.1 

• 

.0 

.0 

1.1 

TOT  ft 

.3 

.3 

.0 

• 2 

.3 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

1.5 

PCP 

1.4 

.7 

.6 

.4 

.1 

.a 

.8 

.9 

.0 

.0 

5.8 

5<10 

NO  PCP 

4.3 

5.7 

2.3 

1.7 

.9 

2.1 

4.2 

3.8 

.0 

.6 

25.6 

TOT  ft 

5.7 

6.5 

2.9 

2.2 

1.0 

2.9 

5.0 

4.7 

.0 

.6 

31.4 

PCP 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

104 

NO  PCP 

12.3 

12.9 

5.5 

3.5 

4.0 

6.9 

8.6 

8.4 

.0 

2.6 

64.6 

TOT  ft 

12.5 

13.2 

5.5 

3.5 

4.0 

7.2 

8.6 

8.4 

.0 

2.6 

65.3 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

IB. 7 

20.4 

8,3 

6.2 

5.4 

10.7 

13. • 

13.1 

.0 

3.3 

100.0 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  MIND  SPEED 
with  VARYING  VALUES  op  VISIBILITY 


VJftY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTj 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

a 

11-21 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  ft 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

1/2<1 

4-10 

.0 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.6 

11-21 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

a 

22« 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  ft 

.0 

.2 

.1 

.3 

• 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

a 

1<2 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

• i 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

22* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  ft 

.1 

• 2 

.0 

.0 

.0 

4 

• 

• 0 

• 0 

.1 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

a 

2<5 

4-10 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.1 

.2 

.1 

.1 

• 0 

.5 

11-21 

.1 

.2 

.0 

• 1 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.8 

22* 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

0 

.0 

.3 

TOT  ft 

• 2 

.3 

.0 

.1 

.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.1 

1.7 

0-3 

• 1 

.2 

.3 

.2 

.0 

.1 

• 1 

.3 

.0 

.7 

1.9 

5<  10 

4-10 

1.7 

1.6 

1.0 

.5 

.2 

.8 

1.3 

1.0 

.0 

8.0 

11-21 

2.2 

2.9 

1.0 

.8 

.5 

1.1 

1.5 

1.7 

.0 

11.8 

22* 

.5 

• 6 

.1 

.2 

.1 

.6 

1.1 

1.0 

.0 

4.1 

TOT  ft 

4.4 

5.3 

2.4 

1.7 

.8 

2.7 

4.0 

4.0 

.0 

.7 

25.9 

0-3 

•4 

.4 

.3 

.4 

• 2 

• 5 

.4 

.6 

.0 

2.7 

5.9 

10* 

4-10 

5.9 

5.9 

2.9 

1.6 

2.4 

2.9 

3.8 

4.4 

.0 

29.8 

11-21 

5.1 

7.7 

2.7 

1.4 

1.0 

2.7 

4.0 

4.2 

.0 

28.9 

22* 

1.2 

.9 

• 3 

• 1 

.2 

1.0 

1.2 

1.3 

.0 

6.4 

TOt  ft 

12.7 

15.0 

6.3 

3.5 

3.8 

7.0 

9.3 

10.7 

.0 

2.7 

71.0 

TOT  o*S 
TOT  RCT 

17.5 

20.9 

8.7 

5.6 

4.9 

10.4 

13.6 

14.8 

• 0 

3.6 

100.0 

I 


march 


PERIOD:  (PRIMARY)  1910-1973 
(OV|t-ALU  1*35-1973 


TABLE  10 


AREA  0002  MAOErRR  ISLANDS 
32. 6N  16. 6M 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  (FeeT.NH  >*/R>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HQUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3)00 

5000 

6}00 

B 000 ♦ 

TOTAL 

HH  <3/9 

total 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

AMY  HOT 

OBS 

00601 

.0 

.0 

.0 

T.l 

15. T 

9.3 

2.9 

2.2 

.7 

2.4 

39.3 

60.7 

1*0 

06609 

.* 

.* 

.8 

12.3 

11.9 

9.0 

9.9 

*.l 

.0 

.8 

*7.5 

52.5 

122 

12615 

.0 

.0 

l.B 

9.7 

U.B 

10.7 

9.1 

.6 

.0 

1.2 

37.9 

62.1 

169 

1*621 

• 0 

.0 

1.3 

3.9 

9.7 

11.6 

l.< 

1.9 

.0 

• 0 

3**2 

65.  B 

155 

TOT 

1 

1 

6 

19 

79 

60 

26 

12 

1 

5 

230 

356 

5*6 

PCT 

.2 

.2 

1.0 

6.7 

13.3 

10.2 

9.* 

2.0* 

• 2 

.9 

39.2 

60.8 

100.0 

TABLE  U 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSbY 

(NM) 

BY  hOuR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

1<U 

TOTAL 

(GMT) 

OBS 

00603 

.0 

.7 

.0 

2.6 

20 .2 

76.9 

26T 

06609 

.3 

1.2 

.9 

1.8 

29.0 

66.9 

33* 

12625 

.3 

.3 

1.0 

2.1 

29** 

7i.B 

291 

1*621 

.0 

1.1 

.0 

1.1 

29.3 

68.6 

376 

TOT 

2 

11 

6 

23 

333 

897 

1272 

PCT 

.2 

.9 

.5 

1.8 

26.2 

70.5 

100.0 

TABLE  U 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  UF  RANGES  UF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/$>, BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/* 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5* 

0*S 

00603 

.0 

.0 

9.* 

30.* 

60.1 

13* 

06609 

.0 

2.7 

17.0 

30.* 

52.7 

112 

12615 

.0 

2.9 

9.0 

29.5 

61.* 

166 

1*621 

.0 

1.3 

5.9 

29.9 

65.4 

153 

TOT 

0 

9 

56 

169 

3** 

569 

PCT 

.0 

1.6 

9.* 

29.7 

60.5 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  QP  RELATIVE  HUMIOlTY  BY  TEhP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

*0-*9 

50-5’ 

60-69 

70-79 

©• 

i 

o 

m. 

0 
© 

1 

o 

o- 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

70/7* 

.0 

.0 

.0 

.* 

.5 

l.l 

.2 

.2 

13 

2.3 

65/69 

.0 

• 0 

.* 

1.1 

3.1 

6.* 

9.2 

9.3 

13* 

29.9 

60/6* 

.0 

.0 

.2 

2.9 

12.  a 

1*.* 

19.3 

7.7 

391 

61.9 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.9 

*.i 

3.* 

2.3 

.5 

63 

11.9 

TOTAL 

0 

0 

3 

29 

n* 

165 

173 

71 

535 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.5 

5.2 

20.5 

29.7 

31.2 

12.8 

TA3LE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

.5 

• 2 

.9 

.9 

.2 

.9 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.9 

3.5 

2.7 

2.5 

1.6 

4.9 

5.9 

l.B 

.0 

1.1 

11.9 

13.9 

3.7 

3.1 

3.9 

6.9 

9.7 

8.0 

.0 

2.9 

2.9 

3.2 

1.2 

.1 

.1 

.0 

.6 

2.6 

.0 

.5 

16.6 

20.9 

7.9 

6.0 

5.3 

11.2 

19.9 

12.7 

.0 

9.5 

TABLE  15 


TABLE  16 


MEANSjEXTReMES  ANO  PERCENTILES  of  temp  cOEG  F)  by  hour 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

o 

0 

1 

o 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

72 

67 

65 

61 

57 

53 

59 

61.1 

39* 

00603 

.0 

5.* 

15.* 

28.5 

33.1 

17.7 

79 

130 

06609 

70 

66 

69 

61 

57 

55 

51 

6 0.9 

365 

06609 

.0 

2.2 

19.* 

27.6 

37.3 

13.* 

79 

13* 

12615 

75 

73 

69 

63 

59 

56 

50 

6*.7 

377 

12615 

.0 

1.3 

28.0 

30.6 

2*. 2 

8.9 

7* 

157 

1*621 

7* 

71 

6* 

63 

58 

37 

36 

63.0 

6*2 

t*C21 

.0 

6.8 

20.9 

31. B 

29.7 

10. * 

76 

1** 

TOT 

75 

70 

67 

62 

57 

53 

50 

62.1 

1978 

TOT 

0 

33 

121 

169 

175 

71 

77 

369 

PAGE  09$ 


mm 


P|RIOO«  IMIWM)  1910-197J 
(OVER-ALL)  1*55-1973 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  10. 6N 


*CT  FREQ  QF  AIR  TIHRfRATURf  (DEC  F > AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOC  (MITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  aia-sea  temperature  DIFFERENCE  (DEC  F> 


AIR. SEA  *9 

TMP  OIF  52 


53  57  01  05  09 

50  00  04  0*  72 


0 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.5 

.0 

12 

.0 

1.6 

5 

• 0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

.9 

• 0 

1* 

.0 

2.3 

4 

.0 

.0 

.1 

.5 

1.0 

.4 

.0 

16 

.0 

2.1 

3 

• 0 

• 0 

.0 

1.2 

3.0 

.5 

.0 

42 

.3 

5.2 

2 

.0 

.0 

.3 

2.0 

3.0 

.3 

.0 

53 

.3 

6.6 

1 

.0 

.0 

.0 

5.1 

3.0 

.4 

.0 

70 

.5 

0.5 

0 

• 0 

.0 

.9 

13.0 

3.1 

.0 

.0 

131 

• 3 

10. 7 

-1 

.0 

.0 

1.* 

10.2 

1.7 

.0 

.0 

106 

.0 

13.7 

-2 

.0 

.1 

4.1 

*.7 

1.0 

.0 

.0 

10* 

.3 

13.7 

-3 

• 0 

• 1 

5.4 

6.5 

.3 

.0 

.0 

95 

• 1 

12.2 

-4 

• 0 

.1 

3.4 

2.0 

.3 

.0 

.0 

49 

.1 

6.2 

-5 

.0 

• 4 

2.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

2* 

.1 

3.5 

-0 

• 0 

.4 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

2.2 

-7/-B 

• 0 

.3 

1.3 

.5 

.0 

.0 

• 0 

16 

.0 

2.1 

-9/-10 

• 0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.3 

11/-13 

• 1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.3 

total 

1 

12 

162 

400 

160 

2* 

1 

772 

15 

757 

PC' 

• 1 

1.6 

21.0 

52.0 

20.7 

3.6 

.1 

100.0 

1.9 

90.1 

PCT  FREQ  OF  mINO  SPFpO  «KTS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

404 

Pc  r 

1-3 

4-10 

21-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

.3 

1.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.5 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.3 

3.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.1 

4.0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

0.1 

3-4 

.0 

1.4 

1.9 

.4 

.0 

.0 

3.7 

.0 

2.1 

5.4 

.0 

.0 

.0 

7.5 

5-6 

.0 

1.1 

3.5 

.3 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.8 

4.2 

.1 

.0 

.0 

5.1 

7 

.0 

.3 

.4 

.3 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.4 

1.1 

.9 

.0 

.0 

2.4 

0-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.4 

.6 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4R 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

7.5 

7.0  2 

.2 

.0 

* .0 

10.1 

.6 

0.6 

14.4 

1.6 

.0 

.0 

25.2 

E 

SE 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4  7 

4 «♦ 

PCT 

<1 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.0 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.4 

.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3-4 

.0 

.3 

1.7 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

1.2 

1.7 

.0 

.0 

.0 

3.0 

5-6 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.8 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

0-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

1.7 

3.7 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.4 

3.0 

3.5 

• 0 

• 0 

.0 

7.0 

’tftiooi  OVER-ALU 


TABLE  II  (COHT) 

PCT  FREQ  QF  w I NO  SPF£0  <KTS)  AnO  OlRECTfQN  VfcRSUS  S EA  HEIGHT*  (FT) 


MCT 

1-3 

4-10 

11-21 

<1 

.4 

1.0 

.0 

1-2 

.0 

2.1 

.4 

3-* 

.0 

.3 

l.l 

3-6 

.0 

.3 

.6 

7 

.0 

.0 

.4 

1-9 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

♦ 1-41 

.0 

• 0 

•0 

49-60 

.0 

• 0 

• 0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-16 

.0 

• 0 

.0 

• 7* 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

3.6 

2.3 

hct 

1-3 

4-10 

11-21 

<1 

.3 

1.0 

.0 

1-2 

.0 

1.0 

• 4 

3-4 

.0 

.7 

2.2 

3-6 

.0 

1.4 

1.3 

7 

.0 

• 3 

.0 

1-9 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

• 0 

12 

.0 

.0 

• 0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

• 7» 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 3 

4.4 

4.1 

22-33  J4-47 


11-21  22-33  34-47  PC  T 


PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48. 

PCT 

1.3 

.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

7.3 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

l.R 

.0 

1.9 

1.8 

.4 

.0 

.0 

4.1 

.9 

*0 

• 1 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.2 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.4 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.4 

.5 

4.4 

2.3 

1.0 

.4 

.0 

8.7 

NM 

Ret 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1.2 

.4 

1.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.5 

1.4 

,0 

3.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

3.3 

2.9 

.0 

.3 

1.2 

.4 

.0 

.0 

2.1 

3.2 

.0 

1.1 

3.2 

.0 

• 0 

.0 

4.4 

.3 

.0 

• 1 

.0 

1.3 

• 0 

• 0 

1.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.4 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.7 

.4 

3.7 

3.7 

2.3 

.0 

.0 

14.1 

NINO 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

6.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

13.6 

1-2 

1.1 

17.4 

6.1 

.0 

.0 

.0 

24.6 

3-4 

• 0 

17.0 

1.5 

.0 

.0 

26.9 

3-6 

• 0 

15.9 

1.9 

.0 

.0 

22.7 

7 

• 0 

2.7 

3.4 

.0 

.0 

7.2 

8-9 

• 0 

.0 

.4 

1.9 

.0 

.0 

2.3 

10-11 

• 0 

.0 

.4 

1.1 

.0 

.0 

1.5 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.4 

13-16 

• 0 

.0 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.8 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

41-48 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

874 

*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

7.2 

38.6 

43.9 

9.1 

.4 

.0 

100.0 

PERIOD!  (OVER-ALU  19*9-1*73 


PERCENT  FREQUENCY  OP  *AVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

( see » 

HGT 

<* 

1.3 

9.1 

11.0 

9.9 

1.9 

1.1 

.4 

• 0 

.2 

.2 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

127 

4 

6-7 

.0 

1.7 

6.1 

8.2 

3.4 

1.9 

1.3 

• 0 

.6 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

110 

9 

8-9 

.0 

.0 

2.3 

2.3 

3.7 

3.0 

1.7 

• 2 

1.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

78 

10-11 

.0 

.0 

.8 

1.9 

2.5 

1.1 

1.3 

• 6 

.8 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41 

§ 

12-13 

.0 

• 0 

1.9 

• 2 

1.3 

.8 

.6 

*2 

• 2 

• 0 

• 2 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

•6 

L.l 

.4 

.0 

*2 

.4 

.0 

.2 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

9 

INOET 

2.1 

1.3 

3.0 

3.4 

2.1 

.8 

1.3 

1.1 

1.3 

.0 

.2 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

79 

6 

TOTAL 

17 

38 

117 

103 

89 

43 

31 

11 

24 

1 

3 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

473 

6 

PCT 

3.6 

8.0 

24.7 

21.8 

18.0 

9.1 

6«* 

2.3 

3.1 

.2 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  0*7 


mu 


PERIOD:  ( PH  I MAR  Y ) 1904*1973  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(UVEA-ALU  1994-1973  TABU  1 32. 6N  16. 6* 

PERCENT  FREQUENCY  OR  MEAThER  OCCURRENCE  BY  MIND  DIRECTION 


precipitation  type  other  meather  phenomena 


MNO  DIR 

RAIN 

RAIN 

OREL 

FR7G 

SnOM 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FOG 

EOG  MO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

ShMr 

PC  PN 

FRIn 

OB  TINE 

HOUR 

ltng 

MO 

PCPN 

HAZE 

BLMG 

DUST 

S1G 

PCPn 

PCPN 

past  HR 

6LMG 

SNOM 

ME  A 

N 

1.3 

3.9 

.4 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

7.7 

2.9 

.4 

• 2 

• 0 

.4 

.0 

86.3 

NE 

.7 

2.6 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.9 

1.7 

.1 

.7 

.0 

1.3 

.0 

92.0 

E 

4.7 

2.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.0 

.0 

3.3 

3.8 

.0 

.0 

.0 

87.1 

SE 

11. 1 

5.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

16.7 

.0 

2.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

83.3 

S 

7.9 

• 0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

06.8 

SM 

7.2 

•0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

.6 

.0 

• 0 

.0 

2.4 

.0 

87.4 

M 

1.4 

10.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

11.4 

3.4 

.0 

3.0 

• U 

3.2 

.0 

73.0 

NM 

.0 

6.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.4 

1.6 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

.0 

87.9 

VAR 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TQT  PC T 

2.0 

4.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.4 

2.1 

.4 

1.3 

.0 

1.1 

.0 

87,9 

TOT  OBSs  701 


TABLE  2 

PERCENT  frequency  of  MEATMfR  OCCURRENCE  BY  hour 


PRECIPITATION  type  OTHER  MEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

ORZL 

frzg 

SnOM 

OTHFR 

HAIL 

pcpn  at 

pcpn  past 

Thor 

EOG 

PQG  MO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHMR 

pcpn 

ERZN 

ob  tine 

HOUR 

ltng 

MO 

pcpn 

HAZE 

BLMG  OUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

past  hr 

BLMG  SNOM 

ME  A 

,U03 

2.1 

3.4 

,7 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.2 

3.4 

.7 

,7 

.0 

1.4 

.0 

88.4 

.>t09 

3.0 

3.4 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

3.0 

1.0 

2.0 

.0 

.5 

.0 

84.2 

.3 

2.4 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.0 

.9 

.5 

1.4 

.0 

.5 

.0 

92.9 

18C21 

2.2 

7.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.5 

1.1 

.0 

1.7 

.0 

2.2 

.0 

85.5 

TQT  PC  T 

1.9 

4.6 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.3 

2.0 

.5 

1.5 

.0 

1.1 

.0 

87.6 

TQT  OBS  738 


TABLE  3 

PERCENTAGE  PRFQUENCY  OF  MlND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
MIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


MNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4,7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.0 

9.2 

11.3 

2.8 

.1 

.0 

24.4 

12.8 

26.2 

.0 

25.0 

24.6 

24.1 

55.0 

21.1 

25.6 

NE 

.8 

9.2 

11.6 

2.6 

• 

.0 

24.3 

12.9 

24.7 

.0 

23.3 

27.7 

23.6 

25.0 

24.9 

22.3 

E 

.5 

3.7 

3.1 

.4 

• 

.0 

7.6 

11.2 

6.9 

.0 

8.6 

6.7 

8.0 

15.0 

7.1 

8.1 

SE 

.3 

2.0 

.9 

• 

.0 

.0 

3.3 

0.9 

3.3 

.0 

3.6 

3.8 

3.8 

.0 

2.8 

2.4 

S 

.4 

1.8 

.7 

• 

• 

.0 

2.9 

9.0 

1.7 

.0 

3.0 

2.3 

3.2 

.0 

4.4 

2.6 

SM 

.6 

3.2 

3.1 

.8 

.1 

.0 

7.7 

12.3 

8.6 

25.0 

7.0 

7.2 

8.9 

.0 

7.6 

6.3 

M 

.9 

4.6 

4.2 

1.9 

.2 

.0 

11.4 

12.8 

9.8 

25.0 

11.5 

10.9 

11.5 

.0 

12.0 

13.1 

NM 

1.1 

6.1 

6.1 

1.6 

.3 

.0 

15.2 

12.5 

14.9 

50.0 

13.7 

14.3 

14.3 

5.0 

18.0 

15.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

3.9 

.0 

4.2 

2.6 

2.5 

.0 

2.1 

4.1 

TQT  QBS 

101 

832 

857 

203 

17 

0 

2090 

12.0 

383 

4 

401 

235 

403 

5 

308 

271 

TQT  PCT 

8.7 

39.8 

41.0 

9.7 

.8 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


mind 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

MND  01R 

0-6 

7-16 

17-2? 

28-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

08S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

4.2 

13.3 

6.4 

.5 

.0 

24.4 

12.8 

25.9 

24.8 

24.5 

23.0 

NE 

4.1 

13.0 

6.6 

.5 

.0 

24.3 

12.9 

24.5 

24.9 

23.7 

23.9 

£ 

1.7 

4.3 

1.3 

.1 

.0 

7.6 

11.2 

6.0 

7.9 

8.1 

7.5 

SE 

1.3 

1.7 

.3 

.0 

.0 

3.3 

8.9 

3.3 

3.7 

3.7 

2.6 

S 

1.2 

1.6 

.2 

.1 

* 

2.9 

9.0 

1.7 

2.0 

3.2 

3.7 

SM 

2.0 

3.7 

1.8 

.1 

.1 

7.7 

12.3 

8.7 

7.1 

8.8 

7.1 

M 

3.1 

4.9 

2.7 

.7 

4 

11.4 

12.8 

9.9 

11.3 

11.4 

12.4 

NM 

3.9 

6.9 

3.7 

.6 

.0 

15.2 

12.5 

15.2 

13.9 

14.2 

17.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

3.9 

3.6 

2.5 

2.9 

TOT  OBS 

516 

1030 

483 

57 

4 

2090 

12.0 

387 

636 

408 

659 

TOT  PCT 

24.7 

49.3 

23.1 

2.7 

.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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APRIL 


»EMOO:  l PR  1 WAR  ) 190*-19’3 

«0W|R-ALLI  103*-I97j 


TABLE  a 


APEA  0002  HAOEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  UNO  SPEED  6*  HQUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

6-10 

MlNQ 

n-21 

SPEFD 

22-33 

(PHOTS J 
36-67 

606 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

0OCO3 

3.9 

6.3 

39.9 

39.8 

9.6 

.4 

.0 

ii. e 

100.0 

387 

06C0V 

3.6 

3.2 

61.? 

>9 .6 

9.7 

.6 

.0 

li. e 

100.0 

636 

12C13 

2.3 

6.1 

36.  A 

66.6 

9.8 

.2 

.0 

U.3 

100.0 

608 

18C21 

2.9 

6.7 

6i.  y 

39. 6 

9.7 

1.6 

.0 

u.o 

100.0 

659 

TOT 

67 

116 

• 3? 

6 9 7 

203 

17 

0 

12.0 

2090 

PCT 

3.2 

3.5 

39.8 

61.0 

9.7 

.0 

.0 

100. 0 

\ 

l 


TA«lE  5 


TABLE  6 


PC T FREO  OF  Total  CLULID  AMOUNT  (EIGHTH*) 
Bt  mind  direction 


MHO  DIR 

0-2 

3-6 

5-7 

8 L 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

N 

0.3 

7.6 

11.2 

case  d 

6.3 

085 

COVER 

6.6 

NE 

6.7 

5.6 

10.0 

6.0 

6.9 

E 

1.0 

.9 

1.3 

1.1 

9.0 

SE 

.3 

.6 

.5 

.6 

5.3 

S 

• 6 

.7 

1.2 

. 2 

6.7 

SM 

.9 

1.3 

2.0 

1.3 

6.8 

M 

2.B 

3.3 

2.6 

1.1 

6.0 

NM 

6.B 

2.8 

6.9 

1,6 

6.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

• 2 

1.0 

.6 

.2 

6.6 

T0T  CBS 

123 

113 

169 

79 

6 88 

6.5 

TOT  PCT 

23.6 

23.6 

36.6 

16.2 

100.0 

percentage  frequence  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >*/bj 

and  OCCURRENCE  U?  NH  <5/0  B V MIND  OIRECT ION 


000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80006 

Nh  <5/8 

total 

269 

29  9 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

any  hgt 

OBS 

.2 

.0 

.0 

2.3 

3.5 

2.6 

1.8 

.3 

.3 

.* 

20.2 

.2 

.0 

.2 

2.3 

6.0 

3.0 

1.7 

.6 

.1 

.0 

16.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.5 

.2 

.0 

.1 

.0 

.2 

3.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.* 

.0 

.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.6 

.0 

.2 

.0 

.0 

7.5 

.1 

.0 

.2 

.6 

1.5 

1.2 

.8 

.1 

.2 

.0 

9.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

2 

0 

3 

30 

69 

38 

23 

9 

3 

3 

309 

600 

.6 

.0 

.6 

6.1 

13.9 

7.8 

*.7 

1.8 

.6 

.6 

63.3 

100. 0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FrpQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF  CEILING 

HEIGHT 

(NH  >*/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

- OR 

> nR 

• OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

. HR 

. OR 

. OR 

• OR 

( feet  j 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50YD 

>0 

OR  >6500 

1.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

OR  >5000 

2.6 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

OR  >3500 

6.5 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

OR  >2000 

12.6 

15.0 

15.2 

13.2 

15.2 

15.2 

13.2 

15.2 

OR  >1000 

26.1 

28.6 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.2 

29.2 

OR  >600 

29.0 

36.7 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.5 

35.5 

OR  >300 

30.2 

35.3 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

36.1 

36.1 

DR  >150 

30.2 

35.3 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

36.1 

36.1 

OR  > 0 

30.2 

35.5 

36.1 

36.3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.5 

TOTAL 

1*9 

175 

178 

179 

179 

179 

160 

180 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSs  693 

PCT  F*EQ  NH  <5/8*  63, 

,5 

TABLE 

7A 

percentage 

FREQ  QF 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

0 1 

2 3 

* 5 

678  OBSCD 

total 

OBS 

6.9  10.9 

19.5  1* . 3 11, 

.3  8.0 

8.8  9.0  11.3  .2 

52* 

3 

1 
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PERIOD:  (PRIMARY)  l904-iV7j 
<OVEA-ALL>  1854-1*7j 


APRIL 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


TABLE  6 


PERCENT  FAEQ  OF  MInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  mitm  varying  values  of  visibility 


V SB  Y 

N 

NF 

F 

SC 

5 

sw 

1 1 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM> 

PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.3 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  » 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 ✓ 2 < i 

NO  PCP 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

,4 

.1 

.0 

.0 

1.0 

TOT  % 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

i<2 

NO  PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.1 

TOT  » 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.6 

.2 

.0 

.0 

,0 

.0 

,1 

.2 

.0 

.0 

1.1 

TOT  % 

.t 

.4 

lo 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

lil 

• 5 

.3 

.2 

.1 

.4 

.7 

.6 

.0 

.0 

4.7 

5<10 

NO  PCP 

5.7 

7.0 

1.7 

.9 

.5 

2.0 

2.7 

3.8 

.0 

.1 

24.3 

TOT  * 

7.5 

7.5 

2.0 

1.2 

.6 

2.4 

3.4 

4.4 

.0 

.1 

29.0 

PCP 

.4 

.4 

.0 

.1 

.2 

.0 

,4 

.4 

.0 

.0 

1.9 

10* 

NO  PCP 

20.2 

20.1 

3.9 

1.3 

1.9 

3.4 

5.5 

6.4 

.0 

1.3 

66.0 

TOT  » 

20.6 

20.5 

3.9 

1.4 

2.1 

3.4 

6.0 

6.8 

• 0 

1.3 

67.8 

TOT  QbS 
TQT  PCT 

29.0 

28.7 

6.1 

2.6 

2.7 

6.0 

9.9 

13.6 

.0 

1.4 

100.0 

699 

TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  MIND  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 
MITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

spo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SA 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

<NM) 

KTS 

085 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

11-21 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

22* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

22* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.3 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.6 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

4-10 

.1 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.4 

11-21 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

,3 

.1 

.2 

.0 

.9 

22* 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.4 

TOT  * 

.4 

.3 

4 

.0 

.1 

.5 

.1 

.3 

.0 

.0 

1.7 

0-3 

.2 

.3 

• 

.1 

.2 

.1 

.1 

.2 

.0 

.3 

1.4 

5<10 

4-10 

1.7 

i.a 

.8 

.5 

.4 

1.0 

.4 

.8 

.0 

7.4 

11-21 

2.6 

2.8 

.9 

.2 

.2 

.6 

1.5 

1.6 

.0 

10.5 

22* 

.7 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.5 

.9 

.0 

3.6 

TOT  * 

5.2 

6.0 

1.8 

.8 

.8 

2.0 

2.3 

3.4 

.0 

.3 

22.8 

0-3 

.3 

.6 

.3 

• 2 

.3 

.6 

.4 

1.0 

.0 

2.8 

6.8 

10^ 

4-10 

8.2 

6.B 

2.8 

1.4 

1.5 

2.3 

3.6 

5.1 

.0 

31.8 

11-21 

8.1 

9.1 

2.3 

.6 

.5 

1.7 

2.7 

4.1 

.0 

29.2 

22* 

1.8 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.3 

.9 

1.1 

.0 

6.0 

TOT  * 

IB. 7 

18.3 

3.7 

2.2 

2.3 

4.9 

7.6 

11.9 

.0 

2.8 

73.8 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

24.5 

24.9 

7.7 

3.1 

3.2 

7.5 

10.6 

15.2 

.0 

3.3 

100.0 

1167 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1904-1973 
(OVER-ALU  1854-1973 


APRIL 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANOS 
TABLE  10  32. 6N  16. 6M 

PERCENT  FREQUENCY  OP  CEILING  MFIGhTS  (PEET.NH  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT  ) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

-.999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

08  S 

00C03 

.0 

.0 

.0 

7.8 

10.4 

6.1 

1.7 

1.7 

.0 

.0 

27.8 

72.2 

115 

06L09 

1*6 

.0 

.8 

7.1 

21.4 

6.3 

1.6 

1.6 

1.6 

• 8 

42.9 

57.1 

126 

12U5 

.0 

.0 

.6 

6.4 

10.9 

9.6 

7.1 

2.6 

.6 

.6 

38.5 

61.3 

156 

18C21 

.0 

.0 

.9 

2.7 

U.3 

7.1 

7.1 

.9 

.0 

.9 

31.0 

69.0 

113 

TOT 

2 

0 

3 

31 

69 

38 

23 

9 

3 

3 

181 

329 

510 

PCT 

.4 

.0 

.6 

6.1 

13.5 

7.5 

4.3 

1.8 

.6 

.6 

35.5 

64.3 

100.0 

TABLE  U TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  ANO/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSBY  (NM)  RY  HOUR  CEIlING  HGT  (FEET/NH  >4/8)*8Y  HQuR 


HOUR 

<GHT> 

<1/2 

1/2<1 

l<2 

2<5 

5<10 

104 

tqtal 

DBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 
AND  54 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.8 

• 6 

.4 

3.0 

20.8 

74.2 

236 

00C03 

.0 

.9 

11.1 

19.4 

69.4 

loe 

06C09 

.0 

1.2 

.0 

2.9 

26.3 

69.4 

340 

06CU9 

1.6 

2.4 

13.0 

33.3 

53.7 

123 

12C15 

.0 

• 4 

.4 

.4 

23.7 

73.3 

283 

12815 

.0 

.7 

7.3 

31.8 

60.9 

151 

18C21 

.0 

1.7 

1.4 

.6 

24.3 

71.9 

345 

187.21 

.0 

.9 

4.5 

27.9 

67.6 

111 

TOT 

2 

13 

7 

20 

29n 

872 

120* 

TOT 

2 

6 

44 

141 

308 

493 

PCT 

.2 

1.1 

.6 

1.7 

2*. I 

72.4 

100.0 

PCT 

.4 

1.2 

8.9 

28.6 

62.5 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  RY  TEmP  PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  DIRECTION  BY  T£MP 


total 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-39 

60-69 

<4 

1 

O 

r- 

Bo-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

* 

NM 

VAR 

CALM 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.8 

.8 

.8 

17 

3.4 

.5 

.5 

.4 

.1 

.4 

.5 

.3 

.9 

.0 

.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

1.4 

5.0 

8.4 

6.6 

1.6 

115 

23.0 

4.8 

5.5 

2.0 

.5 

1.2 

2.8 

3.6 

2.4 

.0 

.4 

60/64 

.0 

.0 

.0 

3.6 

15.2 

23.2 

16.6 

5.2 

319 

63.9 

19.8 

22.1 

3.0 

1.5 

.9 

2.4 

3.6 

9.3 

.0 

1.4 

35/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

3.6 

1.4 

1.6 

45 

9.0 

4.0 

2.5 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.2 

1.0 

.0 

.0 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 

0 

0 

27 

118 

1 BO 

128 

46 

499 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

5.4 

23.6 

36.1 

23.7 

9.2 

29.5 

30.6 

5.3 

2.0 

2.7 

5.8 

8.7 

13.7 

.0 

1.8 

table  15  table  16 


MEANS. EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  T£MP  (DEG  F)  RY  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

998 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00803 

70 

68 

65 

62 

58 

56 

50 

61.9 

385 

0Q603 

.0 

4.6 

14.8 

37.0 

31.5 

12.0 

78 

108 

06809 

77 

69 

66 

62 

58 

55 

51 

61.7 

629 

06809 

.0 

.8 

23.3 

41.4 

22.6 

12.0 

78 

133 

12815 

76 

74 

70 

64 

60 

58 

35 

64.7 

394 

12815 

.0 

9.8 

27.4 

31.1 

23.2 

8.3 

74 

164 

18821 

78 

72 

69 

64 

59 

58 

53 

63.9 

639 

18821 

.0 

6.3 

27.0 

35.1 

26.1 

5.4 

75 

111 

TOT 

78 

72 

68 

63 

59 

56 

50 

63.0 

2047 

TOT 

0 

29 

122 

185 

131 

49 

76 

516 
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»t*100:  (PIlINAft'l  1904-197J  LA  E A 0Q02  NADEIA4  ISLANDS 

(QV(R-ALU  ±834-19*3  TABLE  l?  12.  OH  16.6* 

RCT  FREQ  OF  AIR  TEHPfRATURf  <DEG  F)  A NO  THE  OCCURRENCE  OF  fOO  IRITNOUT  RRfcC IP I TAT  ION ) 

VS  Alfl'SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

9J 

37 

61 

63 

69 

73 

TOT 

w 

W0 

THR  OIE 

96 

60 

64 

68 

72 

76 

FOG 

FOG 

11/13 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

4 

.0 

.6 

9/10 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

3 

.0 

.4 

7/0 

• 0 

.0 

.0 

.4 

• 6 

.2 

B 

.0 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.1 

6 

.0 

.9 

> 

.0 

.0 

.6 

.9 

,7 

.0 

13 

• 0 

2.2 

A 

.0 

.0 

.6 

1.9 

1.0 

.0 

24 

.0 

3.5 

3 

*0 

.0 

.4 

2.4 

.7 

.0 

24 

.1 

3.4 

2 

*0 

.3 

.9 

3.1 

,4 

.0 

32 

.3 

A. 4 

1 

• 0 

.3 

4.6 

5.4 

.1 

.0 

71 

• 3 

10.2 

0 

.0 

.9 

B.7 

2.9 

.1 

.0 

66 

.7 

11.9 

-1 

.0 

1.3 

U.6 

2.2 

.0 

.0 

124 

.1 

18.1 

-2 

.0 

2.7 

10*9 

.9 

.1 

.0 

99 

.0 

14.6 

-3 

.1 

3.1 

7.2 

.6 

.0 

.0 

73 

.0 

11.0 

-A 

.0 

3.8 

2.9 

.1 

.0 

.0 

47 

.0 

6.9 

-5 

• 1 

2.5 

1.3 

.4 

.0 

.0 

30 

.0 

4.4 

-6 

• 1 

2.0 

.7 

.3 

.0 

.0 

13 

.0 

2.2 

-7/-I 

• 6 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1.3 

-9/-10 

.3 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.7 

-U/-13 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.3 

total 

8 

114 

370 

14B 

32 

7 

679 

11 

6o8 

PCT 

1.2 

16. B 

94.3 

21.8 

A. 7 

1.0 

100.0 

1.6 

98.4 

PERIOO:  (OVER-ALL ) 1963-1973 


TABLE  18 


PC T FREO  OF  wf NO  S PtF.D  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.7 

2.1 

.0 

.0 

.0 

*0 

2.9 

.4 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1-2 

.0 

3.5 

1.7 

.0 

.0 

.0 

7.2 

.0 

3.9 

1.4 

.0 

.0 

.0 

5.3 

3-4 

.0 

2.7 

6.6 

.9 

.0 

.0 

10.2 

.4 

3.2 

5.6 

.6 

.0 

.0 

9,0 

5-6 

.0 

.4 

3.0 

.8 

• 0 

*0 

6.2 

.0 

.4 

6.9 

.8 

.0 

.0 

8.2 

7 

.0 

.8 

2.1 

1.7 

.0 

.0 

4.7 

.0 

.0 

1.6 

2.3 

.0 

.0 

4.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

• 4 

.5 

.0 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.4 

1.2 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

11.3 

15.9 

3.7 

.0 

.0 

33.9 

.0 

9.6 

16.0 

4.3 

.0 

.0 

30.7 

E 

SE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.3 

2.1 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-6 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

• 4 

.6 

•» 

.0 

.0 

1.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

674 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

1.3 

3.7 

.3 

.0 

.0 

3.9 

.0 

• 4 

.5 

.0 

• 0 

.0 

.9 
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TABLE  IB  (CONT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. OX 


PCT  FREO  OF  *!NO  SPEEO  (RTS)  AND  OIRECTIQN  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT ) 


HOT 

1-3 

*-10 

11-21 

s 

22-33 

3*-*7 

**♦ 

PCT 

1-3 

*-io 

11-21 

5W 

22-33 

3*-*7 

*8* 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.0 

.3 

.* 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3-6 

.0 

.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

7 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.* 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.* 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.* 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* i-*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.* 

1.* 

2.0 

.8 

.0 

.0 

*.7 

HOT 

1-3 

*-10 

11-21 

w 

22-33 

3*-*7 

*«♦ 

PCT 

1-3 

♦-10 

11-21 

NM 

22-33 

3*-*7 

*8* 

PCT 

<1 

.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.0 

.* 

.* 

.0 

.0 

.0 

.B 

.* 

1.2 

1.7 

.0 

.0 

.0 

3.* 

3-* 

.0 

.* 

2.6 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.8 

3.5 

.1 

.0 

.0 

*.* 

3-6 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

1.* 

.0 

.0 

.0 

1.* 

7 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.* 

.5 

.0 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.* 

.0 

• 0 

.0 

.* 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

•c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*l-*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.8 

5.3 

.0 

.0 

.0 

7.* 

1.0 

2.8 

7.6 

.7 

.0 

.0 

12.0 

97.1 


Hi  NO 

SPEPO 

(KTS ) 

vs  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*»♦ 

PCT 

<1 

6.7 

9.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

15.9 

1-2 

• * 

11.3 

5.6 

.0 

.0 

.0 

17.5 

3-* 

.* 

7.1 

21.0 

1.6 

.0 

.0 

30.2 

3-6 

.0 

1.2 

16.7 

1.6 

.0 

.0 

19.* 

7 

• 0 

1.2 

5.6 

*.* 

.0 

.0 

11.1 

8-9 

• 0 

.0 

.8 

2.0 

.0 

.0 

2.8 

10-11 

• 0 

• 0 

.8 

1.6 

.0 

.0 

2.* 

12 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

.0 

.* 

13-16 

.0 

.* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.* 

17-19 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*l-*8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

7.3 

30.6 

50.* 

11.3 

.0 

.0 

100.0 

TOT 

DBS 


\ 


PERIOD*  (OVER-ALL)  19*9-1973 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-* 

3-6 

PERCENT 

7 

FREQUENCY 
8-9  10-11 

OP  WAVE 
12  11 

height 
-16  17. 

(FT) 
19  20 

VS  WAVE 
-22  23- 

PERIOO  (SECONDS) 
25  26-32  33-*0  *1 

-*B 

*9-60 

61-70 

71-86 

87+ 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

2.7 

6.6 

10.7 

6.8 

2.* 

.3 

1.0 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

127 

HGT 

* 

6-7 

.0 

1.2 

5.8 

8.3 

3.3 

2.7 

.2 

• 0 

.3 

.3 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

102 

6 

8-9 

.0 

.9 

1.5 

3.2 

*•* 

2.* 

2.9 

.2 

.7 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

65 

7 

10-11 

.0 

• 5 

.5 

2.2 

2.7 

2.* 

1.0 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

** 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

*0 

1.2 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1* 

8 

>13 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

7 

INoET 

1.7 

1.0 

2.7 

2.* 

2.9 

.7 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3* 

5 

TOTAL 

1« 

*0 

89 

97 

81 

38 

30 

9 

8 

2 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

♦ 12 

5 

PCT 

6.6 

9.7 

21.6 

23.3 

19.7 

9.2 

7.3 

2.2 

1.9 

.9 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  103 


*C«|00--  (PRIMARY)  1896-197J 
<0 VER-AU)  1856-197} 


i*fl  0002  MADE JRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6M 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  Or  C URRfcNCf  8*  MIND  DIRECTION 


PREC  ! P l T ATI  ON  TYP| 


OTHER  WEATHER  RhENOHENA 


WHO  DIR 

RAIN 

RAIn 

ORZL 

frig 

Snow 

OTHER 

mail 

PCPN  AT 

RfPN  FAST 

THOR 

fug 

FUG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SMWR 

RCRN 

FRZn 

OB  TINE 

HOUR 

ltng 

wu 

RCRN 

MAZE 

•LWG  DUST 

SIC 

RCRn 

rcpn 

PAST  HR 

0LWG  SNOW 

WEA 

N 

.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

. 9 

.0 

l.i 

.0 

.6 

.0 

96.0 

NE 

U) 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.6 

.0 

l.i 

.0 

.2 

.6 

96.7 

1 

.0 

7.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.1 

.0 

.0 

1.3 

.0 

6.5 

.0 

• 7.2 

SE 

7.1 

l.B 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0.9 

.0 

7.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

•3.9 

S 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

5.1 

.0 

.0 

.0 

93.2 

Sw 

.0 

l.S 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

2.1 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

93.3 

w 

.0 

3.5 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.5 

2.1 

• 0 

1.1 

.0 

.6 

.0 

92.6 

NW 

1.0 

2.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

2.2 

.0 

1.0 

• U 

.2 

.0 

91.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

6.5 

.0 

.0 

.0 

90.9 

TOT  PCT 

,1 

2.2 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.2 

l.o 

.3 

1.3 

.0 

.5 

.1 

93.5 

percent  frequency  of  weather  occurrence  »y  hour 


PRECIPITATION  TYRE 


OTHER  WEATHER  RheNONENA 


HOUR 

(GNTJ 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

PRZG 
PC  PN 

Snow 

OTHFr 

FRZrf 

RCRn 

HAIL 

Rcpn  at 
OB  TINE 

PcPn  past 
hour 

thor 

ltng 

fog 

wu 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 
past  hr 

shore 

haze 

SPRAY 
SIWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00103 

1.9 

1.9 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

3.0 

2.6 

.6 

1.3 

.0 

.0 

.6 

91.0 

06C09 

.0 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.9 

.5 

.9 

.0 

.5 

.0 

93.9 

12C15 

.5 

1.6 

.5 

.0 

.0 

«0 

.0 

2.3 

.9 

.0 

l.B 

.0 

• 0 

.0 

96.9 

19C21 

.9 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.5 

.0 

.9 

.0 

1.6 

.0 

93.6 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

. 8 

799 

2.3 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

1.1 

.3 

1.3 

.0 

.5 

.1 

93.5 

table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 


WND  DIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-*7 

6B* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

10 

21 

obs 

FREQ 

spo 

N 

1.* 

10.5 

10.6 

1.3 

.0 

.0 

23.7 

11.5 

26.2 

11.1 

23.2 

21.8 

23.0 

.0 

26.7 

26.5 

NE 

1.6 

11.6 

16.0 

3.0 

.1 

• 0 

30.2 

12.8 

31.3 

33.3 

31.1 

29.3 

30. B 

25.0 

29.6 

28.3 

E 

.7 

2.0 

1.9 

.3 

.0 

.0 

5.6 

9.9 

5.6 

11.1 

6.2 

6.7 

6.0 

.0 

5.6 

6.7 

SE 

.5 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

2.2 

7.6 

2.3 

• 0 

l.B 

2.6 

2.1 

.0 

2.1 

2.3 

S 

.6 

1.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.0 

0.2 

2.3 

.0 

2.7 

3.3 

3.7 

.0 

2.9 

1.6 

sw 

.9 

3.0 

1.9 

.6 

.0 

.0 

6.6 

10.6 

6.7 

13.9 

5.0 

7.9 

6.5 

10.8 

6.6 

5.6 

w 

1.1 

6.9 

6.0 

.9 

• 

.0 

11.0 

11.3 

10.8 

16.7 

9.1 

9.3 

12.0 

31.3 

11.2 

11.0 

NW 

1.1 

7.3 

5.5 

.6 

.0 

.0 

16.5 

10.5 

16.1 

13.9 

16.1 

15.1 

12.2 

25.0 

16.0 

15.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.0 

3.8 

.0 

2.6 

.0 

6.8 

6.0 

3.3 

.0 

3.3 

3.6 

TOT  OBS 

272 

1038 

926 

165 

6 

n 

2605 

10.9 

628 

9 

657 

285 

669 

0 

660 

321 

TOT  PCT 

11.3 

63.2 

38.5 

6.9 

.2 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

WINO 

SPEEO 

(KNOTS) 

NOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-60 

TOTAL 

PCT 

NEAN 

00 

06 

12 

18 

OKS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

6.9 

13*3 

6.9 

.3 

.0 

23.7 

11.5 

26.0 

22.6 

23.6 

26.6 

NE 

5.5 

15*9 

0.1 

.8 

.0 

30.2 

12.8 

31.6 

30.6 

30.7 

29.1 

E 

2.1 

2.6 

.9 

.1 

.0 

5.6 

9.9 

5.7 

S.6 

6.T 

6.1 

SE 

1.6 

.6 

.2 

• 

.0 

2.2 

7.6 

2.3 

2.1 

2.0 

2.2 

S 

1.5 

.9 

.3 

• 

.0 

2.8 

8.2 

2.3 

2.9 

3.6 

2.3 

SW 

2.2 

2*8 

1.3 

.1 

.0 

6.6 

10.6 

6.9 

6.1 

6,7 

6.2 

w 

3.2 

5.1 

2.5 

.1 

• 

11. 0 

11.3 

10.9 

9.2 

13.1 

11.6 

NW 

3.9 

0.3 

2.1 

.1 

.0 

16.5 

10.5 

16.1 

15.7 

12.6 

16.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.8 

3.8 

.0 

2.5 

5.3 

3.3 

3.6 

TOT  QBS 

685 

1196 

688 

37 

1 

2609 

10.9 

637 

762 

657 

769 

TOT  PCT 

28.5 

69.6 

20.3 

1.5 

6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  106 


HA  V 


*6*100*  1 PRIMARY ) 18»*-I97j 

(OVER-ALL*  18S4-197J 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANOS 
32. 6N  16,  6M 


*ERCENTAr.E  FREQUENCY  QF  MIND  SPEED  BY  HOUR  (CMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

*«10 

WIND 
11-2 1 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

3*-*7 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

DBS 

00(03 

2.3 

8.3 

*3.2 

38.* 

7.3 

.0 

.0 

11. 0 

100.0 

*37 

06(09 

3.3 

6.2 

*1.* 

38.8 

6.2 

.1 

.0 

10.7 

100.0 

7*2 

12(13 

3.3 

6.1 

**.* 

37.9 

7.9 

• * 

.0 

U*4 

100.0 

♦ 37 

18(21 

3.* 

7.2 

**.l 

38.6 

6.6 

.1 

.0 

10.8 

100.0 

769 

TOT 

91 

181 

1038 

926 

165 

* 

0 

10.9 

2*05 

PCT 

3.8 

7.3 

*3,2 

38.5 

6.9 

.2 

.0 

100.0 

PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIOHThS) 
BY  MIND  DIRECTION 

MEAN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >*/6) 
AND  OCCURRENCE  0*  NH  <5/6  BY  WlNO  DIRECTION 


WHO  DIR 

0-2 

3-* 

5-7 

6 ( 

total 

CLOUD 

000 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <3/8 

OBSCD 

QBS 

COVER 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

*999 

6*99 

7999 

any  hgt 

N 

6.3 

*.3 

9.3 

*.6 

♦ .7 

.0 

.2 

.2 

2.1 

3.3 

3.5 

1.2 

1.1 

.0 

.2 

12.9 

NE 

7.9 

5.6 

12.3 

7.2 

*.9 

.0 

.0 

.5 

1.3 

6.8 

5.* 

1.1 

.5 

.0 

.1 

17.1 

E 

1.* 

.7 

2.1 

.8 

*.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.6 

SE 

.2 

.2 

.5 

.2 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

S 

1.1 

1.1 

.3 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

sw 

1.3 

2.0 

• * 

1.1 

♦ •2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

• * 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

w 

3.1 

2.9 

5.3 

1.2 

*.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

.* 

.2 

.0 

.0 

.0 

9.3 

NW 

*.2 

2.6 

5.1 

1.6 

*.2 

.0 

.0 

.* 

.2 

1.7 

1.3 

.6 

.3 

.0 

.0 

9.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.6 

.2 

.* 

3.6 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

1.5 

TOT  06S 

12* 

95 

166 

82 

*69 

*.6 

1 

1 

3 

22 

73 

60 

17 

10 

1 

1 

278 

TQT  PCT 

26.* 

20.3 

33.6 

17.3 

100.0 

.2 

.2 

1.1 

♦ .7 

13.6 

12.6 

3.6 

2.1 

• 2 

.2 

59.3 

TABLE  7 

CUMULATIVE  *CT  FREQ  QF  SIMULTANFQUS  OCCURRENCE 


QE 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >*/8) 

AND 

VSbY  (NN) 

VS6Y  (NH) 

CEILING 

- OR 

• OR 

. OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>5OY0 

>0 

• OR  >6500 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

.* 

■ OR  >3000 

2.1 

2.3 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.S 

■ OR  >3300 

5.* 

5.6 

5.6 

3.8 

5.8 

5.6 

5.6 

5.6 

• OR  >2000 

13.* 

18.3 

18.7 

16.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

■ Or  >1000 

29.3 

33,3 

34.3 

3*.  3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

■ UR  >600 

32.6 

37.6 

36.9 

36.9 

38.9 

38.9 

36.9 

38.9 

■ OR  >300 

33.7 

38.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

• OR  >150 

33.7 

39.1 

*0.1 

*0.1 

*0.1 

*0.1 

*0.1 

*0.1 

■ OR  > 0 

33.7 

39.1 

*0.1 

*0.3 

*0.3 

4U.3 

*0.3 

♦0.3 

total 

162 

188 

193 

19* 

19* 

19* 

19* 

19* 

TOTAL  NUMBER  of  OBSt  *81 


PCT  FREQ  NH  <5/8«  59,7 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


TOTAL 

6 OBSCD  DBS 


7.7  11.9  15.8  19.8  10.1  6.1  10.3  10.3  13.6 
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(*€>100  '•  (PRlMARYl  1694-1973 
<UV|R-ALL»  1*34-1973 


VS»» 

N 

NE 

F 

SE 

$ 

sw 

M 

Ntf 

VAR 

CALH 

PCT 

INK) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PQP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.3 

.1 

,0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

TOT  X 

.3 

.1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

TOT  4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.4 

20 

NO  PtP 

.3 

.1 

,0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.9 

TOT  X 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.3 

.3 

.3 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

.3 

.6 

.3 

.0 

• 1 

.1 

.2 

.9 

.0 

.0 

1.9 

5<10 

NO  PCP 

9.0 

8.2 

1.8 

• 5 

1.3 

2.8 

3.3 

3.0 

.0 

1.0 

30.9 

TOT  * 

9.3 

a.* 

1.9 

.9 

1.4 

2.9 

3.7 

3.9 

.0 

1.0 

32.9 

PCP 

.1 

.4 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.9 

10* 

NO  P CP 

14.4 

21.0 

3.1 

1.2 

2.2 

3.1 

7.9 

9.4 

.0 

1.7 

63.9 

TOT  X 

14.4 

21.4 

*.2 

1.2 

2.2 

3.1 

a.i 

9.9 

.0 

1.7 

64.8 

707  OBS 
TQT  PCT 

24.2 

30.6 

9.0 

1.8 

3.8 

6.3 

12.2 

13.2 

.0 

2.1 

100.0 

TOTAL 

OHS 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 

with  varying  values  op  visibility 


VS8Y 

s»o 

N 

NE 

E 

5E 

S 

SM 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

INH) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 1-2 1 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.2 

.1 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

1<2 

4-10 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

11-21 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<3 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.6 

22* 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

TOT  * 

.2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.2 

.2 

.3 

.0 

.0 

1.2 

0-3 

.4 

.4 

.3 

.2 

.9 

.2 

.4 

.4 

.0 

.8 

3.6 

3<10 

4-10 

2.7 

2.4 

.6 

.1 

.2 

1.0 

1.0 

1.3 

.0 

9.3 

11-21 

3.1 

2.9 

.4 

.1 

.2 

.6 

.9 

.8 

.0 

8.9 

224 

.3 

1.2 

.1 

.0 

.1 

.1 

.3 

.2 

.0 

2.3 

TOT  * 

6.4 

6.9 

1.4 

.4 

.9 

2.0 

2.6 

2.7 

.0 

.8 

24.2 

0-3 

.7 

.8 

.2 

.4 

.1 

.3 

.8 

1.0 

.0 

1.9 

6.2 

10* 

4-10 

8.9 

10.1 

2.4 

1.2 

1.7 

1.9 

3.4 

6.3 

.0 

36.0 

11-21 

7.4 

11.2 

.8 

• 1 

.3 

.6 

2.4 

4.2 

.0 

27.1 

224 

1.3 

1.9 

.2 

.1 

.0 

.2 

.9 

.2 

.0 

4.4 

TOt  ft 

18.3 

24.0 

3.7 

l.« 

2.2 

3.0 

7.1 

11.7 

.0 

1.9 

73.7 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

29.1 

31.3 

9.1 

2.3 

3.2 

9.3 

10.2 

14.7 

.0 

2.8 

100.0 

1242 
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PERIOD ■ (PRIMARY)  1894-1973  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  10  32. 6N  16. OR 

PERCENT  FREQUENCY  Of  CHUNG  HF1GhT>  t F E E T # NH  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  Of  NH  <5/8  §y  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3300 

3000 

63OO 

§000* 

TOTAL 

NH  <3/1 

total 

(GHTI 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7y99 

ANY  HGT 

OBS 

00(03 

1.0 

.0 

1.9 

2.9 

13.3 

13.2 

3.1 

1.9 

.0 

1.0 

41.0 

39.0 

103 

06(09 

.0 

.0 

2.6 

3.2 

19.0 

14.7 

3.2 

2.6 

.9 

• 0 

50.0 

50.0 

116 

12(15 

.0 

.0 

.0 

4.0 

U.O 

12.7 

3.3 

2.0 

.0 

.0 

36.0 

64.0 

150 

11(21 

.0 

.6 

.0 

3.6 

U.5 

B.l 

1.6 

1.6 

.0 

.0 

32.3 

67.7 

124 

TOT 

1 

1 

3 

22 

73 

62 

17 

10 

l 

l 

193 

300 

493 

PCT 

.2 

• 2 

1.0 

4.4 

15.2 

12.3 

3.4 

2.0 

.2 

.2 

39.4 

60.6 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  RCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS§Y  (Nh)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS«Y  (NH)  gY  hOuR  CEILING  HGT  (FEET,NH  >4/8)/BY  HOuR 


HOUR 

(GHT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

3<10 

10* 

total 

OBS 

HOUR 

(GHT) 

<150 

<S0YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND3* 

NH  <5/8 

And  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

• 4 

.4 

2.0 

20.1 

77.2 

254 

00(03 

1.0 

3.0 

9.1 

34.3 

56.6 

99 

06(09 

.3 

.6 

.0 

1.7 

27. 3 

70.2 

363 

06(09 

.0 

2.6 

9.6 

41.7 

48.7 

113 

12(15 

.4 

• 4 

.0 

1.1 

23.6 

74.6 

284 

12(15 

.0 

.0 

4.8 

32.2 

63.0 

146 

16(21 

.0 

.5 

. 9 

.3 

24.4 

74.0 

366 

18(2 1 

.0 

.8 

6.6 

26.4 

66.9 

121 

TOT 

2 

6 

4 

15 

306 

934 

1267 

TOT 

1 

7 

35 

161 

285 

481 

PCT 

.2 

.5 

.3 

1.2 

2*. 2 

73.7 

100.0 

PCT 

.2 

1.5 

7.3 

33.3 

39.3 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUHIOITY  BY  TEmP 


Tf HP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

i • 
0 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.2 

4 

.8 

70/74 

.0 

.0 

.4 

1.0 

2.3 

2.9 

1.7 

.4 

46 

8.6 

65/69 

.0 

.0 

.2 

1.5 

8.8 

13.5 

13.2 

5.2 

242 

46.4 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.6 

10.0 

19.3 

10.6 

5.4 

219 

42.0 

35/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

• 4 

.8 

10 

1.9 

TOTAL 

0 

0 

3 

19 

112 

180 

149 

62 

521 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.6 

3.6 

21.5 

34.5 

27.0 

11.9 

TABLE  13 


MEANS# 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

of  temp 

(DEG  F)  RY 

HQUR 

HOUR 

(GHT) 

MAX 

99* 

95* 

508 

58 

is 

M JN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

71 

69 

67 

64 

60 

39 

56 

63.5 

437 

06(09 

73 

71 

68 

64 

60 

57 

56 

63.8 

739 

12(13 

76 

75 

73 

67 

63 

60 

53 

67.0 

438 

18(21 

77 

73 

71 

65 

61 

39 

55 

65.7 

735 

TOT 

77 

73 

70 

64 

61 

59 

55 

64.9 

2349 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  KINO  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NN 

VAR 

CALM 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3.2 

.4 

• 8 

.7 

.3 

.8 

.6 

.0 

1.0 

9.1 

14.1 

2.0 

1.1 

2.7 

3.0 

6.5 

4.0 

.0 

1.5 

11.2 

13.2 

1.5 

.2 

.3 

1.2 

4.7 

8.7 

.0 

1.0 

.5 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

22.1 

31.7 

4.7 

2.3 

3.7 

5.3 

12.4 

14.2 

.0 

3.6 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUHIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 
08  S 

00(03 

.0 

1.8 

12.4 

38.9 

28.3 

18.6 

80 

113 

06(09 

.0 

.7 

19.0 

32.4 

33.1 

14.8 

79 

142 

12(15 

.0 

9.6 

25.0 

35.3 

24.4 

5.0 

74 

156 

18(21 

.0 

4.0 

28.6 

34.1 

24.6 

8.7 

73 

126 

TOT 

0 

23 

116 

188 

148 

62 

77 

337 
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*1*100  •'  (PRIMARY)  (894-197)  ARIA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1194-197)  TAIL!  P 92. 6W  16. 6« 

PCT  FRfQ  07  AIR  TfcMMRATURF  (DEG  F)  ANO  7m|  OCCURRENCE  0*  *06  (MpHQUT  FR|C IMITATION) 

VS  AIR-SFA  TFhR|RATuR|  OTFPfcRENCE  (0EG  *) 


AIR. SEA 

97 

61 

69 

69 

73 

TOT 

« 

WO 

TNP  OIP 

♦0 

64 

6 8 

72 

76 

FOG 

FDQ 

11/13 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

.0 

a 

9/10 

• 0 

.0 

.1 

.3 

.6 

7 

.0 

1.0 

7/« 

• 0 

.0 

.0 

.7 

1.0 

12 

.1 

1.9 

6 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.7 

7 

.0 

1.0 

9 

• 0 

.1 

.1 

2.0 

.0 

16 

.0 

2.2 

4 

• 0 

.0 

.3 

1.4 

.0 

12 

.0 

1.7 

3 

• 0 

.6 

2.0 

2.1 

.0 

9J 

.1 

4.9 

2 

.0 

.6 

6.3 

1.9 

• 0 

60 

.1 

8.2 

1 

• 0 

2.9 

7.7 

1.9 

.0 

84 

.0 

11.7 

U 

• 0 

9.4 

10.3 

.7 

.0 

118 

.3 

16.2 

“1 

11.9 

7.B 

.4 

.0 

141 

.1 

19.6 

-2 

11.0 

2.2 

.4 

• 0 

100 

.4 

13.9 

-3 

• f 

3.9 

• 3 

.1 

.0 

91 

.0 

7.1 

-4 

1*0 

3.1 

.8 

.0 

.0 

39 

.0 

4.9 

-9 

• 4 

l.B 

.6 

.0 

.0 

20 

.0 

2.8 

-6 

.» 

.3 

.0 

.0 

10 

.0 

1.4 

-7/-B 

.6 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.7 

-9/-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

• 4 

-11/-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

TOTAL 

79 

314 

2*8 

82 

17 

716 

9 

707 

*cT 

3.9 

43.9 

38.8 

11.9 

2.4 

100.0 

1.3 

98.7 

PER  100 : (OVER-ALU  1963-1973 

* TABLE  18 

PC T FREO  OF  NINO  SPEED  <KTS)  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


MG  7 

1-3 

4-10 

N 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

• 2 

2.3 

.8 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

1-2 

.0 

3.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

♦ .5 

.0 

3.7 

1.8 

.0 

.0 

.0 

3.6 

3-4 

.0 

3.1 

3.4 

.7 

.0 

.0 

7.1 

.0 

2.3 

8.9 

.9 

.0 

.0 

12.1 

9-6 

.0 

.4 

4.6 

.3 

• 0 

.0 

9.3 

.0 

• 6 

8.0 

,9 

• 0 

.0 

9.6 

7 

.0 

.0 

1.6 

.8 

.0 

.0 

2.4 

.0 

• 0 

l.T 

3.2 

.0 

.0 

4,9 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.4 

.9 

• 4 

.0 

1.6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*u 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

6.7 

11.1 

2.4 

.0 

.0 

20.8 

.2 

9.1 

21.6 

6.3 

.4 

.0 

37.5 

HOT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 
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7.7 

8.6 

8.0 

16.7 

6.6 

9.4 

7.8 

6.3 

6.9 

7.8 

NW 

1.3 

8.5 

3.3 

* 

.0 

.0 

13.1 

8.5 

13.0 

.0 

13.8 

12.3 

11.2 

12.5 

13.5 

15.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

3.3 

.0 

2.7 

.0 

3.8 

3.5 

2.0 

.0 

4.8 

3.0 

TOT  OBS 

260 

1153 

772 

72 

2 

0 

2259 

9.8 

411 

6 

421 

289 

405 

8 

419 

300 

TOT  PCT 

11.5 

51.0 

34.2 

3.2 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WlNA 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.7 

17.5 

5.1 

.2 

.0 

30.4 

10.5 

31.3 

30.6 

30.1 

29.9 

NE 

6.3 

18.1 

6.7 

• i 

.0 

31.4 

11.6 

30.9 

31.9 

33.5 

30.0 

E 

2.3 

2.3 

.8 

.1 

.0 

5.4 

9.4 

5.6 

5.0 

5.4 

5.8 

SE 

1.4 

.8 

.1 

.0 

• 0 

2.2 

6.3 

2.0 

1.5 

2.6 

2.8 

S 

1.0 

1.0 

.2 

.0 

.0 

2.2 

8.7 

2.9 

2.1 

2.1 

2.1 

SW 

2.0 

2.0 

.3 

.0 

.0 

4.2 

8.1 

3.7 

4.3 

5.4 

3.9 

w 

3.2 

3.7 

.7 

• 

.0 

7.7 

8.6 

8.1 

7.7 

7.7 

7.3 

NW 

5.0 

7.2 

.9 

.0 

.0 

13.1 

8.5 

12.8 

13.2 

11.3 

14.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

3.3 

.0 

2.6 

3.7 

1.9 

4.0 

TOT  QBS 

726 

H86 

332 

15 

0 

2259 

9.8 

417 

710 

413 

719 

TOT  PCT 

32.1 

52.5 

16. 7 

.7 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AREA  0002  MAOEIRA  ISLANDS 
32. SN  16.6* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HJNO  S^EFO  BY  HQUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

* I No 
11-21 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS ) 
34-47 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00403 

2.6 

9.1 

33.0 

32.6 

2.4 

.2 

.0 

9.6 

100.0 

417 

06409 

3.7 

9.3 

3?.  7 

30.6 

3.8 

.0 

.0 

9.4 

100.0 

710 

12413 

1.9 

8.0 

49.9 

37.0 

3.1 

.0 

.0 

10.3 

100.0 

413 

18421 

*.0 

0.8 

49.0 

37.0 

3.1 

• 1 

.0 

10.1 

100.0 

719 

TOT 

74 

166 

1153 

772 

72 

2 

0 

9.8 

2259 

PCT 

3.3 

8.2 

31.0 

34.2 

3.2 

.1 

.0 

100.0 

PCT  FRgQ  OF  TQTAL  CLOUD  AMQUNT  (EIGHTHS) 
BY  KIND  DIRECTION 

MEAN 


percentage  frequency  jf  ceiling  heights  (Ft,nh  >a/bj 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  wlNO  DIRECTION 


WNO  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 4 

total 

CLOUO 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

TOTAL 

□asco 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

13.0 

8.2 

11.8 

5.4 

4.2 

.0 

.2 

.8 

2.4 

6.7 

2.9 

.8 

.7 

.5 

.0 

23.5 

HE 

5.6 

6.2 

11. 1 

6.0 

5.0 

.3 

.0 

.0 

1.0 

5.8 

3.9 

2.6 

.9 

.3 

.3 

14.1 

E 

1.2 

.3 

2.0 

.2 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.0 

.0 

.3 

.3 

2.5 

SE 

.9 

.0 

.8 

.3 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

S 

1.5 

.3 

.3 

.3 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

sw 

2.1 

1.2 

1.4 

.3 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

M 

2.3 

1.2 

1.2 

1.0 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

4.0 

NH 

4.0 

1.2 

4.8 

.3 

3.9 

.0 

.1 

.3 

.8 

1.0 

.9 

.9 

.0 

.1 

.0 

6.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

.3 

.3 

.3 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.4 

TOT  OBS 

124 

74 

129 

53 

382 

4.2 

1 

1 

4 

18 

61 

35 

19 

6 

4 

2 

231 

382 

TQT  PCT 

32.5 

19.4 

33.8 

1*.* 

100.0 

.3 

.3 

1.0 

4.7 

16.0 

9.2 

5.0 

1.6 

1.0 

.5 

60.5 

100.0 

CUMULATIVE  Pct  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  V$BY  CNM) 


ceiling 

• OR 

• HR 

. OR 

• OR 

• OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.3 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

• OR  >5000 

2.5 

2.8 

3.0 

3.0 

3.0 

i.O 

3.0 

3.0 

■ OR  >3500 

7.1 

7.6 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

• OR  >2000 

14.7 

IQ. 5 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

• OR  >1000 

27.9 

32.2 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

■ OR  >600 

30.7 

36.8 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

• OR  >300 

31.7 

37.8 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

36.6 

38.6 

■ OR  >150 

31.7 

38.1 

38.8 

30.8 

36.8 

38.8 

3 8.8 

38.8 

■ OR  > 0 

32.0 

*8.3 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

TOTAL 

126 

151 

154 

154 

134 

154 

154 

154 

TOTAL  NUMBER  QF  OBS:  394 


RCT  FREQ  NH  <5/8!  60.9 


percentage  freq  of  low  clhuos  (eighths) 


total 

8 OBSCD  OBS 


13.1  16.1  13.*  10.0  9.3  3.8  12.2  11.2  10.7 
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(OVfft-ALLl  1856-197j 


AREA  00 02  MADEIRA  ISLANDS 
TA8LE  8 32. 5N  16. 6W 


PERCENT  F*eO  Of  MInO  OlAECTlON  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCC UAAENCE  OF 
P*FClPlTATION  NITh  VARVlNC  V*(.OES  OF  VISJ8IIITV 


v5*v 

N 

NF 

(MM) 

PCP 

.0 

.A 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

TOT  A 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

l/2<l 

NO  PCP 

.0 

TOT  ft 

.0 

PCP 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.3 

TOT  A 

• 3 

PCP 

.0 

.0 

2<3 

NO  PCP 

,5 

.4 

TOT  ft 

.4 

PCP 

.4 

1.0 

3<10 

NO  PCP 

10.2 

10.0 

TOT  A 

10.6 

11.0 

PCP 

.4 

.1 

10* 

NO  PCP 

21.9 

13.6 

TOT  ft 

22.2 

13.7 

TOT  ObS 

tqt  pqt 

33.9 

27.4 

f If  S Sm  w 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .A  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .a  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .1  .1 

.0  .0  .0  .1  .1 

.0  .A  .1  .1  .0 

.3  .0  .1  .2  .1 

.3  .0  .1  .3  .1 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .°  .0  .1  .1 

.0  .0  .0  .1  .1 

.0  .0  .1  .0  .0 

1 . A l.o  .7  2.1  A. 2 

1.8  1.0  .8  2.1  4.2 

.0  .0  .0  .0  .0 

2.1  1.6  2.1  3.8  3.3 

2.1  1.6  2.1  3.8  3.3 


6.1  2.9  3.1  6.3  8.0 


NM  VAR  CALM  ACT  TOTAL 

08  S 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  ,0 

.0  .0  .0  .0 

.2  .0  .0  .7 

.2  .0  .0  .7 

.0  .0  .0  .1 

.3  .0  .1  1.8 

.3  .0  .1  1.9 

.0  .0  .0  .0 

.3  .0  .0  1.3 

.3  .0  .0  1.3 

.2  .0  .0  1.8 

9.3  .0  .6  33.9 

3.7  .0  .6  37.7 

.3  .0  .0  .7 

3.6  .0  1.3  37.4 

5.9  .0  1.9  98.2 

679 

12.4  .0  2.2  100.0 


TA8LE  9 


PFACENT  f*EQ  OF  MIND  DIRECTION  v$  MINO  SPEED 
WITH  VAArlNO  VALUES  OF  VISIBILITY 


V$B* 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

N 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

11-21 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• u 

TOT  ft 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.6 

0-3 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.3 

i<2 

4-10 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.0 

.3 

22* 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.3 

TOT  ft 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

1.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<J 

4-10 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

• 

.0 

.8 

11-21 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.6 

22* 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  ft 

.9 

.3 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.6 

0-3 

.9 

.3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.5 

1.8 

3<10 

4-10 

3.8 

3.6 

.3 

.3 

.2 

• 6 

1.9 

2.2 

.0 

12.8 

11-21 

2.3 

3.2 

.6 

.2 

.3 

.7 

.6 

1.0 

.0 

9.0 

22* 

.3 

.3 

.0 

.0 

• 1 

♦ 

.1 

.0 

.0 

.8 

TOT  ft 

7.1 

7.2 

1.1 

.3 

.6 

1.3 

2.6 

3.6 

.0 

.5 

26.5 

0-3 

1.3 

1.0 

.3 

• 6 

.9 

.8 

.6 

.9 

.0 

2.0 

7.9 

10* 

6-10 

13.9 

10. 8 

2.0 

1.3 

1.6 

2.6 

2.6 

6.1 

.0 

60.3 

11-21 

8.3 

9.3 

.3 

9 

.6 

.7 

• 6 

1.3 

.0 

21.7 

22* 

.8 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

TOT  ft 

26.3 

22.3 

3.1 

1.7 

2.6 

6.1 

3.6 

8.5 

.0 

2.0 

•72.2 

TOT  OSS 

1196 

TOT  PCT 

32.2 

30.3 

6.6 

2.3 

3.2 

3.8 

6.6 

12.6 

.0 

2.6 

100.0 
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PERCENT  FREQUENCY  OF  CEIlINC,  HFI&HTS  (FEET,NH  >*/8>  AND 

occurrence  OF  NH  <s/«  by  hour 


HOUR 

ooo 

190 

300 

ooo 

10O0 

2000 

3300 

9000 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NH  <9/8 

TPTAL 

(CMTI 

149 

299 

999 

999 

1999 

3*99 

<.999 

0499 

7999 

any  hot 

OBS 

OOC03 

1.1 

.0 

1.1 

4.3 

14.9 

0.5 

3.2 

3.2 

.0 

1.1 

37.2 

62.6 

94 

00109 

.0 

1.1 

1.1 

9.  A 

22.8 

13.0 

6.9 

1.1 

2.2 

.0 

53.3 

46.7 

92 

12615 

.0 

.0 

.8 

5.1 

13.0 

0.8 

3.4 

■ 8 

.0 

.8 

31.4 

08.6 

lie 

18621 

.0 

.0 

1.0 

5.1 

11.3 

9.3 

6.2 

1.0 

2.1 

.0 

34.0 

06.0 

97 

TOT 

1 

1 

4 

18 

62 

37 

19 

0 

4 

2 

154 

247 

401 

PC  T 

.2 

.2 

1.0 

4.9 

19.9 

9.2 

4.7 

1.5 

1.0 

.5 

36.4 

61.6 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 


PERCENT 

cumulative  pct 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

FREQUENCY 

VSBY 

( NM ) 

BY  HOU* 

ceiling 

HGT 

(FEET# 

NH  >4 / 8 ) / B Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

1 0 ♦ 

total 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

DBS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

ANP5T 

AND  5* 

UBS 

00603 

.0 

.0 

.4 

2.0 

1 9 • / 

78.4 

250 

00C03 

1.1 

2.2 

9.7 

29.0 

61.3 

93 

06C09 

.3 

.6 

1.0 

2.4 

2«*3 

6o.2 

382 

06609 

.0 

2.2 

9.9 

45.1 

45.1 

91 

12615 

.0 

.0 

2.4 

.4 

25.* 

71.4 

248 

12615 

.0 

.9 

7.0 

26.3 

66.7 

114 

18621 

.0 

1.1 

1.1 

1.1 

24.0 

71.9 

349 

18621 

.0 

1.0 

5.2 

30.2 

64.6 

96 

TOT 

1 

7 

15 

19 

310 

877 

1229 

TOT 

1 

6 

31 

127 

230 

39A 

PC  T 

.1 

.0 

1.2 

1.5 

25.2 

71.4 

100.0 

PCT 

.3 

1.5 

7.9 

32.2 

59.9 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  0*  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TeMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

0 

1 

» 
« 0 

70-79 

Bo-89 

0 

1 

0 

9 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.8 

• 5 

.0 

13 

3.0 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.0 

8.9 

8.0 

4.6 

118 

27.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

1.1 

6.6 

23.1 

2 2*2 

6.9 

262 

60.0 

60/6* 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3.9 

3.0 

?.l 

44 

10.1 

total 

0 

0 

0 

7 

59 

165 

147 

59 

437 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

1.6 

13.5 

37. 8 

33.6 

13.5 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.5 

.2 

.0 

1.1 

.0 

.5 

.3 

.3 

.0 

.0 

9.1 

5.7 

.7 

.3 

.2 

2.0 

3.6 

3.8 

.0 

1.6 

23.5 

17.6 

2.9 

1.3 

2.6 

3.0 

1.9 

5.4 

.0 

1.0 

3.8 

4.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.5 

1.5 

.0 

.0 

36.9 

27.5 

3.6 

2.7 

3.1 

5.4 

6.3 

11.1 

.0 

3.4 
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5.3 

3.8 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

128 

3 

6-7 

.0 

1.3 

8.3 

7.2 

6,7 

.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

76 

3 

8-9 

.0 

.0 

1.3 

2.8 

2.8 

1.9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

6 

10-11 

.0 

1.3 

.6 

1.6 

.9 

.3 

.6 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

6 

12-13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

inqet 

3.1 

6.7 

6.1 

6.9 

1.3 

1.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69 

6 

TOTAL 

21 

37 

93 

77 

63 

17 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

6 

PCT 

6.6 

17.9 

29.8 

24.1 

13.3 

3.3 

2.2 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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jut* 

PERIOD:  (PRIMARY)  1890-1969  ARC*  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1855-1969  TABLE  1 52. 5*  26. 6* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  REAThER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WHO  DIR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRIG 

SNOW 

qthfr 

HAIL 

PCPN  AT 

Pc pn  past 

thor 

POG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

•CPn 

PCPN 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.6 

• 6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

l.B 

.0 

.9 

.6 

• U 

1.4 

.0 

95.9 

NE 

.0 

• 5 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.5 

.0 

1.0 

.0 

1.5 

.0 

94.5 

E 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

3.9 

.0 

1.9 

.0 

88.2 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

19.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

81.0 

sw 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

100.0 

W 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97.3 

NW 

1.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

2.5 

1.3 

.0 

.0 

1.3 

.0 

93.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.8 

.0 

88.2 

TQT  PC T 

,4 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.B 

.4 

.8 

.0 

2.7 

.0 

94. 5 

TOT  08S:  *89 


TABLE  ? 


PERCENT  FREQUENCY  of  weather  OCCURRENCE  by  hour 
PRECIPITATION  TYPe  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

ORZL 

fkzg 

PCPN 

Snow 

QTHFr 

FRZn 

pcpn 

HAIL 

pcpn  at 
Cb  time 

PCPN  past 
HOUR 

thor 

ltng 

fqg 

wo 

pcpn 

FQG  WQ 
PCPN 
PAST  HR 

SMQKE 

HAZE 

SPRAY 
8LWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

OOC03 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

.0 

96.7 

06C09 

1.5 

1.5 

.7 

.0 

.0 

*0 

.0 

3.7 

1.5 

1.5 

.7 

.0 

3.0 

.0 

90.3 

12C15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.6 

.0 

3.7 

.0 

95.1 

18C21 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

1.6 

.0 

1.6 

.0 

96.1 

TQT  PCT 
TOT  OBS  : 

.4 

514 

.4 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.8 

.4 

.8 

.0 

2.9 

.0 

94.4 

TABLf  ? 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  wlNO  DIRECTION  by  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.6 

14.9 

11.7 

1.4 

• 

.0 

29.7 

10.8 

32.8 

25.0 

30.5 

28.1 

27.9 

10.7 

30.1 

29.0 

NE 

1.5 

15.0 

21.6 

2.* 

• 

.0 

40.9 

12.5 

37.0 

61.1 

42.3 

43.7 

42.3 

71.4 

41.1 

37.8 

E 

.5 

1.9 

2.6 

.5 

.0 

.0 

5.5 

12.3 

3.9 

11.1 

4.1 

7.1 

6.1 

.0 

5.4 

7.2 

SE 

.1 

.5 

.1 

• 

.0 

.0 

.7 

7.9 

1.0 

.0 

.9 

.4 

.9 

.0 

.3 

.9 

S 

.3 

.6 

.1 

• 

.0 

.0 

1.1 

7.1 

1.6 

.0 

.5 

1.4 

1.1 

.0 

1.6 

.7 

sw 

.4 

2.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.9 

6.8 

3.4 

.0 

2.0 

1.8 

4.0 

.0 

3.3 

2.7 

w 

.7 

3.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

5.3 

7.1 

6.6 

.0 

3.8 

5.9 

4.4 

14.3 

5.0 

6.5 

NW 

1.1 

6.2 

2.2 

• 

.0 

.0 

9.6 

8.1 

9.9 

2.8 

11.3 

6.5 

8.4 

3.6 

10.0 

11.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.3 

4.3 

.0 

3.8 

.0 

4.5 

5.1 

5.0 

.0 

3.3 

4.2 

TOT  OBS 

211 

908 

794 

99 

1 

0 

2013 

10.5 

345 

9 

379 

253 

401 

7 

336 

283 

TQT  PCT 

10.5 

45.1 

39.4 

4.9 

• 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPFfD 

(KNOTS' 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.4 

17.1 

3.1 

.2 

.0 

29.7 

10.6 

32.6 

29.5 

27.6 

29.6 

NE 

6.6 

22.7 

11.4 

.3 

.0 

40.9 

12.5 

37.6 

42.9 

42.8 

39.6 

E 

1.3 

2.5 

1.5 

.1 

.0 

5.5 

12.3 

4.1 

5.3 

6.0 

6.2 

SE 

.5 

.1 

.0 

.0 

.7 

7.9 

1.0 

.7 

.9 

.6 

S 

.7 

.3 

• 

• 

.0 

1.1 

7.1 

1.6 

.9 

1.1 

1.2 

SW 

1.6 

1.3 

• 

• 0 

.0 

2.9 

6.8 

3.3 

1.9 

3.9 

3.0 

W 

2.8 

2.4 

.0 

.0 

5.3 

7.1 

6.4 

4.7 

♦ .6 

3.7 

NW 

4.3 

4.6 

.0 

.0 

9.6 

1.1 

9.7 

9.4 

• .3 

10.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.3 

4.3 

.0 

3.7 

4.7 

♦.9 

3.7 

TOT  OBS 

591 

1029 

380 

13 

0 

2013 

10.5 

354 

632 

408 

619 

TOT  PCT 

29.4 

51.1 

18.9 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JULY 


PERIOD:  (PRIMARY)  1890-1969 
(OVER-ALU 


893-1969 

table  a 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

WIND  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT ) 

NINO 

SPEFD  i 

[KNOTS ) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

A-iO 

11-21 

22-33 

34.47  4R* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00(03 

3.7 

9.  A 

A8.6 

37.3 

9.1 

.0 

.0 

10. A 

100.0 

35A 

06(09 

A. 7 

6.0 

97.2 

37.0 

9.1 

.0 

.0 

10.2 

100.0 

632 

12(13 

A. 9 

8.3 

AO. 9 

Al.7 

3.9 

.0 

.0 

10.3 

100.0 

AOS 

18(21 

3.7 

9.3 

A3. 8 

91.3 

3.3 

.2 

.0 

10.9 

100.0 

619 

TOT 

86 

123 

90R 

79  a 

99 

1 

0 

10.5 

2013 

PCT 

A. 3 

6.2 

93.1 

39.4 

9.9 

• 

.0 

100.0 

2 MADEIRA  ISLANDS 
32. SN  16. 6* 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLQUQ  AMOUNT  (EICHTmS) 
BY  MIND  DIRECTION 


E 

>E 


NW 


VAR 
CALM 
TOT  OBS 
TQT  PCT 


percentage  freouenct  of  ceiling  heights  <ft,nh  >4/8) 

ANO  OCCURRENCE  of  NH  <9/e  BY  MIND  DIRECTION 


WND  DIR  0-2 

3-A 

3-7 

8 ( 

total 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6300 

♦ 

o 

o 

o 

NH  <9/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

1 A9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  MGT 

UBS 

N 9.7 

9.1 

9.1 

3.8 

9.3 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.5 

3.2 

1.8 

.6 

.2 

.6 

20.7 

NE  12.7 

7.7 

12.3 

6.1 

9.3 

.0 

.0 

.0 

2.7 

9.2 

9.0 

A. A 

.9 

• 1 

.0 

22.5 

2.1 

.9 

.9 

1.6 

1.9 
A.O 

.0 

2.9 
112 

36.1 


.8 
.0 
• 2 
.6 
.9 
2.7 
.0 
.0 
68 
21.9 


2.2 
.3 
.0 
1.0 
.6 
1.9 
.0 
.0 
89 
27. A 


1.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.0 

.3 

*3 

19.5 


310 

100.0 


A. 9 

3.6 

1.6 

2.9 

2.7 

3.7 

.0 

1.8 

A . 0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.3 


1 

.3 


.0 

.2 

.0 

.0 

18 

9,8 


.2 
.0 
.0 
.A 
.2 
.3 
.0 
.3 
29 
9. A 


.0 

26 


.9 
.3 
.0 
.3 
.2 
.9 
.0 
.0 
26 
8. A 


.0 

.0 

.0 

.0 

7 

2.3 


.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


A.O 

.9 

1.0 

2.3 

3.1 


2.9 

199 

6A.2 


TABLE  7 


CUMULATIVE  PcT  FREQ  OF  SIMULTANFOUS  occurrence 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >A/8>  AND  VSl»Y  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

- OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

> OR 

> OR 

■ OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/9 

>30Y0 

>0 

OR 

>6500 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

OR 

>3000 

3.1 

3.9 

3. A 

3.9 

3.9 

3. A 

3.9 

3.9 

OR 

>3300 

11.0 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

OR 

>2000 

16,5 

20.1 

20.9 

20.9 

20.9 

20. A 

20.9 

20.9 

Or 

>1000 

27.3 

29.9 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

OR 

>600 

32.3 

35. A 

35.7 

33.7 

35.7 

35.7 

33.7 

33.7 

OR 

>300 

32.6 

33.7 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

OR 

>150 

32.6 

33.7 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

OR 

> 0 

32.6 

33.7 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

TOTAL 

109 

119 

115 

113 

115 

115 

115 

115 

TOTAL  NUMBER  of  OBS  j 319  PCT  FREQ  NH  <3/8*  63.9 


TABLE 

7A 

percentage  freq  of 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

3 A 

3 

678  OBSCD 

TOTAL 

OBS 

10.3  12.0 

6.3 

8.7  9.6  11.9  .0 

339 
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TABLE  8 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32, 5N  16.6V 


PERCENT  Ht*0  OF  M t NO  0I*ECTIQN  VS  OCC-'RRENCE  OR  NON-UCCURRtNCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

N* 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.2 

.2 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

TOT  * 

• 2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

1.2 

TOT  % 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

1.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.0 

.0 

, 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,2 

TOT  X 

.0 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

5<  10 

NO  PCP 

6.8 

12.3 

1.2 

.0 

.2 

.9 

1.3 

1.6 

.0 

1.0 

27.* 

TOT  % 

9.5 

12.3 

1.2 

.0 

.2 

.9 

1.3 

1.6 

.0 

1.0 

28.0 

PCP 

.0 

.? 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.* 

10» 

NO  PC P 

23.* 

28.* 

3.8 

.5 

.9 

1.6 

2.* 

6.2 

.0 

2.2 

69.7 

TOT  % 

23.* 

2*. 6 

3.8 

.5 

.9 

1.8 

2.5 

6.3 

.0 

2.2 

70.1 

TOT  OBS 
TOT  P£T 

33.3 

*1.6 

3.2 

.3 

1.1 

2.6 

3.B 

8.0 

.0 

3.5 

100.0 

total 

OBS 


689 


VSBY 

SPD 

(NH) 

KTS 

0-3 

<1/2 

*-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

1 /2<1 

*-10 
11-21 
22* 
TOT  * 

0-3 

1<2 

*-10 
11*21 
22* 
TOT  * 

0-3 

2<5 

*-10 

11*21 

22* 

TO T * 

0-3 

5<10 

*-10 
11*21 
22* 
TOT  * 

0-3 

10* 

♦ -10 
11-21 
22* 
TOt  8 

table  9 


PERCENT 

FREO 

OF  WIND  DIRECTION 

VS  WIND 

SPEED 

WITH  VARYING 

VALUES 

OF  VISIBILITY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW  VAR 

CALM 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 
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f>fcRlQQ:  (PRIMARY)  1090-1969 
<OV£R-AlLJ  1055-2909 


AREA  0002  MAOEIR*  ISLANDS 
32. 5N  16.6M 


PERCENT  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  (FEET# NM  >6/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NN  <5/8  &Y  HUUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

lOOO 

2000 

3500 

3000 

03OO 

0000* 

TOTAL 

NH  <3/0 

total 

(GMT) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

0999 

7999 

any  hot 

OBS 

00(03 

.0 

.0 

.0 

9.6 

9.7 

9.6 

6.3 

1.6 

.0 

1.6 

32.  B 

67.2 

66 

06(09 

.0 

.0 

.0 

7.5 

16.6 

16.9 

6.0 

3.0 

.0 

.0 

67. 0 

52.2 

67 

12115 

.0 

.0 

.9 

6.3 

B.7 

8.7 

12.2 

2.6 

.0 

1.7 

39.1 

60.9 

115 

18(21 

.0 

.0 

.0 

3.6 

7.2 

2.6 

6.0 

1.2 

1.2 

.0 

20.5 

79.5 

83 

TOT 

0 

0 

1 

19 

30 

28 

26 

7 

1 

3 

115 

216 

329 

PCT 

.0 

.0 

.3 

5.8 

9.1 

S.5 

7.9 

2.1 

.3 

.9 

35.0 

65.0 

100.0 

TABLE  li 

PERCENT  FREQUENCY  VSRY  (NM)  BY  hOU« 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSRY  (Nm)  and/or 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/0),8V  HOyR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<3 

5<10 

109 

total 
08  s 

HOUR 

(GMT) 

<130 

<3l)YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10009 

ANP59 

NH  <5/8 

And  59 

TQTAL 

OBS 

0OC03 

.0 

• 0 

.0 

.0 

16.0 

§3.2 

20  2 

00(03 

.0 

.0 

.9.8 

26.6 

65.6 

el 

06C09 

.0 

• 3 

.3 

.7 

23.3 

73.2 

302 

06CQ9 

.0 

.0 

9.6 

60.6 

50.0 

66 

12(15 

.0 

• 6 

2.1 

.6 

*0.7 

7ft.6 

237 

12(15 

.0 

.9 

5.6 

36.8 

59.8 

112 

18(21 

.0 

.7 

.0 

.6 

20.9 

70.6 

269 

18(21 

.0 

.0 

3.7 

17.1 

79.3 

82 

TOT 

0 

6 

6 

9 

209 

787 

1010 

TOT 

0 

1 

21 

96 

206 

319 

PCT 

.0 

.6 

.6 

.6 

20.7 

77.9 

100.0 

PCT 

.0 

.3 

6.6 

29.5 

63.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  RV  TEmP 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TOTAL 

PCT 

temp  f 

0-29 

30-39 

60-69 

50-39 

60-69 

70-79 

00-89 

0 

0 

1 

0 

0 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

M 

NN 

VAR 

CALM 

80/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

.6 

.0 

6 

1.7 

.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

73/79 

.0 

.0 

.0 

1*1 

3.7 

3.6 

2.0 

.0 

36 

10.3 

3.u 

3.6 

.8 

.3 

.3 

.3 

.3 

.9 

.0 

.9 

70/76 

.0 

.0 

.0 

1,6 

12.3 

17.6 

23.6 

6.6 

208 

59.3 

20.7 

26.1 

2.7 

.6 

.0 

1.6 

2.0 

5.6 

.0 

2.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

11.6 

13.1 

2.6 

100 

28.5 

8.1 

13.6 

1.5 

.0 

.0 

.6 

2.0 

1.9 

.0 

1.1 

55/59 

.0 

.0 

.0 

«o 

.0 

.0 

.3 

.0 

1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 

0 

0 

9 

62 

116 

139 

25 

351 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

2.6 

17.7 

33.0 

39.0 

7.1 

32.3 

61.8 

5.2 

.6 

• 6 

2.3 

6.6 

8.6 

.0 

6.3 

table  15 

means, extremes  ano  percentiles  of  temp  (oeg  f»  §y  hour 


TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humioity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M(N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

80 

75 

73 

69 

66 

65 

65 

69.9 

356 

00(03 

.0 

1.5 

10.3 

27.9 

68.5 

11.8 

79 

68 

06609 

83 

77 

76 

69 

66 

65 

63 

69.5 

633 

06609 

.0 

1.1 

6.7 

27.8 

52.2 

12.2 

81 

90 

12615 

86 

S3 

78 

72 

68 

67 

65 

72.7 

397 

12615 

.0 

3.9 

25.0 

30.7 

30.5 

3.9 

75 

128 

18621 

86 

80 

77 

71 

68 

66 

59 

71.6 

601 

18621 

.0 

2.6 

25.0 

36.1 

36.1 

3.7 

70 

02 

TOT 

86 

80 

76 

70 

66 

65 

59 

70.8 

1985 

TOT 

0 

9 

66 

119 

167 

27 

78 

368 
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UMOOI  (PRIMARY)  1890-1969 
<OVkR-ALL>  1895-1969 


AREA  0002  MADEIRA  l St ANCS 
32. 5N  16. 6M 


PCT  PREQ  of  AIR  TEHPFRATURF  (OEO  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  AIr-SIA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F> 


AIR. SEA  61  65  69  73  77 

TNP  Olf  6a  68  7 i 76  §0 


W NO 

FOG  FOG 


7/8 

.0 

.0 

• 0 

.A 

.A 

.2 

5 

.0 

1.1 

6 

.0 

.0 

• 2 

.7 

.9 

.0 

8 

.2 

1.5 

6 

• 0 

.0 

• 0 

1.5 

1.1 

.A 

1A 

.0 

3.1 

* 

.0 

.2 

• A 

2.8 

,9 

.0 

20 

.0 

A. A 

3 

.0 

.0 

1.3 

2.8 

.A 

.0 

22 

.0 

A. 8 

2 

.0 

.A 

5.7 

5.2 

.2 

.0 

53 

.2 

11.3 

1 

• 0 

. A 

7.8 

2. A 

.2 

.0 

50 

.2 

10.7 

0 

.0 

3.5 

15.3 

1.7 

.2 

.0 

95 

.0 

20.7 

-l 

.0 

A . 1 

25.0 

1.1 

.0 

.0 

93 

.2 

20.0 

-2 

• 2 

2.8 

3.9 

.0 

.0 

.0 

32 

.0 

7.0 

-3 

.0 

3.1 

9.0 

.2 

.2 

.0 

39 

.0 

8.9 

-6 

.0 

1.1 

1.3 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

2. A 

-5 

• 0 

.9 

• A 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

1.5 

-6 

.0 

.A 

.7 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

1.1 

-9/-10 

.2 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

total 

2 

78 

2*3 

89 

21 

6 

*59 

A 

*55 

PCT 

• 6 

17.0 

57.J 

15. A 

A. 6 

1.3 

100.0 

.9 

99.1 

PERIOD:  (OVER-ALL) 


PCT 

FREO  OF 

WIND 

SPEED  (KTS> 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

A-10 

N 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

NE 

22-33 

3* 

-A  7 

A8a 

PCT 

<1 

.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.0 

12.9 

A.O 

.0 

.0 

.0 

17.0 

.0 

8.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

10.9 

3-A 

.0 

3.9 

1.6 

.0 

.0 

.0 

5.5 

.6 

7.0 

9.2 

.0 

.0 

.0 

16.8 

5-6 

.0 

.6 

2.8 

.0 

.0 

.0 

3.  A 

.0 

.6 

8.6 

1.8 

.0 

.0 

11.0 

7 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.6 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.6 
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.0 
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.6 
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.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.0 

.0  .6 

.0 

.0 

.6 

.6 

1.8 

.0 

HGT 

1-3 

4-10 

V 

11-21  22-33 

34-47 

a** 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

<1 

.0 

.6 

.0  .0 

.0 

.0 

.6 

.0 

1.8 

.0 

1-2 

.0 

2. A 

.A  .0 

.0 

.0 

2.8 

1.2 

2.2 

1.0 

3— A 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

1.2 

3-6 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.6 

7 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

61-70 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.0 

3.0 

.A  .0 

.0 

.0 

3.4 

1.8 

4.6 

2.8 

22-33  34-47 

.0  .0 


WIND 

SPEFO 

(RTS ) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

6.5 

4.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.2 

1-2 

1.2 

27.6 

8.8 

.0 

.0 

.0 

37.6 

3-4 

1.2 

12.4 

12.9 

.0 

.0 

.0 

26.5 

5-6 

• 6 

1.2 

12.9 

1.8 

.0 

.0 

16.5 

7 

.0 

.6 

4.1 

.6 

.0 

.0 

5.3 

8-9 

• 0 

.6 

.6 

1.2 

.0 

.0 

2.4 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• G 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT  9.4  ♦?. I 39.4  4.1 


PERIOD!  (OVER-ALL)  19A9-1969 


PERCENT  FREQUENCY  OF  NAVE  HEIGHT  (FT)  VS  N*VE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

1*M9 

20-22 

23-25  26-32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

•7* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

.0 

10.2 

16.0 

6.1 

.8 

.4 

.4 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•4 

hgt 

3 

6-7 

.0 

2.0 

7.0 

11.9 

4.9 

.8 

.8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

5 

8-9 

.0 

.0 

1.6 

5.3 

3.3 

.8 

.8 

• 4 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

6 

10-11 

.0 

.4 

.8 

1*6 

1.2 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

3 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.8 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

5 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 4 

• 4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

6 

INOET 

3.7 

4.3 

3.3 

♦*1 

1.2 

.8 

• 4 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

44 

3 

TOTAL 

9 

42 

72 

74 

30 

9 

6 

2 

0 

0 

0 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

244 

4 

PCT 

3.7 

17.2 

29.5 

30.3 

12.3 

3.7 

2*5 

• 8 

.0 

.0 

.0 

.0  . .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  121 


A 


f 


AUGUST 

period:  (primary)  1890-1973  are*  0002  Madeira  islands 

(OVER-ALL)  1856-1973  TABLE  1 92. SN  16.6* 


PERCENT  FRFQUENCV  OF  WEATmER  OCCURRENCE  BY  wfNO  OIRCCHON 

precipitation  tyre  other  weather  phenomena 


WND  DIR 

RAIN 

rain 

DRZl 

FRZC 

snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PfPN  past 

THDR 

fug 

FOG  WU 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

hour 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

past  HR 

BLWG 

SNUW 

WEA 

N 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.2 

.6 

3.5 

• 0 

2.7 

.0 

90.6 

NE 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

.0 

5.6 

.0 

2.9 

.0 

90.3 

E 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

96.0 

SE 

13.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

86.2 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

Sw 

.0 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

93.8 

w 

.0 

3.6 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

92.7 

NW 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.6 

.0 

3.7 

.0 

1.9 

.0 

92.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

•o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

.0 

93.3 

TQT  PCT 

, A 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.0 

.2 

6.0 

.0 

2.5 

.0 

91.0 

TOT  OBS:  522 


table  ? 

PERCENT  FREQUENCY  OF  weather  OCCURRENCE  BY  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

OR  Z L 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

Pc pn  at 

PCPN  PAST 

THDR 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

ob  time 

HOUR 

L TNG 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

i.i 

l.l 

.0 

2.2 

.0 

1.1 

.0 

96.6 

06C09 

1.6 

2.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

1.6 

1.6 

6.1 

.0 

3.6 

.0 

87.1 

12C13 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.0 

1.9 

.0 

2.6 

.0 

96.2 

18C2I 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.7 

.0 

8.1 

.0 

2.0 

.0 

87.8 

TQT  PCT 

.6 

.9 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

.9 

.6 

6.2 

.0 

2.6 

.0 

90.6 

tot  OBS:  5** 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WlNO  direction  by  speed  ano  BY  HOUR 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PREQ 

SPD 

N 

1.9 

13.7 

9.1 

1.3 

.0 

.0 

25.9 

10.5 

26.0 

87.5 

27.6 

27.1 

25.6 

25.0 

26.9 

23.5 

NE 

1.6 

17.8 

20.6 

3.9 

.2 

.0 

66.1 

12.5 

63.5 

12.5 

63.6 

62.2 

66.0 

50.0 

66.6 

66.3 

E 

,6 

3.7 

2.8 

.6 

.0 

.0 

7.6 

11.6 

6 . B 

.0 

6.6 

5.0 

9.9 

.0 

8.3 

8.7 

SE 

.3 

1.6 

.6 

• 2 

.0 

.0 

2.5 

9.8 

2.7 

.0 

1.9 

2.7 

3.1 

.0 

2.2 

2.6 

S 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

5.8 

l.l 

.0 

.6 

1.7 

1.0 

.0 

1.9 

1.6 

sw 

.6 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.1 

7.2 

1.9 

.0 

1.5 

2.6 

1.3 

.0 

2.7 

3.1 

w 

.8 

2.5 

.5 

.2 

.0 

.0 

6.0 

7.6 

3.7 

.0 

3.5 

5.1 

6.0 

.0 

3.9 

6.5 

NW 

.8 

5.7 

2.1 

.1 

.0 

.0 

8.7 

8.3 

9.0 

.0 

10.0 

7.6 

7.3 

25.0 

B . 1 

9.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

6.0 

6.0 

.0 

5.6 

.0 

5.1 

6.3 

1.9 

.0 

3.6 

2.6 

TOT  OBS 

210 

926 

725 

126 

3 

0 

1988 

10.6 

356 

2 

389 

238 

360 

6 

369 

292 

TOT  PCT 

10.6 

66.6 

36.5 

6.2 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  pa 


WlNO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7.16 

17-27 

28-60 

61  ♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

6.8 

16.9 

3.9 

.3 

.0 

25.9 

10.5 

26.3 

27.6 

25.6 

26.3 

NE 

7.0 

25.6 

10.5 

1.2 

.0 

66.1 

12.5 

63.3 

63.1 

66.2 

66.5 

E 

2.0 

3.9 

1.6 

.1 

.0 

7.6 

11.6 

6.7 

5.9 

9.8 

8.5 

SE 

1.0 

1.0 

.6 

.1 

.0 

2.5 

9.8 

2.7 

2.2 

3.0 

2.3 

S 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.2 

5.8 

1.1 

.9 

1.0 

1.6 

SW 

1.1 

.9 

• 

.0 

.0 

2.1 

7.2 

1.9 

1.9 

1.2 

2.9 

w 

2.6 

1.2 

.6 

.1 

.0 

6.0 

7.6 

3.7 

6.1 

3.9 

6.1 

NW 

6.2 

3.8 

.7 

.1 

.0 

8.7 

8.3 

9.0 

9.0 

7.5 

B.B 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

6.0 

6.0 

.0 

5.3 

5.6 

1.9 

3.0 

TOT  OBS 

585 

1021 

369 

33 

0 

1988 

10.6 

356 

627 

366 

661 

TOT  PCT 

29.6 

51.6 

17.6 

1.7 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AUGUST 


■>£11100:  l PRIMARY  ) 1690-1973 

(OVER-ALL)  185-.-1973 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 5N  16. OW 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  WIND  SP£E0  BY  hdUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(03 

3.3 

3.1 

45.2 

37.9 

6.5 

.0 

.0 

10.6 

100.0 

356 

06(09 

5.6 

6.4 

47.5 

34.4 

6.1 

.0 

.0 

10.2 

100.0 

627 

12(15 

1.9 

8.5 

94.2 

40.1 

4.9 

.3 

.0 

10.9 

100.0 

364 

18(21 

3.0 

6.4 

47.7 

35.6 

7.0 

.3 

.0 

10.6 

100.0 

641 

TOT 

60 

130 

926 

725 

124 

3 

0 

10.6 

1988 

PCT 

4.0 

6.5 

46.6 

36.5 

6.2 

.2 

.0 

100.0 

PCT  FR£0  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/bj 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WND  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 ( 

TOTAL 

cloud 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

cover 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HCT 

OBS 

N 

11.6 

7.0 

9.8 

3.9 

4.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

3.9 

3.6 

.2 

.8 

.2 

.2 

20.7 

NE 

11. 1 

12.1 

14.3 

7.4 

4.4 

.0 

.0 

.3 

4.8 

6.4 

4.6 

1.5 

.5 

.1 

.1 

26.7 

E 

3.6 

1.1 

1.4 

1.0 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

5.0 

SE 

.6 

.3 

.4 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

S 

.8 

.4 

.6 

.0 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

sw 

.8 

.6 

.2 

.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

W 

.7 

.3 

.7 

.3 

4.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

NW 

2.3 

2.5 

1.9 

.4 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.6 

.6 

.3 

4.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

TOT  OBS 

107 

83 

99 

44 

333 

4.1 

0 

0 

2 

27 

42 

33 

7 

4 

1 

1 

216 

333 

TQT  PCT 

32.1 

24.9 

29.7 

13.2 

100.0 

.0 

.0 

.6 

8.1 

12.6 

9.9 

2.1 

1.2 

.3 

.3 

64.9 

100.0 

CUMULATIVE  PC*  FREQ  OF  SIMULTANFQUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

ANO 

VSfcV  (NM) 

VSBY  (NM> 

ceiling 

> OR 

• OR 

» OR 

• OR 

• HR 

■ OR 

• OR 

- OR 

(F£ET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

■ OR  >5000 

1.8 

1.6 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

• OR  >3500 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

• OR  >2000 

12.6 

13.5 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

■ OR  >1000 

23.7 

25.4 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

■ OR  >600 

30.8 

33.2 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

• OR  >300 

31.1 

33.8 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

• OR  >150 

31.1 

33.1 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

■ OR  > 0 

31.1 

33.8 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

TOTAL 

104 

113 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  334 


PCT  FREQ  NH  <5/8:  65.6 


PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 


6.3  13.0  18.9  16.9  9.9  4,3  11.0  9.0  10.2 


AUGUST 


(PRIMARY) 

1890-1973 

AREA 

0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1854-1973 

TABLE 

8 

32. 5N  16. 6H 

PERCENT 

FRfO  OF 

HINO 

DIRECTION  VS 

OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  hitm 

varying  values  of 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

S 

SH 

W 

NH 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1/2<1  NO  PCP 

1.1 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

3.1 

TOT  8 

1.2 

1.5 

.2 

.o 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

3.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

1.7 

TOT  % 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

1.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<> 

NO  PCP 

.0 

.2 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.8 

TOT  % 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.8 

PCP 

.0 

.4 

.2 

.2 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

1.1 

3<10 

NO  PCP 

6.6 

13.2 

1.2 

.6 

.3 

.5 

.9 

2.3 

.0 

1.1 

27.0 

TOT  8 

6.8 

13.6 

1.4 

.8 

.3 

.6  1 

.1 

2.4 

.0 

1.1 

28.2 

PCP 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

21.4 

29.4 

4.6 

.6 

1.0  1 

.0  1 

.6 

4.7 

.0 

1.3 

66.1 

TOT  8 

21.5 

30.0 

4.6 

.6 

1.0  1 

.0  1 

.6 

4.7 

.0 

1.3 

66.3 

TQT  OBS 
TQT  PCT 

29.9 

46.3 

6.4 

l .4 

1.3  1 

.5  2 

.6 

7.7 

.0 

2.9 

100.0 

522 

TABLE  9 

PERCENT  F<*EO  OF  UlNO  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 

VSBY  SRO  N NE  E SE  S SH  H NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

(NM)  KT  s UBS 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

<1/2  4-10  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

11-21  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

22f  .0  .0  .0  .0  ,0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  8 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

0-3  .0  .0  .0  .0  ,0  *0  .0  .0  .0  .0  .0 

1/2<1  4-10  .4  .2  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .6 

11-21  .2  .5  .1  .0  .0  .0  .0  .2  .0  .8 

22*  .0  .2  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .2 

TOT  X .6  .8  .1  .0  .0  .0  .0  .2  .0  .0  1.6 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .1 

1<2  4-10  .3  .2  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .5 

11-21  .2  .4  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .5 

22*  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1 

TOT  % .4  .7  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .1  1.2 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  *0  .1  .0  .0  .2  .3 

2<3  4-10  .2  .4  .1  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .6 

11-21  .0  .3  .1  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .4 

22*  .0  • .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1 

TO T X .2  .6  .2  .0  .0  .0  .1  .2  .0  .2  1.4 

0-3  .2  .3  .0  .0  .1  .2  .1  .3  .0  .8  1.9 

5<10  4-10  2.3  2.6  .7  .4  .2  .3  .3  .9  .0  7.5 

11-21  2.3  5.3  .3  .1  .0  .0  .1  .5  .0  6.6 

22*  .4  .8  .1  .1  .0  .0  .2  .0  .0  1.5 

TOT  * 5.3  9.0  1.1  .5  .3  *3  .6  1.6  .0  .8  19.5 

0-3  1.3  1.0  .5  .4  .2  .5  .4  .3  .0  2.2  6.6 

10*  4-10  13.1  15.3  2.7  1.1  .7  .6  1.3  4.6  .0  39.5 

11-21  8.0  15.1  1.7  .5  .2  .4  .3  .9  .0  27.2 

22*  1.0  1.8  .1  .0  .0  *0  .0  .0  .0  2.9 

TOT  X 23.3  33.2  5.0  1*9  1.1  1.7  2.0  5.6  *0  2.2  76.3 

TOT  OBS  994 

TOT  PCT  29.7  44.3  6.3  2.4  1.3  2.2  2.7  7.8  .0  3.3  100.0 


RAGE  124 


AUGUST 


PEftlOO:  (PRJMAR*)  i»90-197i  AREA  OOO 2 MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL)  18S4-197J  TABLE  10  32. SN  16. 6* 

PERCENT  FRPuUENCT  OP  CEILING  HFIGHTS  <F£ET*NW  >♦/«)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  B Y HQUR 


MQUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5 OOO 

6^00 

8000* 

total 

NH  <5/6 

total 

( QHT  ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  H&T 

obs 

0QL03 

.0 

.0 

.0 

8.7 

17.9 

16.5 

1.4 

.0 

.0 

.0 

42,0 

58. 0 

69 

06609 

.0 

.0 

1.2 

14. » 

16.0 

13.6 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

50.6 

49.4 

81 

12415 

.0 

.0 

.9 

6.2 

7.1 

6.2 

4.4 

.9 

.0 

.0 

25.7 

74.3 

113 

18821 

.0 

.0 

.0 

2.3 

10.3 

6.0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

23.0 

77.0 

87 

TOT 

0 

0 

2 

77 

*2 

35 

7 

4 

1 

1 

119 

231 

350 

PC  T 

.0 

.0 

.6 

7.7 

12.0 

10.0 

2.0 

1.1 

.3 

.3 

34.0 

66.0 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSbY 

(NN) 

BY  HOUR 

CEILING 

. HGT 

(FEET* 

NH  >4/8)* BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / z<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

TOTAL 

HClUK 

<150 

<600 

<1000 

looo* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GUT) 

OBS 

(GMT) 

<50VQ 

<1 

<5 

AND54 

AND  54 

OBS 

00L03 

.0 

.5 

.5 

2.6 

13.3 

83.2 

196 

00603 

.0 

.0 

9.1 

33.3 

57.6 

66 

06C09 

*0 

2.0 

2.0 

2.0 

24.7 

69.2 

299 

066O9 

. 0 

1.3 

19.7 

32.6 

48.7 

76 

12615 

.0 

1.4 

1.8 

.0 

19.7 

77.1 

218 

12615 

.0 

.9 

7.3 

19.1 

73.6 

110 

18621 

.0 

2.6 

.3 

1.0 

19.6 

76.5 

306 

18621 

.0 

.0 

3.7 

22.0 

74.4 

82 

TOT 

0 

16 

12 

14 

203 

772 

1019 

TOT 

0 

2 

32 

85 

217 

334 

PCT 

.0 

1.8 

1.2 

1.4 

19.9 

75.8 

100.0 

PCT 

.0 

.6 

9.6 

25.4 

65.0 

100.0 

TABLE  13 

table 

14 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY  TFmP 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  HIND  DIRECTION  BY  T£HP 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-86  90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE  E 

SE 

S 

SH 

H NH 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3  .0 

1 

.3 

.0 

.0  .0 

.0 

.2 

.1 

0 .0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.0  .0 

5 

1.4 

.3 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.1  .4 

.0 

.6 

75/79 

.0 

.0 

.3 

.3 

6.1 

10.8 

3.0  1.7 

80 

22.1 

5.4 

10.5  1.9 

.0 

.7 

.3 

.9  1.9 

.0 

.6 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.2 

25.7 

28.7  6.4 

257 

71.0 

22.7 

33.4  4.5 

.3 

.6 

1.2  1 

.2  5.0 

.0 

2.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.4 

2.9  1.1 

19 

5.2 

1.0 

3.1  .3 

.0 

.0 

.0 

.0  .3 

.0 

.6 

total 

0 

0 

1 

1 

61 

141 

125  33 

362 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.3 

.3 

16.9 

39.0 

34.3  9.1 

29.4 

47.0  6.7 

.3 

1.5 

1.5  2 

.2  7.6 

.0 

3.9 

table  is 

table 

16 

M£AN$* EXTREMES 

AND  PERCENTILES  QF  T£MP 

(DEO  F ) BY 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIOjTY  BY 

HOUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MiN  MEAN  TOTAL 

HOUR 

0-29  30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100  MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

OBS 

00603 

• 5 

76 

74 

71 

68 

68 

»6  71.4 

357 

00803 

.0  .0 

6.0 

29.9 

50,7 

13.4 

82 

67 

06609 

64 

77 

75 

72 

68 

67 

66  71.6 

630 

06809 

.0  1.0 

10.8 

29.4 

45.1 

13.7 

80 

102 

12615 

84 

62 

79 

74 

71 

69 

68  74.6 

351 

12815 

.0  .9 

29.6 

40.9 

22.6 

6.1 

75 

115 

18621 

86 

61 

78 

73 

70 

68 

64  73.4 

628 

18821 

.0  .0 

14.4 

52.2 

27.8 

5.6 

77 

90 

TOT 

86 

80 

78 

72 

69 

68 

64  72.7 

1966 

TOT 

0 2 

62 

144 

131 

35 

78 

374 
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AUGUST 


*6*100:  C**l«A»»>  1890-1973 

»UVER-ALL>  188A-1973 


AREA  0002  MAOEIKA  ISLANDS 
32.  5N  16. 6M 


*CT  FREtt  UF  AIR  TEMpERATUR*  (DEG  F)  ANO  ThE  OCCURRENCE  OF  FuG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SEA  TFm*ERATURE  OlFF£BtNCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

61 

65 

69 

73 

77 

»1 

TOT 

M 

WO 

TMP  OIF 

6<* 

66 

72 

76 

*0 

«A 

FOG 

fog 

7/8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.? 

A 

.2 

.6 

6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.0 

A 

.A 

.A 

9 

.0 

.0 

*0 

.A 

1.7 

.0 

10 

.A 

1.7 

A 

.0 

.0 

.2 

1.7 

1.7 

.0 

17 

.2 

3. A 

3 

• 0 

.0 

.0 

3.0 

1.7 

.0 

22 

1.1 

3.7 

2 

.0 

.0 

1.7 

7.7 

.2 

.0 

A5 

.6 

9.0 

l 

.0 

.0 

3.9 

10. 1 

.6 

.0 

66 

1.1 

13.5 

0 

.0 

.0 

9.7 

11.8 

. 6 

.0 

103 

.2 

21.9 

-1 

,n 

.0 

1 A.  6 

7.1 

.2 

.0 

102 

.6 

21.3 

-2 

.0 

.A 

7.7 

1.7 

.A 

.0 

A8 

.0 

10.3 

-3 

.0 

.A 

2.6 

.9 

.0 

.0 

18 

.0 

3.9 

-A 

• 0 

.9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

IA 

.0 

3.0 

-9 

.0 

.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

A 

.0 

.9 

-6 

.0 

.0 

.2 

.6 

.0 

.0 

A 

.0 

.9 

-7/-8 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

-9/-10 

.2 

.0 

• U 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

total 

1 

8 

203 

211 

A 1 

1 

A65 

23 

AA2 

PCT 

• 2 

1.7 

A3. 7 

A5.A 

6.8 

• 2 

100.0 

A. 9 

95.1 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  18 


PC T FREQ  OF  *IN0  SPFfO  (*TS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

a8> 

PCT 

1-3 

a-10 

11-21 

NE 

22-33 

3A-A7 

<1 

1.3 

2.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

*. * 

.1 

2.9 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.5 

10.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

13.0 

.0 

10.6 

A . 0 

.0 

.0 

3- A 

.5 

6.9 

5.3 

.0 

.0 

.0 

12.3 

.0 

6.6 

12.3 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

1.1 

6.7 

.5 

.0 

7 

.0 

.0 

.A 

.A 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

1.9 

.1 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2. A 

19.3 

11.6 

1.5 

.0 

.0 

3A.8 

.1 

21.7 

25.0 

.7 

.0 

HOT 

1-3 

a-10 

11-21 

E 

22-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

SE 

22-33 

3A-A7 

<1 

.5 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

3.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.8 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

3-A 

.0 

.5 

1.5 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

AI-A8 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

3.8 

2.6 

.0 

.0 

.0 

7.1 

.0 

• 1 

.5 

• 0 

.0 

A8* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


A8* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

3.0 
1 A . 6 
18.9 

8.3 

2.0 
.7 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

A7.5 


PCT 
.0 
• 1 
.0 
.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.7 
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TASlf  10  (CQNT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. SN  16. OW 


PCI  FRfcO  OP  ■ I NO  SPEED  <KtS)  AND  DlRtCTlUN  VERSUS  §FA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  22-33  3*-*7 


SM 

11-21  22-33 


11-21  22-33  3*-*7 


22-33  3*-*7 

.0  .0 


WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8  + 

PCT 

<1 

3.8 

5.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

12.0 

1-2 

1.0 

28.3 

6.8 

.0 

.0 

.0 

36.1 

3-* 

• 5 

13.6 

19.* 

.0 

.0 

.0 

33.5 

3-6 

» 0 

1 .0 

11.0 

.5 

.0 

.0 

12.6 

7 

• 0 

.0 

2.6 

.5 

.0 

.0 

3.1 

8-9 

• 0 

.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

1.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

• 0 

.0 

.C 

.0 

.0 

.0 

.0 

*l-*8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

7.3 

*8.7 

*1.9 

2.1 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD!  (OVER-ALL)  19*9-1973 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 
(SEC) 

<1 

1-2 

3-* 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

<6 

2.2 

13.0 

13.0 

*.5 

2.2 

1.9 

.7 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6-7 

.0 

1.3 

9.* 

10.1 

3.7 

2.6 

.* 

.7 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.7 

1.9 

3.0 

*.l 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.* 

.* 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12-13 

.0 

.0 

1.1 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

rNDET 

1.9 

3.7 

4.1 

3.7 

1.5 

.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

11 

37 

83 

61 

31 

13 

5 

2 

0 

0 

0 

PCT 

♦ .1 

21.3 

31.8 

22.8 

11.6 

5.6 

1.9 

.7 

.0 

.0 

.0 
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SEPTEMBER 


PER IOO : (PRIMARY) 
(OVER-ALL) 

1895 

185* 

-1973 

-1973 

percent 

precipitation 

FREQUENCY  OF 

type 

TABLE 

heather 

l 

OCCURRENCE 

AREA  0002 

BY  WIND  DIRECTION 

OTHER  WEATHER 

MADEIRA 
32. 5N  16 

phenomena 

ISLANDS 
. 6W 

WNO  DIR 

RAIN 

pain 

Shwr 

ORZL 

FR2G 

PCPN 

SnOW  | 

DTHPr 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

PCPn  past 
HOUR 

Thor 

ltng 

FOG 

WO 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

S1G 

WEA 

N 

.7 

1.9 

• A 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.A 

.6 

1.8 

.0 

.0 

.0 

9A.0 

NE 

1.7 

i.o 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

2.0 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

92.1 

E 

.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

2.8 

.0 

.0 

5.6 

.0 

.0 

.0 

91.7 

SE 

.0 

11.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88.9 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20.  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7V. 6 

SW 

3.2 

8.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11. A 

• 9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88.2 

w 

3.2 

5.0 

1 . A 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

.0 

2.8 

1 . A 

.0 

.0 

.0 

87.6 

NW 

* . 8 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.1 

1.5 

.0 

1.5 

.0 

1.5 

.0 

88.5 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

A. 5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 5 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 5 

.0 

90.9 

TOT  PCT 
TOT  OBs: 

2.0 

630 

2.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.4 

.5 

2.0 

.0 

.3 

.0 

91.0 

TABLE  7 

percent  frequency  cf  leather  occurrence  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPp  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIS 

DRZL 

FRZG 

snow 

othfr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

Thor 

fog 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FR7n 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

3.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

2.3 

1.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

91.0 

06C09 

1.1 

2.2 

1.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.U 

2.2 

.0 

3. A 

.0 

.6 

.0 

88.8 

12C15 

1.1 

2.8 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

1.1 

.0 

1.7 

.0 

.6 

.0 

91.5 

18C21 

2.5 

A. 5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

7. A 

.5 

.5 

1.5 

.0 

.0 

.0 

90.1 

TQT  PCT 

1.9 

3.0 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.8 

1 . A 

.A 

1.9 

.0 

.3 

.0 

90.3 

TOT  OBS:  691 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.6 

12.6 

6.3 

.8 

.0 

.0 

21.3 

9.5 

22.0 

27.3 

22.6 

19. A 

22.5 

21. A 

20.8 

19.2 

NE 

1.8 

15.6 

13.6 

1.2 

.0 

.0 

32.2 

10.9 

31. A 

23.0 

29.3 

28.  A 

33.6 

35.7 

37.6 

31.2 

E 

l.A 

A . 1 

2.5 

.2 

.1 

.0 

0.2 

9.1 

7.0 

5.0 

9.1 

9.5 

7.8 

14.3 

6.9 

9. A 

SE 

.6 

1.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.7 

7.1 

1.3 

.0 

2.6 

2.6 

A . 0 

1 A . 3 

2.6 

2.9 

S 

.7 

1.6 

.A 

* 

.0 

.6 

2.7 

6.9 

3.3 

10.0 

3.0 

2.6 

2.9 

7.1 

1.6 

2.6 

SW 

1.2 

A. 6 

2.0 

.5 

.0 

.0 

8. A 

9.1 

8.3 

20.0 

8.5 

9.8 

8.7 

7.1 

8.8 

5.6 

W 

1.6 

A. 9 

2.6 

.3 

.1 

.0 

9.5 

9.1 

10.8 

.0 

9.1 

9.5 

8.8 

.0 

10. A 

8.8 

NW 

1.3 

6.3 

2.5 

.2 

.0 

.0 

10.2 

8.5 

10.2 

12.3 

10.5 

11.3 

9.3 

.0 

8.3 

13.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

A. 8 

A. 8 

.0 

3.5 

.0 

5. A 

6.8 

2.3 

.0 

3.0 

7.5 

TOT  OBS 

295 

1018 

598 

6? 

2 

0 

1975 

9.2 

3A7 

10 

372 

234 

383 

7 

368 

254 

TOT  PCT 

1A.9 

51.5 

30.3 

3.1 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WlNO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

AU 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.2 

11.8 

2.2 

.2 

.0 

21.3 

9.5 

22.2 

21. A 

22. A 

20.1 

NE 

7.7 

18.5 

5.9 

.2 

.0 

32.2 

10.9 

31.2 

29.0 

33.7 

35.0 

E 

3.1 

A . 1 

.9 

.1 

.0 

8.2 

9.1 

6.9 

9.3 

7.9 

7.9 

SE 

1.3 

1.2 

.2 

.0 

.0 

2.7 

7.1 

1.3 

2.6 

A. 2 

2.7 

S 

1.6 

1.0 

.1 

.0 

.0 

2.7 

6.9 

3.6 

2.8 

3.0 

2.0 

SW 

3.5 

3.8 

.8 

.2 

.0 

0 . A 

9.1 

6.6 

9.0 

8.7 

7.5 

w 

3.9 

4.5 

1.1 

.1 

.0 

9.5 

9.1 

10.5 

9.3 

8.7 

9.7 

NW 

A. 3 

4.9 

1.0 

.0 

.0 

10.2 

8.5 

10.3 

10.8 

9.2 

10.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

A. 8 

A. 8 

.0 

5.3 

5.9 

2.3 

A. 8 

TOT  OBS 

737 

984 

240 

14 

0 

1975 

9.2 

337 

606 

390 

622 

TOT  PCT 

37.3 

49.8 

12.2 

.7 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1895-1973 

(OVER-AIL)  1854-1973 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 5N  16.6* 


percentage  frequency  qf  mind  speed  by  hour  (gmtj 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

MIND 

11-21 

SPEFD 

22-33 

(RNOTS) 

34-47 

48* 

mean 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00C03 

5.3 

9.5 

52.7 

29.7 

2.5 

.3 

.0 

9.0 

100.0 

357 

06L09 

5.9 

11.7 

53.6 

25.2 

3.5 

.0 

.0 

8.5 

100.0 

606 

12  C 15 

2.3 

10.5 

49.7 

34.1 

3.3 

.0 

.0 

9.8 

100.0 

390 

1862  1 

4.8 

8.8 

50.0 

33.1 

3.1 

.2 

.0 

9.5 

100.0 

622 

TOT 

94 

201 

1018 

598 

6? 

2 

0 

9.2 

1975 

PCT 

4.8 

10.2 

51.5 

30.3 

3.1 

.1 

.0 

100.0 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLQUq  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 

MF  AN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  «IND  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 C 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

c 

NM  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

N 

11.2 

6.2 

9.9 

1.6 

3.8 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.4 

5.1 

1.0 

.2 

.2 

.0 

20.5 

NE 

9.9 

9.4 

11.0 

1.8 

4.0 

.2 

.0 

.1 

1.5 

2.7 

1.9 

1.8 

.8 

.3 

.2 

22.6 

E 

2.3 

2.4 

2.1 

.9 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.4 

.7 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

5.5 

SE 

.3 

.3 

.6 

.0 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

S 

.9 

.1 

.9 

.2 

4.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

sw 

1.8 

.7 

2.3 

.9 

4.4 

.0 

.0 

.4 

.8 

.3 

.6 

.2 

.2 

.0 

.0 

3.1 

M 

3.0 

1.6 

3.4 

.9 

4.1 

.0 

.0 

.4 

.9 

1.1 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

5.3 

NM 

4.9 

1.5 

3.3 

.4 

3.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.1 

1.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

7.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.7 

.5 

1.0 

.2 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.2 

TOT  OBS 

148 

93 

141 

28 

410 

3.8 

1 

0 

5 

16 

33 

46 

17 

8 

2 

1 

281 

410 

TOT  PCT 

36.1 

22.7 

34.4 

6.8 

100.0 

.2 

.0 

1.2 

3.9 

8.0 

11.2 

4.1 

2.0 

.5 

.2 

68.5 

100.0 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

. OR 

• OR 

> HR 

> OR 

. OR 

> OR 

( PfcET  ) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >65 00 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

,7 

.7 

.7 

■ OR  >5000 

2.4 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

■ OR  >3500 

6.5 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

■ OR  >2000 

15.3 

17.0 

18.2 

IB. 2 

18.2 

16.2 

18.2 

18.2 

■ Or  >1000 

22.0 

24.9 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

■ OR  >600 

25.1 

28.5 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

■ OR  >3 00 

26.1 

29.7 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

■ OR  >150 

26.3 

29.9 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

■ OR  > 0 

26.3 

29.9 

31.1 

31.1 

31.1 

31.3 

31.3 

31.3 

TOTAL 

110 

125 

130 

130 

130 

131 

131 

131 

total  NUMBER  OF  OBS:  AIR 


PCT  FREQ  NH  < 5 / 8 •'  68.7 


percentage  frEq  of  low  clouds  (eighths) 


TOTAL 

8 QBSCD  OBS 


6.6  16.4  22.8  12.3  10.7  8.7  10.0  7.5  5.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1895-197) 
(OV£R-ALL>  18 54-1973 


SEPTEMBER 
TABLE  8 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANOS 
32. 5N  16.6* 


PERCENT  FRtO  OF  WIn"  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-UCCURRENC E OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSB  V 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PC  7 

(NM) 

PCP 

.0 

. 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.A 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.3 

TOT  % 

■ A 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.2 

.6 

2<5 

NO  PcP 

.6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  X 

.6 

• 

.1 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.2 

l . A 

PCP 

.3 

.6 

#x 

.0 

.0 

.7 

.7 

.5 

.0 

.0 

2.9 

5<  10 

NO  PCP 

6.9 

9. A 

ill 

.5 

.7 

3. A 

A . 0 

2.8 

.0 

1 • A 

30.1 

TOT  X 

7.3 

10. 0 

1.1 

.5 

.7 

A . 1 

A. 7 

3.3 

.0 

1 • A 

33.0 

PCP 

.5 

.3 

40 

.2 

.0 

• 

.3 

.2 

.0 

.0 

1 . A 

104 

no  p cp 

16.6 

20.7 

5,  A 

.8 

1.2 

A ,0 

5.5 

6.5 

.0 

1.8 

62.6 

TOT  X 

17.1 

21.0 

3. A 

.9 

1.2 

A . 0 

5.8 

6.7 

.0 

1.8 

6A.0 

TOT  OBS 
TQT  PC  T 

25.3 

31.8 

6.8 

1 . A 

2.1 

8. A 

10.7 

10.2 

.0 

3.3 

100.0 

total 

OdS 


658 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

I NM  J 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

A-lO 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

A-lO 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

11-21 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.0 

.A 

224- 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.2 

.A 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

A-lO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2<3 

A-iO 

.A 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

11-21 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.3 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• A 

• 1 

.1 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.1 

1.1 

0-3 

.2 

.3 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.9 

2.0 

5<10 

4-10 

2.8 

3.0 

.4 

.2 

.1 

1.4 

1.4 

1.2 

.0 

10. A 

11-21 

1.8 

3.3 

.3 

.0 

.2 

1.3 

1.4 

.6 

.0 

8.8 

224 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.0 

.5 

TOT  * 

A. 8 

6.7 

.8 

.A 

.A 

2.7 

3.0 

2.1 

.0 

.9 

21.8 

0-3 

1.8 

2.1 

1.2 

• A 

.2 

.9 

1.1 

1.0 

.0 

2.5 

11.3 

10* 

A-lO 

10.5 

13.8 

3.3 

1.1 

.7 

2.9 

4.1 

A. 9 

.0 

41.3 

11-21 

5.0 

10.5 

1.5 

.2 

• A 

1.4 

l.A 

1.6 

.0 

22.0 

224 

.A 

.5 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

TOt  * 

17.8 

26.8 

6.1 

1.8 

l.A 

5.4 

6.6 

7.5 

.0 

2.5 

75.9 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

23.3 

3A.1 

7.2 

2.1 

1.9 

8.4 

9.9 

9.7 

.0 

3.5 

100.0 

TOTAL 

OBS 


1121 
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PfcRIOO:  (PRIMARY)  1893- 197J  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

* OVER-ALL ) 1856-197}  TABLE  10  32. 5N  16.6* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGriTi  l FEET, NM  >6/8)  AND 
OCCURRENCE  JF  nh  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

ISO 

300 

600 

looo 

2000 

3300 

3000 

6500 

8000« 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

l GMT ) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3999 

6999 

6699 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00603 

.0 

.0 

2.2 

6.7 

6.6 

15.6 

2.2 

2.2 

1.1 

.0 

36.6 

65.6 

90 

06609 

.0 

.0 

1.2 

2.3 

7.0 

16.3 

6.7 

1.2 

.0 

.0 

32.6 

67.6 

86 

12615 

.8 

.8 

1.6 

3.1 

7.8 

7.0 

5.5 

3.9 

.0 

.8 

31.3 

68.8 

128 

18621 

.0 

.0 

.0 

3.1 

10*0 

7.7 

3.8 

.0 

.8 

.0 

25.6 

76.6 

130 

TOT 

1 

1 

5 

16 

33 

67 

18 

8 

2 

1 

132 

302 

636 

PCT 

.2 

.2 

1.2 

3.7 

7.6 

10.8 

6.1 

1.8 

.5 

.2 

30.6 

69.6 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSB Y (NM)  and/or 
PERCENT  FREQUENCY  VSBV  (NM)  BY  HOUR  CFIlINC  HGT  (FEET.NH  >«./8)/BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<l0 

104 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<SOYD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AnD5« 

NH  <5/8 

and  54 

TOTAL 

OBS 

00803 

.0 

.6 

.0 

2.2 

20.1 

77.3 

229 

00803 

.0 

2.3 

12.6 

26.1 

63.2 

87 

06C09 

.0 

1.2 

.0 

1.2 

28.5 

69.3 

329 

06CQ9 

.0 

1.3 

5.1 

30.6 

66.6 

79 

12815 

.8 

1.2 

.0 

.0 

19.6 

78.7 

253 

12C15 

.8 

3.2 

6.6 

25.6 

» 

OB 

o 

125 

18821 

.0 

.9 

.3 

.9 

20.9 

77.0 

366 

18821 

.0 

.0 

6.7 

21.3 

76.0 

127 

TOT 

2 

11 

1 

12 

26n 

869 

1155 

TOT 

1 

7 

29 

106 

285 

618 

PCT 

.2 

1.0 

.1 

1.0 

2?.3 

73.2 

100. 0 

PCT 

.2 

1.7 

6.9 

26.9 

68.2 

100.0 

TABLE  13  TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humioity  by  temp  percent  frequency  of  wind  direction  by  temp 


TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

60-69 

50-59 

9- 

■O 

1 

o 

■o 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

80/86 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

.3 

.3 

.0 

6 

1.5 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

75/79 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3.6 

8.5 

6.6 

l.o 

76 

19.6 

6.6 

5.6 

2.9 

.0 

.6 

1.5 

1.6 

1.9 

.0 

1.3 

70/76 

.0 

.0 

.0 

1.3 

13.7 

25.3 

26.2 

9.5 

287 

76. 0 

19.6 

27.3 

5.0 

1.5 

1.9 

6.5 

6.3 

5.6 

.0 

2.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.3 

2.3 

.8 

19 

6.9 

2.0 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

.0 

.5 

total 

0 

0 

0 

16 

72 

137 

121 

66 

388 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

3.6 

18.6 

35.3 

31.2 

11.3 

26.3 

35.3 

8.1 

1.5 

2.6 

6.0 

8.3 

7.7 

.0 

6.6 

table  13  table  16 


MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  T£MP  (DEC  F>  BY  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

0080  3 

79 

75 

76 

72 

68 

66 

6l 

71.6 

356 

00803 

.0 

.0 

12.0 

28.9 

38.6 

20.5 

81 

83 

06609 

86 

79 

76 

72 

68 

66 

63 

71.7 

600 

06809 

.0 

3.1 

13.6 

36.0 

38.1 

11.3 

79 

97 

12615 

86 

83 

so 

76 

70 

68 

65 

76.5 

382 

12815 

.0 

8.3 

27.3 

33.3 

25.8 

5.0 

76 

120 

18621 

86 

82 

78 

73 

70 

68 

6? 

73.5 

605 

18821 

.0 

.9 

17.8 

62.1 

27.1 

12.1 

78  . 

107 

TOT 

86 

81 

78 

72 

69 

66 

61 

72.8 

1961 

TOT 

0 

16 

75 

162 

129 

67 

78 

607 
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PERIOD:  «P*INAA»)  1999-197) 
<OvER-ALL>  1894-197) 


TABU  17 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 9N  16. OM 


RCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (OFG  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  < OFO  F) 


AIR. SEA 

61 

69 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

NO 

TNP  DIF 

6* 

68 

72 

76 

AO 

94 

FOC 

fug 

9/10 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

2 

.0 

.3 

7/8 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 

A 

.0 

.6 

6 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.2 

.2 

9 

.0 

.8 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.4 

.0 

11 

.2 

1.6 

A 

■ 0 

.0 

• 0 

1.1 

1.6 

.0 

17 

• 2 

2.6 

3 

• 0 

.0 

>2 

2.6 

1.3 

.0 

29 

.0 

4.0 

2 

• 0 

.0 

.6 

3.9 

1.1 

.0 

39 

• 2 

9.9 

1 

.0 

.0 

3.1 

9.0 

.3 

.0 

77 

.2 

12.2 

0 

.0 

.0 

8.0 

12.9 

.6 

.0 

13A 

.6 

20.9 

-l 

• 0 

.2 

10*1 

6.4 

.0 

.0 

10A 

.3 

16. A 

-2 

• 0 

.6 

11.1 

A • 0 

.0 

.0 

98 

.9 

19.3 

-3 

• 0 

.9 

7.1 

1.4 

.0 

.0 

96 

.0 

9.0 

-A 

• 0 

.2 

3.2 

1.0 

.0 

.0 

27 

.0 

A. 3 

-9 

• 0 

.9 

1.3 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

1.9 

“6 

.0 

.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

1.1 

-7/-8 

.0 

.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

A 

.0 

.6 

-9/-10 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.9 

-11/-19 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

total 

3 

16 

287 

271 

4A 

3 

622 

13 

609 

'CT 

.9 

2.3 

46.1 

43.6 

7.1 

.9 

100.0 

2.1 

97.9 

PERIOD: 

(Over 

-ALU 

1963-1973 

table 

18 

PCT 

FREO  «1F 

WIND 

SPEED 

<kts>  and 

DIRECTION  ' 

ZEPSUS  : 

SEA  HEIGHTS  (FT) 

N 

NE 

HCT 

1-3 

A-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

am 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48-t 

PCT 

<1 

.7 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.3 

.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.6 

10.9 

2.7 

.0 

.0 

.0 

14.2 

.9 

7.2 

3.9 

.0 

.0 

•c 

11.2 

3-4 

.0 

4.6 

6.3 

.0 

.0 

.0 

11. 0 

.0 

2.1 

7.2 

.0 

.0 

.0 

9.3 

9-6 

.0 

.8 

.9 

.3 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.8 

9.4 

.1 

.0 

.0 

6.3 

7 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

1.3 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.9 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

1.4 

19.9 

10.8 

.6 

.0 

• 0 

32.7 

1.3 

10.9 

18.2 

.6 

.0 

.0 

31.2 

E 

SE 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

a«* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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9.0 

03.9 

30.  A 

6.9 

.9 

.0 

10.7 

100.0 

675 

120  3 

2.0 

7.9 

03. R 

37.9 

7.7 

.7 

.0 

11.2 

100.0 

001 

1842  1 

2.1 

9.0 

07.? 

33.8 

6.8 

1.0 

.0 

10.8 

100.0 

700 

TOT 

86 

177 

lOy* 

78ft 

151 

20 

0 

10.9 

2220 

PCT 

3.9 

8.0 

93.1 

75.3 

6.8 

.9 

.0 

100.0 

TA»iE  3 


table  6 


PC T FREQ  OF  T3TAL  CLQUO  AMQUNT  (E!GmTms, 
B ' MIND  DIRECTION 


percentage  freouency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >0/8) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


MEAN 


MNO  01R 

0-2 

3-0 

5-7 

8 t 

total 

CLOUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

08SC0 

OBS 

COVER 

109 

299 

599 

999 

1999 

3099 

0999 

6999 

7999 

any  hot 

OBS 

N 

0.5 

7.0 

7.0 

2.5 

0.0 

.2 

.0 

.0 

.5 

2.0 

1.9 

1.1 

.7 

.0 

.0 

19.9 

NE 

6.5 

7.5 

1.8 

0.1 

.0 

.0 

.2 

.6 

2.9 

1.8 

1.7 

.2 

.2 

.0 

16.3 

E 

1.9 

1.0 

1.8 

1.2 

0.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

9.2 

SE 

1.3 

1.8 

.8 

1.5 

0.6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 

.2 

.2 

.2 

3.7 

S 

2.6 

1.0 

2.6 

2.8 

0.9 

.0 

.0 

.0 

.8 

.7 

1.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

5.2 

SM 

2.8 

3.6 

1.8 

1.6 

*.l 

.0 

.0 

.2 

.n 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

8.0 

M 

2.3 

1.6 

0.5 

.7 

9.7 

.0 

.2 

.2 

.7 

1.8 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

5.3 

NM 

2.7 

3.6 

3.3 

l.l 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.1 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

7.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0' 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.3 

1.2 

.8 

.2 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

TQT  OBS 

138 

109 

158 

fc9 

510 

9.3 

1 

2 

5 

18 

53 

95 

21 

7 

3 

2 

357 

510 

TQT  PCT 

26.8 

29.0 

30.7 

13.0 

100.0 

.2 

.0 

1.0 

3.5 

10.3 

8.8 

9.1 

1.9 

.6 

.0 

69.5 

100.0 

table  7 

CUHULATTVF  PcT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >0/8)  AND  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

> OR 

- OR 

> OR 

• OR 

• OR 

> OR 

(FfcET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/0 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

.7 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

1.9 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

5.6 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

• OR  >2000 

12.3 

13.9 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

■ Or  >1000 

20.6 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

■ OR  >600 

22.7 

? 9.0 

29.8 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

• OR  >300 

23.2 

30.0 

30.9 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

• OR  >150 

23.2 

30.3 

31.3 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

■ OR  > 0 

23.0 

30.5 

31.5 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

total 

125 

163 

168 

169 

169 

169 

169 

169 

total  number 

OF  OBS i 

830 

PCT  FREQ 

NH  <5/8! 

68.0 

TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


0 1 2 3 * 

7.1  13.5  18.7  16.8  11.8 


5 6 

’ i 

7.3  6.7 


total 

7 8 OBSCO  OBS 

7.1  11.1  .0  578 
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RERJOO:  (PRIMARY)  i903-l97j 
CUVER-AlU  lB34-197j 


TABLE  I 


ARE*  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


PERCENT  E * 1 0 OF  hInD  DIRECTION  VS  OCCi'RRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PpFC I P l T AT  I ON  WIT„  VARYING  VALUES  OF  VfSIBILlTT 


VSB  Y 

N 

NE 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

TOT  ft 

.0 

.0 

PCP 

.1 

. r 

l/2<  1 

NO  PCP 

.0 

.0 

T0T  ft 

.1 

.1 

PCP 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

TOT  ft 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

2<9 

NO  PCP 

.1 

.0 

TOT  ft 

.1 

.0 

PCP 

1.0 

.7 

5<10 

NO  PCP 

5.3 

6.1 

TOT  ft 

6.3 

6.8 

PCP 

.3 

.2 

104 

NO  PCP 

13.9 

16.4 

TOT  ft 

14.2 

16.6 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

20.7 

23.5 

F SF  S SN  M 

.0  .0  .0  .0  .0 

.1  .1  .o  .0  .1 

.1  .1  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  ,0  .0 

.0  .0  .0  .2  .1 

.0  .0  .0  .2  .1 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .1  .3  .0 

.0  .0  .1  .3  .0 

.0  .0  .3  .3  .0 

.0  .1  .1  .|  .2 

.0  .1  .3  .3  .2 

.9  .2  .♦  .5  .2 

2.6  1.2  2.1  3.7  2. ♦ 

3.S  1.4  2.9  4.1  2.6 

.1  .1  .1  .1  .1 

4.1  4.0  9.1  6.6  6.1 

4.3  4.2  9.3  6 . S 6.2 


7.8  5.7  8.2  11.8  9.2 


NM  VAR  CALM  PC  T TOTAL 
OBS 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .2 

.1  .0  .0  .4 

.1  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .0 

.1  .0  .0  .9 

.1  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .5 

.0  .0  .0  1.1 

.3  .0  .0  4.1 

2.0  .0  .3  29.6 

2.3  .0  .3  29.7 

.2  .0  .0  1.3 

6.9  .0  3.3  66.6 

7.1  .0  3.3  67.9 

757 

9.6  .0  3.6  100.0 


table  9 


PERCENT  fPEO  OF  nTND  DIRECTION  v$  HIND  SPEEO 
Hi TM  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

f 

SE 

S 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

RTS 

J8S 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  ft 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4—  1 0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.5 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.6 

0-3 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<9 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.4 

11-21 

.1 

• 

.0 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.8 

224 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

TOT  ft 

.2 

.1 

• 

.1 

.4 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

0-3 

.3 

.2 

.2 

.1 

.2 

.1 

.1 

.4 

.0 

.3 

2.0 

5<10 

4-10 

1.7 

2.1 

.9 

.3 

.5 

1.9 

1.0 

1.0 

.0 

9.0 

11-21 

2.0 

2.9 

1.3 

• 4 

1.1 

1.2 

.4 

,4 

.0 

9.3 

224 

.4 

.6 

• 

.3 

.5 

.3 

.3 

.3 

.0 

2.7 

TOt  * 

4.3 

9.9 

2.4 

1.2 

2.3 

3.1 

1.8 

2.1 

.0 

.3 

23.0 

0-3 

1.0 

1.4 

.3 

.6 

.9 

.8 

.7 

.7 

.0 

3.6 

9.4 

10* 

4-1 0 

7.1 

8.4 

2.9 

2.3 

2.4 

3.9 

3.0 

4.1 

.0 

34.8 

11-21 

7.2 

9.4 

2.0 

.7 

1.6 

2.0 

2.2 

2.1 

.0 

27.1 

224 

.6 

.9 

.1 

.3 

.2 

.1 

.3 

.5 

.0 

3.0 

TOT  ft 

19.9 

20.0 

6.4 

3.9 

4.7 

6.4 

6.2 

7.3 

.0 

3.6 

74.4 

TOT  0®S 
TOT  PCT 

20.4 

25.7 

• .9 

9.2 

7.5 

10.4 

8.6 

9.6 

.0 

3.9 

100.0 

1260 

PAGE  136 


OCTOBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1903-1973  AREA  0002  HAOEIRA  ISLANDS 

(Over-ald  i»s*-197j  table  10  32. on  io.om 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGMTS  (FEET/NM  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

iso 

300 

600 

lOOO 

2000 

3500 

5000 

6J00 

8000. 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(CNT) 

199 

299 

999 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00(03 

.0 

.0 

• 0 

2.6 

8.5 

IS. 9 

9.3 

.9 

.0 

.9 

32. 5 

67.5 

117 

06(09 

.0 

.0 

.0 

9.1 

12.2 

9.B 

2.9 

1.6 

.8 

.0 

30.9 

69.1 

123 

12(13 

.6 

1.3 

1.9 

3.1 

9.9 

9.9 

5.0 

2.9 

.0 

.6 

26.6 

71.3 

160 

18(21 

.0 

.0 

l.B 

3.7 

9.2 

6.6 

9.3 

.6 

1.2 

.6 

30.1 

69.9 

163 

TOI 

1 

2 

6 

19 

95 

91 

23 

8 

3 

3 

171 

392 

563 

PCT 

.2 

.9 

1.1 

3.9 

9 . B 

9.1 

9.1 

1.9 

.5 

.5 

30.9 

69.6 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FkEQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSbY  (NM)  m hOuR  CEIlING  HGT  (FEET/NH  >9/8)#BY  HOUR 


HOUR 

(OMT, 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

OBS 

hour 

(GHT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

ANDS* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.9 

• 9 

.9 

1.6 

22.9 

79.9 

258 

00(03 

.0 

.0 

3.7 

30.8 

65. A 

107 

06(09 

.0 

• 6 

.8 

1.1 

27.5 

7o.O 

360 

06Cq9 

.0 

.0 

5.2 

27.0 

67.8 

115 

12(19 

.0 

.0 

1.0 

1.9 

21.0 

76.6 

293 

12(13 

.6 

3.9 

7.1 

22.7 

70.1 

159 

18(21 

.3 

.3 

.3 

2.0 

21.5 

75.8 

900 

18(21 

.0 

1.9 

5.7 

25.3 

69.0 

158 

TOT 

2 

9 

8 

20 

306 

973 

1313 

TOT 

1 

9 

30 

139 

365 

339 

PCT 

.2 

.3 

.6 

1.5 

23.3 

79.1 

100.0 

PCT 

.2 

1.7 

5.6 

26.0 

68.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  uF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

70-79 

*0-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.2 

3.9 

2.3 

.6 

51 

9.7 

70/79 

.0 

.0 

.0 

1.7 

12.1 

19.2 

20.1 

13.9 

353 

67.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.9 

5.1 

8.2 

*.2 

115 

21.8 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

7 

1.3 

55/39 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

1 

.2 

total 

0 

0 

0 

15 

99 

196 

163 

102 

527 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

2.8 

18.8 

27.7 

3'  .3 

19.9 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

PERCENTILES 

QF  TEMP 

(OEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M IN 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

77 

75 

73 

70 

66 

69 

61 

69.7 

919 

06(09 

77 

79 

73 

70 

65 

63 

58 

69.3 

678 

12(15 

80 

79 

77 

72 

67 

63 

69 

72.2 

938 

18(21 

80 

79 

76 

71 

66 

62 

59 

71.0 

709 

TOT 

SO 

78 

75 

71 

66 

69 

58 

70.6 

2239 

TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

1.5 

2.9 

.9 

1.0 

.3 

1.6 

.9 

.9 

.0 

.2 

13.3 

19.7 

5.5 

9.1 

5.7 

8.1 

6.5 

5.3 

.0 

3.8 

6.9 

9.7 

1.5 

.5 

1.5 

1.1 

2.3 

2.9 

.0 

.9 

.5 

.5 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

22.1 

22.2 

7.9 

5.6 

7.7 

10.8 

10.1 

8.6 

.0 

9.9 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

3.5 

L0.9 

22.6 

38.3 

25.2 

81 

115 

06(09 

.0 

2.7 

12.9 

29.5 

32.7 

27.2 

81 

197 

12(13 

.0 

9.2 

29.2 

39.5 

29.8 

12.1 

76 

165 

18(21 

.0 

2.9 

23.9 

27.7 

30.7 

15.3 

78 

137 

TOT 

0 

19 

103 

157 

175 

LIO 

79 

369 
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’EftlOO:  (PRIMARY)  1903*1973  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVERPAID  1939-1973  TABLE  17  32. 6N  16. 6M 

PC  T FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  f > ANO  ThE  OCCURRENCE  QF  FOC  (WITHOUT  PR£C IMITATION) 

VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F) 

AIR. SEA  97  61  65  69  73  77  TQT  W WO 

TMP  DIF  60  69  69  72  76  90  FOC  FQC 


9/10 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

.0 

.1 

7/8 

*0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

9 

.0 

.5 

6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

5 

.0 

.7 

5 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.8 

.9 

10 

.0 

1.9 

9 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.8 

.0 

9 

.0 

1.2 

3 

• 0 

.0 

.0 

.9 

1.5 

.5 

18 

.0 

2.9 

2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3.9 

.5 

91 

.1 

5.9 

1 

.0 

.0 

.0 

2.9 

5.9 

.0 

58 

.0 

7.9 

0 

• 0 

.0 

.3 

11.7 

5.6 

.0 

129 

.1 

17.9 

-1 

• 0 

.0 

1.6 

13.3 

2.2 

.0 

126 

.1 

17.0 

-2 

• 0 

.0 

2.7 

11.7 

1.6 

.1 

119 

.9 

15.7 

-3 

• 0 

.0 

9.5 

8.1 

.5 

.0 

97 

.1 

13.0 

-9 

.0 

.1 

3.3 

3.8 

.9 

.0 

56 

.0 

7.6 

-5 

• 0 

.3 

1.6 

1.9 

.1 

.0 

29 

.0 

3.9 

-6 

.0 

.1 

1.9 

.5 

.0 

.0 

15 

.0 

2.0 

-7/-B 

• 0 

.3 

.8 

.7 

.0 

.0 

15 

.0 

2.0 

-9/-10 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.3 

1 1 / — 1 3 

• 0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.9 

TOTAL 

1 

9 

122 

918 

168 

19 

737 

7 

730 

PCT 

• 1 

1.2 

16.6 

56.7 

22.8 

2.6 

100.0 

.9 

99.1 

PERIOD:  (UVER-AlL)  1963-1973 


TABLE  18 


PC T FREO  OF  wrNO  S P^ED  (KTS>  AnD  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HCT 

1-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

4,8  + 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

984 

PCT 

<1 

.6 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.3 

5.1 

2.6 

.0 

.0 

.0 

8.1 

.3 

6.2 

1.9 

.0 

.0 

.0 

8.0 

3-9 

.0 

.8 

5.3 

.0 

.0 

.0 

6.2 

.0 

3.1 

& . 8 

.0 

.0 

.0 

8.0 

5-6 

.0 

.3 

3.9 

.3 

.0 

.0 

9.0 

.0 

.0 

9.2 

.1 

.0 

.0 

9.3 

7 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

1.2 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

7.5 

19.2 

1.0 

.6 

.0 

29.2 

.3 

10.2 

11.9 

.1 

.0 

.0 

21.9 

HCT 

1-3 

9-10 

11-21 

E 

22-33 

39-97 

9»4 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33 

39-97 

984 

PCT 

<1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.3 

1.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

1.9 

3-9 

.0 

.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.C 

1.9 

.3 

.3 

.0 

.0 

2.0 

5-6 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.( 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

• 0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

91-98 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 3 

2.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

9.7 

.1 

2.8 

1.0 

.7 

.0 

.0 

9.6 
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OCTOBER 

TABLE  lb  (CONT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. OW 


PCT  FREO  OF  *!N0  SPEED  (RTS)  AnD  DIRECTION  VfcRSUS  SEA  HEIGHT*  l F T > 


hot 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4** 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48^ 

PCT 

<1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.3 

1.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.3 

1.9 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3-4 

.0 

2.1 

1.5 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.0 

1.9 

2.4 

.0 

.0 

.0 

4.3 

5-6 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.8 

7 

.0 

.0 

.7 

.3 

.3 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

*0 

.3 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

12 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC T 

.6 

3.7 

4.2 

1.0 

.3 

.0 

9.9 

.4 

4.2 

4.2 

.4 

.0 

.0 

9.2 

w 

NW 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4»* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

46. 

PCT 

<1 

.6 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.0 

1.8 

1.3 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

3-4 

.0 

1.2 

1.3 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.3 

2.5 

2.8 

.0 

.0 

.0 

5.7 

3-6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

7 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

• » 

8-9 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.5 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

3.9 

3.5 

1.6 

.0 

.0 

9.6 

.4 

4.4 

4,7 

.9 

.1 

.0 

10.5 

WIND 

SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

7.6 

4.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

12.6 

1-2 

2.0 

19.9 

7.6 

.0 

.0 

.0 

29.5 

3-4 

• 3 

13.6 

19.2 

.3 

.0 

• 0 

33.4 

5-6 

• 0 

.7 

10.6 

1.0 

.0 

.0 

12.3 

7 

.0 

.3 

5.6 

.7 

.3 

.0 

7.0 

8-9 

• 0 

.0 

.3 

2.3 

.0 

.0 

2.6 

10-11 

• 0 

.0 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.7 

.7 

.0 

1.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

B7+ 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

9.9 

39.1 

44.4 

5.6 

1.0 

.0 

100.0 

PERIOD*  (OVER-ALU  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  *AVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

(SEC) 

<6 

1.9 

8.2 

16.5 

3.4 

.4 

.6 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

154 

6-7 

.0 

1.5 

6.0 

7.1 

7.7 

1.3 

1.3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

116 

8-9 

.0 

.2 

2.1 

3.2 

4.1 

2.4 

1.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

10-11 

.0 

.0 

.6 

2.8 

1.5 

1.1 

.4 

• 2 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

35 

12-13 

.0 

.0 

.4 

.6 

.4 

.9 

.4 

• 2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.4 

.4 

1.1 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

INOET 

3.2 

1.7 

2.6 

2.4 

1.5 

1.1 

.4 

• 0 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63 

TOTAL 

24 

54 

132 

102 

73 

36 

75 

s 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

466 

PCT 

9.2 

11.6 

28.3 

21.9 

16.1 

7.7 

3.9 

1.1 

2.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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NCVE*«BF* 


»E*100:  (PRIHARv)  1899-197)  AREA  0002  HAOEIRA  ISLANOS 

< OVER -All > IB3A-19T*  7A6ll  1 32. 6N  16. 6H 


RECENT  FREQUENC*  Of  HEATHER  OfCURRENCF  8r  ■ f NO  OIRCCTION 
PRECIPITATION  TYP*  OTHER  HEATHER  PHENOMENA 


HNO  OIR 

RAIN 

RAIn 

ORZl 

F*ZG 

$nHH 

OThAr 

HAT  l 

PC PN  at 

PrPN  past 

Thor 

FOG 

fug  ho 

SHORE 

SPRAV 

NO 

Shmr 

PC*N 

fr/n 

PB  T 1HE 

HOUR 

LTnG 

«0 

PCPN 

HA2E 

BIHG  OUST 

SIG 

pcp* 

PCpN 

past  hr 

BIHG  SNOH 

HEA 

N 

3.3 

7.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

11. A 

3.2 

.6 

.0 

.0 

.8 

.0 

61.9 

NE 

1.3 

3.  t 

2 *.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.3 

1.9 

1.5 

.7 

.7 

.0 

.0 

86.  A 

E 

.d 

7.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

8. A 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

90.0 

SE 

.9 

6.3 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.7 

.9 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

BA.  8 

S 

5.7 

6.3 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 A , 5 

A.  A 

2.5 

.0 

.0 

1.9 

.0 

76.7 

SH 

2.1 

3.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.3 

3.1 

1.0 

2.1 

.0 

.5 

2.1 

63.0 

H 

6.0 

9.«. 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

16. 8 

6.0 

2.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

7A.5 

NH 

.7 

7.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.1 

7.2 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

83. A 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

JO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CAIH 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100. 0 

TJT  PC  T 

2.3 

6.9 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.6 

3.9 

1.1 

.7 

.2 

.3 

.2 

B3.3 

TOT  36$ : Al2 


TABLE  7 

PERCENT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRfC 1*1 tatiqn  TYPE  OTHER  HEATHER  PHENOHENA 


HOUR 

RAIN 

PAIn 

ORZl 

FRZG 

SNnn 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  at 

PrPN  past 

Thor 

fog 

fog  ho 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

<GHT) 

Shhr 

PCPN 

FRZn 

ob  time 

hour 

LTNG 

HO 

PCPN 

HAZE 

BLHG 

OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLHG 

snqh 

HEA 

00C03 

.9 

7.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

a. 7 

1.7 

A. 3 

.9 

.0 

.0 

.0 

BA. 3 

06CQ9 

2.9 

6.9 

2.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12.6 

2.3 

l.i 

.6 

• 6 

.0 

.0 

83.3 

121 1 5 

2. A 

5.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9. A 

A. 7 

.0 

.6 

.0 

.6 

.0 

8A.7 

l 8121 

2.9 

6.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

3.2 

.0 

.6 

.0 

.6 

.6 

83.3 

TQT  PCT 

2. A 

6.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.3 

3.6 

1.1 

.6 

.2 

.3 

.2 

83.9 

TOT  las  <,33 


T48iS  ■* 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

HlNO  DIRECTION 

BY  SPEED  ANO 

BY  HQUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

HNO  OIR 

0-3 

a-10 

11-21 

22-33  3A- 

AT 

A8* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

IB 

21 

OBS 

FREQ 

SPQ 

N 

l 3 
1 . 1 

7.8 

5.0 

1.6 

.1 

.0 

16.1 

11.7 

13.9 

13.0 

13.9 

IB. A 

13.  B 

50.0 

15.7 

21.7 

NE 

9.5 

11.5 

2.2 

.3 

.0 

2 A. 7 

12.5 

26.8 

5.0 

23. A 

2 A . 0 

**•2 

.0 

2A.5 

25. 8 

E 

.9 

3.5 

A. A 

.7 

.1 

.0 

11.5 

11.2 

13.2 

20.0 

13.3 

9.7 

10. B 

.0 

11.8 

8. A 

SE 

.8 

3. A 

2.1 

• 6 

.0 

.0 

6.9 

1G.6 

7. A 

20.0 

5.8 

8.6 

6. A 

.0 

6.7 

7.5 

S 

, A 

3.1 

1.6 

.9 

* 

.0 

6.0 

11.7 

5.6 

.0 

6.2 

7. A 

6.3 

.0 

6.0 

3.1 

SH 

, A 

2.8 

2.6 

1.0 

»l 

.0 

6.9 

13.1 

6.3 

.0 

9.3 

5.0 

7.8 

.0 

7.9 

3.3 

H 

.7 

A.l 

5. 1 

1.3 

.2 

.0 

11.6 

13.3 

12.3 

20.0 

10.9 

9.7 

12.0 

.0 

12.2 

12.8 

NH 

.6 

A. 5 

6.3 

1.7 

.6 

.0 

13.7 

1 A • A 

11. A 

20.0 

1A.2 

1A.6 

1A.3 

50.0 

13. A 

1A.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CAIN 

2.3 

2.5 

.0 

2.9 

.0 

2.B 

2.7 

2.2 

.0 

2.0 

2.7 

TOT  OBS 

158 

736 

730 

190 

25 

0 

1899 

12.1 

3A1 

3 

35A 

222 

366 

2 

3A3 

226 

TQT  PCT 

a. 5 

AO.  7 

39.3 

10.2  1 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  1 A 

HfNO 

SPFgO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

HNO  OIR 

0-6 

7-16 

17 -2? 

20-AO 

A 1 ♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

A ,0 

8. A 

3.1 

.5 

.0 

16.1 

11.7 

13.9 

15.6 

16.0 

IB.l 

NE 

A. 7 

13. A 

6.2 

.A 

.1 

2A.7 

12.5 

26. A 

23.6 

2A.1 

25.0 

E 

3.0 

6.2 

2.0 

.3 

.0 

11.5 

11.2 

13.3 

12.0 

10.7 

10.5 

SE 

1.9 

3.8 

1.1 

.1 

.0 

6.9 

10.6 

7.6 

6.9 

6.3 

7.0 

S 

1.5 

3.2 

1 .2 

.2 

.0 

6.0 

11.7 

5.6 

6.7 

6.5 

5.3 

SH 

1.6 

2.8 

2.3 

.1 

.1 

6.9 

13.1 

6.2 

7.6 

7.7 

6.2 

H 

2. A 

5.3 

2.8 

.8 

.1 

11.6 

13.3 

12.6 

10.5 

12.0 

ii.  e 

NH 

2.  A 

6.2 

3.9 

1.0 

.2 

13.7 

IA.A 

11.5 

IA.A 

1 A . 5 

13.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.5 

2.5 

.0 

2.9 

2.8 

2.2 

2.3 

TOT  OBS 

A30 

919 

*20 

6A 

6 

1939 

12.1 

3A6 

576 

368 

569 

TOT  PCT 

2A.2 

A9.A 

22.6 

3. A 

• 3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  1 AO 


NOVEMBER 


RgRIOO:  (PRIMARY) 

18V5-I97J 

AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

COVER-ALL) 

185<.-I973 

table  4 

32. 6N  16. 6M 

percentage 

frequency  of 

MIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

MIND 

SPEFO 

(KNOTS ■ 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4 

•*ean 

FREQ 

OBS 

OOtOi 

2.9 

5.2 

•»?.? 

37.9 

10.7 

1.2 

.0 

12.1 

100.0 

346 

06109 

2.8 

6.1 

41.8 

33.9 

11.6 

1.7 

.0 

12.2 

100.0 

576 

12613 

2.2 

6.3 

38.0 

41.3 

10.3 

1.6 

.0 

12.* 

100.0 

368 

19621 

2.3 

6.0 

40.2 

*2.2 

8.4 

.9 

.0 

11.8 

100.0 

569 

TOT 

47 

111 

73* 

730 

190 

23 

0 

12.1 

1859 

PCT 

2.5 

6.0 

40.7 

39.3 

10.2 

1.3 

.0 

100.0 

TA8*€ 


5 


TABLE  6 


PC  T FRfcQ  OF  TOTAL  CLOUQ  AMOUNT  iE|&hTmS> 
9»  • 1 NO  0:«tCTl3* 


percentage  frequency  of  ceiling  heights 

»NO  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  *InD 


(FT,NH  >4/8) 
direction 


«FAN 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

a 6 

tofal 

CLOUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

0 

0 

0 

NH  <5/8 

total 

09V:  p 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

499SJ 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

2.6 

5.1 

7.0 

2.9 

9.0 

.0 

.0 

.4 

1.6 

3*7 

1.8 

.4 

.5 

.0 

.0 

9.3 

NE 

3.4 

5.6 

11.2 

3.6 

3.0 

.0 

.0 

.8 

.7 

3.2 

2.8 

1.6 

1.2 

.5 

.0 

13.1 

E 

3.4 

2.1 

4.6 

l.l 

4.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

1.3 

1.0 

.4 

.0 

.0 

7.3 

SE 

.3 

.4 

3.1 

1.1 

9.8 

.0 

.0 

.1 

.1 

.4 

,7 

.3 

.3 

.3 

.0 

2.9 

S 

.9 

1.1 

2.3 

2.4 

9.9 

.0 

.0 

.2 

.4 

.6 

1.3 

.5 

.3 

.0 

.3 

3.1 

S« 

2.0 

2.1 

3.6 

1.3 

4.6 

.3 

.0 

.1 

.3 

.7 

.9 

.4 

.3 

.0 

.0 

6.2 

■ 

1.9 

2.9 

7.4 

1.9 

9.2 

.3 

.0 

.2 

1.3 

.9 

1.8 

1.0 

.3 

.0 

.0 

8.3 

NM 

1.9 

2.4 

4.9 

1.9 

4.« 

.0 

.0 

.1 

2.1 

1.7 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

5.7 

VAR 

.0 

.C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

.5 

.5 

.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

TQT  OBS 

69 

89 

178 

6* 

400 

5.0 

2 

0 

7 

27 

49 

45 

22 

13 

3 

1 

231 

400 

TOT  PCT 

17.3 

22.3 

44.3 

16.0 

100.0 

.3 

.0 

1.8 

6.8 

12.3 

11.3 

5.5 

3.3 

.8 

.3 

57.8 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  *»CT  FREQ  Qf  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM> 


„S0Y  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

• OR 

* OR 

> OR 

■ OR 

• OR 

- OR 

(FeET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>5OY0 

>0 

• OR  >6500 

.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

• OR  >5000 

3.5 

4.0 

6.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

• OR  >3500 

7.7 

9.2 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

■ OR  >2000 

15.7 

19,7 

20.4 

20.4 

20,4 

20.4 

20.4 

20.4 

• Or  >1000 

25.9 

31.4 

32.4 

32.4 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

• OR  >600 

30.4 

37,7 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

• OR  >300 

31.7 

39.4 

40.9 

AO. 9 

A 1 • 1 

41.1 

41.1 

41.1 

■ OR  >150 

31.7 

39.4 

40.9 

AO. 9 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

• OR  > 0 

31.7 

39.9 

41.4 

A 1 . 4 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

total 

127 

160 

166 

166 

147 

167 

167 

167 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSt  401  PCT  FR£0  NH  <5/8 : 58.4 


TABLE  7 A 


PERCENTAGE  FREQ 

OF 

LOW 

CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

0 

12  3 4 

5 

6 7 8 OP  SCO 

OBS 

6.9 

9.0  14.3  14.7  12.2  7 

.6 

12  < 

.4  11.5  11.3  .0 

434 
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PE* 100  s (PRIMARY)  1895-197J 
(OVER-ALL)  1854-1973 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANOS 
32. 6N  16.6« 


PERCENT  FbeQ  of  WIND  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.2 

.2 

.2 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1/2<1 

NO  PCP 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  X 

• 2 

.3 

.2 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.2 

.0 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.0 

.2 

1.3 

TOT  X 

.2 

.3 

.0 

.2 

.2 

.2 

.2 

.3 

.0 

.2 

1.6 

PCP 

1.6 

1.2 

.5 

.5 

.5 

.6 

1.4 

.6 

.0 

.0 

6.9 

5<  10 

NO  PCP 

5.9 

5.8 

2.1 

.5 

1.0 

1.7 

2.0 

3.9 

.0 

.3 

23.4 

TOT  X 

7.5 

7.0 

2.7 

1.0 

1.5 

2.3 

3.4 

4.5 

.0 

.3 

30.3 

PCP 

.5 

.7 

.2 

.0 

.3 

.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

2.8 

104 

NO  PCP 

11.2 

16.1 

7.3 

3.4 

4.4 

5.1 

7.7 

7.3 

.0 

1.3 

63.8 

TOT  X 

11.7 

16.  B 

7.5 

3.4 

4.6 

5.3 

8.3 

7.5 

.0 

1.3 

66.6 

TOT  OBS 
TOT  Pc T 

19.7 

24.5 

10.3 

4.6 

6.5 

8.0 

12.0 

12.6 

.0 

1.8 

100.0 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  Of  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.5 

22* 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.1 

.2 

.1 

* 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.8 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.8 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

2<5 

4-10 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.3 

.2 

.1 

.0 

.9 

11-21 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

22* 

.1 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.7 

TOT  X 

.3 

,5 

.3 

.2 

.3 

.4 

.2 

.2 

.0 

.2 

2.5 

0-3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

5<10 

4-10 

2.2 

2.3 

.9 

.5 

.8 

.4 

.6 

.9 

.0 

8.6 

11-21 

2.0 

2.9 

.9 

.7 

.7 

.9 

1.4 

l.« 

.0 

11.4 

224 

1.1 

.B 

.2 

.2 

.2 

.5 

.6 

.6 

.0 

4.1 

TOT  X 

5.4 

6.1 

1.9 

1.5 

1.7 

1.8 

2.6 

3.3 

.0 

*2 

24.6 

0-3 

.2 

.6 

.8 

.7 

.4 

.3 

.3 

.1 

.0 

1.5 

4.9 

104 

4-10 

6.6 

6.6 

3.B 

3.2 

2.3 

2.5 

2.7 

3.3 

.0 

31.3 

11-21 

4.6 

7.7 

2.4 

.6 

1.2 

2.0 

4.3 

4.3 

.0 

27.2 

22* 

1.6 

1.7 

.1 

.3 

.9 

.9 

1.1 

1.4 

.0 

8.0 

TOT  X 

12.9 

16.6 

7.1 

4.8 

5.0 

5.7 

B. 5 

9.2 

.0 

1.5 

71.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

18.9 

23.5 

9.4 

6.5 

7.2 

B.2 

11.7 

12.8 

.0 

1.9 

100.0 
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PERIOD!  (PRIMARY)  1P95-197J  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

10VSR-AU)  1854-1973  TABLE  10  32. 6N  16. 6M 

PERCENT  FREQUENCY  np  CEILING  HEIGHTS  (FeeT/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/0  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

oOO 

looo 

2000 

3500 

5OOO 

65*10 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

( &m  n 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7y99 

any  hot 

08  S 

00C03 

.0 

.0 

2.5 

6.2 

6.2 

6.2 

4.9 

2.5 

.0 

.0 

28.4 

71.6 

81 

06C09 

.0 

2.2 

5.4 

11.8 

12.9 

3.2 

2.2 

.0 

.0 

39.8 

60.2 

93 

12G15 

.0 

.0 

.8 

5.6 

15. 2 

12.  a 

4.8 

4.0 

2.9 

.0 

45.6 

54.4 

125 

lttUl 

.0 

.0 

1.7 

8.5 

11.9 

10.2 

7.6 

3.4 

.0 

.8 

44.1 

55.9 

118 

TOT 

2 

0 

7 

77 

49 

45 

22 

13 

3 

1 

169 

248 

417 

PC  T 

,5 

• 0 

1.7 

6.5 

11.8 

10. B 

5.3 

3.1 

.7 

.2 

40.5 

59.5 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSBY 

(NM) 

by  HOUR 

CEILING 

HGT 

(FEET. 

NH  >4/ 8 ) / B Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1 <2 

2<5 

5<10 

1 0 ♦ 

TOTAL 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

10004 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT, 

ops 

CGMT, 

<50YD 

<1 

<5 

AND54 

and  S* 

DBS 

00603 

.0 

.0 

1.6 

1.6 

25.0 

71.8 

188 

00603 

.0 

2.6 

11.7 

19.5 

68.8 

77 

06C09 

.0 

.7 

1.1 

3.9 

2*  • 1 

66.3 

285 

06609 

2.3 

4.7 

14.0 

26.7 

59.3 

86 

12615 

.0 

2.2 

.4 

1.3 

23. « 

?2.3 

231 

12615 

.0 

1.6 

7.3 

39.0 

53.7 

123 

18621 

.0 

• 4 

.4 

2.5 

23.8 

73.0 

282 

18621 

.0 

1.7 

10.4 

34.8 

54.8 

115 

TOT 

0 

8 

8 

24 

749 

697 

986 

TOT 

2 

10 

42 

126 

233 

401 

PCT 

.0 

.8 

.8 

2.4 

2 5.3 

70.7 

100.0 

PCT 

.5 

2.5 

10.5 

31.4 

58.1 

100.0 

TABLE  13 

TABLE 

14 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUM 1 0 1 TY  BY 

tfmp 

PERCENT  FREQUENCY 

QF  MIND  DIRECTION 

BY 

TEMP 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

M 

NH 

VAR 

CALM 

75/79 

.0  .0 

.0 

.2 

.0 

.5 

.0 

.0 

3 

.7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

70/74 

.0  .0 

.0 

.7 

4.4 

6.1 

7.3 

2.7 

87 

21.2 

2.0 

3.7 

2.6 

1.6 

2.8 

3.8 

2.3 

1.6 

.0 

1.0 

65/69 

.0  .0 

.0 

3.4 

13.4 

20.5 

14.6 

7.3 

243 

59.3 

U.o 

15.7 

6.4 

2.9 

3.7 

4.0 

8.7 

6.1 

.0 

.7 

60/64 

.0  .0 

.0 

2.0 

5.6 

3.9 

5.6 

1.2 

75 

18.3 

3.9 

4.9 

2.1 

.5 

1.2 

.4 

1.6 

3.4 

.0 

.2 

55/59 

.0  .0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

2 

.5 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 0 

0 

26 

97 

128 

113 

•*6 

410 

100.0 

PCT 

.0  .0 

.0 

6.3 

23.7 

31.2 

27.6 

11.2 

17.0 

24.3 

11.5 

5.1 

7.7 

8.2 

13.0 

11.2 

.0 

2.0 

HOUR 

MEANS/ 

MAX 

EXTREMES 

99* 

AND 

95* 

table  15 
PERCENTILES 
50*  5* 

OF  TEMP 
l* 

(DEG  F)  BY 
M I N MEAN 

HOUR 

TOTAL 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 
0-29  30-59  60-69 

TABLE  16 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 
70-79  80-89  90-100 

BY  HOUR 
MEAN 

total 

(GMT) 

00C03 

74 

72 

70 

66 

62 

54 

53 

66.1 

OBS 

345 

(GMT) 

00C03 

.0 

5.0 

17.5 

36.3 

27.5 

13.8 

77 

OBS 

BO 

06G09 

74 

72 

71 

66 

62 

59 

54 

66.0 

578 

06G09 

.0 

5.5 

27.5 

24.8 

29.4 

12.8 

76 

109 

12 1 15 

81 

76 

73 

68 

64 

60 

59 

68.3 

363 

12C15 

.0 

6.6 

25.6 

35.5 

2B.1 

4.1 

74 

121 

18C21 

75 

74 

72 

67 

62 

60 

57 

67.1 

556 

18C21 

.0 

7.1 

21.4 

31.3 

25.0 

15.2 

76 

112 

TOT 

81 

74 

72 

67 

62 

60 

53 

66.8 

1842 

TOT 

0 

26 

99 

134 

116 

47 

76 

422 
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PERIOO:  (PRIMARY)  1699-1973  AREA  0002  MAOEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1894-1973  TABLE  17  32. 6N  16.6* 

PC  T FREQ  QF  AIR  T£HFcRAT(/RF  <OEG  F>  A NO  TmE  OCCURRENCE  OF  ?0G  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR. REA 

97 

61 

63 

69 

73 

77 

TOT 

w 

MO 

TMP  OIF 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

9/10 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.2 

.0 

1 

.0 

.2 

7/6 

• 0 

.0 

*2 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.4 

6 

.0 

. 0 

.0 

.2 

.0 

.2 

2 

.0 

.4 

9 

.0 

.0 

*2 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.4 

4 

• 0 

.0 

.7 

.4 

.9 

.0 

9 

.0 

1.6 

3 

■ 0 

.0 

• 2 

.7 

.9 

.0 

10 

.0 

1.6 

2 

• 0 

.0 

*4 

2.0 

1.4 

.0 

21 

.0 

3.7 

1 

>0 

.9 

1.4 

3.2 

.5 

.0 

32 

.2 

5.5 

0 

• 0 

.4 

4.3 

4.6 

.9 

.0 

55 

.0 

9.8 

-1 

• 0 

1.6 

7.3 

5.9 

.0 

.0 

83 

.0 

14.8 

-2 

• 0 

1.1 

11.4 

2.9 

.0 

.0 

84 

.2 

14.8 

-3 

.0 

2.7 

11.7 

2.0 

.0 

.0 

92 

.2 

16.2 

-4 

• 0 

3.2 

9.1 

.9 

.2 

.0 

75 

.0 

13.3 

-9 

• 2 

3.6 

3.4 

.2 

.0 

.0 

41 

.0 

7.3 

-6 

• 2 

2.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

3.7 

-7/-B 

• 4 

1.1 

2.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

3.4 

-9/-10 

• 9 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

1.2 

-11/-13 

• 0 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

1.1 

TOTAL 

7 

99 

302 

129 

24 

1 

562 

3 

559 

PCT 

1.2 

17.6 

93,7 

23.0 

4.3 

.2 

100.0 

.5 

99.5 

PERIOD:  (UVER-ALL) 


1963-1973 


TABLE  Id  . 

per  freo  op  w rwn  speed  /k7j;  ano  direction  versos  sea  heights  ( ft > 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.0 

.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.0 

2.8 

1.2 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.0 

2.8 

1.3 

.0 

.0 

.0 

4.1 

3-4 

.0 

1.0 

1.4 

.4 

.0 

.0 

2.8 

.0 

1.4 

5.6 

.6 

.0 

.0 

7.6 

5-6 

.0 

.8 

3.2 

.5 

.0 

.0 

4.5 

.0 

.1 

4.8 

1.0 

.0 

.0 

6.0 

7 

.0 

.0 

.5 

1.8 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

1.6 

.1 

.0 

.0 

1.7 

8-9 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.5 

.0 

2.1 

.0 

• 0 

1.0 

.0 

.5 

.0 

1.6 

10-11 

.0 

.0 

.5 

2.3 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.0 

• 0 

.8 

.0 

.0 

.8 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

5.1 

7.4 

6.6 

.9 

.0 

19.6 

.5 

4.9 

14.8 

2.6 

.5 

.0 

23.3 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484. 

PCT 

<1 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

t.o 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

1.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3-4 

.0 

1.6 

4.1 

.0 

.0 

.0 

3.7 

.0 

■ 6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

5-6 

.0 

2.1 

2.2 

.0 

.0 

.0 

4.3 

.0 

.0 

.8 

.1 

.0 

.0 

.9 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

5.7 

6.3 

.0 

.0 

.0 

12.6 

.0 

3.4 

1.6 

.1 

.0 

.0 

5.1 
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PERIOD : 

(OVER 

-ALL) 

1963-; 

1973 

AREA 

0002 

MADEIRA 

table 

18  (CONT) 

32. 

, 6N  16 

PCT 

FREQ  OF 

wind 

SPFpO  (KTS> 

and  direction  versus  sea  heights  « f t j 

S 

SM 

HOT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6*- 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.5 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

J-* 

.0 

.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.5 

.0 

.6 

.0 

.0 

1.2 

5-6 

.0 

.0 

.8 

.6 

.0 

.0 

1.2 

.0 

• 5 

.8 

.0 

.0 

.0 

1.3 

7 

.0 

• 0 

,6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.5 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.5 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 ♦ 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

2.1 

2.7 

.9 

.0 

.0 

6.7 

.1 

6.3 

1.3 

1.7 

.0 

.0 

7.6 

M 

NW 

hot 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.0 

1.6 

• 5 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-6 

.0 

1.0 

2.1 

.6 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

1.7 

5-6 

.0 

.0 

.9 

.5 

.0 

.0 

1.* 

.0 

.6 

.5 

1.0 

.5 

.0 

2.7 

7 

.0 

.0 

2.5 

.5 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.0 

.0 

.8 

8-9 

.0 

.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

1.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

17-19 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.1 

.0 

.5 

.0 

.6 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

3.9 

7.6 

1.6 

.0 

.0 

13.1 

.0 

1.8 

3.6 

2.2 

2.6 

• 0 

10.2 

TOTAL 

PCT 


WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

3.6 

5.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

1-2 

1.0 

16.9 

6.1 

.0 

.0 

.0 

20.1 

3-6 

• 0 

6.7 

16.0 

2.1 

.0 

.0 

26.7 

5-6 

• 0 

6.1 

13.9 

3.6 

.5 

.0 

22.2 

7 

.0 

.0 

5.7 

3.1 

.0 

.0 

8.8 

8-9 

• 0 

.3 

1.5 

2.1 

1.0 

.0 

5.2 

lo-n 

.0 

.0 

1.5 

6.1 

.0 

.0 

5.7 

12 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

1.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

17-19 

.0 

.0 

.3 

.0 

.5 

.0 

1.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

A. 6 

31.6 

66.8 

13.3 

3.6 

.0 

100.0 

PER  100 : 

o 

< 

m 

ja 

-ALL) 

1969 

-1973 

TABLE 

19 

• 

PER  100 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

PERCENT 

7 

FREQUENCY 
8-9  10-11 

OF  WAVE  HEIGHT  tET) 
12  13-16  17-19  20 

VS  WAVE 
-22  23- 

PERIOD  (SECONDS) 
23  26-32  33-60  61 

-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87+ 

total 

MEAN 

<SEC> 

<6 

1.7 

2.6 

9.3 

7.8 

.9 

1.7 

.6 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88 

HGT 

6 

6-7 

.0 

.9 

5.3 

8.9 

3.7 

3.2 

.9 

• 0 

.0 

.3 

.3 

.0  .0 

*.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

82 

6 

8-9 

.0 

.0 

2.6 

6.0 

2.9 

3.2 

2.0 

1.1 

1.7 

.6 

.3 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

8 

10-11 

.0 

.0 

,9 

2*0 

2.0 

1.7 

,9 

l.l 

1.1 

1.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

• *0 

.0 

.0 

.0 

38 

9 

12-13 

.0 

.0 

.0 

*0 

1.7 

.9 

.6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

8 

>13 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.9 

.9 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

9 

INOET 

1.7 

3.6 

6.3 

1.1 

1.6 

1.6 

1.9 

• 3 

.6 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33 

3 

TOTAL 

12 

26 

79 

•5 

63 

63 

23 

lo 

16 

7 

2 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

368 

6 

PCT 

3.6 

6.9 

22.7 

26.6 

12.9 

12.9 

7.2 

2.9 

6.0 

2.0 

.6 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1907-197*  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

l OVER-ALL ) 1853-1972  TABLE  1 32. 6N  16. 6* 


PERCENT  PRPqUENC*  OF  WEATHER  OCCURRENCE  0Y  WINO  OIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

drzl 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  Past 

THOR 

FOG 

EUG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

DB  TIME 

HOUR 

ltng 

WU 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

past  HR 

6LWG 

SNOW 

WEA 

N 

.6 

3.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

5.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

89.2 

NE 

.7 

6.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.4 

3.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

87.9 

1 

2.2 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

.0 

3.9 

2.2 

.0 

1.1 

.0 

87.7 

SE 

6.6 

3.3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

10,9 

3.3 

2,2 

2,2 

.0 

2.2 

.0 

79.2 

S 

.0 

5.7 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

5.7 

2.3 

4.6 

.0 

.0 

.0 

80.6 

$w 

1.6 

3.1 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.8 

6,3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85.9 

w 

6.1 

5.6 

1.4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

13.6 

3.3 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

81.2 

NW 

3.4 

9-1 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

14.0 

.4 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

82.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TUT  PC  T 

2.1 

5.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

8.2 

3.3 

2.4 

.0 

.0 

.3 

.0 

85.9 

TOT  08S : 633 


TABLE  ? 


PERCENT  FREOUEnCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

ORZi. 

FRZG 

s\ow 

othf# 

HAIL 

PCPN  AT 

PcPn  past 

thor 

fog 

PQG  Wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNQW 

WEA 

00C03 

1.6 

3.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

4.7 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

65. B 

D6C09 

2.2 

7.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.4 

2.7 

2.2 

1.6 

.0 

,5 

.0 

02.5 

I2C15 

2.3 

5.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

1.7 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

88.6 

18C21 

l.a 

3.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

6.0 

4.2 

.6 

.6 

.0 

.6 

.0 

80.1 

TOT  PCT 

2.0 

4.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

B.O 

3.2 

1.5 

.8 

.0 

.3 

.0 

86.2 

TOT  DBS:  653 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FRFQUENCY  OF  WIND  OIRECTION  8y  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-^7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

DBS 

PREQ 

SPO 

N 

1.2 

5.7 

6.5 

2.1 

.1 

* 

15.7 

13.0 

13.8 

18.8 

15.3 

16.7 

16.9 

.0 

17.9 

13.7 

NE 

.3 

10,0 

9.9 

2.7 

.1 

* 

24.3 

12.6 

24.1 

25.0 

26.0 

22.8 

23.1 

5o.O 

25.2 

23.1 

E 

1.3 

10,0 

6.2 

1.1 

.1 

* 

18. 8 

10.8 

17.9 

.0 

17.1 

18.9 

17.3 

29.2 

20.9 

21.6 

SE 

1.0 

5.3 

2.9 

.4 

.1 

.1 

9.9 

10.3 

8.4 

25,0 

8.8 

11.1 

11.6 

4.2 

8.6 

11.9 

S 

.8 

2.8 

1.8 

.3 

.0 

* 

5.8 

9.7 

5.4 

.0 

6.0 

7.2 

6.8 

.0 

4.8 

5.1 

SW 

.6 

2.3 

1.8 

.7 

.2 

.1 

5.6 

12.9 

5.0 

.0 

3.3 

5.8 

7.4 

.0 

6.2 

6.7 

w 

.6 

3.9 

2.4 

.9 

.3 

.2 

8.2 

13.5 

10.2 

.0 

9.4 

6.7 

7.7 

.0 

6.8 

7.7 

NW 

.5 

3.8 

3.6 

.8 

.5 

. 2 

9.4 

13.6 

12.5 

31.3 

10.7 

9.7 

7.3 

16.7 

6.9 

8.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.4 

2.4 

.0 

2.7 

.0 

3.5 

1.1 

1.9 

.0 

2.7 

1.6 

TOT  OBS 

170 

81B 

647 

166 

28 

8 

1837 

11.8 

336 

4 

368 

180 

359 

6 

337 

247 

TQT  PCT 

9.3 

44.5 

35,2 

9.0 

1.3 

.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

VOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

SPfED 

(KNQTS> 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

08  S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.5 

7.4 

3.8 

.9 

.1 

15.7 

13.0 

13.8 

15.7 

16.6 

16.1 

NE 

4.2 

13.8 

3.3 

.9 

.1 

24.3 

12.6 

24.1 

24.9 

23.6 

24.3 

E 

4,9 

10.6 

2.9 

.3 

.1 

10.0 

10.8 

27.7 

17.7 

17.5 

21.2 

SE 

3.2 

5.2 

1.1 

.3 

.1 

9.9 

10.3 

8.6 

9.5 

11.4 

10.0 

S 

2.5 

2.4 

.7 

.1 

* 

5.8 

9.7 

5.4 

6.4 

6.6 

4.9 

SW 

1.5 

2,t> 

1.1 

.3 

.1 

5.6 

12.9 

4.9 

4.2 

7.3 

6.4 

w 

1.7 

4.2 

1.6 

.4 

.3 

8.2 

13.5 

10.1 

8.5 

7.6 

7.1 

NW 

2.3 

4.2 

2.1 

.6 

.2 

9.4 

13.6 

12.7 

10.4 

7.5 

7.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2,4 

2,4 

.0 

2.6 

2.7 

1.9 

2.2 

TOT  OBS 

482 

927 

343 

70 

15 

1837 

11.0 

340 

5 40 

365 

584 

TOT  PCT 

26.2 

50.5 

18.7 

3.8 

.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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DECEMBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1907-1972 
(OVER-ALU  1855-1972 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6M 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  MIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WINO 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

DBS 

00C03 

2.6 

6.8 

43,9 

33.8 

9.4 

1.2 

.3 

11.5 

100.0 

340 

Q6C09 

2.7 

6.2 

46.9 

34.7 

7.1 

2.0 

.4 

11.6 

100.0 

548 

L2C15 

1.9 

6.0 

42.4 

36.7 

10.7 

1.6 

.5 

12.4 

100. 0 

365 

1 8 C 2 1 

2.2 

e.o 

42.8 

35.6 

9.6 

1.2 

.5 

11.8 

100.0 

584 

TQT 

44 

126 

® 1 F 

647 

166 

28 

8 

11.8 

1837 

PCT 

2.4 

6.9 

44.3 

35.2 

9.0 

1.5 

.4 

100.0 

PCT  FREQ  OE  TOTAL  CLQUD  AMQUnT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  qf  ceiling  heights  (Ft,nm  >4/ si 

AND  OCCURRENCE  UP  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

MEAN 

CLOUD 

N 

3.5 

4.7 

9.2 

OBSCD 

3.1 

OBS 

COVER 

5.0 

NE 

6.2 

6.6 

12.1 

5.2 

4.8 

E 

2.8 

2.1 

5.1 

3.0 

4.9 

SE 

.7 

1.1 

2.9 

2.3 

5.8 

S 

.9 

.6 

1.9 

1.9 

5.5 

SW 

.5 

.3 

2.0 

1.3 

5.7 

w 

1.2 

2.0 

2.8 

2.0 

5.2 

NW 

1.2 

3.3 

3.4 

1.8 

4.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.5 

.2 

.5 

.5 

4.7 

TOT  QBS 

75 

92 

171 

91 

429 

5.0 

TOT  PCT 

17.5 

21.4 

39.9 

21.2 

100.0 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

800 0* 

NH  <5/8 

TOTAL 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

2.0 

4.1 

3.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

9.8 

2.2 

6 . B 

1.5 

1.6 

.8 

.2 

.1 

16.5 

1.5 

1.9 

.2 

.6 

.6 

.0 

.2 

7.8 

1.4 

1.0 

1.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

3.1 

.6 

1.1 

.3 

.3 

.5 

.0 

.0 

2.5 

1.0 

.2 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

1.9 

.9 

.8 

.3 

.5 

.1 

.2 

.2 

4.5 

1.0 

1.5 

.7 

.5 

.1 

.0 

.1 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

46 

75 

35 

23 

10 

3 

2 

2 25 

429 

10.7 

17.5 

8.2 

5.4 

2.3 

.7 

.5 

52.4 

100.0 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  OP  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
of  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

> OR 

■ DR 

• OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

> OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

(FeET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

.9 

.9 

.9 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

OR 

>5000 

3.2 

3.2 

3.2 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

OR 

>3500 

7.5 

8.2 

8.4 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

OR 

>2000 

14,2 

16,4 

16.9 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

OR 

>1000 

29.2 

33.3 

33.8 

34.0 

34.2 

34.5 

34.5 

34.5 

OR 

>600 

37.0 

42.9 

44.3 

44.5 

44.7 

45.0 

45.0 

45.0 

OR 

>300 

38.6 

44.5 

45.9 

46.1 

46.3 

46.6 

46.6 

46.6 

OR 

>150 

38.8 

44,7 

46.1 

46.3 

46.8 

47.0 

47.0 

47.0 

OR 

> o 

38.8 

44,7 

46.3 

46.6 

47.0 

47.3 

47.3 

47.3 

TOTAL 

170 

196 

203 

204 

206 

207 

207 

207 

TOTAL  NUMBER  of  OBS i *38 


PCT  FREQ  NH  <5/8 : 32.7 


percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012345678  OBSCD  OBS 
5.5  6.3  14.4  14.0  11.4  10. 1 11.2  11.6  15.3  .2  457 


W 


DECEMBER 


j 


(PRIMARY ) 

1907-197* 

AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

iover-ald 

1833-1972 

TABLE  8 

32. 6N  16.6- 

PERCENT  FRfcO  OP  WInO  DIRECTION  VS  OCC"R*£NCf  OR  NON-OCCURRENC F Of 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

N« 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

#2 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.? 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1/2<1 

NO  PCP 

.0 

.2 

.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

TOT  X 

.0 

.3 

.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.2 

. 1 

.3 

,3 

.0 

.0 

.3 

4 

.0 

.0 

1.4 

2<3 

no  pcp 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.8 

TOT  X 

.* 

.2 

.3 

,9 

.0 

.2 

.4 

.2 

.0 

.0 

2.2 

PCP 

.1 

.9 

.4 

.3 

.3 

.* 

.6 

.8 

.0 

.0 

♦ .0 

3<10 

NO  PCP 

3.0 

3.0 

3.7 

2.2 

2.1 

1.6 

2.1 

2.9 

.0 

.2 

22.8 

TOT  X 

3.0 

5.9 

4.1 

2.3 

2.6 

2.0 

2.7 

3.7 

.0 

.2 

26.7 

PCP 

.6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.0 

.0 

2.3 

10^ 

NO  PQP 

U.8 

1°  • 7 

9.3 

*.*. 

*.0 

2.9 

4.8 

3.9 

.0 

1.3 

67.1 

TOT  X 

*5.3 

20.8 

9.3 

*.l 

4.0 

2.9 

5.0 

6.6 

.0 

1.3 

69.6 

TOT  OdS 
TQT  PCT 

18.9 

27.3 

l*.? 

7.2 

6.9 

3.1 

8 , * 

10.3 

.0 

1.4 

100.0 

total 

obs 


632 


TABLE  9 

PERCENT  FR£0  (IF  wlNO  OIRECTION  VS  WIND  SPEED 


WITH  VARYING  VALUES  Of  VISIBILITY 


vsbt 

$PD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NM 

VAR 

INM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  t 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

TOT  * 

.0 

.2 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

0-3 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 <2 

♦ -10 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

11-21 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.2 

*0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

0-3 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<3 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.1 

.0 

11-21 

.1 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

22* 

.1 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

TOT  * 

.3 

,2 

.2 

.4 

4 

.1 

.3 

.1 

.0 

0-3 

.3 

.2 

.2 

.3 

.2 

• 1 

4 

.1 

.0 

5<I0 

4-10 

.5 

1.5 

1.7 

1.0 

.8 

.4 

1.2 

.9 

.0 

11-21 

1.1 

2.5 

1.2 

.5 

.6 

.5 

.8 

1.1 

.0 

22* 

.4 

.3 

.4 

.1 

.0 

.3 

.6 

.6 

.0 

TOT  % 

2.4 

4,7 

3.4 

1.9 

1.6 

1.4 

2.6 

2.8 

.0 

0-3 

1.0 

.5 

.9 

.3 

.3 

.3 

.4 

.3 

.0 

10* 

4-10 

3.9 

8.1 

6.9 

3.6 

1.8 

1.4 

2.8 

3.2 

.0 

11-21 

6.5 

8.3 

4.7 

1.4 

1.3 

1.5 

1.6 

2.8 

.0 

22* 

2.1 

3.1 

.4 

.3 

.1 

.3 

.7 

1.1 

.0 

TOT  % 

13.3 

19.9 

13.0 

3.9 

3.8 

3.5 

5.6 

7.4 

.0 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

18.4 

23.0 

16.9 

8.2 

3.6 

3.1 

8.6 

10.3 

.0 

calm  pct  total  :J 

o 0 0BS 

.0  1b 

.0  .1 

.2 
• 1 
.0 

.0  .A 

.0  .0 

.3 
.7 
.6 

.0  1.7 

.1  1.5 

5.1 
8.3 
2.9 

.1  20.8 

1.7  6.0 

33.9 
28.3 

8.1 

1.7  76,2 

1072 

1.8  100.0  J 
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PEMOO:  l PRIMARY ) 1907-1972 

(OVER-ALU  1855-1972 


DECEMBER 
TABLE  10 


AREA  0002  MAOEIRA  ISLANDS 
32. ON  16. 6N 


PERcFNT  FREQUENCY  OF  CFILING  H*IGHT$  (FEFT.NH  >*/*)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HQUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6>00 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

*999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

□BS 

00(03 

.0 

.0 

3.1 

9.4 

16.7 

6.3 

5.2 

3.1 

1.0 

.0 

**.8 

55.2 

96 

06(09 

.0 

.0 

.0 

12.9 

19.8 

5.9 

3.0 

3.0 

.0 

2.0 

*6.5 

53.5 

101 

12&15 

.7 

.7 

2.1 

8.3 

15.2 

9.0 

6.9 

2.8 

.7 

.0 

*6.2 

53.8 

1*5 

18(21 

.0 

1.0 

1.0 

11.8 

17.6 

11.8 

5.9 

.0 

1.0 

.0 

50.0 

50.0 

102 

TOT 

1 

2 

7 

*6 

76 

37 

2* 

10 

3 

2 

208 

236 

*** 

PCT 

.2 

.5 

1.6 

10.4 

17.1 

8.3 

5.* 

2.3 

.7 

.5 

*6.8 

53.2 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSbY  (NM)  6Y  mOuR 


CUMULATIVE  PCT  FrEQ  OF  RANGES  OF  VSBY  <Nm)  ANO/Or 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >4/8 ) /BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

08s 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
And  5+ 

TOTAL 

OBS 

O0C03 

.0 

.0 

.5 

1.* 

16.1 

82.0 

211 

00(03 

.0 

3.3 

15.2 

31.5 

53.3 

92 

06C09 

.3 

1.2 

.3 

1.5 

23.2 

73.* 

327 

06£0* 

.0 

1.0 

i*.0 

33.0 

53.0 

100 

12(15 

.0 

.8 

.* 

2.* 

1 7 * 9 

7«.5 

2*6 

12(15 

.7 

3.5 

12.5 

3*.0 

53.5 

1** 

1 8(21 

.0 

1.0 

.3 

1.3 

2* » 3 

T2.1 

308 

18(21 

.0 

2.9 

15.7 

3*.  3 

50.0 

102 

TOT 

1 

9 

* 

18 

232 

828 

1092 

TOT 

l 

12 

62 

1*6 

230 

*38 

PCT 

.1 

.8 

.* 

1.6 

21.2 

75.8 

100.0 

PCT 

.2 

2.7 

1*.2 

33.3 

52.5 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIOITY  RY  TEMP 


TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

*0-*9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

75/79 

.0 

.0 

.0 

,0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

70/7* 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.7 

.2 

.2 

11 

2.5 

.8 

.3 

.2 

.0 

.0 

.3 

.6 

.1 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.2 

2.3 

6.5 

1*.0 

10.6 

6.1 

176 

39.7 

*.2 

8.1 

7.6 

3.9 

*.0 

3.0 

3.9 

*.3 

.0 

.7 

60/6* 

.0 

.0 

.2 

*.l 

15.8 

19.6 

9.9 

♦ .7 

2*1 

5*.* 

13.3 

18.7 

7.9 

2.5 

1.1 

1.5 

3.0 

5.8 

.0 

.7 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.5 

.7 

.9 

1* 

3.2 

.6 

.3 

.5 

.6 

.0 

.2 

.2 

.5 

.0 

.2 

total 

0 

0 

2 

29 

110 

15* 

95 

53 

**3 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.5 

6.5 

2*. 8 

3*.  8 

21.* 

12.0 

19.0 

27.* 

16.2 

7.0 

5.1 

5.0 

7.8 

10.7 

.0 

1.8 

table  15 

means, extremes  ano  percentiles  of  temp  (deg  fi  by  hour 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

IS 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HQUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

70 

69 

67 

63 

59 

57 

52 

63.5 

337 

00(03 

.0 

*.3 

23.7 

*0.9 

17.2 

1*.0 

76 

93 

06(09 

7] 

68 

67 

63 

59 

57 

55 

63.0 

557 

06(09 

.0 

3.3 

26.* 

37.2 

19.8 

13.2 

76 

121 

12(15 

75 

72 

70 

65 

61 

59 

55 

65.5 

351 

12(15 

.0 

10.6 

28.0 

28.0 

21.2 

12.1 

7* 

132 

18(21 

75 

72 

69 

6* 

60 

56 

52 

6*.  1 

573 

18(21 

.0 

8.3 

21.1 

33.0 

28.* 

9.2 

75 

109 

TOT 

75 

71 

69 

6* 

59 

58 

52 

63.9 

1818 

TOT 

0 

31 

11* 

156 

99 

55 

75 

*55 
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P6«I 00*  ( PR  I HAR V ) 1907-197 1 

(UVIH-ALU  1853-1972 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPER A TURF  <060  F|  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQC  (rflTnuuT  P*8C I* I TAT J ON) 
VS  AIr-SFA  TEMPERATURE  DlFFfcRENCF  <060  F) 

AIR. SEA  49  53  37  61  65  69  73  TOT  N mO 

THP  OIF  32  36  60  64  68  7?  7*  FQO  FOG 


4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.9 

.0 

11 

.0 

2.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.4 

.7 

.3 

.0 

9 

.0 

1.6 

2 

.0 

.0 

.0 

. 9 

1.4 

l.l 

.0 

19 

.0 

3.4 

1 

• 0 

.0 

.0 

.7 

3.2 

.7 

.0 

26 

.0 

4.6 

0 

.0 

.0 

.2 

2.3 

7.0 

1.1 

.0 

59 

.4 

10.2 

-l 

• 0 

.0 

.0 

4.1 

7.0 

.3 

.0 

65 

.0 

11.6 

-2 

.0 

.0 

.2 

10.9 

3.9 

.4 

.0 

97 

.0 

17.3 

-3 

.0 

.0 

.9 

11.6 

3.0 

.0 

.0 

98 

.0 

17.3 

-4 

• 0 

.0 

.7 

9.6 

2.0 

.0 

.0 

69 

.0 

12.3 

-5 

.0 

.0 

1.1 

3.7 

1.3 

.0 

.0 

45 

.2 

7.9 

-6 

• 0 

.0 

1.8 

2.3 

.7 

.0 

.0 

27 

.4 

4.3 

-7/-8 

.0 

.0 

1.8 

l.l 

.7 

.0 

.0 

20 

.0 

3.6 

-9/-10 

• 2 

.0 

.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

1.3 

I1/-13 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.7 

total 

1 

4 

♦ 1 

280 

203 

29 

2 

360 

3 

353 

PCT 

• 2 

.7 

7.3 

50.0 

36.3 

3.2 

.4 

100.0 

.9 

99.1 

PC T FREQ  OF  wINO  SPFgO  (KT*)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4- 10 

11-21 

22-33 

34-47 

48« 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*5 

1-2 

.0 

4.5 

2.3 

.0 

.0 

.0 

6.8 

.0 

5.9 

1.3 

.0 

.0 

.0 

7.4 

3-4 

.0 

1.5 

2.7 

.0 

.0 

.0 

*.2 

.0 

5.1 

7.8 

.0 

.0 

.0 

12.8 

5-6 

.0 

.0 

3.8 

.5 

.0 

.0 

A. 4 

.0 

.5 

5.6 

2.7 

.0 

.0 

8.9 

7 

.0 

1.0 

1.3 

.5 

.0 

.0 

3.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

8-9 

.0 

.0 

1.5 

.5 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.0 

.0 

1.2 

10-11 

.0 

.0 

.4 

1.5 

.4 

.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

1.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

7.0 

12.3 

3.7 

.4 

.0 

23.4 

.5 

11.5 

16.6 

4.5 

.0 

.0 

33.3 

E 

SE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.0 

3.8 

1.1 

.0 

.0 

.0 

4.9 

• 0 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-4 

.0 

.5 

2.9 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.0 

.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3-6 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.5 

.0 

1.6 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

4.4 

5.3 

.5 

.0 

.0 

10.4 

.0 

2.6 

1.2 

1.1 

.3 

.0 

5.5 
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PERIOQ:  (OVER-ALL) 


TABlF  16  (CCNT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6M 


PC  T FREQ  OF  „!N0  SPFEn  * KTS ) AND  OIRECTTQN  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

s 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

sw 

-33 

34-47 

46* 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

t .6 

.0 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3-4 

.0 

• 0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.7 

.7 

.5 

.0 

.0 

1.9 

5-6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•a 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC 7 

.0 

1.1 

1.9 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.0 

2.3 

1.8 

.5 

.0 

.0 

4.6 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

48* 

Pr.T 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

NM 

-33 

34-47 

48-. 

PCT 

<1 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1-2 

.0 

.8 

,4 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

2.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.7 

3-4 

• 0 

1.0 

1.1 

.5 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.5 

3.6 

.0 

.0 

.0 

4.1 

5-6 

.4 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.8 

7 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.8 

.5 

.0 

.5 

.0 

1.9 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

.0 

.8 

12 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•?« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

2.7 

1.9 

1.0 

.0 

.0 

6.0 

• 1 

4.5 

6.7 

.1 

1.2 

.0 

12.7 

WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEtGMT 

(FT) 

hgt 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4«* 

PCT 

<1 

2.7 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

1-2 

• 0 

20.5 

f.l 

.0 

.0 

.0 

28.6 

3-4 

• 0 

9.7 

20.5 

1.1 

.0 

.0 

31.4 

5-6 

• 5 

1.1 

11.9 

3.2 

.0 

.0 

16.8 

- 

• 0 

2.2 

2.2 

.3 

.5 

.0 

6.5 

6-9 

• 0 

.0 

2.7 

1.6 

.0 

.0 

4.3 

10-11 

• 0 

.0 

1.1 

2.7 

l.l 

.0 

4.9 

12 

• 0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

1.1 

13-16 

*0 

.0 

.0 

1.1 

.5 

.0 

1.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-3? 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-4  0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

674 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.2 

35.7 

47.6 

11.4 

2.2 

.0 

100.0 

PERIOD*  (OVER-ALL)  19*9-1 •?? 


PERCENT 

FREOUFnCT 

OF  MAVi 

z 

0 

1 

(FT) 

VS 

Pf R 100 
(SEC  ) 

<1 

1-2 

3-4 

9-6 

7 

8-9 

10.11 

12  It 

-16  17-19  20 

-22 

<6 

1.9 

8.2 

14.2 

8.5 

9.0 

.9 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

6-7 

.0 

1.4 

3.6 

7.4 

3.0 

1.1 

2.2 

.8 

.8 

.0 

.0 

8-9 

.3 

.9 

3.0 

4.6 

4.6 

2.7 

1.9 

.8 

.8 

.5 

.0 

10-11 

.0 

.5 

• 3 

1.1 

1.0 

1.6 

1.1 

.5 

1.1 

.0 

.0 

12-13 

.0 

.0 

.8 

*9 

.8 

.) 

.0 

• 0 

.3 

.0 

.0 

>13 

.0 

.0 

.0 

*0 

.9 

.0 

.9 

• 0 

.5 

.0 

.0 

I HOE  7 

.8 

3.3 

1.4 

2.2 

1.9 

.5 

.5 

• 0 

.8 

.0 

.0 

TOTAL 

11 

51 

• 5 

89 

97 

? 4 

22 

9 

16 

2 

0 

PCT 

3.0 

13.9 

23.2 

24.3 

15.6 

6.6 

6.0 

2.5 

6.4 

.9 

.0 

U-AO  41-48  49-60  61-70  71-86 
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ANNUAL 


PfcAIOQ:  ( PR  I NARY ) 1890-1973  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(UVER-ALU  1854-197J  TABLE  1 32. 6N  16. 6W 

PERCENT  FREoUENCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 


PRECIPITATION  TYPf  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  OIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

snow 

other 

hail 

PCPN  at 

pcpn  past 

thor 

fog 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

8LWG 

SNOW 

WEA 

N 

.9 

3.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

2.4 

.4 

1.1 

.0 

.8 

.0 

90.3 

NE 

.7 

3.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

1.5 

.3 

1.3 

.1 

1.0 

• 

91.2 

E 

1.7 

3.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 

.9 

.8 

2.3 

.0 

1.5 

.0 

89.4 

SE 

4.1 

3.0 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.9 

1.4 

1.9 

.7 

.0 

.5 

.0 

88.0 

S 

2.8 

1.9 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.9 

5.2 

1.1 

1.0 

.0 

.5 

.0 

86.5 

SW 

2.7 

3.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

2.4 

.7 

.9 

.0 

.8 

.2 

88.6 

w 

2.4 

4.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

7.3 

3.1 

.9 

1.0 

.0 

.7 

.0 

87.2 

NW 

1.3 

4.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.4 

2.8 

.7 

1.2 

.0 

.9 

.0 

88.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

2.0 

.4 

1.4 

.0 

3.1 

.0 

92.1 

TQT  PCT 

1.5 

3.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

• 

5.5 

2.2 

.6 

1.3 

• 

1.0 

* 

89.4 

TOT  DBS:  8057 

< > 

table  ? 

PFRCENT  frequency  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  type 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

frzg 

PCPN 

Snow 

OTHER 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
CB  TIME 

00C03 

1.7 

2.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.3 

06C09 

2.1 

3.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

* 

7,0 

12C15 

1.1 

2.9 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

4,7 

18C21 

1.2 

4.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

* 

5,8 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

1.5 

8404 

3.4 

.7 

.0 

.0 

• 0 

• 

5,6 

other  weather  phenomena 


pcpn  past 

Thor 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SFRAY 

NO 

HOUR 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

2.8 

1.3 

.9 

.0 

.7 

.1 

89.6 

2.2 

1.2 

1.9 

• 

1.2 

.0 

86.8 

2.0 

.2 

.8 

.0 

1.1 

.0 

91.2 

1.8 

.2 

1.8 

.0 

.9 

* 

89.4 

2.2 

.7 

1.4 

* 

1.0 

* 

89.2 

TA8LE  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEEO  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED 

( KNQTS 1 

HOUR 

1GMT) 

WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21  22 

-33  34- 

47 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.3 

9.8 

8.1 

1.5 

.1 

• 

20.8 

11.7 

20.9 

21.3 

21.6 

20.5 

20.5 

17.9 

20.5 

21.2 

NE 

1.2 

11.6 

13.2 

2.3 

.1 

* 

28.4 

12.4 

28.4 

25.3 

28.0 

28.2 

28.8 

28.4 

28.8 

28.1 

E 

.8 

4.9 

3.6 

.6 

• 

• 

9.9 

10.7 

9.7 

7.1 

10.0 

10.2 

9.8 

7.1 

10.3 

9.8 

SE 

.5 

2.6 

1.4 

.3 

• 

* 

4.9 

9.4 

4.6 

5.1 

4.3 

5.4 

5.5 

4.7 

4.8 

5.1 

S 

.5 

2.2 

1.2 

.3 

• 

* 

4.2 

9.2 

4.2 

4.9 

3.8 

4.5 

4.6 

3.2 

4.5 

3.7 

SW 

.7 

3.1 

2.3 

.7 

.1 

• 

6.9 

10.9 

6.8 

9.9 

6.5 

6.4 

7.5 

11.2 

7.5 

6.3 

W 

.9 

4.1 

3.3 

.9 

.2 

* 

9.4 

11.5 

9.8 

10.0 

9.3 

8.7 

9.9 

11.7 

9.3 

9.2 

NW 

.9 

5.7 

4.1 

.9 

.2 

* 

11.8 

11.3 

12.1 

12.7 

12.2 

11.7 

10.7 

15.8 

11.5 

13.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.5 

3.5 

.0 

3.6 

3.6 

4.3 

4.4 

2.7 

.0 

2.8 

3.5 

TOT  OBS 

24501 

11.2 

4396 

84 

4685 

2794 

4690 

81 

4549 

3222 

TQT  PCT 

10.3 

44.1 

37.2 

7.5 

.8 

.1 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7.16 

17-27 

28-40 

41* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.0 

U.3 

*.0 

.5 

A 

20.8 

11.7 

20.8 

21.2 

20.4 

20.7 

NE 

5.2 

15.7 

6.8 

.6 

A 

28.4 

12.4 

28.4 

28.1 

28.8 

28.5 

E 

2.8 

5.3 

1 .6 

.2 

A 

9.9 

10.7 

9.6 

10.1 

9.8 

10.1 

SE 

1.7 

2.9 

.7 

.1 

A 

4.9 

9.4 

4.6 

4.7 

5.5 

4.9 

S 

1.6 

1.9 

.6 

.1 

A 

4.2 

9.2 

4.3 

4.1 

4.6 

4.1 

SW 

2.2 

3.1 

1.4 

.2 

A 

6.9 

10.9 

6.9 

6.4 

7.6 

7.0 

w 

2.7 

4.3 

2.0 

.4 

9.4 

11.5 

9.8 

9.1 

10.0 

9.2 

NW 

3.5 

5.6 

2.3 

.4 

11.8 

11.3 

12.0 

12.0 

10.7 

12.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.5 

3.5 

.0 

3.6 

4.4 

2.6 

3.1 

TOT  Q6S 

24501 

11.2 

4480 

7479 

4771 

7771 

TOT  PCT 

28.1 

49.7 

19.4 

2.5 

.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PAGE 
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(OVER-ALU  1854-1973 


table  4 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32, 6N  16. 6M 


percentage 

FREQUENCY  QF 

MIND  SPEED  BY 

HUUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

MINq 

11-21 

speed 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

mean 

PCT 

FREQ 

total 

ObS 

00L03 

3.6 

6.6 

43.4 

36.6 

7.0 

.8 

.1 

11.1 

100. 0 

4480 

06L09 

4.4 

7.4 

44.7 

33.3 

7.4 

.8 

.1 

10.9 

100.0 

7479 

12L15 

2.6 

7.0 

4?  . 2 

39.2 

8.1 

.8 

.1 

11.6 

100.0 

4771 

I8C21 

3.1 

6.4 

43.9 

3 8,2 

7.6 

.8 

.1 

11.3 

100.0 

7771 

TOT 

PCT 

3.3 

6.8 

44.1 

37.2 

7.3 

.8 

.1 

11.2 

100.0 

24301 

table  5 

RCT  FREQ  OF  TOTAL  CLjDO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
8 Y MIND  DIRECTION 


MND  DJR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

MEAN 
C LOUD 

000 

N 

6.7 

5.7 

8.3 

OBSCD 

3.5 

OBS 

COVER 

4.5 

149 

* 

NE 

6.9 

6.3 

10.2 

4.6 

4.6 

. 1 

E 

2.3 

1.5 

2.9 

1.5 

4.4 

• 

SE 

.7 

.7 

1.5 

.9 

4.7 

.0 

S 

1.1 

.8 

1.6 

1.2 

4.3 

.0 

SM 

1.7 

1.7 

2.6 

1.3 

4.3 

4 

M 

2.4 

2.3 

3.8 

1.6 

4.4 

• 

NM 

3.3 

2.6 

3.9 

1.2 

4.1 

* 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

.3 

.6 

.3 

3.6 

• 

TQT  OBS 
TQT  PCT 

26.3 

22.1 

35.4 

16.0 

5254 

100.0 

4.5 

.2 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  ift,nh  >4/8) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

4 

.2 

1.7 

3.2 

2.7 

1.0 

.5 

.2 

.1 

14.6 

4 

.2 

1.7 

4.4 

3.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

16.0 

4 

.1 

.3 

1.1 

.9 

.4 

.2 

4 

.1 

5.2 

.0 

4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.1 

.1 

4 

2.1 

.0 

.1 

.4 

.6 

.4 

.2 

.1 

4 

.1 

2.7 

.0 

.1 

.5 

.8 

.6 

.3 

.1 

4 

.1 

4.6 

4 

.1 

.8 

1.3 

.8 

.3 

.1 

4 

4 

6.5 

4 

.2 

.7 

1.3 

.8 

.6 

.1 

4 

4 

7.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.2 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

2.0 

5254 

.1 

1.0 

6.7 

13.2 

9.9 

4.9 

1.8 

.6 

.5 

61.0 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (Nh  >4/8)  AND  VSBY  INM) 


vsby  (NM) 


CEILING 

- OR 

> OR 

• OR 

■ OR 

> HR 

> OR 

• OR 

- OR 

(FtET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

■ OR  >6500 

,9 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

2.5 

2.8 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

• OR  >3500 

6.8 

7.6 

7.7 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

• OR  >2000 

14,7 

17.2 

17.7 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

• Or  >1000 

25,8 

30.0 

30.8 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

» OR  >600 

30.8 

36.3 

37.2 

37.4 

37.4 

37.4 

37.5 

37.5 

• OR  >300 

31.6 

37.2 

38.2 

38.4 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

• OR  >150 

31.6 

37.4 

38.3 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

■ OR  > 0 

31.7 

37.5 

38.5 

38.6 

38.7 

38.8 

38.8 

38.8 

TOTAL  NUMBER  OF  08 S : 5339 


PCT  P*EO  NH  <9/8*  61,2 


TABLE  7 A 


percentage 

FREQ 

UF 

LOM 

CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

3 

4 

5 

678  OBSCD 

OBS 

13.3  11, 

.0 

7.8 

10. 

,1  9.3  12.1  .1 

5685 
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PERIOD: 


( PR  I MAR T J 1890-1*73  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALU  185A-197J  TABLE  8 32. 6N  26. oW 

PERCENT  ERfcQ  nf  *iNo  CIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  witm  varying  values  of  visibility 


VSd' 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

INN  ) 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

08$ 

<1/2 

NO  PCP 

• 

A 

* 

• 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

0 

.1 

TOT  X 

* 

0 

• 

• 

.0 

* 

0 

* 

.0 

• 

.2 

PCP 

• 

0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,1 

1/2<1 

NO  PCP 

.2 

.3 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

,9 

TOT  % 

.2 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

I <2 

NO  PCP 

.1 

.2 

• 

.0 

• 

« 

• 

.1 

.0 

.1 

.6 

TOT  * 

.1 

.2 

* 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

.7 

PCP 

* 

• 

.1 

.1 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

• 

.A 

20 

NQ  PCP 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

* 

.9 

TOT  \ 

.3 

m2 

.1 

.1 

.1 

m2 

ml 

.1 

.0 

0 

1.3 

VCP 

.7 

.7 

.A 

.? 

.2 

.3 

.5 

.5 

.0 

.0 

3.5 

5<I0 

NO  PCP 

6.0 

7.9 

2.7 

1.1 

1.1 

2.1 

2.8 

3.1 

.0 

.6 

27.0 

TOT  % 

6.7 

8.6 

2.6 

1.3 

1.3 

2.5 

3.3 

3.6 

.0 

.6 

30.5 

PCP 

.3 

, A 

.1 

• 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

• 

1.3 

10* 

NO  PQP 

15.6 

18.7 

3.6 

2.6 

3.0 

A. 6 

6.2 

7.0 

.0 

1-7 

65.1 

TOT  X 

15.9 

19.1 

3.7 

2.6 

3.1 

A. 7 

6. A 

7.2 

.0 

1.7 

66. A 

TQT  08S 
TQT  Pcr 

23.2 

28.3 

8.6 

A . 1 

A. 6 

7.5 

10.1 

11.1 

.0 

2. A 

100.0 

8036 

take  V 

PERCENT  f*EG  OF  n!nO  OI»kCT!LN  nINO  SPEED 
wfTN  VA *<fNC  »AtUFS  OP  VISIBILITY 


vsfir 

SPO 

H 

*£ 

£ 

*£ 

S 

in 

N 

AN 

V AM 

CALM 

PCT 

total 

'NH) 

rt$ 

U8S 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

A 

<1/2 

A—  1 0 

• 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

• 

11-21 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

A 

22* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

A 

TOT  % 

0 

• 

• 

• 

.0 

0 

* 

• 

.0 

• 

.1 

0-3 

0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

• 

.0 

A 

A 

1 / 2 < 1 

A-lO 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

0 

* 

.0 

.3 

11-21 

• 

.1 

• 

• 

.0 

• 

0 

• 

.0 

.2 

22* 

• 

0 

.0 

0 

• 

• 

0 

• 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

• 2 

.1 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

A 

.7 

0-3 

0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.1 

l<2 

A -10 

• 

• 

• 

.0 

A 

• 

• 

• 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.1 

• 

.0 

0 

• 

• 

• 

.0 

.2 

22* 

• 

• 

,0 

.0 

0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.1 

• 

• 

• 

.1 

.1 

0 

.0 

.6 

0-3 

.0 

0 

0 

• 

.0 

.0 

• 

,0 

*0 

A 

.1 

2<5 

A-iO 

.1 

.1 

0 

0 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.5 

11-21 

.1 

.1 

ml 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.7 

22a 

.1 

.1 

0 

• 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.A 

TOT  * 

.2 

.3 

ml 

.1 

m2 

.3 

.2 

.1 

.0 

A 

1.6 

0-3 

.3 

.3 

ml 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

,5 

1.7 

5<10 

A-lO 

2.0 

2.3 

1.0 

.5 

.A 

.8 

.9 

1.1 

.0 

8.8 

11-21 

2.2 

3.3 

.8 

• A 

.5 

.8 

1.0 

1.0 

.0 

10. 0 

22a 

.A 

.6 

.1 

.1 

.1 

.3 

.A 

.A 

.0 

2.5 

TOT  * 

A. 8 

6. A 

2.0 

1.1 

1.1 

1.9 

2.5 

2.0 

.0 

23.0 

0-3 

.8 

.9 

.6 

• A 

.3 

.5 

.6 

.7 

.0 

2.2 

6.9 

10* 

A-lO 

8.7 

9.3 

3.7 

2.0 

1.8 

2.3 

2.9 

A. A 

.0 

35.3 

11-21 

6. A 

9.8 

2.3 

.8 

.9 

1.6 

2. A 

2.8 

.0 

27.2 

22  a 

1.1 

l.A 

.3 

m2 

.2 

.A 

.6 

.6 

.0 

A. 7 

TOT  * 

17.0 

21. A 

6.9 

3.  A 

3.2 

A. 9 

6.5 

8.3 

.0 

2.2 

7A.0 

TOT  qBS 
TOT  PCT 

22. A 

28.5 

9.2 

A. 6 

A. 5 

7.3 

9. A 

U.9 

.0 

2.8 

100.0 

13A67 
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J'CRIQO:  l 1 HAH  Y ) 1890-1973  AREA  0002  MADEIRA  ISIANOS 

tOVER-ALU  1854-1973  TABLE  10  32. 6N  16. 6* 

PERCENT  FREQUENCY  DF  CEILING  HPIGhTS  <F£ET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  faY  HOUR 


HOUR 
<GMI  ) 

ooo 

1A9 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

1000 

1999 

2000 

34.99 

3500 

4,999 

5000 

64,99 

6500 

7999 

8000 ♦ 

TOTAL 

NH  <5/e 
any  hgt 

TOTAL 
08  S 

00L03 

.2 

.0 

1.1 

6.<» 

11. A 

10.2 

3.8 

1.8 

.3 

.6 

35. B 

6A.2 

1178 

06(09 

.5 

• 2 

1.0 

8.1 

16.0 

10.8 

3.5 

2.0 

.7 

.4 

A3.1 

56.9 

1230 

12(15 

.2 

.2 

1.1 

5.6 

1 2.2 

9.5 

6.2 

2.1 

•A 

.6 

38.2 

61.8 

1690 

18(21 

.0 

.1 

,7 

5.7 

11.6 

9.0 

5.0 

1.2 

.6 

.4 

34.5 

65.5 

1A42 

TQT 

PCT 

.2 

.1 

1.0 

6.4 

12.7 

9.8 

4>.8 

1.8 

.5 

.5 

37.9 

62.1 

5540 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

RY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 /2<1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

.3 

.3 

2.0 

20 .2 

76.9 

2733 

06(09 

.2 

.8 

.6 

2.1 

27.0 

69.3 

3970 

12(15 

.1 

.6 

.8 

1.0 

22.1 

75.3 

3111 

1 8C2 1 

• 

.9 

.5 

1.3 

23.6 

73.7 

400A 

TOT 

PCT 

.1 

.7 

.6 

1.6 

23.6 

73.4 

13818 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  UF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  <FECT#NH  >4/B)/0Y  NQuR 


HOUR 
(GMT  ) 

<150 
<50  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AN05* 

NH  <5/8 
And  5* 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.2 

1 • A 

10.0 

27.7 

62.3 

1117 

06C09 

. 4 

1.8 

11.9 

32.7 

55.4 

1171 

1 2(  1 5 

.2 

1.7 

8.0 

31.3 

60.6 

1643 

18£2l 

.0 

1.0 

7.6 

27.9 

64.5 

1408 

TOT 

PCT 

.2 

1 . A 

9.2 

30.0 

60.8 

5339 

100.0 

EMP  F 

PERCENT 
0-29  30- 

FREQUENCY 
■39  40-49 

TABLE  13 
OF  RELATIVE 
50-59  60-69 

HUMIDITY  by 
70-79  Bo-89 

TFmP 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

PERCENT  FREQUENCY 
NE  E SE 

TABLE  14 

UF  WIND  DIRECTION 
S SW  M 

BY  TEMP 
NM  VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.1 

.0 

.4 

.1 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.1 

75/79 

.0 

.0 

• 

.4 

1.5 

2 .A 

1.0 

.3 

5.6 

1.2 

1.9 

.6 

.2 

.2 

.3 

.4 

.5 

.0 

.2 

70/74 

.0 

.0 

• 

.7 

5.3 

9.1 

9.6 

3.6 

26.2 

7.5 

9.5 

1.9 

.8 

1.0 

1.9 

2.0 

2. A 

.0 

1.2 

65/69 

.0 

.0 

.1 

l.l 

A. 5 

10.  1 

10. 1 

A . 1 

29.9 

6.2 

7.6 

2.7 

1.5 

2.0 

2.9 

3.6 

2.6 

.0 

.B 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.8 

7.6 

10.7 

8.6 

3.2 

31.9 

6.7 

8.6 

3.0 

l • A 

1.4 

2.1 

3.5 

A. 4 

.0 

.7 

55/59 

.0 

.0 

• 

.2 

1.1 

1.2 

.9 

.5 

3.9 

1.0 

1.1 

.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

.7 

.0 

.1 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

TOTAL 

PCT 

.0 

.0 

.2 

A. 2 

20.0 

33.6 

30.3 

11.6 

5492 

100.0 

22.9 

28.8 

B.5 

4.0 

4.7 

7.3 

9.9 

10.7 

.0 

3.2 

table  is 


TABLE  16 


MEANS/EXTREMES 

ANO 

PERCENTILES 

OF  TEMP 

(DEG  F>  BY 

HOUR 

percent  frequency 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M IN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

o- 

CO 

• 

0 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

85 

71 

69 

66 

62 

59 

50 

65.6 

4489 

00(03 

.0 

2.8 

13.6 

31.2 

36.5 

15.8 

79 

1167 

06£09 

84 

72 

70 

66 

62 

60 

50 

65.6 

7471 

06(09 

.0 

2.6 

17.3 

31.7 

34.1 

14.2 

70 

1460 

1 2 1 1 5 

84 

76 

73 

68 

64 

61 

50 

68.4 

4656 

12(15 

.0 

7.1 

25.2 

34.4 

25.1 

B.2 

75 

1674 

16(21 

86 

75 

72 

67 

63 

61 

52 

67.3 

7581 

18(21 

.0 

4.4 

21.8 

36.1 

28.3 

9.4 

76 

1387 

TOT 

86 

75 

72 

66 

62 

60 

50 

66.7 

2A197 

TOT 

0 

261 

1146 

1892 

1715 

674 

77 

5688 
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PtRlOD:  (PRIMARY)  1890-1973  AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 

(OVER-ALU  1854-197J  TABLE  17  32. 6N  16. 6W 

PCT  FREQ  UF  AIR  TEM9PRATURF  (DEC  F ) ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  atr-sea  temperature  difference  cdfc  f> 


AIR-SEA 

*9 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

TmP  OIF 

52 

56 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

84 

FOG 

FOG 

H/li 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

• 

.1 

.0 

.1 

ID 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

.1 

.1 

.1 

* 

28 

.0 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.2 

* 

60 

• 

.8 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

.2 

• 

60 

.1 

.7 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.5 

.3 

.4 

• 

126 

0 

1.6 

A 

.0 

.0 

• 

.? 

.7 

.7 

.7 

.4 

.0 

194 

0 

2.6 

3 

.0 

• 

.0 

.A 

1.1 

.9 

l.l 

.3 

.0 

282 

.2 

3.5 

2 

.0 

.0 

* 

.7 

2.2 

1.7 

1.9 

.2 

.0 

496 

.2 

6.5 

1 

.0 

.0 

.1 

1.9 

2.9 

2.4 

2.3 

.1 

.0 

734 

.2 

9.6 

0 

.0 

.0 

.2 

4.0 

4.3 

4.9 

2.7 

.1 

.0 

1212 

.2 

16.1 

-1 

.0 

.0 

.5 

5.3 

4.3 

5.3 

1.4 

0 

.0 

1270 

.2 

16.8 

-2 

.0 

• 

l.l 

5.3 

3.2 

3.3 

.6 

0 

.0 

1042 

.2 

13.4 

-3 

.0 

• 

1.6 

6.1 

2.6 

2.1 

.3 

0 

.0 

798 

.1 

10.4 

-A 

.0 

0 

1.5 

2.7 

1.7 

.9 

• 1 

.0 

.0 

531 

• 

7.0 

-5 

.0 

.1 

1.1 

1.5 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

303 

* 

4.0 

-6 

.0 

.1 

.8 

.8 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

170 

* 

2.2 

-7/-8 

.0 

.2 

.5 

.5 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

130 

.0 

1.7 

-9/ -10 

* 

.1 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

.0 

.7 

-11/-13 

* 

. 1 

* 

. 1 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.3 

-14/-16 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

* 

TOTAL 

PCT 

.4 

7.6 

28. 2 

25.1 

26.0 

12.3 

2.0 

.2 

7528 

100.0 

1.5 

98.5 

PERIOD:  (QVER-alL)  1963-1973 

table  is 

PCT  FREO  OF  W!N0  SPFeD  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

<*8  + 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.4 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1 .8 

.3 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.1 

6.1 

1.9 

.0 

.ft 

.0 

8.1 

.2 

5.4 

2.1 

.0 

.0 

.0 

7.7 

3-4 

.1 

2.8 

3.8 

.3 

.0 

.0 

7.0 

.1 

3.2 

6.5 

.2 

.0 

.0 

10.0 

5-6 

.0 

.6 

3.0 

.3 

.0 

.0 

3.8 

.0 

.6 

5.3 

.7 

.0 

.0 

6.5 

7 

.0 

.4 

1.2 

.6 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.1 

1.3 

.6 

.0 

.0 

2.0 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.4 

* 

.0 

.6 

.0 

* 

.5 

.3 

.1 

.0 

.9 

10-U 

.0 

.0 

.1 

.7 

0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

11.1 

10.4 

2.3 

.1 

.0 

24.6 

.6 

10.5 

15.8 

2.2 

.1 

.0 

29.1 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

2.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.1 

.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

3-4 

.0 

.8 

1.7 

* 

.0 

.0 

2.5 

* 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.0 

5-6 

.0 

.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.2 

.0 

0 

.3 

0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.? 

.0 

.0 

« 

* 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 4 

3.6 

3.3 

.5 

* 

.0 

7.9 

.2 

1.8 

1.3 

• 3 

• 

.0 

3.7 
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TABLE  18  (CQNT) 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


PCT  FRtO  OF  n 1N0  SPEEO  C KT  S > AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  C F T > 


HGT 

1-3 

6-10 

11-21  22-33 

36-67 

PC  Y 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68. 

PCT 

<1 

.3 

.3 

.0  .0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.6 

« 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

1.1 

• 6 .0 

.0 

.0 

1.6 

• 

1.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-6 

.0 

.6 

.8  .1 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.9 

1.2 

.2 

.0 

.0 

2.3 

5-6 

.0 

.1 

.6  .1 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 2 

.9 

.2 

.0 

.0 

1.3 

7 

.0 

.0 

.3  * 

• 

.0 

.6 

* 

* 

.6 

.3 

.0 

.0 

.9 

a-9 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.2 

.2 

• 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

* .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

• 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• u 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.9 

1.9  .6 

• 

.0 

6.6 

• 3 

3.0 

3.5 

1.1 

.1 

.0 

8.1 

W 

NW 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21  22-33 

36-67 

6** 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.2 

.6 

• .0 

.0 

.0 

.9 

.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

. 1 

1.5 

.5  .0 

.0 

.0 

2.0 

• 3 

2.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3-6 

* 

.7 

1.7  .1 

.0 

.0 

2.5 

.1 

1.0 

1.6 

* 

.0 

.0 

2.8 

5-6 

>1 

• 2 

1.0  .2 

.0 

.0 

1.5 

* 

• 3 

1.0 

.1 

* 

• 0 

1.6 

7 

.0 

.1 

.7  .3 

.0 

.0 

1.2 

.0 

• 1 

.6 

.2 

• 

.0 

.7 

8-9 

.0 

• 

.1  .2 

.1 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

* .0 

.1 

.1 

.2 

• 0 

• 0 

.2 

.1 

• 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

• 0 

• 0 

* 

.1 

.0 

• 0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  * 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

• .0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

* 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

3.2 

6.1  .9 

.2 

.1 

8.9 

.6 

6.6 

6.3 

.6 

.3 

.0 

10.6 

WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

height 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

5.6 

6.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

11.9 

1-2 

1.1 

20.1 

7.2 

.0 

.0 

.0 

28.6 

3-6 

.6 

10.2 

17.6 

1.0 

.0 

.0 

28.9 

5-6 

• 1 

2.2 

12.5 

1.6 

* 

.0 

16.5 

7 

* 

.7 

6.8 

2.2 

.1 

.0 

7.8 

8-9 

.0 

.2 

1.1 

1.6 

.2 

.0 

3.1 

10-11 

.0 

.0 

.5 

1.3 

.2 

.1 

2.1 

12 

.0 

.0 

* 

.6 

* 

.0 

.5 

13-16 

.0 

0 

.1 

.3 

.3 

.0 

.7 

17-19 

• 0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PcT 

7.0 

39.6 

66.0 

8.3 

.9 

.1 

100.0 

PERIOD*.  (OVER-ALU  1969-19&9 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23  26-32  33-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87+ 

Total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.8 

7.9 

13.5 

6.0 

2.2 

.8 

.5 

• l 

.1 

0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1660 

HGT 

6 

6-7 

0 

1.3 

6.6 

8.6 

6.7 

2.0 

1.0 

.3 

.2 

.1 

* 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1077 

5 

8-9 

« 

.3 

1.8 

3.8 

6.1 

2.0 

1.3 

.5 

.6 

.1 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

663 

7 

10- 11 

.0 

.6 

.8 

1.6 

1.8 

1.3 

.7 

.5 

.3 

.2 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

350 

7 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.3 

.7 

.3 

.6 

• 1 

.2 

* 

0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

161 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.2 

.3 

• 1 

.2 

.0 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

9 

INOET 

2.2 

2.7 

3.6 

3.3 

1.8 

1.2 

.7 

• 3 

.6 

.1 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

713 

5 

total 

PCT 

6.1 

12.6 

26.6 

23.6 

15.8 

8.1 

6.9 

1.9 

2.2 

.6 

.1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6661 

100.0 

5 
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(QVER-ALU  185A-1973 


TABLE  20 


AREA  0002  MADEIRA  ISLANDS 
32. 6N  16. 6* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  0*  SEA  TEMP  (DEC  F)  BY  MONTH 


SEA  TMP 
DEC  f 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PCT 

9b* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

9J/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/9* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

89/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

87/88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

85/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

83/8*1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

81/82 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

7 

• 

79/80 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

.* 

.* 

.1 

.0 

.0 

21 

.1 

77/78 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

1 .0 

2.2 

.8 

.2 

.0 

90 

.* 

75/76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.8 

9.2 

11.1 

*.8 

.5 

.0 

538 

2.3 

73/7* 

.0 

.1 

.1 

.2 

.2 

2.1 

11.6 

35.0 

*5.7 

23.2 

2.2 

• 2 

2376 

10.2 

71/72 

.* 

.* 

.1 

.2 

.8 

7.8 

33.0 

*0.0 

33.* 

*2.1 

13.2 

1.* 

3*20 

1 * • 7 

69/70 

.9 

.3 

.2 

.9 

3.2 

21.6 

35.0 

12.5 

6.0 

21  .* 

33.6 

5.1 

2776 

11.9 

67/68 

*.7 

2.5 

2.* 

*.3 

13.5 

38.0 

1* . 2 

1.5 

1.2 

6.2 

31.1 

22.8 

2809 

12.0 

65/66 

26.0 

10.7 

11.2 

16.5 

35.8 

23.3 

3.* 

.2 

.0 

1.1 

13.8 

*1.6 

3598 

15.* 

63/6* 

*6.9 

*6.2 

*3.5 

*7.* 

37.9 

6.5 

.5 

.1 

.1 

.3 

*.6 

2*. 9 

*953 

21.2 

61/62 

15.1 

31.3 

32 .2 

22.3 

7.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

3.5 

2133 

9.1 

59/60 

2.9 

6.7 

8.7 

6.7 

1.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

503 

2.2 

57/58 

.* 

1.0 

1.5 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

85 

.* 

55/56 

.7 

.6 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

37 

.2 

53/5* 

.0 

.3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

* 

51/52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*9/50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*7/*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*5/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*3/** 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*l/*2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/  *0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/3* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

1685 

1863 

1903 

1969 

22d9 

2182 

i960 

1918 

1912 

2160 

1785 

1735 

23361 

loo.o 

mean 

63.8 

62.8 

62.7 

63.3 

6* . 8 

67.6 

70.3 

72.3 

72.8 

71.* 

68.* 

65.6 

67.1 

TABLE  21 
PRESSURE  (MB) 


MO 

0000 

03oO 

0600 

0900 

1200 

1500 

1000 

2100 

mean 

OBS 

JAN 

1021 

1023 

1022 

102* 

1022 

1016 

1021 

1022 

1022 

985 

FEB 

1020 

1019 

1019 

1021 

1019 

101* 

1019 

1020 

1019 

1066 

MAR 

1020 

1020 

1019 

1019 

1020 

1019 

1019 

1020 

1019 

1176 

APR 

1019 

1020 

1019 

1019 

1020 

1021 

1019 

1019 

1019 

1128 

MAY 

1020 

1019 

1019 

1020 

1021 

1019 

1020 

1021 

1020 

1208 

JUN 

1021 

1020 

1021 

1021 

1022 

1017 

1021 

1022 

1021 

1076 

JUL 

1022 

1019 

1020 

1021 

1021 

1021 

1021 

1021 

1021 

88* 

AUC 

1020 

1016 

1019 

1020 

1020 

1020 

1020 

1021 

1020 

9*3 

SEP 

1020 

1019 

1019 

1 020 

1021 

1020 

1019 

1020 

1020 

1022 

OCT 

1018 

10 1 8 

1018 

1018 

1019 

1016 

1018 

1018 

1010 

1197 

NOV 

1018 

1012 

1017 

1018 

1019 

1010 

1018 

1019 

1018 

876 

DEC 

1022 

1020 

1022 

1021 

1022 

102* 

1021 

1023 

1 022 

1008 

ANN 

1020 

1019 

1020 

1020 

1021 

1018 

1020 

1021 

1020 

12569 

□ BS 

2392 

89 

2531 

1063 

2785 

83 

2576 

1050 

MO 

MIN 

1* 

5* 

25* 

PERCENTILES 
50*  75* 

95* 

99* 

MAX 

JAN 

996 

998 

1007 

1017 

1023 

1027 

1031 

103* 

1037 

FEB 

996 

1000 

1006 

101* 

1020 

1025 

1030 

1033 

1036 

MAR 

997 

1001 

1008 

1015 

1020 

102* 

1029 

1031 

103* 

APR 

997 

1000 

1009 

1016 

1020 

1023 

1027 

1029 

103* 

MAY 

1002 

1008 

1012 

1018 

1021 

1023 

1026 

1027 

1033 

JUN 

1006 

1010 

1016 

1019 

1021 

1023 

1026 

1029 

1031 

JUI 

1012 

1015 

1016 

1020 

1021 

1023 

1025 

1027 

1029 

AUC 

1012 

1013 

1015 

1018 

1020 

1022 

102* 

1026 

1029 

SEP 

1003 

1009 

101* 

1018 

1020 

1022 

1025 

1027 

1030 

OCT 

1000 

1003 

1008 

1015 

1019 

1022 

1025 

1028 

1032 

NOV 

996 

998 

1005 

101* 

1019 

1023 

1027 

1030 

1033 

OEC 

995 

lOQl 

1009 

1018 

1023 

1026 

1031 

1033 

1037 

PAGE  136 


JANUARY 


PERIOD : (PRIMARY)  1924-197J 
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TABLE  1 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13.1M 


& 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  W INO  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

DRZ  L 

N 

1.0 

2.0 

.0 

NE 

• 4 

1.0 

.5 

E 

.2 

.7 

.2 

SE 

.3 

.4 

.5 

S 

3.5 

2.0 

1.3 

SW 

1.0 

2.4 

2.3 

M 

1.5 

1.0 

1.3 

NN 

1.5 

2.8 

1.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC T 

1.0 

1.4 

.9 

TOT  OBS  '■ 

5354 

FRIG 

5nOW 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  AT 

pc pn  past 

thdr 

FOG 

fug  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

0LWG 

SNOW 

W£A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.8 

2.4 

.2 

1.3 

.0 

.1 

.0 

92.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1.9 

.2 

.5 

.0 

.3 

.1 

95.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.3 

.5 

1.3 

.0 

1.1 

.0 

94.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

2.0 

.1 

.6 

.0 

.8 

.9 

94.2 

.0 

.0 

«0 

.0 

6.6 

2.7 

1.5 

1.0 

.0 

.5 

.1 

80.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.3 

4.7 

1.9 

.6 

.0 

.7 

.0 

85.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

2.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

91.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.7 

2.0 

.2 

.7 

.0 

.3 

.3 

90.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

1.3 

.0 

3.2 

*0 

94.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

2.3 

.7 

.8 

.0 

.6 

.1 

92.4 

percent 
PRECIPITATION  TYPfc 

FREQUENCY 

TABLE  2 

OF  WEATHER  occurrence 

8Y  HOUR 

other 

weather 

Phenomena 

HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

0R2L 

FRZG 

PCPN 

snow 

OTHER 

FR?N 

PCPN 

HAIL 

PCPN  AT 

08  TIME 

p c Pn  past 
hour 

THDR 

ltng 

fog 

wo 

pcpn 

fog  wo 
pc  pn 

PAST  HR 

smoke  spray 
HAZE  BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

O0C03 

.6 

1.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.9 

1.2 

.7 

.0 

.7 

.1 

92.9 

06G09 

1.5 

1.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

2.5 

.9 

.9 

.0 

.4 

.2 

90.3 

12C15 

.7 

1*0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.2 

.1 

.4 

.0 

.5 

.1 

94.  « 

18C21 

1.2 

1.4 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.5 

2.2 

.5 

1.2 

.0 

.6 

.1 

92.0 

TOT  PCT 
TQT  CBS: 

1.0 

5505 

1.4 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.2 

2.2 

.7 

.8 

.0 

.5 

.1 

92.5 

table  3 

percentage 

FREQUENCY  of 

WIND  DIRECTION 

By  speed  and 

BY  HOUR 

WINO  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

,7 

6.6 

6.0 

1.5 

.2 

.0 

15.1 

12.5 

15.5 

10.6 

15.1 

15.7 

14.6 

15.2 

15.4 

14.8 

NE 

1.0 

12.0 

13.1 

2.4 

.1 

* 

28.7 

12.5 

29.0 

23.8 

28.7 

28.5 

28.6 

26.2 

29.4 

28.0 

E 

.7 

6.7 

4.6 

.4 

* 

• 

12.5 

10.3 

12.3 

18.3 

12.5 

15.1 

12.0 

12.0 

11.2 

14.0 

SE 

.6 

4.8 

3.6 

.5 

.1 

* 

9.5 

10. 8 

9.1 

13.5 

a. 9 

9.7 

10.7 

10.6 

9.2 

9.0 

S 

.6 

3.6 

3.3 

.7 

.1 

.0 

8.2 

11.8 

8.1 

7.5 

8.3 

6.1 

8.8 

8.7 

9.1 

7.2 

SW 

.6 

3.6 

3.1 

1.0 

.1 

* 

8.3 

12.2 

8.0 

8.7 

8.4 

6.5 

8.9 

10.1 

9.2 

7.1 

w 

.6 

3.0 

2.4 

.7 

.1 

* 

6.8 

11.9 

6.9 

6.2 

6.0 

7.0 

7.1 

8.2 

6.6 

7.6 

NW 

.6 

3.5 

2.7 

.9 

.1 

,n 

7.  B 

12.2 

7.4 

10.0 

7.7 

9.6 

7.2 

7.5 

7.8 

8.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.0 

3.0 

.0 

3.6 

1.5 

4.2 

1.9 

2.1 

1.4 

2.3 

4.0 

TUT  OBS 

051 

4469 

3965 

831 

70 

4 

10198 

11.6 

1976 

130 

1989 

939 

2133 

146 

1984 

901 

TQT  PCT 

0.3 

43.8 

38.9 

0.1 

.8 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

10 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

20-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.2 

7.8 

3.4 

.6 

.1 

15.1 

12.5 

15.2 

15.3 

14.6 

15.2 

NE 

4.8 

16.9 

6.0 

.9 

.1 

28.7 

12.5 

28.7 

28.7 

28.4 

28.9 

e 

3.5 

7.4 

1.5 

.1 

* 

12.5 

10.3 

12.7 

13.3 

12.0 

12.0 

SE 

2.4 

5.6 

1.3 

.1 

* 

9,5 

10.8 

9.4 

9.2 

10.7 

9.2 

S 

2.1 

4.1 

1.8 

.2 

* 

8.2 

11.0 

8.0 

7.6 

8.8 

8.5 

SW 

2.2 

3.8 

2.0 

.3 

* 

8.3 

12.2 

8.1 

7.8 

9.0 

8.5 

W 

1.9 

3.2 

1.3 

.3 

* 

6,8 

11.9 

6.9 

6.3 

7.2 

6.9 

NW 

1.9 

3.9 

1.0 

.3 

.0 

7.8 

12.2 

7.5 

8.3 

7.3 

7.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.0 

3.0 

.0 

3.5 

3.5 

2.1 

2.8 

TOT  OBS 

2547 

5383 

196? 

204 

22 

10198 

11.6 

2106 

2928 

2279 

2885 

TOT  PCT 

25.0 

52.0 

19.2 

2.8 

.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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TABLE  4 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PERCENTAGE  FREOuENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HUUR  (GMT) 

WIND  SPEEO  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-JO 

11-21 

22-33 

34-47 

48« 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

3.9 

5.1 

46.2 

37.1 

7.5 

.7 

.0 

11.2 

100.0 

2106 

06C09 

3.5 

5.5 

45.0 

37.4 

7.8 

.8 

• 

11.3 

100.0 

2928 

12C15 

2.1 

5.1 

41,8 

42.0 

8.3 

.7 

• 

11.9 

100.0 

2279 

18C21 

2.8 

5.7 

42.4 

39.2 

8.9 

.9 

.1 

11.8 

100.0 

2885 

TOT 

303 

548 

4469 

3965 

831 

78 

4 

11.6 

10198 

PCT 

3.0 

5.4 

43.8 

38.9 

8.1 

.8 

* 

100.0 

TABLE  5 


PCT  FREQ 

OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT 

(EIGHTHS) 

BY 

WIND 

DIRECTION 

MEAN 

WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

total 

CLOUO 

ooo 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

N 

3.8 

3.8 

4.9 

2.1 

4.3 

0 

NE 

8.0 

6.2 

9.5 

4.7 

4.3 

.0 

E 

4.5 

2.2 

3.1 

1.3 

3.6 

• 

SE 

3.9 

1.5 

3.1 

i.e 

4.0 

* 

S 

2.3 

1.7 

3.3 

2.1 

4.7 

• 

SW 

2.7 

2.2 

3.6 

1.8 

4.5 

• 

w 

2.0 

1.7 

1.8 

.9 

4.1 

.0 

NW 

1.5 

1.7 

1.9 

1.0 

4.4 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.5 

.4 

.8 

.5 

3.4 

• 

TOT  OBS 

1337 

942 

1418 

710 

4407 

4.2 

8 

TOT  PCT 

30.3 

21.4 

32.2 

16.1 

100.0 

.2 

TABLE  6 


PERCENTAGE  frequency  of  CEILING  HEIGHTS  <ft#nh  >4/8) 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

.0 

.1 

.5 

2.1 

1.7 

.9 

.2 

• 1 

.1 

8.9 

• 

.2 

1.0 

4.5 

4.0 

1.8 

.4 

*1 

.1 

16.4 

.0 

• 

.2 

1.0 

1.3 

.4 

.1 

* 

.1 

7.8 

* 

• 

.1 

1.2 

.7 

.4 

• 1 

.1 

.3 

7.3 

* 

.1 

.4 

1.3 

.7 

.3 

.2 

.1 

.3 

6.0 

.0 

.2 

.5 

1.0 

.9 

.4 

.1 

.0 

.2 

6.9 

.0 

* 

.3 

.6 

.5 

.1 

.1 

• 1 

.1 

4.4 

.0 

.0 

.1 

.8 

.8 

.3 

.1 

0 

.2 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

* 

.2 

.2 

.1 

.0 

.1 

• 

2.5 

3 

25 

140 

566 

484 

210 

55 

30 

53 

2833 

4407 

.1 

.6 

3.2 

12.8 

11.0 

4.8 

1.2 

.7 

1.2 

64.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMUlATIVF  PCT  FREQ  0?  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANO  VSBV  <NM> 


V SBY  (NH) 


CEILING 

■ OR 

• OR 

. OR 

« OR 

. HR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YU 

>0 

> OR  >6500 

1.6 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

■ OR  >5000 

2.7 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

■ OR  >3500 

6.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

■ OR  >2000 

15.9 

18,5 

18.8 

18,8 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

■ Or  >1000 

27.0 

31.0 

31.5 

31.5 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

■ OR  >600 

29.4 

34.0 

34.6 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

• OR  >300 

29.8 

34.4 

35.0 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

■ OR  >150 

29.8 

34.5 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

■ OR  > 0 

29.8 

34.5 

35.2 

35.4 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

total 

1338 

1531 

1582 

1591 

1594 

1595 

1595 

1596 

TOTAL  NUMBER 

; OF  OBS) 

4490 

PCT  FREQ 

NH  <5/8* 

64,5 

0 

18.0 


TABLE  7 A 

percentage  frfq  qf  low  clouos  (eighths) 


12  3 4 

9.9  12.7  12.9  10.3 


5 


7.5 


6 


8.1 


total 

7 8 0BSCD  OBS 

8.4  12.4  .2  4771 


page  i60 


JANUARY 


PERIOD:  t PR  I MARY ) 

1924-1973 

AREA 

0003  CASABLANCA  SH 

(OVER-ALL) 

1853-1973 

TABLE 

8 

31. 7N  13. 1H 

PERCENT 

FReO 

OF  HIND 

direction  VS  1 

DCCRRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  with  varying  values  of 

VISIBILITY 

vsby 

N 

NE 

E 

SF 

S 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

• 0 

,0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

• 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

« 

PCP 

.0 

.0 

,0 

.0 

.1 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 NO  PCP 

.0 

.0 

,0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  » 

.0 

.0 

1 0 

• 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

• 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  PC  P 

.0 

.0 

• 

* 

• 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

* 

* 

* 

.1 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

* 

* 

• 

.1 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.A 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

.1 

.0 

• 

1.0 

TOT  X 

.1 

.2 

.1 

.2 

.3 

.3 

.1 

.1 

.0 

* 

1 . A 

PCP 

.3 

.3 

.1 

.1 

.3 

. A 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.6 

5<10 

NO  PCP 

1.9 

3.1 

1.6 

1.7 

1.5 

1 . A 

.9 

.8 

.0 

.5 

13. A 

TOT  * 

2.2 

3. A 

1.6 

l.« 

1.8 

1.8  1 

.1 

1.0 

.0 

.5 

15.1 

PCP 

.2 

.2 

,1 

* 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.1 

10* 

NO  PCP 

12.2 

23.8 

9.2 

8.6 

7.6 

7.7  5 

.3 

5.1 

.0 

2. A 

82.0 

TOT  X 

12.3 

24.0 

9.3 

8.6 

7.8 

7.8  5 

.5 

5.2 

.0 

2. A 

83.1 

TOT  QBS 
T0T  PCT 

19.7 

27.6 

11.1 

10.6 

10.0 

10. 0 6 

.6 

6. A 

.0 

3.0 

100.0 

5339 

TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
HITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

p:t 

total 

(NM) 

KTs 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

<1/2 

A-10 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

4 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

22a 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

A-10 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

11-21 

.0 

* 

4 

* 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

22a 

.0 

.0 

.0 

4 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.0 

* 

4 

4 

0 

.1 

.0 

4 

.0 

• 0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

* 

4 

,0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

2<5 

A-10 

.1 

.1 

.1 

4 

0 

.1 

4 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.1 

• 1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.7 

22a 

* 

* 

• 

.1 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.3 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

4 

1.5 

0-3 

.1 

.2 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.1 

3<10 

A-lO 

.7 

1.1 

.7 

.7 

.A 

.6 

.3 

.4 

.0 

4.9 

11-21 

.9 

1.6 

.5 

.5 

.7 

.7 

.5 

.4 

.0 

5.7 

22a 

.3 

.3 

.1 

.2 

.3 

.4 

.2 

.2 

.0 

2.1 

TOT  * 

2.0 

3.2 

1.4 

1.4 

1.5 

1.8 

1.1 

1.0 

.0 

.5 

13.7 

0-3 

.4 

.7 

.3 

.6 

.4 

.5 

.4 

.3 

.0 

2.5 

6.4 

10* 

A-10 

5.B 

10.6 

6.1 

4.2 

3.4 

3.4 

2.6 

2.8 

.0 

39.1 

11-21 

5.0 

11.8 

3.8 

3.3 

3.0 

2.8 

2.0 

1.8 

.0 

33.6 

22a 

1.2 

1.5 

.3 

.4 

.4 

.6 

.6 

.4 

.0 

5.3 

TOT  * 

12. A 

24.9 

10.8 

8.5 

7.2 

7.4 

5.6 

5.3 

.0 

2.5 

84. A 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

14.3 

28.3 

12.3 

10. 1 

9.0 

9.3 

6.8 

6.5 

.0 

3.1 

100.0 

7502 
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PERIOD*  (PRIMARY)  1929-197J 
(OVER-ALL)  1 055-1973 


AREA  0003  CASABLANCA  S tf 
31. 7N  13. 1W 


PtRCfNT  FRPQUtNCY  OF  CEILING  HFIGhTS  (FEET.NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

l GMT  » 

169 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  H&T 

0BS 

00003 

.0 

.0 

.6 

3.1 

11.7 

9.0 

3.9 

.7 

.7 

.7 

30.6 

69.9 

1091 

06009 

.6 

• 1 

.9 

3.7 

13.1 

10.6 

3.8 

1.9 

.1 

1.3 

35.5 

69.5 

1101 

12015 

.2 

.1 

.9 

3.0 

12.9 

11.6 

5.9 

1.9 

.7 

1.3 

36.6 

63.9 

1289 

18021 

.3 

.1 

.8 

2.9 

12.9 

11.9 

5.1 

.9 

1.1 

1.2 

35.7 

69.3 

1157 

ror 

9 

3 

25 

192 

376 

998 

219 

57 

31 

55 

1610 

3028 

9638 

PCT 

.2 

.1 

.5 

3.1 

12.9 

10.7 

9.6 

1.2 

.7 

1.2 

39.7 

65.3 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSflY  (NH)  *Y  HOU* 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  ANO/OR 
CEILING  HOT  ( FEET# NH  >9/8)#bY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 
<30  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5^ 

NH  <5/8 
AND  5 + 

tutal 

OBS 

00G03 

.1 

.2 

.2 

1.9 

13.7 

83.9 

1699 

00003 

.0 

1.0 

6.1 

26.7 

67.2 

1092 

06009 

.1 

.2 

• 

1.6 

13.7 

82.2 

2066 

06009 

.9 

1.0 

6.0 

31.9 

62.6 

1057 

12015 

.0 

.1 

.1 

1.2 

10.9 

§7.7 

1850 

12015 

• 2 

.6 

9.5 

33.3 

62.2 

1260 

1 8621 

.1 

.3 

.3 

1.2 

19.2 

§3.9 

2099 

18121 

.3 

1.2 

5.0 

32.0 

63.0 

1131 

TOT 

6 

16 

19 

112 

1099 

6962 

7639 

TOT 

9 

92 

291 

1391 

2858 

9990 

PCT 

.1 

.2 

.2 

1.5 

13.7 

§9.9 

100. 0 

PCT 

.2 

.9 

5.9 

31.0 

63.7 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  CJF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 


table  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

■0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

75/79 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.3 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

70/79 

• 

.0 

* 

.1 

.5 

.6 

.2 

.1 

66 

1.5 

.1 

.3 

.1 

.2 

• 2 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

65/69 

.0 

.0 

« 

.8 

9.9 

9.3 

8.6 

3.1 

1119 

26.3 

1.9 

3.1 

2.8 

5.2 

9.9 

9.7 

2.2 

1.9 

.0 

.6 

60/69 

.0 

.0 

.1 

2.3 

12.0 

22.7 

16.8 

6.8 

2586 

60,7 

10.1 

20.3 

7.9 

5.2 

9.9 

9.8 

3.9 

3.6 

.0 

1.5 

53/59 

.0 

.0 

* 

.6 

2.9 

3.8 

2.2 

1.0 

999 

10,5 

2.9 

9.0 

1.0 

.9 

.9 

.9 

.5 

,7 

.0 

.3 

30/59 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.1 

.1 

.1 

25 

.6 

.3 

.2 

* 

• 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

95/99 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

2 

* 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

90/99 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

l 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

PCT 

1 

• 

0 

.0 

9 

.2 

16* 

3.8 

B5B 

20.1 

1362 

36.7 

1193 

28.0 

973 

11.1 

9260 

100,0 

19.8 

27.9 

11.9 

11. 0 

9.9 

10.2 

6.3 

5.9 

.0 

2.6 

table  is 

MEANS/Ea'REHES  and  PERCENTILES  OP  temp  (DEG  F)  RY  HQUR 


table  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

total 

DBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 
□ BS 

0000  3 

77 

68 

66 

62 

57 

59 

96 

61.9 

2190 

00003 

.0 

2.9 

15.7 

37.9 

31.9 

12.6 

78 

1030 

06009 

73 

68 

66 

62 

57 

59 

93 

61.5 

2931 

06009 

.0 

2.9 

16.9 

35.5 

31.6 

13.6 

78 

1098 

12013 

77 

73 

69 

69 

59 

53 

50 

69.1 

2237 

12015 

.0 

6.7 

25.2 

36.9 

22.7 

9.1 

75 

1199 

18021 

78 

71 

68 

63 

58 

53 

99 

62.9 

2871 

18021 

.1 

3.6 

22.3 

37.5 

27.0 

9.5 

76 

1093 

TOT 

78 

70 

68 

63 

38 

53 

93 

62.3 

10219 

TOT 

1 

178 

875 

1603 

1226 

987 

77 

9370 
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RfcRlOO:  (PRIMART)  1924-1973  AREA  0003  CASABLANCA  $W 

(OVER-ALL)  1855-1973  TABLE  P 31.7N  13. 1W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURF  ( OFC  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SFA  T FhPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F> 


Ap-SEA 

<•5 

49 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

W 

WO 

TmP  DIF 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

a 

• 

a 

a 

18 

.0 

.4 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

a 

• 

.2 

* 

18 

.0 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.3 

.1 

.0 

39 

.0 

.8 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

.4 

5 

.0 

.0 

* 

.0 

.3 

.7 

.6 

« 

.0 

82 

. 0 

1.7 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

,4 

1.2 

.5 

a 

.0 

108 

* 

2.2 

3 

• 0 

*0 

* 

.1 

.5 

2.2 

.3 

• 

.0 

156 

a 

3.1 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.9 

3.9 

.3 

.0 

.0 

307 

a 

6.2 

l 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.8 

5.6 

a 

.0 

.0 

473 

a 

9.5 

0 

.0 

.0 

.0 

.3 

9.1 

5.6 

a 

.0 

.0 

757 

a 

15.2 

-l 

.0 

.0 

.0 

1.3 

11.0 

3.7 

* 

.0 

.0 

794 

a 

16.0 

-2 

.0 

• 

.0 

3.1 

10.7 

1.5 

* 

.0 

.0 

753 

.2 

15.1 

-3 

.0 

.0 

.1 

4.0 

5.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

527 

a 

10.6 

-4 

.0 

• 

a 

3. A 

3.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

349 

a 

7.0 

-5 

.0 

.0 

.2 

2.6 

1.8 

a 

.0 

.0 

.0 

233 

.0 

4.7 

-6 

.0 

.0 

.2 

1.3 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

107 

.0 

2.2 

- 7/ - 8 

.0 

,0 

.6 

1.4 

.5 

a 

.0 

.0 

.0 

123 

.0 

2.5 

-9/-10 

.0 

.0 

.4 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

45 

• 

.9 

-11/-13 

.0 

.1 

a 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.3 

-P/-16 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

• 

-P/-19 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

a 

-20/-22 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

• 

TOTAL 

4 

6 

R3 

915 

2478 

1290 

120 

27 

6 

4931 

42 

4669 

PCT 

.1 

.2 

1.7 

15.6 

50.3 

26.2 

2.4 

.5 

a 

100.0 

.9 

99.1 

PERUD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ib 


PCT 

FREO  OF 

wind 

SPFEO  (KTS) 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

NE 

-33  34-47 

484 

PCT 

<1 

a 

1.0 

• 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.4 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.2 

3,3 

.7 

.0 

.0 

.0 

4.2 

.2 

5.7 

2.4 

.0 

.0 

.0 

8.3 

3-4 

6 

ia 

2.0 

a 

.0 

.0 

3.2 

* 

2.6 

5.7 

a 

.0 

.0 

8.5 

5-6 

.0 

.4 

1.9 

.3 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.5 

3.8 

.9 

.0 

.0 

5.2 

7 

.0 

• 

.8 

.5 

.0 

.0 

1.3 

.0 

a 

1.1 

.3 

.0 

.0 

1.5 

8-9 

.0 

• 0 

.3 

a 

0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.3 

* 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

a 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

a 

.3 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

*0 

.0 

a 

• 0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

5.9 

5.7 

1.3 

• 

.0 

13.3 

.6 

9.9 

13.8 

2.0 

* 

.0 

26.3 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

484 

Per 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.2 

1.1 

a 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.3 

.8 

a 

.0 

.0 

.0 

ia 

1-2 

a 

3.6 

1.2 

.0 

.0 

.0 

5.0 

a 

2.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.4 

3-4 

.0 

1.9 

2.0 

a 

.0 

.0 

3.7 

.0 

1.1 

1.9 

4 

.0 

.0 

3.1 

5-6 

.0 

.4 

1.0 

a 

.0 

.0 

1.5 

.0 

*3 

1.8 

.4 

.0 

.0 

2.5 

7 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 

.5 

a 

.0 

.0 

.7 

8-9 

.0 

.0 

a 

a 

.0 

.0 

.1 

.0 

*0 

.0 

a 

a 

.0 

.2 

10-11 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

a 

• 

.0 

.2 

12 

.0 

• 0 

.0 

a 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

.0 

a 

13-16 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 3 

6.7 

4.6 

.4 

• 

.0 

12.0 

.4 

4.8 

5.2 

.8 

.2 

.0 

11.3 

PACE  163 


PERIOD:  (OVER-AU)  1963*1973 


TAftlE  16  (CQNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SH 
31. 7N  13.1m 


PC T FR£Q  OF  m IND  $P*EO  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  < FT ) 


HOT 

1-3 

6-10 

11-21  22 

-33 

36-67 

**♦ 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

<1 

.2 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.6 

.7 

.0 

.0 

1-2 

.2 

2.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.2 

1.9 

.7 

.0 

3-6 

• 

.6 

2.1 

.1 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.9 

1.3 

.3 

5-6 

.0 

.2 

1.7 

.2 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.2 

1.3 

.3 

7 

.0 

.1 

.6 

.6 

.0 

.0 

l.o 

.0 

.1 

.6 

.5 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 

• l 

.2 

10-11 

.0 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

• 

.3 

12 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

17-19 

.0 

.0 

* 

• 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

6.0 

3.5 

1.2 

.0 

.0 

11.1 

.6 

3.9 

6.3 

1.6 

w 

NM 

hgt 

1-3 

6-10 

11-21  22 

-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

<1 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.6 

.0 

.0 

1-2 

.0 

1.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

.1 

1.9 

.5 

.0 

3-6 

• 

.5 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.6 

.9 

* 

3-6 

.0 

.1 

.7 

.1 

.0 

.0 

.9 

.0 

.1 

.6 

* 

7 

.0 

• 

.6 

.2 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.1 

* 

8-9 

.0 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

. 2 

.0 

.0 

• 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

2.6 

2.9 

.7 

• 

.0 

6.1 

.3 

3.1 

i.e 

.1 

-67 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


36-67 

.0 


.0 

.0 


68* 

.0 


68^ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


pCT 

1.2 

2.6 

2.6 

2.0 

1.1 

.3 

.3 

.0 


.0 

10.6 


TOTAL 

PCT 


2.3 

1.5 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


WJNO 

speed 

(KTS) 

vs  sea 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68^ 

PCT 

<1 

6.6 

6.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

13.9 

1-2 

1.3 

22.2 

7.5 

.0 

.0 

.0 

31.0 

3-6 

• 2 

8.8 

16.7 

.9 

.0 

.0 

26.7 

5-6 

• 0 

2.1 

12.6 

2.2 

.0 

.0 

17.0 

7 

• 0 

• 3 

6.1 

1.9 

.0 

.0 

6.6 

8-9 

.0 

• 

1.2 

1.1 

.2 

.0 

2.5 

10-11 

• 0 

.1 

.3 

1.2 

* 

.0 

1.6 

12 

• 0 

.0 

* 

.2 

.1 

.0 

.6 

13-16 

*0 

.0 

.1 

.3 

* 

.0 

.5 

17-19 

.0 

.0 

6 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-60 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

876 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

8.0 

60.3 

63.2 

8.0 

.6 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PER  100 : (OVER-ALL)  1969-1973 


TABLE  19 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

PERCENT 

7 

frequency 

8-9  10-11 

of  nave 

12  13 

HEIGHT  (FT) 
-16  17-19  20 

VS  «AVE 
-22  23- 

PrRIOO  (SECONDS) 
25  26-32  33-60  61 

-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

HE  an 

(SEC  ) 

<6 

1.7 

6.6 

7.1 

3.5 

2.0 

.7 

.6 

• 3 

• .1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

919 

hgt 

6 

6-7 

.1 

.9 

6.0 

6.1 

6.1 

2.1 

1*1 

• 2 

.6  • 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

696 

6 

8-9 

.1 

.6 

2.0 

3.6 

6.3 

2.2 

1.6 

.3 

.6  .1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

355 

7 

10- 1 1 

.0 

.7 

.6 

1.5 

1.7 

1.9 

1.2 

• 6 

.5  .0 

.1 

.1  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

325 

8 

12-13 

.0 

.0 

.9 

1.3 

1.3 

1.0 

.6 

.6 

.6  .1 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

217 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.6 

.5 

• 2 

.5  .2 

.1 

.0  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

105 

10 

INoET 

3.3 

3.9 

5.0 

3.5 

3.1 

1.9 

1.6 

#3 

.3  .2 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

833 

6 

TOTAL 

196 

638 

763 

813 

616 

376 

231 

’2 

96  20 

6 

2 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3668 

5 

PCT 

3.3 

12.5 

20.3 

22.2 

16.7 

10.3 

6.8 

2.5 

2.6  .5 

.2 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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February 


AREA  0003 


PERIOO: 


(PRIMARY) 

(OYER-AU)  1855-1973 


percfnt 

precipitation 


TABLE  1 


CASABLANCA  S* 
31 »7N  13. 1M 


FREQUENCY  OF  MEAThER  OCCURRENCE  BY  MINO  DIRECTION 

type  other  heather  phenomena 


HND  DIR 

RAIN 

rain 

ORZL 

FR2G 

snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHriR 

pcpn 

FRZn 

□B  time 

HOUR 

ltng 

mo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

ME  A 

N 

.9 

2.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

1.7 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.1 

92.6 

NE 

.9 

1.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.5 

.6 

.3 

.0 

.1 

.2 

96.6 

E 

1.6 

• 5 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2*6 

1.1 

.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

96.6 

SE 

3.5 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

2.8 

3.0 

.6 

.0 

1.9 

.0 

87.1 

S 

3.2 

2.2 

1.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.5 

5.1 

6.6 

.6 

.0 

.5 

.2 

B3.1 

Sri 

2.7 

1.9 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.2 

5.6 

1.6 

.2 

.0 

.5 

.0 

86.6 

M 

2.5 

1.8 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.1 

5.6 

3.8 

2.0 

.2 

.0 

.9 

.0 

87.6 

NH 

1.0 

3.6 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.1 

5.6 

3.1 

.5 

.2 

.0 

.2 

.0 

90.6 

VAR 

.0 

*U 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.7 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.0 

92.3 

TQT  PCT 

1.8 

2.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

• 

6.B 

3.1 

1.5 

.6 

.0 

.5 

.1 

90.0 

tot  OBS:  5106 


TABLE  ? 


PERCENT  FREQUENCY  OF  MEATHER  OCCURRENCE  BY  HOuR 
PRECIPITATION  TYPp  OTHER  HEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

rain 

ORZL 

FRZG 

snow 

qthfr 

HAIL 

pcPh  AT 

PcpN  past 

thor 

Fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHHr 

pcpn 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

HO 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

HE  A 

00C03 

2.3 

1.5 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.1 

6.8 

2.6 

3.2 

.3 

.0 

.9 

.1 

88.2 

06C09 

1.9 

2.6 

1.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.5 

3.5 

2.6 

.6 

.0 

.3 

.1 

87.1 

12C15 

2.2 

l.B 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.5 

3.1 

.6 

.1 

.0 

.3 

.1 

91.6 

1 8C2  1 

1.6 

2.0 

.6 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

3.9 

3.1 

.2 

.6 

.0 

.3 

.1 

92.1 

TQT  PCT 

2.0 

2.0 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

« 

6.9 

3.1 

1.5 

.6 

.0 

.6 

.1 

89.8 

TQT  OBS:  5277 


TABLE  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  SPEIO  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 

WNO  OIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33  36- 

67 

N 

.8 

7.8 

7.3 

1.6 

.1 

NE 

1.0 

9.3 

12.2 

2.8 

.1 

E 

.6 

6.6 

3.6 

.3 

6 

SE 

.6 

2.2 

1.2 

.3 

.0 

S 

.6 

2.6 

2.9 

.6 

.1 

sw 

.6 

6.8 

5.3 

1.9 

.2 

W 

.5 

6.6 

6.3 

1.3 

.3 

NW 

.5 

5.1 

3.9 

1.2 

.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

TOT  OBS 

676 

3892 

3865 

976 

96 

TQT  PCT 

7.1 

61.0 

60.5 

10.3  1 

.0 

68* 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

MEAN 

$PD 

00 

03 

.0 

17.6 

12.2 

18.3 

19.0 

.0 

25.3 

13.1 

26.9 

12.3 

.0 

9.0 

10.8 

8.6 

8.6 

.0 

6.1 

9.9 

6.6 

3.9 

* 

6.8 

12.5 

7.5 

8.8 

* 

12.9 

13.7 

12.2 

17.2 

* 

11.2 

13.6 

11.1 

12.9 

* 

10.9 

12.2 

10.7 

12.1 

,ft 

.0 

,0 

.0 

.0 

HOUR  (GMT ) 


06 

09 

12 

15 

18 

21 

16.6 

18.9 

16.1 

12.5 

17.9 

20.6 

25.0 

30.1 

25.6 

16.9 

23.1 

30.2 

8.6 

11.8 

9.6 

8.9 

8.0 

9.6 

6.3 

3.2 

3.8 

5.8 

6.3 

3.9 

7.6 

6.0 

7.1 

10.7 

7.2 

6.1 

13.0 

7.8 

15.6 

11.9 

16.5 

9.3 

11.6 

10.3 

10.2 

23.8 

12.1 

9.5 

10.6 

12.3 

10.3 

7.5 

11.3 

11.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.5 

1.8 

6.0 

1.6 

1.6 

.0 

12.3 


2.5 

1856 


5.2 
116  1818 


855  1996  12A  1899 


TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-60 

6 1 ♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.6 

9.7 

3.8 

.5 

• 

17.6 

12.2 

18.3 

17.3 

15.9 

18.7 

NE 

3.9 

13.8 

6.8 

.8 

• 

25.3 

13.1 

26.2 

26.7 

26.8 

25.3 

E 

2.2 

5.3 

1.6 

.1 

.0 

9.0 

10.8 

8.6 

9.7 

9.5 

8.5 

SE 

1.6 

2.0 

.6 

• 

.0 

6.1 

9.9 

6.3 

6.0 

3.9 

6.1 

S 

1.7 

3.3 

1.6 

.3 

• 

6.8 

12.5 

7.6 

6.5 

7.3 

6.3 

SH 

2.2 

6.5 

3.6 

.7 

* 

12.9 

13.7 

12.5 

11.6 

15.6 

12.9 

H 

2.2 

5.7 

2.5 

.8 

.1 

11.2 

13.6 

11.2 

11.2 

11.0 

11.3 

NH 

2.6 

5.9 

2.1 

.5 

* 

10.9 

12.2 

10.8 

11.0 

10.2 

11.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

2.1 

.0 

2.7 

2.3 

1.9 

1.6 

TOT  QB5 

2063 

6936 

2110 

368 

12 

9687 

12.3 

1972 

2673 

2120 

2722 

TOT  PCT 

21.7 

52.2 

22.2 

3.7 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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FEBRUARY 


PER  1 00 : (PRIMARY)  1924-197J 
(OVER-ALL)  1855-I97J 


table  a 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PERCENTAGE  FREOuENCi  OF  KINO  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 

WlNo  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00(03 

2.7 

5.0 

42.5 

39.0 

9.7 

1.1 

.0 

12.0 

100.0 

1972 

06(09 

2.3 

5.1 

43.5 

39.2 

8.8 

1.0 

• 

11.9 

100.0 

2673 

12(15 

1.9 

5.1 

36.9 

43.6 

11.6 

.9 

4 

12. « 

100.0 

2120 

18(21 

1.6 

4.9 

40.7 

40.5 

11.2 

1.1 

.0 

12.5 

100.0 

2722 

TOT 

199 

477 

3892 

3845 

976 

96 

2 

12.3 

9487 

PCT 

2.1 

5,0 

41.0 

40.5 

10.3 

1.0 

• 

100.0 

TABlE  5 

PCT  FR£Q  OF  TOTAL  CLQUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  HIND  DIRECTION 


WNO  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

» ( 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

4.5 

4.2 

4.9 

08  Sc  D 
1.3 

OBS 

COVER 

3.9 

149 

* 

NE 

5.6 

4.0 

6.5 

1,7 

4.0 

• 

E 

2.7 

1.5 

2.4 

1.0 

3.9 

.0 

SE 

1.4 

.6 

1.1 

.8 

4.2 

• 

S 

2.5 

1.7 

3.5 

2.4 

4.8 

• 

SW 

6.4 

3.6 

6.7 

4.2 

4.9 

.1 

w 

3.5 

3.9 

4.4 

2.2 

4.3 

.1 

NW 

3.2 

3.4 

2.9 

.9 

3.8 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

.4 

.8 

.3 

3.8 

.0 

TQT  OBS 

1180 

958 

1360 

6y  8 

4106 

4.3 

10 

TQT  PCT 

28.7 

23.3 

33.1 

14.8 

100.0 

.2 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  <FT,NM  >4/8) 
ANO  OCCURRENCE  QF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

OB 

O 

o 

o 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.0 

* 

.6 

1.1 

1.5 

.8 

.3 

4 

4 

10.4 

• 

• 

.7 

2.2 

1.8 

1.2 

.2 

4 

4 

11.6 

• 

* 

.1 

.8 

.6 

.3 

.2 

.1 

.1 

5.4 

.0 

4 

.2 

.5 

.3 

.1 

.1 

4 

4 

2.6 

.0 

.1 

.8 

1.7 

1.0 

.3 

.1 

4 

*2 

5.8 

• 

.3 

1.4 

2.3 

1.9 

.7 

.3 

.3 

.4 

11.1 

.0 

4 

.7 

1.6 

1.1 

.5 

.1 

.1 

.2 

9.4 

.0 

.1 

.3 

1.0 

.8 

.3 

4 

4 

.1 

7.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.2 

.3 

.1 

.0 

.1 

4 

1.7 

3 

26 

199 

466 

388 

180 

52 

29 

49 

2704 

4106 

.1 

.6 

6.8 

11.3 

9.4 

4.4 

1.3 

.7 

1.2 

65.9 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  Of  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

« OR 

» OR 

» DR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

■ OR  >6500 

1.3 

1.7 

1.8 

■ OR  >5000 

2.5 

3.0 

3.1 

■ OR  >3500 

6.0 

7.2 

7.3 

■ OK  >2000 

13.3 

16.3 

16.8 

• OR  >1000 

21.8 

27.0 

28.0 

■ DR  >600 

24.8 

31.6 

32.8 

• OR  >300 

25.1 

32.1 

33.4 

• OR  >150 

25.1 

32.2 

33.5 

• OR  > 0 

25.2 

32.3 

33.7 

total 

1056 

1355 

1416 

TQTaL  NUMBER  OF  OBS i A 1 98 


VSBY  (NM) 
» DR 

• n* 

- OR 

■ OR 

- OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

16.  B 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

1424 

1427 

1427 

1427 

1427 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8? 

66.0 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  UF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 12  3 

13.2  11.6  15.7  14.0 


10.9 


5 


7.0 


TOTAL 

678  OBSCO  OBS 

8.0  8.2  11.3  .2  6526 
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FEBRUARY 


RfcRIOO:  l PR l MARY ) 1924-197*  ARE  A 0003  CASABLANCA  Sw 

IOVER-ALD  1055-197}  TAB t f 8 31. 7N  13. 1H 

PERCENT  FRgQ  qF  hInO  DIRECTION  VS  £}CC"RRENCF  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PkECrPrTAHON  HIT*  VARYING  VALUES  of  VISIBILITY 


VSB* 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

total 

CNN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

PCP 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.1 

l<2 

NO  PCP 

.0 

* 

• 

« 

0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

• 

• 

• 

.1 

* 

• 

• 

.0 

• 

.2 

PCP 

• 

* 

• 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

.6 

2<5 

NO  PcP 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.4 

.2 

• 

.0 

• 

1.2 

TOT  X 

.1 

.2 

.1 

.1 

.3 

.5 

.3 

• 

.0 

• 

l.B 

PCP 

.2 

.3 

.1 

.1 

.3 

.6 

.3 

.4 

.0 

.0 

2.3 

5<10 

NO  PCP 

2.2 

2 . B 

1.3 

.9 

2.0 

2.8 

2.1 

1.5 

.0 

.4 

16.0 

TOT  % 

2. A 

3.0 

1.4 

1.0 

2.3 

3.5 

2.4 

1.9 

.0 

.4 

18.3 

PCP 

.6 

.2 

• 

.1 

.1 

.4 

.3 

.2 

.0 

• 

1.0 

10* 

NO  PqP 

12.3 

15.2 

6.0 

2.8 

6.9 

13.3 

10.7 

0.7 

.0 

1.9 

77.7 

TOT  X 

12. 7 

15.* 

6.1 

2.9 

7.0 

13.0 

11.0 

9.0 

.0 

1.9 

79.5 

TO t 08S 
TQT  PCT 

15.2 

ia.6 

7.6 

A.O 

9.7 

17.7 

13.8 

11.0 

.0 

2.3 

100.0 

5094 

TABLE  9 

PERCENT  f*EQ  OF  u!ND  DIRECT]!)**  VS  WIND  SPEED 
httm  varying  values  op  visibility 


VS8Y 

SPu 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

PCT 

<N*> 

KTS 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

<1/2 

4-10 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

• 

.0 

*1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

* 

0 

.0 

* 

.0 

4 

.0 

♦ 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

11-21 

.0 

♦ 

* 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

* 

TOT  X 

.0 

* 

0 

• 

• 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

1<2 

4-10 

• 

* 

.0 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

• 

• 

.0 

* 

• 

* 

• 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

0 

TOT  X 

• 

* 

• 

• 

.1 

* 

• 

• 

.0 

* 

.2 

0-3 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

• 

.1 

2<5 

4-10 

• 

0 

* 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.4 

11-21 

.1 

.1 

• 

0 

.1 

.2 

.2 

• 

.0 

.8 

224 

.1 

.1 

• 

0 

.1 

.2 

• 

• 

.0 

.5 

TOT  X 

.2 

.2 

.1 

.2 

.3 

.5 

.3 

.1 

.0 

• 

1.8 

0-3 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.1 

* 

• 

.0 

.3 

.9 

5<iO 

4-10 

.8 

1.2 

.0 

.5 

.5 

.8 

.8 

.5 

.0 

5.9 

11-21 

1.0 

1.4 

.5 

.4 

,9 

1.4 

.8 

.6 

.0 

7.0 

224 

.4 

.5 

• 1 

.1 

.3 

.6 

.4 

.4 

.0 

2.9 

TOT  X 

2.4 

3.2 

1.5 

1.0 

l.B 

2.9 

2.0 

1.6 

.0 

.3 

16.7 

0-3 

.6 

.8 

.4 

.3 

.4 

.5 

.5 

.5 

.0 

1.9 

5.8 

10* 

4-10 

6.4 

7.1 

3.6 

1.7 

2.5 

4.3 

4.0 

4.3 

.0 

33.9 

11-21 

6.5 

9.8 

2.6 

.9 

2.5 

4.7 

3.6 

3.3 

.0 

34.0 

224 

1.1 

1.9 

.3 

.2 

.5 

1.4 

1.2 

.8 

.0 

7.4 

TOT  X 

14.6 

19.6 

7.0 

3.1 

5.0 

10.9 

9.3 

8.8 

.0 

1.9 

81.0 

TOT  08S 
TQT  PCT 

17.3 

23.1 

8.6 

4.3 

7.9 

14.3 

11.6 

10.6 

.0 

2.2 

100.0 

total 

OBS 


7166 
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FEB RUARY 


f>t*lOD:  (PRIMAAv)  1924-1973  AREA  0003  C .SABLANC A SM 

(OVER-ALU  1855-1973  TABLE  10  31. 7*1  13. 1M 

PERCENT  FREQUENCY  Of  CEILING  HFJGhTJ  (FfET,NM  >*/*>  AND 
OCCURRENCE  Of  NM  <5/8  O'*  HOUR 


HOUR 

000 

ISO 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

( GMT  ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  h&t 

0BS 

00C03 

.6 

.0 

.3 

4.1 

8.6 

6.9 

3.7 

1.1 

.6 

1.1 

27.2 

72.8 

1016 

06609 

.3 

.0 

.8 

4.8 

11.4 

11. B 

4.3 

1.5 

• 7 

1.6 

37. 1 

62.9 

1022 

12613 

.1 

.2 

. 6 

4.6 

11.6 

8.4 

4.5 

1.4 

• 8 

1.7 

33.3 

66.7 

1203 

1<£2 1 

.2 

.1 

.5 

3.3 

11.7 

9.6 

4.1 

1.0 

.6 

33.5 

66.5 

1137 

TOT 

12 

3 

26 

207 

477 

403 

183 

45 

29 

49 

1444 

2934 

4398 

PC  T 

.3 

.1 

• 6 

4.7 

10. 8 

9.2 

4.2 

1.3 

.7 

1.1 

32.8 

67.2 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  »Ct  TREO  UF  RANGES  OF  v SB  Y (NM)  AND/OR 


PERCENT 

FREQUENCY 

vsby 

(NM) 

RY  HOUR 

CIUING 

HOT 

(FEET. 

NH  >4/8) 

> BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

total 

HOUR 

<130 

<6  00 

<1000 

10004 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

08  S 

( GMT  ) 

<30VD 

<1 

<5 

ANO54 

ANO  54 

OBS 

00603 

.1 

.3 

.2 

2.7 

17.4 

79.2 

1617 

00603 

.6 

1.3 

7.5 

21.5 

71.0 

954 

06609 

*2 

.2 

.3 

1.9 

i8.7 

7R.8 

1944 

06609 

.3 

1.0 

7.7 

31.3 

60.9 

957 

12615 

.0 

.0 

.2 

1.3 

14.0 

84.5 

1762 

12615 

.1 

.9 

6.7 

27.9 

65.3 

1163 

18621 

.0 

.1 

.1 

1.8 

1 7.  1 

80.9 

2016 

16C21 

.2 

.9 

7.7 

2 7.1 

63.2 

1124 

TOT 

6 

11 

15 

139 

1236 

4932 

7339 

TOT 

12 

42 

310 

1135 

2753 

4196 

PC  T 

.1 

.1 

.2 

1.9 

16.8 

80. 8 

100.0 

PC  T 

.3 

1.0 

7.4 

2 7.0 

65.6 

100.0 

TABLE  13 

TABLE 

14 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

TEmP 

percent  frequency 

OF  MIND  DIRECTION 

BY  TEHP 

TOTAL 

PCT 

EMP  F 

0-29  30 

•39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

BO-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

ne 

E 

SE 

s 

SM 

M 

NM  VAR 

CALM 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

70/74 

.0 

.0 

• 

.1 

.3 

.5 

.4 

.1 

60 

1.5 

.2 

.2 

.0 

* 

.2 

.5 

.2 

.1 

0 

• 

63/69 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.1 

9.2 

8.2 

6.3 

856 

21.1 

1.3 

1.7 

1.5 

1.2 

3.5 

6.9 

3.2 

1.2 

.0 

.3 

60/64 

.0 

.0 

.2 

3.6 

14.1 

19.0 

18.3 

8.6 

2675 

63.4 

10.7 

12.5 

5.0 

2.3 

5.4 

9.2 

9.8 

7.2 

.0 

1.2 

53/59 

.0 

.0 

.1 

.8 

3.3 

4.2 

3.0 

1.9 

538 

13*3 

3.4 

3.5 

1.3 

.3 

.5 

.6 

1.0 

2.2 

.0 

.4 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

26 

.6 

.2 

.1 

* 

.1 

* 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

45/49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

• 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

« 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

0 

0 

li 

215 

810 

1180 

l?23 

6 1 9 

4060 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.3 

5.3 

20.0 

29.1 

30.1 

13.2 

16.1 

18,1 

7.8 

4.0 

9.7 

17.4 

14.2 

10.8 

0 

2.0 

table  is 


**EANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  QF  TEMP  (DEG  F)  gY  MQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

l* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

76 

67 

65 

61 

56 

54 

43 

61.2 

2007 

06609 

72 

6 f 

63 

61 

36 

52 

46 

60.9 

2716 

12613 

78 

72 

69 

64 

59 

54 

46 

63.7 

2097 

1 862  1 

77 

71 

68 

63 

38 

55 

47 

62.4 

2686 

TOT 

78 

70 

67 

62 

57 

54 

43 

62.0 

9506 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GUT) 

00603 

.0 

3.7 

17.3 

26.8 

34.0 

16.2 

79 

OBS 

1010 

06609 

.0 

3.7 

17.5 

27.8 

33.2 

17.8 

79 

1039 

12615 

.0 

9.6 

23.9 

26.9 

26.8 

12.7 

75 

1078 

18621 

.0 

5.8 

21.1 

31.9 

27.2 

14.0 

77 

1074 

TOT 

0 

241 

842 

1213 

1269 

636 

77 

4201 
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FEBRUARY 


PERIOD!  (PRIMARY)  1924-1*73  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALL)  1835-1973  TABLE  i?  31.7N  13. IW 

P(.T  FREQ  QF  AIR  TEHppRATIlRF  (DFC  F>  AND  The  OCCURRENCE  QF  Fqc  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F> 


AIR-SEA 

A3 

49 

33 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

W 

wo 

TmP  DIF 

Ad 

32 

36 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

1 A/  16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

2 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.2 

* 

12 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

* 

23 

.0 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

36 

.0 

.8 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

25 

.0 

.5 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.8 

.4 

• 

.0 

75 

.0 

1.6 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.6 

.3 

« 

.0 

120 

.0 

2.6 

3 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

1.8 

.3 

.0 

.0 

140 

• 

3.0 

2 

.0 

.0 

* 

.1 

2.7 

3.4 

.2 

.0 

.0 

300 

* 

6.4 

1 

.0 

.0 

.0 

.A 

5.6 

5.5 

* 

.0 

.0 

542 

• 

11.5 

0 

.0 

.0 

• 

.9 

11.0 

3.9 

.1 

.0 

.0 

746 

.1 

15.8 

-l 

.0 

.0 

.1 

2.2 

U.9 

1.9 

.0 

.0 

.0 

755 

.1 

16.0 

-2 

.0 

• 

.1 

3.6 

9.5 

.8 

* 

.0 

.0 

659 

.0 

14.0 

-3 

.0 

.0 

.1 

3.1 

5.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

494 

* 

10.5 

-A 

.0 

.0 

.3 

A . 0 

3.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

357 

* 

7.6 

-5 

.0 

.0 

.2 

2.6 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

199 

.0 

4.2 

-6 

.0 

.0 

• A 

1.0 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

83 

.0 

1.8 

-7/-B 

• 

.0 

.5 

.3 

.A 

* 

.0 

.0 

.0 

80 

.0 

1.7 

-9/-10 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.5 

-11/-13 

• 

.1 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.4 

-1A/-16 

, 1 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

-17/-I9 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

* 

-20/-22 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

TOTAL 

8 

17 

93 

1000 

2492 

970 

94 

22 

3 

4699 

16 

4683 

PCT 

.2 

.A 

2.0 

21.3 

33.0  20.6 

2.0 

.5 

.1 

100.0 

.3 

99.7 

PERIOD!  (OVER-ALL)  1963-1973 

table  18 

PCT  FREQ  OF  *INO  SPFeD  <KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 33 

34-47 

48* 

FcT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

1.2 

• 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1-2 

.1 

3.0 

l.l 

.0 

.0 

.0 

4.2 

.3 

3.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

4.7 

3-4 

.1 

1.4 

1.8 

.1 

.0 

.0 

3.4 

* 

1.7 

2.5 

.1 

.0 

• 0 

4.4 

3-6 

.0 

.4 

2.2 

.3 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.3 

2.3 

.5 

.0 

.0 

3.1 

7 

.0 

.1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.9 

.0 

* 

.5 

.6 

.0 

.0 

1.1 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.4 

• 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

6.1 

6.1 

1.2 

.1 

.0 

14.1 

.9 

6.0 

7.4 

2.0 

* 

.0 

16.4 

E SE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

2 2-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.2 

2.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.1 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3-4 

.0 

1.1 

1.0 

.1 

.0 

.0 

2.2 

* 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.8 

3-6 

.0 

.2 

.4 

.1 

• 

.0 

.8 

* 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

7 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

• n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

4.5 

2.6 

.2 

.1 

.0 

8.0 

.3 

2.4 

.9 

.0 

.0 

.0 

3.5 
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PERIOD:  (QVER-ALU  1963-1973 


TABLE  10  (CQNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  Sm 
31. 7n  13. U 


PC  T 

FREQ  OF 

wind 

SP*E0  (RTS) 

ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

S 

22-33 

34-47 

4,8* 

PC  T 

1-3 

4-10 

11-21  22 

SW 

-33  34-47 

48* 

PCT 

<1 

.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

l.l 

.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1-2 

.2 

2.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.2 

3.1 

1.2 

.0 

.0 

.0 
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.1 
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.0 
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.2 
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.2 
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• 

.0 

.1 

.0 
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.0 

.1 
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.0 

.1 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

• 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 

.9 

.4 

• 4 

• 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.3 

2.8 

1.3 

.0 

.0 
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.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 
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.0 

.2 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 
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• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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13.9 
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.0 
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.0 

.4 
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2.9 

.2 

.0 
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.0 

.1 
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1.6 

.2 

.0 
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10-11 
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.0 
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.1 

.0 
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.0 

.0 
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.5 

.2 

.0 
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.0 

.0 
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.4 

.2 

.0 

.7 
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.0 

.0 
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.1 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

49-60 

*0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 
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2.2 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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4 

0-7 

.0 

1.3 
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4.6 

1.9 
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.6 
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.0 

A 
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.0 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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6 
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.0 

.3 

1.5 

3.0 

3.4 

2.2 

1.6 

1.0 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

400 

7 
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.0 

.5 

.9 
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1.0 
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.5 

.6 

.2 

4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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e 

12-13 

.0 

.0 

.9 

.7 

.9 

.6 

.8 

.7 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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8 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

.5 

.5 

.3 

.4 

.2 

4 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

89 

10 

InoET 

4.0 

3.1 

3.6 

4.4 

3.6 

2.4 

1.6 

.9 

.8 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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5 
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272 

144 
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28 

7 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 
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6 
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11.0 
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4.4 
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.0 

.1 

. 
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.3 

.0 
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.0 
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OTHER 

HAIL 
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N 

1.0 
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.0 

.0 
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.3 

.5 

.0 

.A 

.0 
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.5 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.7 

.5 

.7 

.0 

.6 

.1 
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E 
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.9 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.8 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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5.3 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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SM 
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.3 

.0 
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.3 
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.0 
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1.0 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

2. A 

2.3 

.6 

.7 

.0 

.7 

.0 

93. A 

TOT  PCT 

1.3 

1.6 

.3 

.0 

.0 
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1.0 

9.6 

12.0 
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3.0 

2.1 

2.3 
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.5 
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* 

* 
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6.0 
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SM 

.5 
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1.0 

.1 

* 

10.1 

12.6 

10.0 
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10.9 
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.6 

5.5 

A . 0 

1.2 

.2 

* 

11.4 

12.3 
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12.0 

12.1 
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.6 

5.7 
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.3 
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12.6 

12.9 

12.2 
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12.6 
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12.9 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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3.0 
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2.0 
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2044 
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100.0 
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5. A 
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2.0 
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3.0 
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S 
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2.0 

.7 
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* 
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A. 7 

3.9 

A. A 
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12.6 
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calm 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6ft* 

mean 

FREQ 

OBS 
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100.0 

2169 

06C09 

2.6 

5.7 
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1.6 
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3021 

TOT 

253 

571 

6283 

6205 

1115 

100 

6 

12.3 

10531 

PCT 

2.6 

5.6 

60.7 

39.9 

10.6 

.9 

* 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PC T PREQ  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


percentage  frequency  uf  ceiling  heights 

AND  OCCURRENCE  of  NH  <5/8  BY  WIND 


(FT,NH  M/8) 

direction 


WNO  DIR 

0-2 

3-6 

5-7 

8 L 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

7.3 

6.3 

8.9 

OBSCO 

3.1 

OBS 

COVER 

6.2 

169 

.1 

NE 

8.5 

5.3 

8.7 

3.6 

6.1 

* 

E 

1.6 

.8 

1.6 

.7 

6.0 

.0 

SE 

.6 

.6 

1.0 

.6 

5.1 

.0 

S 

1.0 

.9 

1.6 

.9 

6.6 

• 

sw 

3.6 

2.6 

3.8 

1.8 

6.3 

• 

w 

3.5 

2.6 

3.7 

1.6 

6.2 

.0 

NW 

2.9 

3.9 

3.8 

1.1 

6.1 

* 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

.6 

.7 

.2 

3.2 

.0 

TOT  OBS 

1612 

1092 

1598 

625 

6727 

6.2 

7 

TQT  PCT 

29.9 

23.1 

33.8 

13.2 

100.0 

.1 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

* 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

• 

.1 

1.2 

6.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.2 

16.3 

* 

.1 

.9 

6.2 

2.5 

1.2 

.3 

.1 

.2 

16.5 

.0 

.0 

.2 

.5 

.5 

.3 

. 1 

* 

.1 

2.9 

.0 

• 

.1 

.3 

.1 

.2 

• 

* 

* 

1.6 

* 

• 

.1 

.5 

.5 

.2 

• 

• 

.1 

2.6 

• 

.1 

.6 

1.6 

1.6 

.5 

.1 

.1 

• 

7.2 

* 

.2 

.5 

1.5 

.9 

.5 

.2 

.1 

.1 

7.3 

• 

* 

.3 

1.3 

1.0 

.6 

.1 

.1 

.2 

8.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

• 

* 

2.1 

6 

26 

189 

667 

668 

207 

55 

29 

51 

3062 

6727 

.1 

.6 

6.0 

16.1 

9.5 

6.6 

1.2 

.6 

1.1 

66.6 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FrEQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  ></8)  AMD  VSBY  ( NM . 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

> OR 

, OR 

(F£ET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>IJ2 

>J  '6 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.5 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

i.e 

• OR  >5000 

2.5 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

• OR  >3500 

6.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

• OR  >2000 

16,1 

16.5 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

• OR  >1000 

25.8 

30.2 

30.7 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

■ OR  >600 

20. 8 

33.9 

36.7 

36.7 

36.7 

36,7 

36.7 

36.7 

• OR  >300 

29.2 

36.6 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

■ OR  >150 

29.3 

36.5 

35.3 

35.3 

35.6 

35,6 

35.6 

35.6 

» OR  > 0 

29.3 

36.6 

35.6 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

total 

1625 

1605 

1725 

1727 

I7?e 

1729 

1729 

1729 

TQTaL  NUMBER 

OF  QBS  t 

6860 

pc t freq 

NH  <5/85 

66.5 

TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


0 12  3 

1 A , 8 11,7  16.3  13.2 


10. 1 


TOTAL 

5678  OBSCD  OBS 

7.5  9.0  9.2  10. 1 .1  5192 
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PERIOD:  (PRIMARY) 

1925-1973 

AREA 

0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALL) 

1862-1973 

TABLE  8 

31. BN  13. 1W 

PERCENT 

FRsO 

OF  WInO 

DIRECTION 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation 

WITH  VARYING  VALUES  of 

VISIBILITY 

vsby 

N 

NF 

E 

SE 

s 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 NO  PCP 

.0 

• 

• 

,0 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.0 

• 

• 

.0 

• 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

I<2 

NO  PCP 

• 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

* 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.1 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.4 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.2 

.1 

• 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.1 

TOT  % 

.3 

.3 

.1 

• 

.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.1 

1.9 

PCP 

.2 

.2 

.1 

.2 

.4 

.3 

.2 

.0 

* 

1.6 

5<  10 

NO  PCP 

3.0 

4.1 

1.2 

, 5 

1 

.0 

2.0 

1.9 

1.9 

.0 

.2 

19.4 

TOT  % 

3.3 

4.3 

1.3 

.6 

1 

.2 

2.3 

2.2 

1.7 

.0 

.3 

17.1 

PCP 

.3 

.1 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

• 

1.1 

10* 

NO  PCP 

20.9 

21.4 

3.7 

1.7 

3 

.0 

8.4 

9.1 

9.6 

.0 

2.2 

80.0 

TOT  % 

21.2 

21.9 

3.7 

1.7 

3 

.2 

8.5 

9.2 

9.8 

.0 

2.2 

81.1 

tqt  obs 

TOT  PCT 

24.8 

26.1 

3.1 

2.4 

4 

.9 

11.2 

11.6 

11.6 

.0 

2.6 

100.0 

9701 

TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  Vi  WINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  visibility 


VS8Y 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 0 

* 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

1 / 2 < 1 

4-10 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

11-21 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.0 

* 

* 

.0 

* 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

cn 

• 

o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

4-10 

* 

* 

* 

• 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

11-21 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

22 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

0-3 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

.0 

,1 

.2 

2<9 

4-10 

.1 

.1 

• 

* 

* 

.1 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.1 

.1 

• 

* 

* 

.2 

.1 

* 

.0 

.6 

22 ♦ 

* 

* 

.0 

* 

.1 

.1 

« 

* 

.0 

.3 

TOT  * 

.2 

.3 

.1 

.1 

.2 

.4 

.3 

.1 

.0 

• 1 

1.7 

0-3 

* 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.1 

5<10 

4-10 

.8 

1.9 

.9 

.3 

.4 

.7 

.8 

, J, 

.0 

5.6 

11-21 

1.7 

2.0 

.4 

.2 

.3 

1.0 

.a 

.8 

.0 

7.2 

22* 

.6 

.6 

.1 

• 

.1 

.4 

.4 

.3 

.0 

2.5 

TOT  * 

3.2 

4.2 

1.1 

.9 

1.0 

2.2 

2.1 

1.7 

.0 

.3 

16.3 

0-3 

1.2 

1.0 

.9 

.2 

.4 

.4 

.4 

.4 

.0 

2.4 

6.9 

104 

4-10 

8.1 

7,8 

1.9 

1.0 

1.6 

3.6 

4.7 

5.0 

.0 

33.7 

11-21 

8.9 

10.9 

1.4 

.9 

1.1 

3.4 

3.3 

3.3 

.0 

32.9 

22* 

2.4 

2.9 

.2 

.1 

.1 

.7 

.8 

1.3 

.0 

B.l 

TOT  * 

20.7 

22.2 

4.0 

1.8 

3.2 

8.2 

9.2 

10.0 

.0 

2.4 

81.6 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

24.1 

26. B 

9.2 

2.4 

4.6 

10.8 

11.7 

11.9 

.0 

2.7 

100.0 

7927 
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TABLE  10 

31. BN  13. 1W 

PERCENT  FRFQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  (FEET/NH  >4/8>  and 
OCCURRENCE  of  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00C03 

.3 

.2 

.3 

3.8 

12.8 

6.7 

3.2 

.9 

.6 

.9 

29.6 

70.4 

1168 

06C09 

.3 

.0 

.8 

5.1 

16.7 

9.5 

4.4 

1.2 

.8 

1.5 

40.3 

59.7 

1194 

12G13 

.0 

.1 

.5 

3.4 

13.4 

10.9 

4.5 

1.1 

.8 

1.2 

36.0 

64.0 

1366 

18L21 

.0 

.2 

.4 

2.9 

U.2 

9.4 

4.8 

1.2 

.3 

.8 

31.2 

68.8 

1336 

TOT 

7 

7 

26 

191 

681 

466 

215 

36 

31 

56 

1736 

3328 

5064 

PCI 

.1 

.1 

.5 

3.8 

13.4 

9.2 

4.2 

1.1 

.6 

1.1 

34.3 

65.7 

100.0 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VsBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

<NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

i HGT 

(FEET, 

NH  >4/8), BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

10  + 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00C03 

.1 

.0 

.1 

2.2 

IT. 7 

80.0 

1784 

00603 

.3 

.8 

6.3 

25.4 

68.3 

1110 

06C09 

• 

.3 

.2 

1.6 

19. 1 

78.8 

2188 

06C09 

.4 

1.3 

7.6 

34.9 

57.5 

1137 

12615 

.0 

• 2 

.1 

1.5 

12.8 

85.5 

1929 

12615 

.0 

.7 

5.2 

32.2 

62.6 

1324 

18621 

* 

.2 

.2 

1.4 

15.6 

82.5 

2251 

18621 

.0 

.7 

4.6 

28.1 

67.3 

1297 

TOT 

3 

14 

13 

133 

1332 

6657 

8152 

TOT 

7 

42 

285 

1469 

3114 

4868 

PCT 

* 

.2 

.2 

1.6 

16.3 

81.7 

100.0 

PCT 

.1 

.9 

5.9 

30.2 

64.0 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

* 

.0 

6 

.1 

70/74 

.0 

.0 

* 

.2 

.6 

.5 

.3 

.1 

77 

1.7 

65/69 

.0 

.0 

.1 

.6 

3.5 

7,5 

7.1 

3.1 

1015 

21.9 

60/64 

.0 

* 

.4 

4.1 

12.3 

19.4 

18.6 

8.6 

2944 

63.5 

55/59 

.0 

.0 

* 

1.0 

3.2 

3.8 

3.0 

1.2 

560 

12.1 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.1 

34 

.7 

TOTAL 

0 

1 

27 

275 

915 

1456 

1354 

608 

4636 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.6 

5.9 

19.7 

31.4 

29.2 

13.1 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.3 

.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.1 

3.7 

4.5 

1.3 

.8 

1.3 

4.5 

3.3 

1.9 

.0 

.6 

16.4 

18.4 

3.2 

1.2 

2.5 

6.0 

7.0 

7.3 

.0 

1.5 

A. 2 

2.6 

.5 

.3 

.3 

.4 

1.2 

2.4 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

* 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

24.8 

26.0 

5.3 

2.5 

4.2 

11.2 

11.9 

12.0 

.0 

2.3 

table  15 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  TEMP  (DEG  F)  &Y  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

OOG03 

75 

68 

65 

61 

57 

54 

46 

61.4 

2207 

06C09 

76 

68 

65 

61 

57 

52 

46 

61.1 

3029 

12G15 

81 

73 

70 

64 

59 

55 

46 

64.3 

2322 

18C21 

78 

72 

69 

63 

58 

55 

47 

63.1 

3009 

TOT 

81 

71 

68 

62 

57 

54 

46 

62.5 

10567 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00G03 

.0 

5.1 

16.7 

27.6 

31.8 

18.9 

79 

1124 

06C09 

.0 

5.0 

15.7 

31.1 

33.2 

14.9 

79 

1175 

12G15 

.0 

8.3 

24.3 

35.3 

23.5 

8.7 

74 

1244 

18821 

.0 

7.2 

21.7 

32.8 

28.3 

10.1 

76 

1272 

TOT 

0 

310 

951 

1532 

1399 

623 

77 

4815 
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PER  100 : (PRIMARY)  1925-1973 
(OVER-ALL ) 1862-1973 
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PC  7 FREQ  OF  AIR  TEMPFRATURP  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  QF  FOG  (WIThuUT  PREC » P I TAT  I ON ) 
VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F> 


AIR-SEA 

45 

49 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

M 

wo 

T MR  DIF 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

8o 

84 

FQC 

FOC 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

5 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

* 

4 

12 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

« 

.1 

.1 

* 

.0 

16 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.6 

* 

.0 

.0 

58 

* 

1.1 

6 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.4 

.5 

* 

.0 

.0 

54 

4 

1.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

112 

4 

2.1 

4 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

1.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

152 

4 

2.8 

3 

.0 

.0 

.0 

* 

.6 

2.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

172 

4 

3.2 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.4 

3.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

347 

.1 

6.4 

1 

.0 

.0 

* 

.2 

5.2 

4.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

544 

.1 

10.0 

0 

.0 

.0 

* 

.7 

10.6 

3.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

797 

.2 

14.7 

-1 

.0 

.0 

* 

1.9 

12.3 

2.0 

• 

.0 

.0 

.0 

879 

.1 

16.4 

-2 

.0 

.0 

* 

4.2 

9.6 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

794 

4 

14.8 

-3 

.0 

.0 

4.8 

5.2 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

572 

4 

10.7 

-4 

.0 

.0 

.1 

3.2 

2.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

338 

.0 

6.3 

-5 

.0 

.1 

.2 

2.* 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

235 

.0 

4.4 

-6 

.0 

.0 

.4 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

94 

.0 

1.8 

-7/-8 

.0 

.1 

.6 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

117 

.1 

2.1 

-9/-10 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

4 

.5 

-11/-13 

* 

.1 

• 2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.4 

-14/-16 

* 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

4 

.1 

TOTAL 

3 

19 

102 

1074 

2814 

1125 

190 

17 

6 

2 

5352 

37 

5315 

PCT 

.1 

.4 

1.9 

20.1 

52.6 

21.0 

3.6 

.3 

.1 

* 

100.0 

.7 

99.3 

PERIOD: 

HOT 

(OVER 

1-3 

-ALU 

4-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

freo  of 

34-47 

WIND 

*8* 

SPFeD 

PCT 

TABLE 
(KTS)  AND 

18 

direction  versus  sea  heights  ( ft > 
NE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

48* 

PCT 

<1 

.4 

1.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.4 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.5 

4.9 

1.7 

.0 

.0 

.0 

7.1 

.3 

4.4 

2.2 

.0 

.0 

.0 

6.9 

3-4 

4 

2.6 

4.9 

.3 

.0 

.0 

7.8 

.0 

2.8 

5.2 

.2 

.0 

.0 

8.2 

5-6 

.0 

.4 

3.3 

.7 

.0 

4.5 

.0 

.4 

3.8 

.6 

.1 

.0 

4.9 

7 

.0 

.1 

1.5 

.6 

4 

.0 

2.2 

.0 

.1 

2.4 

1.0 

.2 

.0 

3.7 

8-9 

.0 

.1 

.7 

.7 

4 

.0 

1.5 

.0 

4 

.6 

.5 

.0 

.0 

1.2 

10-11 

.0 

4 

.2 

.5 

, 1 

.0 

.8 

.0 

4 

.2 

.5 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

4 

.2 

4 

.0 

.3 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

4 

.1 

.3 

.1 

.0 

.5 

4 

4 

4 

.3 

4 

.0 

.4 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.1 

4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

9.6 

12.4 

3.4 

.3 

.0 

26.6 

.8 

9,3 

14.6 

3.4 

.3 

.0 

28.3 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

.4 

4 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.2 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

4 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

3-4 

.1 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

5-6 

.0 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

, 1 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

10-il 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

Ik 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-6  0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

2.5 

2.0 

• 1 

.0 

.0 

5.1 

4 

1.5 

.6 

.1 

.0 

• 0 

2.2 
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TABLE  18  ICQNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 
31. BN  13. 1W 


PCT  FREQ  OF  glND  SPFeO  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


£2-33  34-47 

.0  .0 


A— 1 0 11-21  22-33  34-4 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

*.-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.3 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1-2 

.1 

2.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.1 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.9 

3-4 

.0 

1.1 

1.2 

.1 

.0 

.0 

2.3 

.0 

1.2 

1.6 

.3 

.0 

.0 

3.1 

5-6 

.0 

.1 

1.0 

.3 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.1 

.8 

.3 

4 

.0 

1.3 

7 

.0 

• 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

.0 

.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

.7 

8-9 

.0 

• 

.2 

.1 

* 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

* 

• 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

« 

.2 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

4 

20-22 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.4 

4.5 

3.6 

1.0 

.1 

.0 

9.7 

.4 

4.6 

3.9 

1.4 

.1 

.0 

10.4 

HGT 

WlNO 

0-3 

SP6F0 

4-10 

(KTSJ 

11-21 

VS  SEA 
22-33 

HEIGHT 

34-47 

(FT) 

484 

PCT 

<1 

6.7 

7.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

14.4 

1-2 

1.7 

19.0 

6.8 

.0 

.0 

.0 

27.5 

3-4 

• 2 

9.8 

15.8 

1.1 

.0 

.0 

26.9 

5-6 

.0 

1.4 

10.8 

2.0 

.2 

.0 

14.4 

7 

• 0 

.3 

5.5 

2.4 

.2 

.0 

8.3 

8-9 

.0 

.1 

2.0 

1.7 

.1 

.0 

3.9 

10-11 

.0 

.1 

.5 

1.5 

.2 

.0 

2.3 

12 

• 0 

4 

.1 

.6 

.1 

.0 

.8 

13-16 

4 

.1 

.2 

.8 

.1 

.0 

1.3 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

20-22 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PERIOO!  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAV£  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

(SEO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87> 

TOTAL 

MEAN 

HGT 

<6 

1.9 

6.2 

7.7 

3.7 

2.7 

1.0 

.2 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

920 

4 

6-7 

.0 

.6 

3.3 

6.6 

5.3 

2.8 

1.6 

.4 

.7 

.1 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

829 

6 

8-9 

4 

.2 

2.1 

3.4 

4.2 

2.2 

1.4 

l.l 

1.0 

.1 

.1 

.1  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

613 

7 

10-11 

.0 

.6 

.9 

1.5 

2.0 

2.0 

1.2 

.9 

.5 

.3 

4 

4 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

387 

8 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.8 

.8 

.8 

1.0 

• 4 

.5 

.1 

.1 

4 4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

209 

8 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.3 

.4 

• 2 

.7 

4 

.1 

4 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

104 

10 

INOET 

2.7 

3.3 

4.3 

3.0 

3.0 

1.9 

1.1 

.4 

.7 

.3 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

807 

5 

TOTAL 

181 

423 

739 

746 

728 

426 

269 

134 

171 

34 

10 

5 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3869 

6 

PCT 

4.7 

10.9 

19.1 

19.3 

18.8 

11.0 

7.0 

3.5 

4.4 

.9 

.3 

.1  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

{ 


APRIL 


AREA  0003 


PERIOD:  (PRIMARY)  1924-1973 
(OVER-ALL)  1856-1973 


TABLE  1 


CASABLANCA  SM 
31. 7N  13.1M 


PERCENT  FREQUENCY  OF  MEAThER  OCCURRENCE  BY  MIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  MEATHER  PHENOMENA 


MND  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

snom 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FQG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shmr 

PCPN 

ERZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.5 

• 8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.0 

.* 

.6 

.0 

.7 

.0 

9*. 5 

NE 

.1 

.* 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.7 

.7 

.2 

1.5 

.0 

.6 

.0 

96.* 

E 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.9 

1.3 

*.* 

.0 

.0 

.0 

91.6 

SE 

1.7 

2.8 

2.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

92.0 

S 

2.7 

6.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.4 

2.0 

3.2 

.0 

.0 

1.5 

.0 

B*  . 0 

SM 

.8 

3.* 

.* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*.7 

1.9 

.9 

1.3 

.0 

1.0 

.0 

90.* 

M 

1.9 

3.7 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.1 

3.0 

1.3 

.* 

.0 

.2 

.0 

89.* 

NM 

2.2 

2.4 

.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

*.5 

.9 

1.0 

.0 

.5 

.0 

88.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

1.1 

.0 

95.6 

TQT  PC  T 

.8 

1.* 

,* 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

2.0 

.6 

.9 

.0 

.6 

.0 

93.3 

TOT  OBS:  53*5 


TABLE  7 

PERCENT  FREOUENCy  OF  WEATHER  OCCURRENCE  By  HOuR 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  MEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHPr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

fog 

fog  mo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLMG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLMG  SNOW 

MEA 

00C03 

.9 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.6 

1.3 

.8 

.0 

.6 

.0 

93.1 

06C09 

1.2 

1.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

2.0 

.8 

1.3 

.0 

.* 

.0 

91.9 

1 2 C 1 5 

.6 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

2.1 

.0 

.8 

.0 

.9 

.0 

9*. 5 

18C21 

.5 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.2 

.1 

.7 

.0 

.6 

.0 

9*.  2 

TOT  PCT 

.8 

1.* 

.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

2.0 

.5 

.9 

.0 

.6 

.0 

93.* 

TOT  OBS:  5*76 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
MIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT ) 


MND  DIR 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

48  + 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.2 

13.1 

18.6 

3.3 

.2 

.0 

36.4 

13.1 

36.* 

*5.1 

36.* 

33.* 

35.9 

*2.9 

38.2 

33.9 

NE 

.7 

8.3 

15.2 

3.7 

.1 

.0 

28.1 

1* . 2 

28.8 

28.9 

27.6 

29.7 

29.0 

23.2 

26.9 

27.3 

E 

.2 

1.1 

.8 

.1 

.0 

.0 

2.1 

10.* 

2.* 

1.6 

2.2 

2.6 

2.2 

.5 

1.8 

2.0 

SE 

.2 

.* 

.3 

* 

.0 

.0 

.9 

8.5 

.6 

. 8 

.7 

1.1 

1.* 

.5 

.7 

.7 

S 

.2 

1.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

2.1 

11.3 

1.8 

.8 

1.9 

2.9 

2.3 

3.8 

2.0 

1.5 

sw 

.3 

2.* 

2.2 

.6 

• 

.0 

5.5 

12.1 

*.2 

1.8 

5.5 

6.2 

5.8 

3.6 

5.9 

6.9 

w 

.6 

*.2 

2 . B 

.8 

.1 

.0 

8.5 

11.5 

8.* 

7.7 

8.3 

9.1 

7.9 

8.2 

8.7 

9.7 

NM 

.8 

6.9 

5.2 

1.* 

.1 

.0 

1*.* 

11.8 

1*.9 

11.8 

15.2 

13.6 

13.3 

16.6 

1*  • 2 

15.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.0 

2.0 

.0 

2.5 

1.6 

2.0 

1.* 

2.1 

.7 

l.B 

2.6 

TOT  OBS 

608 

3717 

*529 

1003 

52 

0 

9909 

12.6 

1907 

127 

191* 

881 

2005 

152 

2030 

893 

TOT  PCT 

6.1 

37.5 

*5.7 

10.1 

.5 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

mind 

SPEED 

(KNOTS' 

HOUR 

(GMT) 

mno  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

*!♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.3 

20.5 

9.6 

1.0 

• 

36.4 

13.1 

37.0 

35.5 

36.* 

36.9 

NE 

3.1 

U.7 

9.* 

.9 

• 

28.1 

14.2 

28.8 

28.3 

28.6 

27.0 

E 

.6 

1.2 

.* 

.0 

.0 

2.1 

10.* 

2.4 

2.4 

2.1 

1.8 

SE 

.* 

.* 

.1 

.0 

.0 

.9 

8.5 

.6 

.8 

1.3 

.7 

S 

.6 

1.0 

.* 

* 

.0 

2.1 

11.3 

1.7 

2.3 

2.4 

1.8 

SM 

1.3 

2.9 

1.2 

.1 

• 

5.5 

12.1 

*.0 

5.7 

5.7 

6.2 

M 

2.* 

*.2 

1.6 

.3 

• 

8.5 

11.5 

8.3 

8.6 

7.9 

9.0 

NM 

3.5 

7.6 

3.0 

.* 

• 

1*.* 

11.8 

14.7 

14.7 

13.6 

14.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.5 

l.B 

2.0 

2.0 

TOT  OBS 

190* 

5191 

253* 

269 

11 

9909 

12.6 

203* 

2795 

2157 

2923 

TOT  PCT 

19.2 

52.* 

25.6 

2.7 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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f 


HOUR 

CALM 

00&03 

2.3 

06C09 

1.8 

12C15 

2.0 

18&2 1 

2.0 

TOT 

202 

PCT 

2.0 

AREA  0003  CASABLANCA  SW 

7 ABLE  4 31. 7N  13. lM 


percentage 

FREQUENCY  OF 

WIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

WlNo 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

TOTAL 

1-3 

4-iO 

11-?1 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

3 .» 

36.6 

*7.1 

9.4 

.5 

.0 

12.5 

100.0 

2034 

4.7 

*1.1 

*2.5 

9.5 

.5 

.0 

12.3 

100.0 

2795 

3.7 

33.0 

48.2 

10.7 

.5 

.0 

13.0 

100.0 

2157 

4.1 

36.6 

43.9 

10.8 

.5 

.0 

12.8 

100.0 

2923 

406 

37l7 

4329 

1003 

52 

0 

12.6 

9909 

4.1 

37.3 

45.7 

10.1 

.5 

.0 

100.0 

TABLE  3 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLUUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 


WNO  DIR 

0-2 

BY 

3-4 

WINO 

5-7 

direction 
8 L TOTAL 

MEAN 

CLOUO 

000 

150 

N 

9.9 

9.5 

14.8 

OBScO 

7.6 

OBS 

COVER 

4.6 

149 

.0 

299 

* 

NE 

7.4 

5.8 

9.7 

3.9 

4.4 

.0 

• 

E 

.4 

.3 

.4 

.1 

*.l 

.0 

.0 

SE 

.2 

.1 

.3 

.2 

4.7 

.0 

.0 

S 

.4 

.3 

.7 

.3 

3.1 

.0 

.0 

SW 

1.3 

.9 

1.5 

.6 

4.2 

.0 

.0 

w 

2.1 

1.9 

2.6 

.7 

*.l 

.0 

.0 

NW 

3.1 

4.0 

3.1 

1.7 

4.4 

.1 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

CAL* 

.6 

.5 

.6 

.2 

3.B 

.0 

.0 

TQT  OBS 

1158 

1034 

1614 

702 

4528 

4.4 

4 

2 

TOT  PCT 

25.6 

23.3 

35.6 

13.3 

100.0 

.1 

• 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  ift,nh  >4/8) 

and  OCCURRENCE  OF  NH  <5/B  BY  WIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6500 

BOOO* 

NH  <5/6 

total 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6*99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.2 

2.3 

7.4 

5.7 

2.2 

.4 

.2 

.1 

23,2 

.1 

1.0 

4.3 

3.5 

1.6 

.5 

.2 

.2 

15.6 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

* 

.0 

• 

.8 

• 

.1 

* 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

,5 

• 

.1 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 

.0 

1.0 

• 

.1 

.6 

.4 

.2 

* 

.0 

.1 

3.1 

• 

.5 

.7 

.7 

.4 

.1 

.1 

.1 

4.8 

.1 

.6 

1.8 

1.6 

.7 

.2 

.1 

* 

8.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

1.3 

20 

222 

693 

562 

234 

62 

27 

2* 

2678 

4528 

.4 

4.9 

15.3 

12.* 

5.2 

1.* 

.6 

.5 

59.1 

100.0 

TABLE  7 

cumulative  pct  freq  of  simultaneous  occurrence 

OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  <NM) 
VSBY  (NM) 


ceiling 

• OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

■ OR  >6500 

.9 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

2.1 

2.5 

2.5 

■ OR  >3500 

6.6 

7.6 

7.6 

• OR  >2000 

17.0 

19.7 

19.9 

• Or  >1000 

30.1 

3*.  7 

35.1 

• OR  >600 

33.9 

39.4 

*0.0 

■ OR  >300 

34.2 

39.8 

40.4 

• OR  >150 

34. 2 

39.9 

40.4 

■ OR  > 0 

34. 2 

39.9 

*0.5 

total 

1579 

1842 

1871 

TOTAL  NUMBER  OF  DBSi  4617 


• OR 

> HR 

> OR 

■ OR 

■ OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

*0.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

*0.5 

40.5 

40.5 

40.5 

*0.5 

*0.5 

*0.5 

40.5 

40.5 

*0.5 

*0.6 

40.6 

40.6 

40.6 

*0.6 

1874 

1874 

1874 

187* 

1874 

PCT  freq 

NH  <3/8! 

59.4 

0 

12.4 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clpuos  (eighths) 


9.7  12.6  13.0  11.4 


3 

B.8 


6 

9.6 


7 8 OBSCD 

9.8  12.8  * 


TOTAL 

OBS 
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PER  100  (PRIMARY)  1924-1973  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALU  1856-1973  TABLE  8 31. 7N  13. 1M 

PERCENT  FRgO  OF  WInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 

VSBY  N NE  E SE  S SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

(NM)  OBS 

PCP  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

<1/2  NO  PCP  .0  .0  .0  .0  .0  • • • .0  .0  • 

TOT  X .0  .0  .0  .0  .0  • • • .0  .0  • 

PCP  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

1/2<1  NO  PC P • .1  • .0  .0  .1  • .0  .0  .0  .3 

TOT  X * .1  • .0  .0  .1  * .0  .0  .0  .3 

PCP  • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  * 

1 <2  NO  PCP  • • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  * 

TOT  * * * .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1 

PCP  • * • .0  • .0  .1  * .0  .0  .2 

2<5  NO  PCP  .3  .2  .0  .0  * * • .1  .0  .0  .7 

TOT  X .4  .2  * .0  .1  ♦ .1  .2  .0  .0  .9 

PCP  .2  • .0  * .1  .2  .2  .4  .0  * 1.2 

5< 10  NO  PCP  6.3  4.2  .3  .2  .3  .5  1.4  1.7  .0  .1  14.9 

TOT  X 6.5  4.2  .3  .2  .4  .7  1.6  2.0  .0  .1  16.1 

PCP  .5  .1  .0  • * * .2  .3  .0  .0  1.2 

10*  nO  PCP  33.6  22.4  1.1  .6  1.4  3.6  5.9  11. 4 .0  1.5  81.4 

TOT  X 34.0  22.5  1.1  .6  1.4  3.7  6.1  11.7  .0  1.5  82.6 

TOT  OBS  5338 

To:  PCT  41.0  27.0  1.5  .8  1.9  4.5  7.8  13.9  .0  l.fc  100.0 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 

VSBY  SPQ  N NE  E SE  s SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

(NM)  KT  s OBS 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

<1/2  4-10  * .0  .0  .0  .0  * * * .0  .1 

11-21  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

22*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  * * .0  .0  .0  .0  * * * .0  .0  .1 

0-3  .0  * .0  .0  .0  *0  .0  .0  .0  .0  * 

1/2<1  4-10  * .1  * .0  . D .0  * .0  .0  .1 

11-21  * .0  .0  .0  .0  * .0  .0  .0  .1 

22+  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  X * .1  * .0  .0  * * .0  .0  .0  .2 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

1<2  4-10  * * .0  .0  .0  * * .0  .0  * 

11-21  * * .0  .0  .0  * * * .0  .1 

22+  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  * * * .0  .0  .0  * * * .0  .0  .1 

0-3  * .0  - * .0  .0  .0  * .0  * .1 

2<5  4-10  .1  .1  .0  .0  * .1  * .1  .0  .3 

11-21  .2  .1  • * .0  .0  * .1  .0  .5 

22+  .1  .1  .0  .0  * * * * .0  .3 

TOT  X .4  .2  * * * .1  .1  .2  .0  * 1.1 

0-3  .2  .1  * * * * * .1  .0  .2  .7 

5<10  4-10  1.3  1.1  .2  .1  .1  .3  .6  .7  .0  4.5 

11-21  3.4  2.4  .1  .1  .1  .4  .6  .8  .0  7.B 

22+  .9  .8  • .0  .1  .1  .3  .3  .0  2.5 

TOT  X 5.8  4.4  .4  .1  .4  .9  1.5  1.9  .0  .2  15.6 

0-3  .7  .4  .1  .1  .2  .2  .4  .6  .0  1.7  4.5 

10+  4-10  11.5  6.5  .9  .3  .8  2.0  3.5  5.B  .0  31.4 

11-21  16.5  13.1  .7  .2  .5  1.7  2.5  4.4  .0  39.6 

22+  2.4  2.7  4 * .1  .4  .7  1.2  .0  7.5 


TOT  X 

31.2 

22.7 

1.7 

.7 

1.5 

4.3 

7.2  12.0 

.0 

1.7  83.0 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

37.5 

27.5 

2.1 

.8 

1.9 

5.3 

8.8  14.1 

.0 

1.9  100.0 
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AREA  0003  CASABLANCA  S* 
31. 7N  13. 1W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGhTS  (FEET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/«  by  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

1*9 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00C03 

.1 

.0 

.5 

3.0 

14. 4 

9.6 

4.3 

1.0 

.5 

.6 

35.9 

64.1 

1083 

06C09 

.0 

.1 

.6 

6.6 

18.4 

16.4 

5.7 

1.6 

.3 

• 5 

50.1 

49.9 

1141 

12613 

.1 

.0 

.2 

3.6 

13.2 

11.9 

5.3 

1.5 

.8 

.5 

37.0 

63.0 

1275 

18621 

.2 

.1 

.4 

*.l 

13.5 

10.3 

4.6 

1.3 

.7 

.3 

35.7 

64.3 

1250 

TOT 

A 

2 

20 

226 

703 

372 

237 

64 

27 

24 

1879 

2870 

4749 

PCT 

.1 

* 

.4 

4.8 

14.8 

12.0 

3.0 

1.3 

.6 

.5 

39.6 

60.4 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSBV  (NM)  pY  HOUR 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OE  V$BY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEETsNH  >4/8 )/ 8 Y HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<lO 

10* 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<5QYD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 

and  5* 

TOTAL 

OBS 

00603 

.1 

.2 

.1 

1.1 

15.4 

83.1 

1661 

00C03 

.1 

.7 

6.6 

31.3 

62.1 

1035 

06C09 

.1 

.3 

.1 

1.3 

lT.7 

Bq  • 4 

2002 

06609 

.0 

.7 

8.6 

42.8 

48.6 

1112 

12613 

• 1 

• l 

.1 

.8 

13.t 

85.2 

1765 

12615 

.1 

.3 

4.3 

33.7 

62.0 

1246 

18621 

.0 

.1 

• 

1.1 

15.6 

83.1 

2096 

18C21 

.2 

.7 

5.7 

31.2 

63.1 

1224 

TOT 

5 

14 

8 

85 

1177 

6235 

7524 

TOT 

4 

27 

287 

1602 

2728 

4617 

PCT 

.1 

.2 

.1 

1.1 

15.6 

82.9 

100.0 

PCT 

.1 

.6 

6.2 

34.7 

59.1 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QE  RELATIVE  HUMIDITY  PY  TEmP 


TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

W 

NW 

VAR 

CALM 

75/79 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

8 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

70/74 

.0 

.0 

.1 

.3 

.7 

.7 

.1 

• 

84 

2.0 

.8 

.5 

* 

• 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

• 

65/69 

.0 

• 

.1 

1.0 

5.0 

8.4 

6.4 

2.3 

995 

23.2 

0.2 

7.5 

.3 

.3 

.7 

1.5 

1.9 

2.6 

.0 

.2 

60/64 

.0 

• 

.2 

2.8 

14.8 

24.4 

17.6 

5 . P 

2819 

65.6 

29.0 

18.2 

.7 

.3 

.9 

2.7 

4.3 

8.8 

.0 

.7 

55/39 

.0 

.0 

• 

,7 

2.5 

2.8 

1.9 

.9 

383 

8.9 

3.7 

1.0 

.2 

.1 

.2 

.3 

.9 

2.4 

.0 

.2 

30/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

7 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

• 

total 

PCT 

0 

.0 

3 

.1 

19 

.4 

205 

4.8 

989 

23.0 

1570 

36.5 

H21 

26.1 

389 

9.1 

*296 

100.0 

41.8 

27.2 

1.3 

.7 

1.9 

4.6 

7.3 

14.1 

.0 

1.2 

Table  13 

MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  TEmP  (DEG  F ) fiY  HOUR 


TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M I N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

78 

68 

63 

62 

58 

56 

53 

61.8 

2067 

00603 

.0 

3.0 

18.9 

37.0 

30.4 

10.6 

77 

1052 

06C09 

75 

68 

66 

62 

58 

55 

52 

61.7 

2803 

06609 

.0 

3.6 

18.2 

38.4 

28.4 

11.4 

77 

1082 

12615 

82 

74 

71 

65 

60 

57 

53 

63.0 

2107 

12615 

.0 

9.5 

30.9 

32.7 

20.5 

6.4 

73 

1110 

18621 

79 

73 

69 

64 

59 

56 

52 

63.9 

2870 

18621 

.0 

5.0 

24.0 

37.3 

25.4 

8.3 

75 

1150 

TOT 

82 

72 

69 

63 

58 

56 

52 

63.1 

9847 

TOT 

0 

234 

1015 

1597 

1147 

401 

75 

4394 

APRIL 


PERIOOf  (PRIMARY)  1924-1973  AREA  0003  CASABLANCA  SM 

(QVER-ALU  1856-197J  TABLE  17  31. 7N  13. IK 

PC T FREQ  OF  AIR  TEMppRATURF  ( DFC  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PREC 1 P 1 TAT  1 qn ) 

VS  AIk-SEA  temperature  difference  (OEC  F) 


AiR-SEA 

49 

53 

57 

h\ 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

TMP  DIF 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

2 

.0 

* 

14/16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

9 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

.3 

.0 

.0 

57 

.0 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

36 

* 

.7 

5 

.0 

.0 

* 

.2 

.7 

.7 

• 

• 

.0 

82 

.0 

1.7 

4 

*0 

.0 

* 

.3 

1.2 

.5 

• 1 

.0 

.0 

114 

.0 

2.3 

3 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.9 

.3 

* 

.0 

.0 

157 

.0 

3.2 

2 

.0 

.0 

* 

2.3 

4.4 

.3 

♦ 

.0 

.0 

345 

* 

7.0 

1 

.0 

.0 

.3 

4.0 

4.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

434 

.1 

0.9 

0 

.0 

.0 

.5 

10.3 

4.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

723 

.2 

14.7 

-1 

.0 

• 

1.7 

1«.3 

2.6 

• 

• 

.0 

.0 

912 

.2 

18.5 

-2 

.0 

• 

3.1 

11.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

752 

.2 

15.3 

-3 

.0 

.1 

4.0 

5.8 

.7 

* 

.0 

.0 

.0 

516 

.1 

10.5 

-4 

.0 

.1 

2.5 

3.5 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

308 

• 

6.3 

-5 

.0 

.2 

2.1 

2.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

215 

* 

4.4 

-6 

.0 

.2 

.9 

.4 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

75 

.0 

1.5 

-7/-B 

.0 

.4 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

77 

.0 

1.6 

-9/-10 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.4 

-U/-13 

.1 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.3 

-14/-16 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

* 

TOTAL 

3 

64 

780 

27*9 

1066 

161 

41 

3 

2 

4869 

43 

4826 

PCT 

• I 

i.3 

16.0 

56.3 

21.9 

3.3 

.8 

.1 

* 

100.0 

.9 

99.1 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 

TABLE  18 

PCT  FREQ  OF  *IND  SPFE&  <*TS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4«* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.4 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.2 

.7 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

1-2 

.3 

7.1 

3.8 

.0 

.0 

.0 

11.2 

.2 

2.5 

2.4 

.0 

.0 

.0 

5.1 

3-4 

.0 

3.4 

9.4 

.6 

.0 

.0 

13.4 

.0 

1.3 

5.8 

.6 

.0 

.0 

7.7 

5-6 

.0 

1.1 

7.4 

1.1 

.0 

.0 

9.7 

.0 

.4 

5.7 

1.0 

• 0 

.0 

7.2 

7 

.0 

.2 

3.0 

1.4 

* 

.0 

4.7 

.0 

* 

2.5 

.9 

• 

.0 

3.4 

8-9 

.0 

.0 

.6 

.6 

* 

.0 

1.3 

.0 

* 

.9 

.7 

.0 

.0 

1.7 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,c 

.0 

.0 

87 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

13.5 

25.0 

4.5 

.1 

.0 

43.8 

.3 

5.0 

17.7 

3.9 

.1 

.0 

27.1 

E 

SE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48» 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

3-4 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

5-6 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

IT* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 

.3 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.8 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 
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APRIL 

TABLE  18  (CQNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13.  IW 


PC  T FREO  OF  *IND  SPFeD  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  l F T ) 


NGT 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

W 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOT  PCT 


.0 

.0 

.0 


4-10 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 


11-21  22-33  34-47 


.0 

.0 


<.8* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PC  T 

.2 


.0 

.0 


.0 

.0 


.o 

1.5 


4-10  11-21  22-33  34-47 

.2  • .0  .0 

1.1  .2  .0  .0 

.5  .9  .1  .0 


.0 

.0 

.0 

1.5 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


484 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

.4 

1.4 

1.4 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 


HGT 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TQT  PCT 


.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


4-10 

1.0 

2.0 

.7 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


11-21 

.1 


22-33 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.2 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 


34-47 

.0 


484 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

1.5 

2.3 

1.6 
1.0 

.2 

.2 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1-3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


4-10  11-21 


3.3 

1.7 

.1 


2.1 

1.5 


22-33 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

5.5 


.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 


34-47 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

1.3 

4.3 
3.9 

2.3 


.1 

.0 


TOTAL 

PCT 


13.7  97.9 


WJND  SPEED  (KTS)  vS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

4.0 

4.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

9.4 

1-2 

.9 

16.6 

7.7 

.0 

.0 

.0 

25.2 

3-4 

• 1 

7.B 

18.9 

1.6 

.0 

.0 

28.3 

5-6 

• 0 

1.7 

16.0 

3.1 

* 

.0 

20.9 

7 

.0 

.4 

6.2 

2.6 

.1 

.0 

9.2 

8-9 

.0 

.1 

2.0 

1.8 

* 

.0 

4.0 

10-11 

• 0 

.0 

.7 

1.0 

.0 

.0 

1.6 

12 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.6 

13-16 

.0 

.0 

* 

.5 

.1 

.0 

.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

20-22 

4 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PcT 

5.0 

31.5 

52.2 

11.1 

.2 

.0 

100.0 

TOT 

DBS 


PERIOD!  (OVER-ALU  1949-1973 


TABLE  19 

percent  frequency  qf  wave  height  < ft > vs  wave  period  (seconds) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

ME  AN 

(SEO 

<6 

1.0 

5.4 

8.2 

6.3 

2.3 

1.1 

,7 

• l 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

921 

HGT 

4 

6-7 

.1 

.6 

4.3 

7.5 

5.3 

3.2 

2.0 

.5 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

866 

6 

8-9 

.0 

.5 

2.1 

3.8 

4.3 

3.1 

2.1 

.8 

.7 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

648 

7 

10-11 

.0 

.4 

1.1 

1.5 

1.6 

1.6 

.8 

.5 

.3 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

284 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

.7 

.7 

.7 

.4 

.3 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

137 

8 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.3 

.3 

.1 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

54 

9 

InqET 

1.8 

2.7 

4.3 

3.6 

4.0 

2.0 

.8 

• 3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

731 

5 

TOTAL 

103 

353 

746 

865 

676 

439 

25* 

95 

88 

15 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3641 

6 

PCT 

2.8 

9.7 

20.5 

23.8 

18.6 

12.1 

7.0 

2.6 

2.4 

.4 

.1 
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OF  CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• PR 

« PR 

• OR 

VSBY  (NM> 
• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

□R  >6300 

1.1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

OR  >3000 

2.0 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

OR  >3500 

6.7 

7.9 

».l 

8.1 

8.1 
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30.0 

38.8 

OR  >150 

31.7 

38.2 

38.8 

38.9 
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.0 

9 

.2 

PCP 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 
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2.0 

.0 

.3 

19.7 

PCP 

.2 

.1 

.0 

.1 

• 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

.6 

10^ 

NO  PCP 

39.3 

20.7 

1.2 

.5 

1.7 
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1.6 

.8 

2.3 

♦.♦ 

8.1 

11.6 

.0 

1 •♦ 

100.0 

PERCENT  FREO  OF  MlND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 

with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

C ALH 

PCT 

<NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

<1/2 

9-10 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

11-21 
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2.6 

TOT  * 

7.9 

9.9 

.3 

.2 

.9 

1.5 

1.9 

.0 

.3 

17.9 

0-3 

1.1 

.5 

.1 

.1 

.2 

.4 

.5 

.0 

1.1 

4.2 

109 

9-10 

12.5 

6.8 

.7 

.3 

1.7 

3.7 

6.2 

.0 

32.8 

11-21 

17.9 

12.7 

.3 

.2 

1.0 

2.0 

2.7 

.0 

36.7 

22  9 

2.9 

3.0 

• 

.0 

• 

• 1 

.1 

.3 

.0 

6.4 

TOT  * 

33.9 

23.0 

1.2 

.6 

1.9 

3.0 

6.2 

9.6 

.0 

1.1 

80.1 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

91.9 

28.5 

1.6 

.8 

1.9 

4.0 

7.9 

u. a 

.0 

1.6 

100.0 
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TABLE  10 


AREA  0003  CASABLANCA  S» 
31. TN  11. 1W 


PERCENT  RRRQUENCY  Of  CEILING  Hf IGMT S (PEET.NH  >4/B>  ANO 
OCCURRENCE  Of  NH  <5/9  »V  HOUR 


HOUR 

ooo 

ISO 

300 

»no 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

B0004 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

949 

1999 

3499 

4999 

6449 

7999 

any  hgt 

OBS 

00103 

.1 

• 1 

13. B 

B.S 

3.8 

.9 

.9 

33.9 

66.1 

1066 

06109 

.2 

• 2 

1*4 

IB. 6 

23.0 

7.6 

1.6 

1.2 

51.1 

48.9 

1164 

12(15 

.1 

• 1 

12.3 

10.7 

5.2 

1.2 

1.0 

36.7 

63.3 

1255 

11(21 

.2 

• 1 

.9 

11.5 

8.4 

5.3 

.3 

.7 

31.4 

68.6 

1225 

TOT 

7 

S 

40 

298 

658 

479 

258 

48 

24 

44 

1801 

2909 

4710 

PCT 

.1 

.1 

14.0 

10.2 

5.5 

1.0 

.9 

38.2 

61.8 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  fREQUENCV  VSbY  (NH)  *Y  HOUR 


CUMULATIVE  PCT  PREQ  Of  RANGES  Of  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HOT  ( FEET/NH  >4/8), BY  hour 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10» 

TOTAL 
□ BS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<5OY0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 
AND  54 

total 

OBS 

00(03 

.1 

• 1 

.1 

1.7 

IT. 7 

80.3 

1727 

00(03 

■ .1 

1.1 

7.3 

29.4 

63.3 

1022 

06(09 

.1 

• 1 

.1 

1.7 

21.2 

76.7 

2112 

06(09 

.2 

1.8 

10.4 

42.5 

47.1 

1140 

12(15 

.1 

.1 

.4 

1.2 

15.9 

§2.8 

1851 

12(15 

.1 

1.0 

6.5 

31.1 

62.4 

1230 

18(21 

• 

.2 

• 1 

1.7 

17.7 

80.3 

2191 

18(21 

.2 

.7 

6.3 

26.4 

67.3 

1203 

TOT 

6 

11 

15 

125 

1426 

6298 

7881 

TOT 

7 

53 

349 

1484 

2762 

4595 

PCT 

.1 

• 1 

.2 

1.6 

28.1 

79.9 

100.0 

PCT 

.2 

1.2 

7.6 

32.3 

60.1 

100.0 

TABLE  13 

percent  prequency  of  relative  humidity  by  t«*p 


TABLE  14 

percent  frequency  of  kind  direction  by  temp 


TEMP  f 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

§0-89 

■o 

o 

o 

o 

total 

OBS 

PCT 
f REQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

85/89 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.1 

• 1 

• 

21 

.5 

.2 

.1 

6 

• 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

70/74 

.0 

.0 

6 

.6 

1.9 

2.6 

1.5 

.4 

310 

7.0 

2.B 

1.7 

.2 

• 

.3 

.3 

.7 

.7 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.1 

15.5 

16.1 

6.7 

2141 

48.2 

20.7 

13.1 

.9 

.5 

1.1 

2.4 

3.9 

4.9 

.0 

.6 

60/64 

.0 

.0 

• 

.6 

8.6 

15.3 

14.0 

5.4 

1949 

43.9 

19.8 

11.8 

.5 

.2 

.4 

1.3 

3.7 

5.8 

.0 

.4 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

• 

21 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

• 

TOTAL 

PCT 

1 

• 

0 

.0 

6 

.1 

89 

2.0 

8 80 

19.8 

1496 

33.7 

1416 

31.9 

556 

12.5 

4444 

100.0 

43.7 

26.7 

1.6 

.8 

1.9 

4.1 

8.3 

11.6 

.0 

1.3 

table  is 

MEANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  Of  TEMP  (DEG  f)  BY  HOUR 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  Of  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

79 

70 

67 

64 

60 

58 

50 

63.7 

2163 

00(03 

*0 

.9 

13.9 

31.6 

37.0 

16.7 

80 

1049 

06(09 

76 

71 

68 

64 

60 

58 

52 

63.8 

2942 

06(09 

• 0 

1.0 

15.7 

32.4 

33.9 

17.0 

79 

1132 

12(15 

87 

76 

73 

67 

63 

61 

51 

67.2 

2220 

12(15 

.0 

4.5 

28.5 

34.5 

25.9 

6.6 

75 

1161 

18(21 

85 

75 

72 

66 

62 

60 

51 

66.1 

2967 

) 8(21 

• 1 

2.0 

20.2 

35.7 

30.8 

11*2 

77 

1188 

TOT 

87 

74 

71 

65 

61 

59 

50 

65.2 

10292 

TOT 

1 

96 

895 

1522 

1439 

577 

78 

4530 

■ ’v'""  ■ 
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PEM 1 00 : (PRIMARY)  1923-197J  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-AU)  1135-1973  TABLE  17  31. 7N  13. 1W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VJ  AIr-SEA  TEMPERATURE  OIFFERgNCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

99 

53 

37 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

wo 

TMP  OIF 

32 

56 

60 

69 

68 

72 

76 

SO 

84 

8B 

FOC 

FOC 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

• 0 

.0 

9 

1 

.0 

9 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

9 

19/16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

23 

.0 

.5 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.1 

.2 

9 

• 0 

• 0 

21 

.0 

.4 

7/B 

.0 

.0 

.0 

9 

.2 

.5 

.5 

.0 

9 

.0 

60 

9 

1.2 

6 

.0 

.0 

• 0 

9 

.2 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

38 

9 

1.1 

5 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.6 

1.9 

.9 

.0 

.n 

.0 

130 

9 

2.5 

9 

.0 

• 0 

.0 

.2 

1.5 

1.6 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

173 

9 

3.4 

3 

.0 

• 0 

• 

.3 

2.7 

1.5 

.1 

• 0 

.0 

• 0 

232 

.1 

4.5 

2 

.0 

.0 

• 

.9 

3.5 

1.2 

9 

.0 

.0 

.0 

385 

.1 

7.3 

1 

.0 

• 0 

• 

2.2 

8.5 

1.0 

9 

.0 

.0 

.0 

394 

.2 

11.5 

0 

.0 

• 0 

.2 

3.8 

10.9 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

868 

.4 

16.8 

-1 

.0 

.0 

.2 

n.L 

7.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

984 

.3 

19.2 

-2 

.0 

.0 

.9 

10. o 

3.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

693 

.2 

13.6 

-3 

.0 

• 

.5 

5.0 

1.6 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

365 

.1 

7.2 

-9 

.0 

• 0 

.6 

3.1 

.R 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

229 

9 

4.5 

-5 

.0 

• 0 

.3 

1.9 

• 9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

134 

• 0 

2.7 

-6 

.0 

.0 

.2 

.9 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

38 

.0 

.6 

-7/-B 

.0 

• 

.1 

.3 

9 

.0 

9 

.0 

.ft 

.0 

28 

• 0 

.6 

-9/-10 

• 

• 1 

• 

9 

9 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

10 

.0 

.2 

-11/-13 

.0 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

-19/-16 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

2 

.0 

9 

-17/-19 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 0 

9 

TOTAL 

9 

10 

133 

2092 

2216 

967 

10* 

12 

? 

1 

5039 

81 

4958 

PCT 

.1 

• 2 

2.6 

♦1.5 

93.9 

9.3 

2.1 

.2 

9 

9 

100.0 

1.6 

98.4 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-19?3 


TABLE  1« 


PCT  FREO  OF  wINo  SPEED  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

489 

PCT 

<1 

.4 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1-2 

.4 

6.2 

3.9 

.0 

• 0 

.0 

10.6 

3-4 

.0 

3.1 

9.3 

.3 

.0 

.0 

12.9 

5-6 

.0 

1.0 

6.2 

1.1 

9 

.0 

8.2 

7 

.0 

.1 

3.0 

1.4 

9 

.0 

4.6 

8-9 

.0 

.0 

1.2 

1.1 

.0 

.0 

2.2 

10-11 

.0 

.0 

• 3 

.5 

9 

• 0 

12 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

• 0 

13-16 

• 0 

• 0 

9 

.3 

9 

.0 

17-19 

.0 

9 

.1 

.0 

9 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

12.4 

24.3 

5.2 

.3 

.0 

43.0 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

489 

PCT 

<1 

.0 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

9 

• 6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-4 

.0 

• 2 

.2 

9 

.0 

.0 

.4 

5-6 

.0 

.0 

.1 

9 

• 0 

.0 

.1 

7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

9 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.6 

NE 


1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

489 

PCT 

.3 

.6 

9 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

3.9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

6.2 

.0 

1.7 

5.7 

.7 

.0 

.0 

8.1 

.0 

.3 

5.3 

1.1 

9 

.0 

6.7 

.0 

.1 

2.0 

1.6 

9 

.0 

3.7 

.1 

• 0 

1.0 

1.4 

.1 

.0 

2.5 

.0 

• 0 

• 3 

.7 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

9 

.2 

9 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 1 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

6.6 

16.5 

5.9 

.1 

.0 

29.6 

SE 


1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

489 

PCT 

9 

• 1 

9 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

• 3 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

• 4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.8 

8ACI  1B7 


PtMOO: 

COVE* 

-ALL) 

1963-1973 

AREA 

0003 

CASABLANCA  SW 

table 

16  (COHT) 

31. 

7N  13. 

1M 

PCT 

FR£0  OP 

wind 

SPtEO  cuts) 

and  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (PT) 

s 

SH 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

41* 

PCT 

<1 

• 1 

• 2 

.0  .0 

.0 

.0 

.3 

.1 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

• 6 

.3  .0 

.0 

.0 

1.2 

6 

• 9 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.3 

3-4 

.0 

• 2 

.2  .0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.5 

.5 

• 0 

• 0 

.0 

1.0 

5-6 

.0 

• 

.3  • 

.0 

.0 

.* 

.0 

• 

.5 

6 

.0 

• 0 

.6 

7 

.0 

6 

• .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.2 

6-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

6 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

6 

.0 

,0 

• 0 

• 

12 

.0 

.0 

• 0 .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

41-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

87* 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.2 

.8  6 

.0 

• 0 

2.3 

.2 

1.6 

1.6 

.1 

• 0 

.0 

3.7 

HGT 

1-3 

4-10 

w 

11-21  22-33 

34-47 

46* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

46* 

PCT 

T?cT 

<1 

.3 

.5 

• .0 

.0 

• 0 

.9 

.2 

1.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

1-2 

.2 

2.4 

.6  .0 

.0 

.0 

3.2 

.2 

3.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

4.7 

3-4 

.0 

.9 

.8  .0 

• 0 

.0 

1.7 

• 

1.2 

1.5 

• 

.0 

.0 

2.6 

5-6 

.0 

.1 

1.1  • 

.0 

.0 

1.3 

.0 

• 1 

.7 

.1 

.0 

.0 

.9 

7 

• 0 

.0 

.2  .1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

6 

.0 

.0 

.2 

6-9 

• 0 

.0 

.3  .0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

• l .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

• 

6 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

• .0 

.0 

• 0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

17-19 

,0 

• 0 

,0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

,0  .0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-46 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

4.0 

3.1  .1 

.0 

.0 

7.7 

.5 

6.0 

3.2 

.2 

• 

.0 

10.0 

96.7 

MIND  SPEfO  CRTS)  vS  SEA  HEIGHT  (FT I 

HGT  0-J  4-10  11-21  22-33  34-47  46*  PCT  TOT 

OBS 

<1  3.4  9,0  >3  ,0  .0  .0  6.8 

1-2  1.2  18.9  8.2  .0  .0  .0  28.3 

3-4  .1  7,7  18.1  1.2  .0  .0  27.1 

5- 6  .0  1*5  14.2  2,4  .1  ,0  16.2 

7 .0  .2  5.5  3.2  • .0  8.9 

6- 9  .1  .0  2.5  2.5  .1  .0  5.1 

10-11  .0  .0  .7  1.2  * .0  1.9 

12  .0  .0  .1  .5  .1  .0  .7 

13-16  .0  .0  .1  .6  .1  .0  .6 

17-19  ,o  * .1  • • .0  .2 

20-22  .0  .0  .0  .0  • .0  • 

23-25  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  *0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

2917 

TOT  PCT  4.6  33.4  49.8  11.6  .4  .0  100.0 


PERIOD: 

PERIOO 

(OVER-ALL) 
<1  1-2 

1949 

3-4 

-1973 

5-6 

PERCENT 

7 

PREOUEnCV 
6-9  10-11 

TABLE  19 
OP  WAVE  HEIGHT 
12  13-16  17- 

(PT) 
19  20 

VS  WAVE 
-22  23- 

PERIOD 
25  26-32 

SECONDS) 
33-40  41 

-46 

49-60 

61-70 

71-66 

87* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.4 

7.9 

10.1 

5.8 

2.6 

1.3 

.4 

• 1 

• 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1073 

HGT 

4 

6-7 

• 

1.4 

4.2 

7.4 

5.5 

2.3 

1.9 

.7 

.5 

6 

• 0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

873 

6 

6-9 

.0 

• 4 

1.6 

3.7 

3.7 

2.6 

1.3 

• 6 

.5 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

527 

7 

10-11 

.0 

.5 

.7 

.8 

2.0 

1.4 

1.1 

• 4 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

266 

7 

12-13 

.0 

• 0 

.7 

• 9 

• 6 

.6 

• 4 

• 3 

.3 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

136 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.2 

.2 

• l 

• 2 

.2 

.1 

.0 

6 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

10 

INoET 

1.7 

3.9 

4.6 

3.1 

2.9 

1.6 

.9 

• 3 

• 3 

• 1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

696 

5 

TOTAL 

113 

507 

784 

790 

630 

366 

222 

96 

76 

13 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3610 

5 

PCT 

3.1 

14.0 

21.7 

21.9 

17.5 

10.2 

6.1 

2.7 

2.2 

.4 

• 1 

.1  • 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PACE  188 


ntiooi  (primary)  1921- i*7j 

(OVER-ALL* 


JUNf 


AREA  0001  CASABLANCA  SW 

tAfLE  1 II. 7N  19.1W 


AElcENT  FREQUENCY  of  weather  OCCURRENCE  by  wino  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYR|  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  dir 

rain 

rain 

ORZL 

frig 

snow 

OTHER 

HAIL 

pcpn  at 

pcpn  past 

Thor 

FOG 

FOC  WO 

SHORE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

pcpn 

frzn 

OB  TIME 

HOUR 

ltno 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIC 

PCPn 

PCRN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

• 1 

• 4 

• 9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.6 

.2 

9.6 

.1 

2.1 

A 

92.4 

NE 

.9 

.4 

•6 

.0 

•o 

• 0 

.0 

1.9 

.7 

.1 

2.9 

A 

2.1 

.0 

99.2 

E 

2.4 

l.S 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.1 

4.7 

.0 

2.4 

.0 

l.B 

.0 

B7.1 

si 

9.1 

1.) 

1.) 

.0 

.0 

*0 

.0 

11. T 

9.2 

1.9 

9.2 

.0 

9.2 

.0 

71.4 

s 

4.6 

4.0 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.9 

9.4 

.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

B9.0 

SW 

• 4 

2.4 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

2.6 

.0 

1.2 

.0 

1.2 

.0 

91.1 

w 

.6 

.9 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.9 

4.9 

.2 

• 9 

.0 

l.B 

.0 

91.4 

NW 

.2 

.6 

1.) 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

l.B 

.1 

1.9 

.0 

9.9 

A 

90.7 

VAR 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

calm 

1.0 

• 0 

1.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

2.0 

.0 

.0 

7.1 

.0 

9.1 

.0 

B7.B 

TOT  PCT 

.4 

.6 

.6 

.0 

,0 

.0 

.0 

1.6 

1.2 

.1 

2.B 

A 

2.9 

A 

91.9 

TOT  OBS:  9029 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  of  WEATHER  OCCURRENCE  »Y  HOUR 


PRECIPITATION  TVRf  OTHER  WEATHER  RHENOHENA 


HOUR 

(GMT) 

rain 

rain 

SHWR 

ORZL 

FRZC 

PCPN 

Shop  other 
FRZn 
pc*n 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

PCPN  PAST 
HOUR 

thor 

ltnc 

fog 

wo 

PCPN 

FOC  WO 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWC  DUST 
BLWC  SNOW 

NO 

SI6 

WEA 

00409 

.2 

• 4 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

.1 

2.0 

.0 

99.9 

06409 

.7 

1*2 

1.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

2.9 

1.4 

.9 

9.9 

• 1 

1.6 

.0 

90.9 

12419 

.9 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.4 

.0 

2.9 

.0 

2.9 

.0 

91.9 

16421 

.2 

.9 

.9 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.9 

.6 

.0 

9.9 

.0 

2.9 

.1 

92.0 

TOT  PCT 
TOT  QBS: 

.9 

9164 

• 6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

l.l 

.1 

2.9 

A 

2.2 

A 

91.9 

table  9 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WlNO  direction  by  speed  and  BY  HOUR 
• InO  SPEEO  <M*OT$)  HOUR  (GMT ) 


WND  01R 

0-9 

4-10 

11-21 

22-99 

94-47 

46« 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

09 

06 

09 

12 

19 

IB 

21 

01 S 

FREQ 

spo 

N 

1.9 

20.7 

29.6 

9.2 

.1 

.0 

49.9 

12.1 

49.2 

46. B 

90.2 

49.6 

49.9 

60.6 

90.4 

46.7 

NE 

,9 

6.6 

14.9 

2*9 

A 

.0 

26.2 

19.2 

24.7 

22.9 

24.6 

92.1 

26.7 

21.6 

29.0 

29.0 

1 

.1 

.9 

.2 

A 

.0 

.0 

.9 

i.9 

.7 

1.6 

1.0 

• B 

.9 

.0 

•a 

.6 

SE 

A 

.2 

.1 

A 

.0 

.0 

.9 

6.2 

• 9 

.0 

.9 

.4 

.2 

.0 

.2 

.2 

S 

.1 

.9 

.4 

A 

.0 

.0 

1.1 

10.0 

1.2 

.0 

1.9 

• 4 

1.4 

• 0 

1.1 

.4 

SW 

.9 

l.B 

1.1 

A 

.0 

.0 

9.2 

9.2 

9.9 

9.9 

9.0 

2.9 

9.9 

2.9 

9.0 

2.7 

w 

.7 

9.6 

1.9 

A 

A 

.0 

9.9 

7.9 

6.9 

6.7 

9.9 

6.0 

9.7 

7.0 

9.6 

9.9 

NW 

1.0 

7.7 

2.9 

.0 

.0 

11.7 

6.6 

12.0 

19.0 

11.6 

11.2 

10.0 

7.6 

12.9 

19.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.6 

1.6 

.0 

l.B 

1.6 

2.2 

.7 

l.B 

.7 

1.4 

.9 

TOT  OBS 

600 

4199 

4229 

999 

6 

0 

9977 

11.4 

1696 

129 

1674 

916 

1999 

199 

1661 

661 

TOT  PCT 

6.9 

49. B 

44.1 

9.B 

.1 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  U 


WIND 

SPfEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7.16 

17-27 

26-40 

41# 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IB 

OBS 

FREQ 

SPO 

01 

09 

19 

21 

N 

B.O 

90.9 

10.9 

.9 

.0 

49.9 

12.1 

49.2 

46.7 

90.2 

49.2 

NE 

9.9 

14.7 

7,6 

• 4 

.0 

26.2 

19.2 

24.6 

27.0 

26.1 

26.1 

E 

.4 

.6 

.1 

A 

.0 

.9 

a. s 

.6 

.9 

.6 

• 6 

SI 

.2 

• 1 

A 

.0 

• 0 

.9 

6.2 

.1 

• 9 

.2 

.2 

S 

.9 

• 6 

• 1 

A 

.0 

1.1 

10.0 

1.1 

1.0 

1.1 

• 9 

SW 

1.1 

1.9 

.9 

A 

.0 

1.2 

9.2 

9.9 

2.9 

9.6 

2.9 

w 

2.7 

2.9 

.9 

A 

.0 

9.9 

7.9 

6.7 

9.6 

9.6 

9.7 

NW 

4.2 

6.9 

.9 

A 

.0 

11.7 

6.6 

12.1 

11.6 

9.6 

12.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

l.B 

1.7 

1.7 

1.2 

TOT  OBS 

2092 

9912 

1664 

67 

0 

9977 

11.4 

1967 

2790 

2076 

2742 

TOT  PCT 

2UB 

97.6 

19.7 

•9 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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’ElllOOi  (FRIMARV)  1923-197* 
(UVIA-AU)  1861-197* 


AREA  000)  CASABLANCA  S* 
31. 7N  13. 1W 


RIRCENTaOE  FREQUENCY  OF  W1NC  SFICO  BY  HOUR  (CHT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

MlNo 

11-21 

SFEEO 

22-3) 

KNOTS) 

36-47 

46+ 

MEAN 

FCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(0) 

1.6 

43.9 

♦♦•2 

3.2 

.1 

.0 

11.3 

100.0 

1967 

06109 

1.7 

46.3 

♦ 1.2 

3.3 

.0 

.0 

11.0 

100.0 

2790 

12113 

1.7 

40.7 

46.2 

6.0 

• 1 

.0 

11.6 

100.0 

2076 

16(21 

1.2 

43.4 

49.4 

6.) 

.1 

.0 

11.7 

100.0 

2742 

TOT 

132 

448 

♦ 19) 

♦22) 

33) 

8 

0 

11.6 

9377 

FCT 

1.6 

43.B 

♦♦.1 

3.8 

• 1 

.0 

100.0 

FCT  FR|Q  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  ( E I CHTHS ) 
BY  MIND  DIRECTION 


FERCENTACE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT/NH  >4/8) 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/B  BY  HlNO  DIRECTION 


UNO  OIR 

0-2 

3-4 

3-7 

6 ( 

total 

CLOUD 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6300 

6000+ 

NH  <3/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

♦999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

!♦•• 

10.3 

16.6 

12.6 

4.6 

.1 

.1 

.3 

3.2 

10.7 

6.7 

2.8 

.6 

.2 

.7 

28.3 

Ml 

4.9 

4.3 

6.3 

♦.7 

4.7 

• 

• 

.2 

1.) 

3.7 

2.8 

1.2 

.3 

.1 

.1 

10.4 

E 

.2 

.1 

.2 

.3 

5.1 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

SE 

.1 

.0 

.1 

.1 

3.6 

.0 

.0 

.0 

0 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

S 

.9 

.2 

.4 

.4 

4.8 

.0 

.0 

• 

.3 

.2 

.1 

• 0 

.0 

0 

1.0 

SB 

I.l 

1.0 

.6 

.2 

3.6 

.0 

.0 

0 

.3 

.2 

.1 

0 

.0 

.1 

2.3 

■ 

1.6 

1.3 

1.6 

.6 

4.) 

.0 

.0 

0 

.8 

.7 

.1 

0 

.0 

.1 

3.6 

NH 

).♦ 

2.7 

3.3 

2.3 

4.4 

.0 

.0 

.1 

1.9 

1.4 

• 4 

• 1 

• 

.1 

7.) 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.7 

.3 

.3 

.3 

4.9 

.1 

.0 

.1 

• 

.2 

.3 

.1 

.0 

• 

.0 

1.0 

TOT  OBS 

11)3 

642 

1269 

903 

♦ 131 

4.6 

9 

6 

46 

244 

73) 

320 

202 

53 

17 

44 

2237 

♦ 131 

TOT  FCT 

27.) 

20.3 

30.6 

21.6 

100.0 

.2 

.1 

1.1 

3.9 

18.1 

12.3 

4.9 

1.) 

• 4 

1.1 

54.4 

100.0 

CUMULATIVE  FCT  FREQ  0*  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

ceiling 

HEIGHT 

(NH  >4/6) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

- OR 

(EgET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

• OR  >6300 

.9 

1.3 

!.♦ 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

■ OR  >3000 

1.9 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

■ OR  >3300 

3.7 

7.) 

7.3 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

7.7 

■ OR  >2000 

13.3 

19.3 

20.0 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

• Or  >1000 

29.2 

37.0 

37.9 

38.2 

36.2 

38.2 

36.2 

36.2 

■ OR  >600 

32.9 

♦2.) 

♦3.7 

♦ 3.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

■ OR  >300 

33.6 

♦3.) 

♦4.8 

45.0 

45.0 

43.0 

45.0 

45.0 

■ OR  >150 

33.6 

♦).♦ 

♦4.9 

45.2 

43.2 

♦5.2 

♦5.2 

45.2 

• OR  > 0 

33.6 

♦3.3 

45.0 

43.3 

43.3 

♦5.4 

♦5.5 

43.5 

TOTAL 

1424 

1640 

190) 

1916 

1917 

1920 

1924 

1924 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSi  4239 


FCT  FREQ  NH  <3/81  34.3 


FfRCENTAGE  FRfQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS)  . 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 


il.l  9.4  12.7  U.9  8.4  6.3  9.3  10.6  19.9 


1 


’CftlOOl  ( PRIMARY ) 1923-1973 

(OVEft-AlL>  1I91-197J 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PERCENT  FRf Q OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALN 

PCT 

(NN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCF 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.3 

TOT  t 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

• 

0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

0 

.6 

TOT  * 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

0 

.6 

PCP 

.1 

.1 

.0 

4 

• 

0 

.0 

• 

• 0 

.0 

.2 

2<9 

NO  PCP 

1.9 

• 3 

.1 

• 

4 

0 

.1 

.0 

.1 

2.4 

TOT  * 

1.9 

.4 

.1 

•1 

0 

• 

.1 

.0 

• 1 

2.6 

PCP 

.3 

.2 

0 

• 

.1 

.0 

• 

1.0 

9<10 

NO  PCP 

11.9 

4.  A 

.1 

1.9 

2.9 

.0 

.6 

22.2 

TOT  % 

11.7 

9.0 

.? 

1.9 

2.7 

.0 

• 6 

23.2 

PCP 

.2 

.1 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.4 

10* 

NO  PCP 

38.9 

19.1 

.9 

1.2 

2.4 

4.4 

B.B 

.0 

1.2 

72.8 

TOT  S 

39.1 

19.1 

.9 

1.9 

2.9 

4.4 

8.8 

.0 

1.3 

73.2 

TOT  OBS 
TOT  PC  T 

93.0 

20.9 

.8 

.4 

1.6 

3.4 

6.2 

11.9 

.0 

2.0 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  MIND  DIRECTION  VS  WINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


V$BY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALN 

PCT 

(NN) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

224 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  I 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

0-3 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

l/Kl 

4-10 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.1 

224 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

0 

• 0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

• 0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

1<2 

4-10 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

.1 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.3 

224 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

i 

TOT  * 

•* 

•1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

• 1 

.0 

4 

.9 

0-3 

0 

• 

• 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.2 

2<9 

4-10 

•1 

• 

4 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

.9 

11-21 

.2 

• 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

1.0 

224 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

1.2 

.6 

.1 

4 

4 

.1 

.2 

.0 

4 

2.2 

0-3 

.1 

9 

4 

4 

.1 

• 1 

.0 

• 9 

1.1 

9<10 

4-10 

3.8 

1.9 

•1 

• 1 

.7 

1.3 

.0 

7.8 

11-21 

9.3 

2.9 

4 

4 

• 1 

.4 

.9 

.0 

9.9 

224 

1.0 

• 9 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

1.7 

TOT  S 

10.2 

4.B 

.2 

.2 

1.2 

2.3 

.0 

• 9 

20.2 

0-3 

.9 

• 1 

• 

•1 

.9 

.9 

.0 

1.2 

4.9 

104 

4-10 

19.9 

9.7 

• 9 

• 9 

1.4 

2.B 

9.4 

.0 

32.9 

11-21 

19.7 

10.9 

• 2 

4 

• 4 

1.0 

2.1 

.0 

39.3 

224 

2.9 

1.7 

9 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

4.3 

TOT  t 

39.0 

li.t 

.7 

1.0 

2.9 

4.4 

9.0 

.0 

1.2 

79.8 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

91.0 

29.2 

.0 

• 3 

1.3 

3.2 

9.7 

11.7 

.0 

l.B 

100.0 

*1*100 « (URINARY)  1923-197* 
(OVER-ALL)  1861-197J 


JUKI 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 

TRUE  10  31. 7N  13. 1M 

RERCEHT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGMTS  (F£|T,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  I 

ooo 

149 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

looo 

1999 

2000 

3499 

3500 

4999 

5000 

6499 

6*00 

7999 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/6 
ANY  HGT 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.8 

5.5 

17.5 

9.4 

4.4 

1.3 

.6 

1.1 

40.7 

59.3 

1020 

06(09 

• 4 

1.6 

6.5 

23.7 

16.1 

6.0 

1.1 

• 6 

.8 

57.3 

42.7 

1064 

12(15 

.1 

.9 

5.0 

15.9 

12.9 

4.7 

1.2 

.4 

1.4 

42.8 

57.2 

1129 

18(21 

• 1 

1.0 

5.6 

13.7 

10.5 

4.0 

1.4 

.1 

1.1 

37.7 

62.3 

1100 

TOT 

12 

6 

46 

245 

766 

532 

207 

54 

IB 

4* 

1934 

2399 

4333 

PCT 

.1 

1.1 

5.7 

17.7 

12.3 

4.8 

1.2 

.4 

1.1 

44.6 

55.4 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VS*Y  <NN)  *Y  HOU* 


TABLE  12 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NN)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >4/8>/BY  HOUR 


HOUR 
(GMT ) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<1« 

10* 

TOTAL 

ORS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5« 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

.3 

1.9 

1’.2 

T8.2 

1587 

00(03 

.2 

1.0 

8.5 

34.4 

57.1 

991 

06(09 

.4 

.4 

2.0 

24.5 

72.3 

1*3» 

06(09 

.7 

2.B 

11.6 

47.5 

40.9 

1066 

12(15 

• 1 

• 1 

2.5 

P.3 

79.7 

165* 

12(15 

.2 

1.2 

9.1 

35.9 

55.0 

1102 

18(21 

.2 

• 4 

2.5 

19.5 

76.6 

1949 

18(21 

.2 

1.3 

9.7 

30.0 

60.3 

1074 

TOT 

14 

20 

36 

159 

1445 

5454 

712® 

TOT 

13 

67 

♦ 12 

1565 

2256 

4233 

PCT 

.2 

.3 

2.2 

20.3 

76.5 

100.0 

PCT 

.3 

1.6 

9.7 

37.0 

53.3 

100.0 

tin*  F 

85/89 

BO/BA 

7J/79 

70/74 

65/69 

60/64 

55/59 

total 

PCT 


TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEhP 


29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

0 

1 

• 

■o 

o 

0 

1 

o 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

• 0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

5 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.8 

.3 

.1 

79 

1.9 

.0 

.0 

• 

.5 

3.5 

8.1 

6.6 

2.3 

•62 

20.9 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.5 

24.7 

26.6 

11.3 

2622 

68.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

2.6 

3.1 

2.0 

351 

8.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

• 

0 

0 

3 

51 

423 

1494 

1507 

643 

♦ 121 

100.0 

.0 

.0 

.1 

1.2 

10.3 

36.3 

36.6 

15.6 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

N NE  E SE  S SW  M NW  VAR  CALM 

* *0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

• .0  .0  .0  .0  * • ,0  .0  * 

1*0  .5  * .0  .0  .1  .1  .1  .0  .1 

10.9  4.5  .3  .1  .4  .9  1.2  2.1  .0  .4 

36.6  14.3  .3  .2  1.1  2.0  4.4  B.5  .0  1.0 

5.2  1.3  .1  .1  .1  .1  .6  .8  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  • .0  .0  .0  .0 

53.8  20.7  .8  .4  1.7  3.2  6.4  11.5  .0  1.7 


TAILE  15 


MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  temp  (OEG  F)  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99B 

95* 

50* 

5* 

1* 

MjN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

77 

72 

70 

66 

63 

62 

58 

66. ♦ 

2001 

06(09 

79 

73 

71 

66 

63 

61 

56 

66.5 

2794 

12(15 

BA 

78 

75 

69 

65 

63 

56 

69.8 

2036 

18(21 

86 

78 

75 

68 

65 

63 

56 

68.9 

2697 

TOT 

•6 

77 

73 

68 

6A 

62 

56 

67.9 

9528 

table  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.5 

5.2 

30.7 

♦ 1.3 

22.3 

•2 

1026 

06(09 

.0 

.6 

7.1 

32.7 

38.7 

20.9 

82 

1081 

12(15 

.0 

2.3 

17.0 

♦2.2 

30.2 

8.4 

77 

1051 

18(21 

.0 

2.1 

12.2 

38.7 

35.8 

11.3 

78 

1057 

TOT 

0 

57 

438 

1521 

1537 

662 

•0 

♦215 

PAGE  1*2 


JUNE 


MRIOfil  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVfR-ALL>  1861-197} 


table  it 


AREA  0003  CASABLANCA  Stf 
31. 7N  13. 1W 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  FJ  AND  THE  OCrURRFNCE  OF  FOG  (WITHOUT  PR£C iPl TA7IGN) 
VS  Air. SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F) 


AIR-SEA 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

THP  DIE 

60 

64 

6b 

72 

76 

80 

84 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

• 0 

1 

.0 

• 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

.0 

• 

14/16 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.1 

11/13 

• 0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

18 

• 

.4 

9/10 

• 0 

• 

• 1 

.1 

.2 

.2 

* 

30 

.1 

.5 

7/8 

.0 

.0 

9 

.5 

.7 

.3 

.0 

81 

.1 

1.7 

6 

• 0 

.0 

• 

.4 

.4 

.0 

.0 

41 

.1 

.8 

5 

.0 

.0 

• 2 

1.0 

1.2 

.1 

• 

113 

.1 

2.4 

4 

.0 

.0 

• • 

2.0 

1.1 

.1 

.0 

179 

.2 

3.7 

3 

• 

• 

1*1 

3.2 

.6 

4 

.0 

226 

.2 

4.7 

2 

• 0 

.1 

2*9 

3.1 

.7 

.0 

.0 

398 

■ 3 

8.4 

1 

• 

.3 

6.8 

6.9 

.2 

.0 

.0 

634 

.5 

13.4 

0 

• 0 

1.2 

19.2 

9.4 

.2 

• 

.0 

1010 

.5 

21.5 

-1 

• 

2.0 

14.7 

2.2 

.1 

.0 

• 0 

871 

.5 

18.5 

-2 

• 

2.2 

7.9 

1.0 

.1 

.0 

.0 

498 

.3 

10.5 

-3 

.0 

1.9 

3.1 

.9 

.0 

• 

.0 

238 

.2 

5.0 

-4 

* 

.7 

1.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

124 

.1 

2.6 

-3 

• 1 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

61 

• 

1.3 

-6 

• 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

26 

• 

.5 

-7/. 8 

• 

.1 

.3 

4 

.0 

• 0 

.0 

23 

4 

.5 

-9/. in 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

6 

.0 

.1 

-11/-13 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

4 

TOTAL 

13 

419 

2546 

1303 

292 

47 

8 

4584 

147 

4437 

PCT 

• 3 

9.1 

95.5 

28.4 

5.5 

1.0 

.2 

100.0 

3.2 

96.8 

PEtlOO!  (OV£R-ALL> 


JUNE 

TABLE  If  (CONTI 


ABE A 0009  CASABLANCA  SM 
11. 7N  1 3 . 1 M 


PC T FREQ  OF  tftNQ  $PEfD  (KT$)  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


22-33  3*-47 


11-21  22-33  34-47 


11-21  22-33  34-47 


MIND 

SPEEO 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48» 

PCT 

<1 

4.3 

5.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

10.1 

1-2 

1.2 

19.8 

10.0 

.0 

.0 

.0 

31.0 

3-4 

• 1 

8.2 

19.3 

.9 

.0 

.0 

28.4 

5-6 

.0 

2.0 

14.4 

2.5 

• 

.0 

19.0 

7 

• 

.3 

5.0 

1.9 

.1 

.0 

7.2 

8-9 

.0 

.1 

1.7 

.9 

.1 

.0 

2.8 

10-11 

• 0 

.0 

.3 

.6 

• 

.0 

1.1 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

5.7 

35.9 

51.2 

7.0 

.2 

.0 

100.0 

.0  10.9  98.0 


PERIOD!  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT 

frequency 

OF  WAVE 

height 

(FT) 

VS  HAVE 

PERIOD  (SECONOS) 

PERIOD 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12  13 

-16  I 7- 

19  20 

-22  23- 

25  26-32  33- 

■40  41 

-48 

<6 

1.3 

9.4 

12.0 

7.1 

2.2 

1.2 

.4 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

6-7 

• 

1.3 

6.5 

9.0 

5.8 

2.7 

1.3 

.3 

.2 

.0 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.6 

1.7 

3.9 

2.6 

1.8 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.5 

.8 

.9 

1.0 

1.0 

.5 

• 2 

• 1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

12-13 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

• 2 

.2 

*1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

INoET 

2.0 

4.0 

5.2 

3.3 

2.9 

1.4 

.7 

• 

.2 

4 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

TOTAL 

111 

523 

883 

817 

500 

281 

139 

32 

26 

1 

1 

0 o 

0 

0 

PCT 

3.3 

15.8 

26.6 

24.6 

15.1 

8.5 

4.2 

1.0 

.8 

4 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

0 3314 

.0  100.0 
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JULY 


PER  1 00 : (PRIMARY) 

1925-1973 

AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALU 

1857-197* 

table 

1 

31. 7N  13. 1W 

PERCENT 

FRFQUENCY  OF  WEATHER 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

TYPE 

other  weather  Phenomena 

WNO  OIR 

RAIN 

RAIN 

0RZL 

FRZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPh  AT 

pcpn  past 

thdr 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shwr 

PCPN 

FR7n 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.1 

• A 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.2 

2.6 

• 

A.O 

.1 

92.2 

NE 

.1 

• i 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.6 

.1 

.2 

3.6 

.1 

3.6 

.1 

91.8 

E 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

6.6 

.0 

91.5 

SE 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.3 

.0 

16.7 

.0 

70.0 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.0 

.0 

96.1 

SW 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

2.7 

.0 

96.0 

w 

.0 

1.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.0 

6. A 

.0 

.0 

.0 

91.5 

NW 

.0 

• 0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

3.6 

.0 

2.9 

.0 

92.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.3 

.0 

7.0 

.0 

83.7 

TOT  PC T 

.1 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.2 

3.1 

• 

3.8 

.1 

92.0 

TOT  0|SS  3A30 


table  * 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYP*  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

PRZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PcPN  at 

Pcpn  past 

thor 

PqG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWr 

PCPN 

PRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WQ 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00603 

.1 

• A 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

.3 

2.5 

.0 

3.1 

.1 

92.9 

06C09 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.2 

.A 

3.7 

.1 

3.0 

.1 

91.7 

12C15 

.0 

*1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

3. A 

.1 

A. 6 

.1 

91. A 

1BC21 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.1 

.1 

2.9 

.0 

A. 6 

.1 

91.7 

TQT  PC  T 

.1 

*3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.2 

3.2 

• 

3.8 

.1 

91.9 

TOT  DBS:  3513 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEEO  ANO  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

♦ “10 

11-21 

22-33 

3A-*7 

AB. 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.0 

18. A 

27.9 

A. A 

.1 

.0 

31.8 

13.2 

52.6 

56.1 

50.9 

A7.0 

51.5 

58. A 

5A.A 

A9.6 

NE 

.5 

9.2 

22.2 

a.r 

.1 

.0 

36.8 

1A.6 

31.9 

32.2 

37.1 

AO. 5 

37.7 

36.0 

3A.7 

36.0 

E 

• 

.A 

.A 

• 

.0 

.0 

.8 

10.9 

.6 

.8 

.8 

.A 

1.0 

.7 

1.0 

.5 

SE 

• 

* 

• 

.0 

,0 

.0 

.1 

7.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

« 

.0 

S 

.1 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.3 

6.7 

.3 

.0 

.A 

.1 

.A 

.0 

.1 

.1 

SW 

.1 

.7 

.1 

• 

.0 

.0 

.8 

6.7 

.8 

l.A 

.8 

1.1 

.8 

.0 

.8 

.6 

w 

.5 

l.A 

.2 

* 

.0 

.0 

2.1 

6.5 

1.9 

2.3 

2.2 

3.2 

2.0 

.7 

1.8 

2.7 

NW 

.3 

A. A 

l.A 

.1 

• 

.0 

6. A 

8.6 

6.6 

5.7 

6.6 

6.6 

5.5 

2.6 

6.7 

7.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

,9 

.9 

.0 

l.l 

1.6 

1.0 

1.1 

.9 

1.5 

.A 

.6 

TOT  OBS 

353 

3AAI 

5189 

926 

16 

0 

9927 

13.0 

1916 

12B 

1903 

890 

2018 

13A 

2002 

856 

TOT  PCT 

3.6 

3A.7 

52.3 

9.3 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7.16 

17-27 

28-A0 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0«$ 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

6.2 

30.8 

1?.« 

1.0 

.0 

51.8 

13.2 

52.8 

A9.7 

52.0 

53.0 

NE 

2.8 

20.0 

12.9 

1.1 

.0 

36.8 

1A.6 

35.6 

38,1 

37.6 

35.7 

E 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.8 

10.9 

.6 

.7 

1.0 

.8 

SE 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

7.0 

.2 

.1 

.1 

* 

S 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

6.7 

.2 

.3 

.A 

.1 

SW 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

• 8 

6.7 

.8 

.9 

.8 

.8 

w 

1.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

2.1 

6.3 

2.0 

2.5 

1.9 

2.1 

NW 

2.3 

3.3 

.A 

• 

.0 

6. A 

8.6 

6.6 

6.6 

3.3 

7.1 

VAR 

.0 

.0 

.‘7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.9 

.0 

1.2 

1.0 

1.0 

.5 

TOT  OBS 

1 A35 

3560 

27ol 

211 

0 

9927 

13.0 

20AA 

2873 

2152 

2858 

TOT  PCT 

1A.7 

36.0 

27.2 

2.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALU  1R37-1973 


TABLE  A 


AREA  0003  CASABLANCA  S« 
31.7N  13. IN 


PE»CENTACE  FREQUENCY  of  rind  speed  BY  HOUR  <CMT ) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-iO 

00C03 

1.2 

2.3 

33.4 

06C09 

1.0 

3.3 

33.2 

124.15 

1.0 

2.8 

33.0 

l*t21 

.3 

2.2 

34." 

TOT 

88 

267 

3441 

PCT 

.9 

2.7 

34.7 

RIND  SPEEO  (KNOTS) 
11-21  22-33  34-47 

32.0  ’.1  • 

31.2  ".9  .3 

33.0  10.0  .2 

33.0  ’.3  .1 

3189  92ft  16 

32.3  9.3  .2 


4R* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

.0 

13.0 

100.0 

2044 

.0 

12.8 

100.0 

2873 

.0 

13.3 

100.0 

2132 

.0 

13.2 

100. c 

2638 

0 

.0 

13.0 

100. 0 

9927 

table  3 


TABLE  6 


PCT  FR£Q 

OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT 
BY  WIND  DIRECTION 

(EIGHTHS) 

MEAN 

WNO  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

OBSCD 

TOTAL 

TBS 

CLOUD 

COVER 

ooo 

149 

N 

18.3 

10.2 

16.3 

12.8 

4.4 

.2 

NE 

9.  " 

3.3 

10.4 

7.3 

4.3 

.1 

E 

.4 

.2 

.2 

.3 

4." 

• 

SE 

• 

• 

.1 

• 

3.0 

.0 

S 

.1 

.1 

.1 

.1 

3.7 

.0 

SR 

.2 

.1 

.1 

, 2 

3.9 

• 

M 

.6 

.2 

.3 

.1 

3.2 

• 

NW 

2.1 

.9 

1.1 

1.1 

3.9 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

.1 

.1 

.2 

3.4 

,1 

TQT  OBS 

1447 

788 

1304 

lOoB 

4547 

4.4 

23 

TQT  PCT 

31.8 

17.3 

2B.7 

22.2 

100.0 

.5 

percentage  frequency  QF  ceiling  heights  <FT,NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  WIND  DIRECTION 


130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6300 

8000* 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.1 

.7 

3.1 

10.4 

7.4 

3.0 

.9 

.5 

.3 

31.0 

.1 

.3 

1.9 

3.9 

3.3 

l.B 

.5 

.1 

.3 

16.6 

.0 

• 

• 

.1 

.3 

• 

• 

0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.0 

.0 

• 

• 1 

• 

• 

.0 

.0 

0 

.4 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

• 

• 

0 

1.0 

.0 

* 

.2 

.9 

.4 

.3 

.1 

.1 

0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

7 

46 

246 

799 

619 

236 

69 

36 

30 

2434 

4547 

.2 

1.1 

3.4 

17.6 

13.6 

3.2 

1.5 

.8 

.7 

53.5 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FRFQ  jF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

• OR 

- OR 

• OR 

• nR 

• OR 

« OR 

• OR 

(F£ET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

• OR  >6500 

.9 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

• OR  >5000 

2.1 

2.8 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

• OR  >3500 

9.1 

7.8 

0.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

• OR  >2000 

16.4 

21.0 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

• OR  >1000 

30.6 

38.3 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

« OK  >600 

34.3 

43.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.5 

44.5 

■ OR  >300 

34.9 

44.4 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

• OR  >150 

35.0 

44.6 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

• OR  > 0 

35.1 

44.7 

45.8 

45.9 

45.9 

46.0 

46.2 

46.2 

total 

1604 

2047 

2097 

2099 

2099 

2104 

2113 

2114 

TOTAL  NUMBER  OF  O0$«  4376  PCT  F*EQ  NH  <3/»J  53. B 


TABLE  7 A 


PfRCENT»G£  fRFO 

OF 

LOW  CL0UD5  (EIGHTHS) 

0 

1 2 3 

4 

5 

670  OBSCO 

TOTAL 

OBS 

16.8 

8.9  10. 0 9.5 

0.0 

6.3 

8.7  11.6  19.8  .3 

4840 
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pERIQ0  > (PRIMARY) 

1923-1973 

AREA  0003  CASABLANCA  SB 

(OVER-ALL) 

1837-197J 

TABLE  8 

31. 7N  13. IB 

PERCENT  FREQ  pf  BInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  bjth  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

P 

SE 

s 

SB 

B 

NB 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.2 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

A 

.3 

TOT  X 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

A 

.3 

PC  P 

A 

• 

.0 

.0 

,0 

,0 

,0 

.0 

.0 

.0 

A 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  X 

.3 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 <2 

NO  PCP 

.A 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.6 

TOT  t 

.A 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.6 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

1.2 

1,0 

A 

.0 

• 

• 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.6 

TOT  X 

1.2 

1.0 

* 

.0 

• 

* 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.6 

PCP 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

• A 

3<  10 

NO  PCP 

1 A . 1 

9.0 

.A 

.1 

.1 

.2 

.5 

l.S 

.0 

.2 

26.0 

TOT  X 

U.3 

9.1 

.A 

.1 

.1 

.2 

.6 

1.5 

.0 

.2 

26. A 

PCP 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

A 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

AO. 2 

22.8 

.3 

• 

.3 

.3 

.9 

3.6 

.0 

.5 

69.2 

TOT  X 

AO. 3 

22.9 

. 5 

A 

.3 

.5 

.9 

3.6 

.0 

.3 

69. A 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

56.7 

33.3 

1.0 

.1 

.A 

.7 

1.3 

3.3 

.0 

.8 

100.0 

3A39 

TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  ulNO  OIRECT TON  VS  BIND  SPEEO 
(TfTN  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

spo 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SM 

w 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

<NN> 

KT  S 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

<1/2 

4-10 

• 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.1 

11-21 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

224- 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A 

A 

.0 

A 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

A-lO 

.1 

A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.2 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 

22* 

A 

A 

.0 

.0 

*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A 

TOT  * 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

A-JO 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.2 

11-21 

.3 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.4 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.5 

0-3 

• 1 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

• 1 

.2 

2<3 

4-10 

.5 

,3 

A 

.0 

A 

A 

A 

.1 

.0 

1.0 

11-21 

.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.1 

.0 

1.3 

22* 

.1 

,2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

707  * 

1.2 

1.1 

A 

.0 

A 

A 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.8 

0-3 

.3 

.1 

A 

.0 

A 

A 

.1 

.1 

.0 

.2 

.8 

5<10 

4-10 

4.4 

2.4 

.2 

A 

A 

• 1 

.3 

.8 

.0 

8.2 

11-21 

7.1 

3.3 

.1 

A 

A 

A 

.1 

.4 

.0 

13.1 

22* 

1.3 

1.4 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

2.6 

TOt  X 

13.1 

9.2 

.3 

.1 

.1 

.1 

.5 

1.3 

.0 

.2 

24.9 

0-3 

.6 

.2 

A 

A 

A 

A 

.2 

.4 

.0 

.9 

2.0 

to* 

4-10 

13,0 

3.3 

.2 

A 

• 1 

.4 

.8 

2.B 

.0 

22.8 

11-21 

22.3 

15.6 

.2 

A 

.1 

A 

.1 

.9 

.0 

39.2 

22* 

3.5 

3.4 

A 

• 0 

A 

A 

.0 

.1 

.0 

7.0 

TOT  X 

39.3 

24.7 

.5 

A 

• 2 

.4 

1.1 

4.1 

.0 

.5 

71.1 

TOT  U8S 
TOT  PCT 

34.3 

35.5 

.1 

.1 

.3 

.6 

1.7 

5.7 

.0 

.1 

100.0 

74B3 
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PER  100:  (PRIMARY)  1923*197}  AREA  0003  CASABLANCA  &M 

(OVER-ALL)  1057*197}  TABLE  10  31.7N  13. IX 

percent  prfquency  of  ceiling  MPIGHTS  (FEET,NH  >9/0>  AND 
OCCURRENCE  of  NH  <5/8  BY  hour 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000  ♦ 

total 

NH  <5/0 

TOTAL 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1*99 

3999 

*999 

69«»9 

7*99 

ANY  HGT 

00  S 

00C03 

.3 

.0 

.9 

3.0 

17.3 

12.1 

3.0 

.7 

.7 

.5 

91.6 

58.9 

1071 

06(09 

.8 

.3 

1.2 

7.0 

?2.1 

17.3 

5.6 

2.3 

.0 

3B.2 

91.  B 

liBB 

12&19 

.3 

.2 

.9 

3.1 

13.6 

13.0 

5.6 

2.1 

.9 

1.1 

99.0 

35.2 

1220 

13(21 

• 9 

.1 

1.1 

9.0 

1 3 .0 

10.3 

9.9 

.7 

.7 

.6 

36.0 

69.0 

1220 

TOT 

29 

7 

90 

299 

799 

625 

236 

99 

36 

30 

2122 

2377 

9699 

PCT 

.3 

.1 

1.0 

3.3 

17.0 

13.3 

5.0 

1.5 

.B 

.6 

93.2 

59.8 

100.0 

table  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

RY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<l0 

10* 

tqtal 

(GMT) 

ORS 

00(03 

.2 

.9 

.8 

2.7 

29.6 

n.3 

1662 

06C0’ 

• 9 

.9 

.9 

3.9 

27.2 

60.2 

2077 

12(15 

.3 

.6 

.5 

3.0 

21.8 

73. 8 

174,9 

10(21 

.1 

.7 

.5 

2.2 

23,6 

7o.e 

2060 

TOT 

19 

39 

90 

215 

1 909 

3331 

7390 

PCT 

.3 

.5 

.5 

2.8 

23.0 

70.9 

100.0 

table  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSdY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET#NH  >4,/0),BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

ANO  i* 

OBS 

00(03 

.3 

1.3 

9.1 

35.6 

55.3 

1022 

06C09 

.9 

2.9 

12.7 

98.6 

38.7 

1167 

12(13 

.3 

1.6 

9.6 

38. 1 

52.3 

1199 

18(21 

.9 

1.6 

B.3 

30.6 

61.1 

1188 

TOT 

29 

81 

955 

1751 

2370 

9576 

PCT 

.5 

1.8 

9.9 

38.3 

51.8 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QP  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TgMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

O 

• 

o 

80-89 

90-100 

707 At 
OBS 

PC  7 

FREQ 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

80/09 

.0 

.0 

* 

* 

.2 

.2 

* 

.0 

26 

.6 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.9 

3.3 

1.7 

.9 

312 

6.9 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.0 

16.6 

1 8 . 0 

9.  1 

2199 

98.9 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

19.7 

19.? 

7.7 

1990 

93.1 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

21 

.5 

total 

0 

0 

1 

20 

367 

1573 

1760 

770 

9999 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 

.9 

8.2 

35.0 

39.1 

17.3 

MEANS# 

extremes 

AND 

table  is 
percentiles 

OF  TEMP 

(DEC 

F)  BY 

MQUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

total 

(GMT) 

00(03 

85 

75 

73 

69 

66 

69 

50 

6P.9 

OBS 

2058 

06009 

85 

76 

73 

69 

65 

69 

50 

69.0 

2869 

12(15 

87 

81 

78 

72 

68 

66 

61 

72.1 

2109 

10(21 

86 

80 

77 

71 

67 

65 

63 

71.9 

2806 

TOT 

87 

79 

76 

70 

66 

69 

50 

70.3 

9837 

TABLE  19 

percent  frequency  qe  wind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

s 

sw 

M 

NM 

VAR 

CALM 

* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

• 

9.0 

2.1 

.2 

.0 

• 

.1 

.1 

.3 

.0 

• 1 

26.0 

16.8 

.6 

.1 

.2 

.3 

.8 

3.0 

.0 

.3 

25.7 

19.9 

.2 

• 

.1 

.2 

.9 

1.8 

.0 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

37.1 

33.6 

1.0 

.1 

.3 

.6 

1.9 

5.2 

.0 

.7 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0 

1 

IS) 

•O 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.1 

2.7 

27.3 

96.7 

23.2 

83 

1089 

06(09 

.0 

• 9 

3.8 

29.5 

92.6 

23.6 

83 

1198 

12(15 

.0 

.9 

16.2 

92.1 

30.6 

10.2 

78 

1136 

18(21 

.0 

.9 

9.0 

90.2 

36.7 

12.8 

80 

1169 

TOT 

0 

21 

372 

1589 

1775 

790 

81 

9592 
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*6*100  8 (PRIMARY)  1923*197)  AREA  0003  CASABLANCA  $W 

(OVER-ALU  1837-197)  TABLE  I?  31. 7N  13. 1W 

*CT  FREQ  QF  AIR  TEMPEAATURF  (DEC  f>  AnO  The  OCCURRENCE  OF  F(jC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (OFC  F) 


AIR-SEA 

57 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

WO 

TMP  OIF 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOC 

FOC 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

* 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

15 

.1 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

37 

.1 

.7 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.1 

.0 

80 

• l 

1.5 

6 

.0 

.0 

• 

.3 

.6 

4 

• 

76 

.1 

1.4 

3 

.0 

.0 

.1 

.4 

2.0 

.0 

.0 

130 

.1 

2.9 

4 

.0 

• 

.? 

1.6 

2.6 

• 

.0 

239 

.2 

4.6 

3 

.0 

.0 

.3 

3.0 

2.8 

.0 

.0 

309 

.1 

6.1 

2 

.0 

.0 

.8 

6.4 

3.3 

.1 

.0 

530 

.3 

10.3 

1 

.0 

• 

2.0 

11.0 

2.5 

• 

.0 

.0 

772 

.5 

15.0 

0 

.0 

.1 

3.9 

13.  B 

1.2 

,1 

.0 

.0 

1051 

.7 

20.4 

-1 

.0 

.1 

8.2 

8.6 

.4 

* 

.0 

.0 

866 

.5 

16.9 

-2 

.0 

.2 

3.0 

4.1 

.2 

• 

• 

.0 

472 

.3 

9.1 

-3 

.0 

.1 

1.6 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

181 

.1 

3.6 

-4 

.0 

.1 

1.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

89 

.1 

1.7 

-3 

.0 

.1 

.5 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

35 

* 

1.1 

-6 

.0 

.0 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.4 

-7/-8 

.0 

.1 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

21 

.1 

.4 

-9/-10 

• 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

-11/-13 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

* 

.1 

total 

1 

41 

1308 

2609 

827 

166 

23 

1 

4978 

167 

4611 

PC  T 

• 

.8 

26.3 

32.4 

16.6 

3.3 

.5 

* 

100.0 

3.4 

96.6 

PER  100 : (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPEEO  (KTS> 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HCT 

1-3 

4-10 

N 

11-21  22 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.2 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.2 

9.2 

6.4 

.0 

.0 

.0 

13.8 

.1 

3.7 

2.8 

.0 

.0 

.0 

6.6 

3-4 

.1 

5.6 

12.5 

.8 

.0 

.0 

18.9 

* 

2.0 

A. 9 

.8 

.0 

.0 

9.7 

3-6 

.0 

.9 

10.6 

1.6 

• 

.0 

13.1 

.0 

.4 

6.5 

1.3 

.1 

.0 

8.4 

7 

.0 

.2 

3.7 

1.5 

.1 

.0 

3.4 

.0 

• 1 

2.8 

1.2 

• 

.0 

4.0 

8-9 

.0 

.0 

1.2 

.9 

.0 

.0 

2.1 

.0 

• 0 

1.0 

1.1 

.0 

.0 

2.2 

10-11 

.0 

.0 

.4 

.5 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.1 

.6 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

« 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 

.3 

.0 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

0 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 

.3 

.0 

.0 

.4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

17.5 

35.1 

5.7 

.1 

.0 

59.0 

.3 

6.7 

20.2 

5.6 

.2 

.0 

33.1 

HCT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

1-2 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.3 

• 4 

.0 

• 0 

.0 

.7 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

PACE  199 


PERIOD*  (QVfR-ALL) 


JULY 

TASK  1|  (CQNT) 


AREA  0003  CASAILANCi  Stf 
31. 7N  13. 1W 


PCI  FRIO  OF  «IND  SFFtO  (RTS)  AhO  DIRECTION  VERSUS  SC*  HEIGHTS  (FT) 


220)  )*OT 
.0  .0 


4-10  11-21 

• 1 .0 

• 1 • 


22-13  34- 

.0 
.0 


11-21  22-33  34-47 


VJND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

1.9 

3.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.2 

1-2 

.6 

13.6 

9.7 

.0 

.0 

.0 

25.9 

3-4 

• 1 

8.1 

20.4 

1.6 

.0 

.0 

30.3 

3-6 

• 0 

1.3 

17.4 

3.0 

.1 

.0 

22.0 

7 

.0 

.2 

6.6 

2.7 

.1 

.0 

9.6 

1-9 

• 0 

• 

2.3 

2.0 

.0 

.0 

4.3 

10-11 

.0 

.0 

.5 

1.1 

.0 

.0 

1.6 

12 

• 0 

.0 

• 

.3 

.0 

.0 

.6 

13-16 

• 0 

.n 

• 

.6 

.0 

.0 

.6 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.6 

28.5 

37.3 

11.4 

.2 

.0 

100.0 

3 TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  qF  *AVe  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23  26-32  33-40 

41-48 

0 

■c 

1 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

NEAN 

(SEC> 

<6 

1.1 

7.4 

12.2 

7.1 

3.4 

1.2 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1213 

HGT 

4 

6-7 

.0 

1.0 

6.0 

9.1 

6.1 

2.8 

1.® 

.4 

.6 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1036 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.4 

3.3 

4.3 

2.9 

1.0 

.7 

.6 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

340 

7 

10-11 

.0 

• 2 

.6 

1.0 

1.2 

.7 

.3 

*1 

• 2 

.0 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

162 

7 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.3 

• 4 

.2 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69 

6 

>13 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.2 

* 

.1 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

8 

INqET 

1.2 

3.3 

4.9 

2.3 

2.0 

1.3 

.9 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

594 

4 

TOTAL 

83 

444 

939 

816 

663 

333 

168 

56 

64 

3 

1 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3644 

5 

PCT 

2.3 

12.2 

25.8 

24.3 

18.2 

9.1 

4.6 

1.5 

1.8 

.1 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

W 


AUGUST 


PC*  100 1 (PRIMARY)  14Z3-1B7J 
(OVER-ALL)  1695-197} 


TA«k|  1 

PERCENT  *MOUfMCv  OF  HEATHER  OCCURRENCE  •»  Hi  NO  DIRECTION 


AREA  000)  casablanca  sh 
3 1 « TN  13. 2H 


PRECIPITATION  TVRf 


other  heather  phenomena 


HNO  DIR 

RAIN 

rain 

OREL 

PRIG 

ShOH 

OTHER 

MAIL 

PtPN  AT 

PrPN  past 

ThO* 

FOG 

Poc  HO 

SNQAI 

SPRAT 

NO 

Shhr 

PCPN 

PRIn 

OB  Time 

HOUR 

(.TNG 

HO 

PCPN 

HAZE 

BLhG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BlhG 

SNOW 

HE  A 

N 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• A 

.» 

.» 

1.7 

.0 

2.4 

• 

94.9 

NE 

• 

*1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• ) 

• 2 

.« 

M 

.0 

1.9 

• 1 

99.7 

E 

.0 

1.9 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.9 

.0 

• 0 

9.4 

1.9 

1.0 

.0 

90.  B 

SE 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

l.B 

7.* 

.0 

14.  B 

l.t 

.0 

.0 

74.1 

S 

2.) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.) 

.0 

.0 

2.1 

• 0 

9.1 

.0 

1 2.2 

SU 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.n 

.0 

9.9 

.0 

9.0 

.0 

90.2 

H 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

l.B 

.« 

1.1 

l.B 

.0 

9.1 

.0 

90.7 

NH 

.0 

• 0 

.) 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.) 

.7 

.) 

u 

.0 

4.3 

.0 

• 1.2 

VAR 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

l.B 

.0 

.0 

.0 

90.4 

TQT  PCT 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.« 

.1 

2.1 

B 

2.2 

• 

94.7 

PERCENT  FRfBwtNC'  OP  •**'»«•  K'.HABNCt  ••  MOuA 


PRECIPITATION  ttr, 


o’ **e • ■»*’«»•  Phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

ORZl 

prig 

4nOH 

qThm 

HAU 

•C»N  Al 

PrP»  7 

'HOB 

*0* 

»gG  HO 

SROM 

sprat 

NO 

(GMT) 

SHHR 

pc»n 

PRIn 

OQ  T | 

- 

.'NB 

HO 

PCPN 

HAZf 

• LhC  OUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAS'  HB 

BlhC  SNOh 

HEA 

00C03 

.2 

.0 

.) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

1.7 

•0 

l.B 

.1 

99.4 

06C09 

• 1 

.2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

«t 

Q 

.9 

2.3 

.# 

1.7 

.0 

94.) 

12C19 

.0 

*2 

.2 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.B 

2.) 

• 1 

2.B 

.1 

94.) 

1EC21 

.1 

*0 

• 1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

•2 

• 1 

• 1 

2.0 

• 0 

2.9 

.0 

94. B 

TOT  PCT 

• 1 

• 1 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.1 

• t 

2.1 

B 

2.2 

s 

94. B 

TQT  DBS : 9201 


TABiE  9 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  HIND  DIRECTION  Bt  SPIED  AND  Bv  HOUR 
HINO  SPEED  (KNOTS)  HO 


HNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-37 

14-47 

4«4 

TOTAL 

PCT 

Mf  AM 

00 

0) 

04 

09 

12 

19 

16 

21 

06  s 

PREQ 

SPO 

H 

1.1 

19.0 

29.1 

2.7 

• 

.0 

47.9 

12.9 

46.  J 

93.7 

47.4 

44.6 

46.6 

99.4 

90.7 

46.1 

NE 

.7 

12.4 

24.1 

3.9 

.1 

.0 

40.8 

13.4 

)*.T 

31.0 

41.6 

44.6 

42.9 

32.6 

36.2 

41.9 

E 

.1 

.6 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.3 

10.6 

1.1 

2.1 

1.) 

1.4 

1.9 

• 4 

1.0 

1.4 

SE 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.) 

.2 

.0 

.3 

.1 

• 4 

.0 

.3 

.1 

S 

.1 

.) 

.1 

• 

.0 

• 0 

.9 

7.0 

.4 

.4 

.4 

.3 

.7 

.6 

.9 

.4 

SH 

.2 

.9 

.1 

B 

.0 

.n 

.6 

7.0 

1.0 

1.2 

.6 

.9 

1.0 

.4 

.6 

.6 

H 

.) 

1.) 

.2 

B 

.0 

.0 

1.6 

6.4 

2.0 

.6 

1.4 

1.9 

1.9 

1.1 

2.1 

2*3 

NH 

.4 

4.1 

1.2 

• 1 

.0 

.0 

9.7 

6.) 

6.2 

9.4 

9.) 

9.2 

9.0 

9.) 

6.0 

6.B 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.) 

1.9 

i.) 

1.1 

.7 

• 0 

.7 

1.1 

TOT  OBS 

394 

3709 

4964 

619 

1* 

0 

9467 

12.1 

1909 

1)0 

1691 

•02 

1662 

1)1 

1923 

649 

TOT  PCT 

4.1 

38.2 

91.2 

6.4 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

hind 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(CNT) 

WND  OIR 

0-6 

7.16 

17-27 

29-40 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

11 

0R$ 

PREQ 

SPO 

0) 

09 

11 

21 

N 

6.0 

91.1 

10.1 

.9 

.0 

47. 9 

12.6 

46.4 

46.6 

♦7.6 

49.) 

NE 

3.9 

24.1 

11.7 

.6 

.0 

40.6 

11.6 

19.2 

♦2.7 

41.9 

39.2 

E 

.4 

.6 

.1 

B 

.0 

1.1 

10.6 

1.1 

1.6 

1.4 

1.1 

SE 

.1 

.1 

B 

.0 

• 0 

.1 

6.1 

.2 

.2 

.4 

.3 

S 

.3 

.2 

B 

B 

.0 

.9 

7.0 

.4 

.6 

.7 

.4 

SH 

.9 

.2 

.1 

• 

.0 

.6 

7.0 

1.0 

• 6 

.9 

.6 

M 

1.1 

.6 

• 

.0 

.0 

1.0 

6.4 

1.9 

1.6 

1.9 

2.2 

NH 

2.) 

3.1 

.2 

.0 

.0 

9.7 

6.1 

6.4 

9.1 

9.1 

6.2 

VRR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.1 

1.2 

.7 

• I 

TOT  069 

1909 

9f67 

2196 

127 

0 

9697 

22.1 

2019 

2793 

2091 

2772 

TOT  PCT 

19.9 

6o.9 

22.7 

1.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1923-197* 
(OWIR-AU)  1855-197* 


AUGUST 


AREA  OOO*  CASABLANCA  SH 
31. 7N  13.2H 


TABU  A 


PERCENTAGE  FREQUENCY  op  PINO  SPEED  BY  MQUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

NINO 

11-21 

SPEEO 

22-33 

KNOTS) 
34-4  7 

4*4 

MEAN 

PCT 

PREfl 

TOTAL 

o#s 

00C03 

1.) 

2.7 

38.0 

92.2 

9.6 

.1 

.0 

12.3 

100.0 

2039 

06(09 

1.2 

3.3 

40.9 

48.7 

9.8 

• 2 

.0 

11.9 

100.0 

2793 

12(19 

.7 

3.2 

36.3 

93.0 

.2 

• 0 

12*6 

100.0 

2093 

18(21 

.« 

2.7 

37.4 

91.6 

• 1 

.0 

12.3 

100.0 

2772 

TOT 

9B 

296 

3709 

4964 

619 

19 

0 

12.3 

9697 

PCT 

1.0 

3.1 

38.2 

91.2 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PCT  PR£Q  OP  TOTAL  CLOUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 


BY 

HIND 

direction 

MEAN 

MNO  01R 

0-2 

3-4 

3-7 

8 ( 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

190 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

N 

IB. 8 

11.7 

14.  S 

7.1 

3.9 

.1 

.1 

NE 

12.3 

8.6 

10.8 

4.4 

3.9 

• 

.1 

E 

.2 

.2 

.2 

.2 

4.3 

.0 

.0 

SE 

• 1 

• 

.1 

.1 

4.8 

.0 

.0 

S 

.3 

.1 

.2 

.1 

3.9 

.0 

.0 

SN 

.2 

.3 

.2 

.1 

3.8 

.0 

.0 

M 

1.0 

.9 

.2 

.2 

2.7 

.0 

.0 

NH 

2.8 

1.0 

1.4 

1.0 

3.6 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.1 

.1 

.1 

2.3 

.0 

• 

TOT  OBS 

1373 

978 

1213 

977 

4349 

3.8 

9 

6 

TQT  PCT 

36.2 

22.3 

28.0 

13.3 

100.0 

.1 

.1 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nh  >a/*» 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  WIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3900 

3000 

6300 

B000« 

NH  <3/8 

TOTAL 

999 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.4 

2.1 

7.3 

6.1 

2.9 

.6 

.3 

.4 

32.6 

.3 

1.4 

4.7 

4.1 

l.B 

.9 

.1 

.3 

22.8 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

« 

.0 

.0 

.3 

6 

• 

• 

6 

.0 

• 

.0 

6 

.2 

• 

.1 

• 1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.9 

* 

• 

• 

.1 

.1 

6 

.0 

• 

.9 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

* 

.1 

.9 

.6 

.4 

.1 

• 

• 1 

4.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

• 

4 

.0 

.0 

.7 

32 

163 

976 

486 

211 

60 

19 

36 

2731 

4343 

.7 

3.8 

13.3 

11.2 

4.9 

1.4 

.4 

.8 

63.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OP  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANQ  VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

* OR 

VSBY  (NH) 
• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

» OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

OR  >6300 

l.l 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

OR  >3000 

2.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

OR  >3300 

6.3 

7.3 

7.4 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.5 

OR  >2000 

16.0 

18.4 

18.6 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

18.7 

OR  >1000 

26.8 

31.4 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

OR  >600 

29.3 

33.1 

33.3 

33.7 

33.7 

33.7 

35.7 

35.7 

OR  >300 

29.8 

33.7 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

OR  >190 

29.9 

33.8 

46.4 

36.5 

36.3 

36.3 

36.5 

36.3 

OR  > 0 

29.9 

39.8 

36.9 

36.6 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

TOTAL 

1311 

1970 

1399 

1603 

1606 

1606 

1607 

1607 

total  number  op 

OBS  t 4381 

PCT  FREQ  NH  <5/8*  63, 

,3 

TABLE 

7A 

PERCENTAGE 

FREQ  OF 

LOH  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

0 l 

2 3 

4 5 

678  OBSCD 

OBS 

16.8  10.6 

13.9  12.8  9, 

,9  6.9 

8.8  9.2  11.9  .1 

4364 
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PERlOO:  IPRlHARt)  1923-1973 
(OVfR-AU)  1833-1973 


AUGUST 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
B1.7N  13. 2* 


PERCENT  FReO  OF  NInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varving  values  of  visibility 


VSBV  N 

(NN) 

PCP  .0 

<1/2  NO  PCP  .1 
TOT  * .1 

PCP  .0 

l/2< 1 NO  PCP  .3 
TOT  % .3 

PCP  .0 

1<2  NO  PCP  .2 
TOT  % .2 

PCP  • 

2<3  NO  PCP  .7 
TOT  % .7 

PCP  .1 

3<10  NO  PCP  10.9 
TOT  t 11.0 

PCP  .1 

10*  NO  PCP  39. B 
TOT  S 39.9 


TQT  OBS 

TOT  PC T 32.2 


NF  F SF 

.0  .0  .0 

• .0  .0 

• .0  .0 

.0  .0  .0 

.3  .0  .0 

.3  .0  .P 

.0  .0  .0 

.1  .0  .0 

• 1 .0  .0 

.0  .0  4 

.3  .1  .1 

.5  .1  .1 

.1  .0  .0 

7.9  .2  • 

7.9  .2  • 

• • .0 

27.3  .7  .2 

27.4  .7  .2 


36.2  1.0  ,3 


S SU  W MW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  • .0  .0  .1 

.0  .0  .0  • .0  .0  .1 

.0  .0  • .0  .0  .0  • 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .6 

.0  .0  • .0  .0  .0  .6 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  • .1  .0  • .3 

.0  .0  • .1  ,0  • .3 

• .0  .0  .0  .0  .0  • 

.1  .1  * .2  .0  .1  1.7 

.1  .1  • .2  .0  .1  1.7 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  >2 

.1  .1  .4  1.2  .0  .3  21.1 

•1  .1  .4  1.2  .0  .3  21.2 

.0  * • • .0  .0  .2 

.4  .6  1.3  4.6  .0  .7  75.7 

.4  .6  1.3  A. 6 .0  .7  75.9 

3129 

.6  .8  1.8  6.1  .0  1.0  100.0 


TABLE  9 

PERCENT  F*EO  OF  MIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  of  visibility 

VSBT  SPQ  N NE  E SE  S SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TQTAL 

(NMI  NTs  OBS 

0-3  4 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  4 

<1/2  4-10  4 • .0  .0  .0  .0  .0  • .0  .1 

11-21  4 • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  4 

22*  .0  .0  .0  .0  .0  ,0  .0  .0  .0  .0 

TOT  I .1  *.0  .0  .0  .0  .0  4 .0  .0  .1 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  • .0  .0  .0  4 

1/2<1  4-10  .1  4 ,o  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1 

11-21  .1  .2  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .3 

224  4 • .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  4 

TOT  % .2  .2  .0  .0  .0  .0  4 .0  .0  .0  .4 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  4 .0  * 4 

1<2  4-10  4 4 ,0  .0  .0  .0  • • .0  .1 

11-21  .1  .1  .0  .0  .0  .0  .0  • .0  .3 

224  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  * .2  .1  .0  .0  .0  .0  • .1  .0  • .3 

0-3  .1  .0  .0  .0  * • .0  • .0  • .2 

2<9  4-10  .4  .3  4 4 4 4 4 .1  .0  .9 

11-21  .4  .2  4 4 4 4 .0  4 .0  .7 

224  4 4 ,o  ,0  .0  .0  .0  4 ,0  .1 

TOT  * .9  .3  4 4 .1  .1  4 .2  .0  • 1.8 

0-3  .2  .1  4 4 4 4 • .1  .0  .2  .7 

3<10  4-10  3.9  2.3  .1  • • .1  .3  .8  .0  7,7 

11-21  3.7  4.7  .1  .0  4 4 4 ,2  .0  10.7 

224  .8  .8  4 .0  .0  .0  .0  4 .0  1.6 

TOT  * 10.6  B.l  .2  4 .1  .1  .3  1.1  .0  .2  20.8 

0-3  .7  .5  .1  4 ,1  .1  .2  .3  .0  .7  2.7 

104  4-10  14.6  B.3  .3  .1  .3  .3  .9  3.2  .0  28.2 

11-21  21.3  18.6  .3  .1  .1  «l  .2  .9  .0  41.4 

224  2.0  2.2  4 .0  .0  .0  4 4 .0  4.2 

TOT  t 38.5  29,6  .7  .2  ,4  .6  1.3  4.5  .0  .7  76.9 

TOT  OBS  7163 

TQT  PCT  30.4  3B.3  .9  .3  .6  .7  1.7  5.B  .0  1.0  100.0 


PAGE  2Q3 


PERIOD:  (PRIMARY)  H2M»7J 
(OVER-AIL)  18)5-197) 


AUGUST 


m wmm 


AM  A OOO)  CASABLANCA  SU 

table  10  31.7N  13.2V 

PERCENT  FRPOUENCV  OF  CEILING  HFIGHTS  (FEET/)*  >4/8>  and 
OCCURRENCE  of  nh  <5/b  BY  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

))00 

9000 

*900 

•000* 

TOTAL 

NH  <5/6 

TOTAL 

(GMT) 

146 

266 

566 

666 

1969 

5469 

*996 

6466 

7669 

ANY  HGT 

OBS 

0040) 

.0 

.6 

U.5 

M 

4.7 

1.4 

1.0 

32. • 

67.2 

1063 

0*406 

• 2 

1.2 

10.5 

15.  B 

5.6 

1.6 

.7 

52.0 

4B.0 

1101 

12415 

• ) 

• 4 

10.4 

6.2 

4.4 

1.5 

.9 

31.4 

6B.6 

1165 

IB421 

.0 

.6 

\0.1 

6.) 

4.0 

.5 

.7 

27. • 

72.2 

1134 

TOT 

6 

6 

52 

1*5 

S*l 

464 

212 

*0 

1 6 

37 

1612 

2*81 

446) 

PCT 

.1 

.7 

12.6 

11.0 

4.7 

l.) 

.« 

55.9 

64.1 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGE)  OF  V$BY  (NH)  AND/OR 


PERCENT 

FREQUENCY 

vSby 

(NN) 

•Y  HOUR 

CElLl 

NG  HGT 

(FEET/ 

NH  >*/•) 

/BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

HOUR 

<t50 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <9/B 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

<90YD 

<1 

<5 

AN05* 

ANO  5* 

OBS 

0040) 

.1 

.2 

.2 

l.B 

21.3 

7*.l 

1650 

0040) 

.1 

.6 

6.) 

21.6 

65.0 

1058 

06406 

• 2 

• 4 

•4 

2.5 

26.4 

7). 4 

1*67 

0640* 

.) 

1.1 

6.B 

44.5 

45.6 

1060 

12415 

• 1 

.4 

1.7 

17.B 

76.7 

16*6 

12419 

.2 

1.1 

5.7 

27.6 

66.6 

1136 

16421 

.0 

.6 

1.5 

20.9 

7*.6 

16*6 

16421 

.0 

.6 

4.5 

25.2 

70.3 

1107 

TOT 

• 

30 

25 

153 

1912 

9526 

72)4 

TOT 

6 

47 

261 

1377 

2716 

43B1 

PCT 

• 1 

.4 

l.B 

20.6 

7*. 4 

100.0 

PCT 

.1 

1.1 

6.6 

31.4 

62.0 

100.0 

TABLE  1) 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-26 

30-36 

40-49 

50-5* 

60-69 

70-79 

•0-89 

60-100 

total 

DBS 

PCT 

FREQ 

• 5/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

• O 

.0 

2 

P 

80/84 

.0 

.0 

• 

.1 

.9 

.3 

• 

.1 

42 

1.0 

75/79 

• 0 

.0 

.0 

.4 

2.3 

6.5 

3.7 

1.0 

561 

13.9 

70/74 

.0 

• 0 

.0 

.2 

4.8 

21.8 

32.6 

14.8 

317* 

74.5 

65/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

5.) 

2.6 

451 

10.6 

TOTAL 

0 

0 

1 

2* 

338 

1)21 

1788 

787 

4263 

100.0 

PCT 

• 0 

.0 

• 

.7 

7.9 

31.0 

41.6 

18.5 

TABLE  15 


MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

OF  T|NP 

(DEC 

1 F)  BV 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MJN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

81 

75 

73 

71 

68 

66 

5* 

70.8 

2042 

06409 

84 

77 

75 

71 

68 

66 

60 

71.0 

2785 

12415 

87 

82 

79 

74 

70 

68 

5* 

74.2 

2037 

18421 

65 

• 1 

78 

7) 

69 

68 

5* 

73.) 

2710 

TOT 

•7 

• 1 

77 

72 

68 

67 

5* 

72.6 

957* 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

W 

NH 

VAR 

CALM 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

• 

* 

• 

.0 

* 

• 1 

.0 

* 

7.0 

4.5 

.2 

.1 

• 2 

.1 

.5 

1.1 

.0 

.2 

39.7 

27.2 

.6 

• 1 

• 4 

.5 

1.2 

4.) 

.0 

.7 

5.4 

4.3 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

.5 

.0 

• 

52.4 

36.4 

.9 

• 2 

• 6 

.7 

l.B 

6.0 

.0 

.9 

TABwE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  MUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

•0-89 

o 

o 

o 

0 

mean 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

.0 

3.2 

25.1 

45.) 

26.4 

•4 

1060 

06409 

.0 

.3 

4.7 

23.0 

47.9 

24.0 

• 3 

1095 

12415 

.0 

2.0 

13.8 

39.7 

34.6 

10.0 

78 

107) 

18421 

.0 

.5 

9.8 

36.3 

40.0 

13.4 

80 

1084 

TOT 

0 

29 

340 

1)38 

1810 

795 

• 1 

4312 
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TA§LE  IT 


AM*  000)  CASAtLANCA  SM 
31.7M  13.2M 


MT  FREQ  OF  AIR  TCNRfRATUftt  <DEG  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FOO  ( Ml TMOUT  FRfC  I’lTATION) 
vs  AIR-SIA  TEN’EAATuAE  OTFFERfNCF  (OFC  F) 


AIR-SEA 

)7 

41 

49 

49 

7) 

77 

• 1 

• 9 

TOT 

M 

MO 

the  oif 

40 

44 

At 

72 

74 

•0 

•4 

84 

FOG 

FOO 

u/u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

• 0 

4 

.0 

• 1 

11/1) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 2 

4 

4 

13 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

• 1 

34 

.0 

.7 

7/ • 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.4 

1.0 

• 0 

• 3 

4 

1.4 

A 

.0 

.0 

4 

.2 

.3 

.5 

4 

.0 

49 

4 

1.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.7 

1.2 

.1 

.0 

149 

.2 

2.0 

A 

.0 

.0 

.1 

.1 

2.7 

.9 

4 

• 0 

209 

.1 

4.4 

) 

.0 

.0 

.1 

1.) 

4.2 

.5 

4 

.0 

279 

.3 

3.4 

2 

.0 

.0 

.) 

3.2 

4.9 

• 5 

4 

.0 

441 

.3 

10.1 

1 

.0 

.0 

.2 

4.2 

7.9 

4 

.0 

• 0 

750 

.3 

14.0 

0 

.0 

4 

.4 

15.7 

4.) 

• 2 

4 

.0 

1044 

.3 

22.2 

-1 

.0 

.0 

.9 

13.3 

1.1 

4 

4 

• 0 

719 

.2 

13.4 

-2 

.0 

.0 

.1 

7.2 

1.0 

• 1 

4 

.0 

414 

.1 

4.9 

-) 

.0 

.0 

.4 

2.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

171 

.1 

3.4 

-4 

.0 

• 

.9 

1.4 

.3 

4 

.0 

.0 

109 

.0 

2.4 

-) 

.0 

.0 

.3 

.4 

.2 

• 0 

.0 

.0 

44 

.0 

1.0 

-4 

.0 

• 

.1 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

It 

.0 

• 4 

-7/-R 

4 

4 

4 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1) 

.0 

.3 

-t/-10 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

-11/-1) 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

9 

.0 

.2 

total 

9 

7 

179 

2372 

1351 

240 

42 

5 

4401 

102 

4499 

’CT 

.1 

.2 

9.4 

99.9 

33.7 

9.2 

.9 

• 1 

100.0 

2.2 

97.4 

FERlOOi 

(OVER 

-ALL) 

1943-1973 

’CT 

FREQ  OF 

MIMO 

S’EEO 

N 

MOT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-3) 

34-47 

4*4 

FCT 

<1 

1.9 

.2 

.0 

.0 

• 0 

2.7 

1-2 

9.1 

4.4 

• 0 

.0 

• 0 

14.4 

3-4 

5.7 

12.1 

.3 

.0 

• 0 

18.2 

9-4 

4 

.9 

4.4 

.9 

• 

• 0 

10.7 

7 

.2 

4.2 

1.0 

4 

.0 

3.9 

4-9 

• 0 

4 

.4 

.5 

.0 

.0 

1.4 

10-11 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.4 

13-14 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47« 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  FCT 

1.1 

17.9 

31.4 

3.4 

.1 

.0 

94.0 

E 

MOT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

4*» 

’CT 

<1 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-4 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.3 

9-4 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4-9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-44 

•0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

•0 

.0 

474 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  FCT 

• 1 

• 4 

• 3 

.0 

.0 

• 0 

.7 

1-3 

.1 

.1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 
.3 


1-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

444 

FCT 

.7 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.9 

4.5 

4.0 

.0 

.0 

.0 

8.6 

2.4 

9.1 

.4 

.0 

.0 

11.9 

• 4 

7.2 

.9 

.0 

.0 

8.5 

• 2 

2.4 

1.1 

4 

.0 

3.8 

.0 

• 4 

.6 

.0 

.0 

.9 

.0 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.3 

• 0 

• 1 

• 1 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.1 

23.7 

3.1 

4 

.0 

35.3 

SE 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

444 

FCT 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 
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1 


PfRIODl  »OV|R-ALL> 


AUGUST 

TABLE  11  (CONT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 
11. 7N  13.2* 


PCT  FREQ  OF  H!ND  SPEED  (RTS)  AnO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


il-21  22-11  34-47 


4-10  1 1-21  22-11  34-4 


22-31  34-47 

.0  .0 


WIND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

2.6 

3.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

6.3 

1-2 

1.2 

17.9 

9.1 

.0 

.0 

.0 

28.2 

3-4 

• 1 

9.1 

22.2 

.7 

.0 

.0 

32.1 

3-6 

• 

1.4 

16.4 

1.8 

* 

.0 

19.7 

7 

• 0 

.4 

6.8 

2.1 

• 

.0 

9.4 

8-9 

• 0 

• 1 

1.2 

1.1 

.0 

.0 

2.3 

10-11 

.0 

.0 

.7 

.4 

.0 

.0 

1.1 

12 

• 0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.0 

.6 

11-16 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-68 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

B7a 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.9 

32.3 

37.1 

6.3 

.1 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  I 9 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONOS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23  26-32  33-40 

41-41 

49-60 

61-70 

71-86 

• 7a 

total 

(SEC) 

<• 

.1 

8.0 

12.6 

7.1 

3.6 

.9 

.4 

• 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1163 

6-7 

.0 

1.5 

6.0 

9.6 

6.3 

2.9 

1.0 

.1 

.0 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

948 

1-9 

.0 

.7 

2.1 

3.4 

3.7 

1.7 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

452 

10-11 

.0 

.6 

.7 

1.0 

1.1 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

133 

12-13 

.0 

.0 

.5 

• 6 

.4 

.2 

• 1 

• 

.0 

• 

• 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.3 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

INOET 

1.0 

3.8 

3.4 

3.7 

2.1 

1.0 

.5 

• 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

398 

TOTAL 

62 

493 

928 

902 

591 

230 

l?2 

39 

15 

1 

2 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3403 

PCT 

l.t 

14.3 

27.3 

26.3 

17.4 

7.3 

3.6 

1.1 

.4 

• 

• 1 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

t 


SEPTEMBER 

ftMOO:  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(QVER-ALLJ  1854-1973  TABLE  1 31. 7N  13. 1W 

PERCENT  RRPOUENCT  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WINO  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WND  dir 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thdr 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.6 

.3 

.6 

.0 

1.7 

.0 

95.9 

NE 

.2 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.5 

.5 

.0 

1.6 

.0 

96.5 

E 

.5 

.8 

2.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.5 

1.1 

1.9 

1.3 

.0 

.5 

.0 

91.7 

SE 

1.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.3 

.0 

2.3 

2.3 

.0 

.0 

.0 

94.7 

S 

3.0 

1.2 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.2 

.0 

l.B 

l.B 

.0 

.0 

.0 

93.0 

sw 

.5 

2.9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.6 

1.6 

.7 

1.1 

.0 

1.2 

.0 

92.0 

w 

1.3 

1*6 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

1.6 

.3 

.7 

.0 

1.0 

.0 

92.3 

NW 

.1 

1.3 

.6 

.0 

.0 

*0 

.0 

1.9 

1.2 

.9 

1.7 

.2 

.9 

.0 

93.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

3.9 

.0 

1.9 

.0 

92.2 

TOT  PCT 

.3 

.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.7 

.5 

.8 

• 

1.5 

.0 

95.3 

TOT  OBS:  4658 


table  p 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  By  HOUR 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

frzg 

SNnw 

other 

MAIL 

PCPN  at 

PCPN  PAST 

thdr 

FqG 

fog  wo 

smqke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

PRZh 

ob  time 

HOUR 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.2 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.7 

1.0 

.9 

.1 

1.3 

.0 

95.2 

06C09 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.8 

.8 

1.1 

.0 

1.2 

.0 

94.9 

12C15 

.6 

• 5 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.5 

.6 

.1 

.4 

.0 

1.8 

.0 

95.7 

1BC21 

.2 

.7 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

.7 

.2 

1.4 

.0 

1.7 

.0 

94.7 

TOT  PCT 

.3 

• 5 

,4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.7 

.5 

1.0 

• 

1.5 

.0 

95.1 

TQT  OBS:  4621 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-67 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.8 

18.4 

15.6 

1.3 

• 

.0 

37.4 

10.9 

37.4 

39.9 

37.9 

36.1 

36.7 

33.3 

39.5 

34.7 

NE 

1.4 

15.5 

16.6 

1.9 

• 

.0 

35.4 

11.6 

34.8 

35.3 

36.3 

35.0 

37.3 

37.3 

34.0 

34.0 

E 

.3 

1.6 

.6 

• 

.0 

.0 

2.5 

B.2 

2.8 

1.8 

2.5 

3.4 

2.2 

2.4 

2.1 

2.6 

SE 

.2 

.5 

.1 

• 

.0 

.0 

.8 

6.0 

.7 

.0 

.7 

1.0 

1.1 

.2 

.6 

.6 

S 

.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.8 

7.5 

1.8 

3.1 

1.8 

1.5 

2.2 

1.8 

1.7 

i.A 

sw 

1.0 

2.4 

1.0 

.2 

.0 

.0 

4.5 

8.3 

4.6 

1.5 

3.3 

4.6 

4.7 

6.2 

3.2 

5.5 

w 

1.1 

3.7 

.8 

• 

.0 

.0 

5.6 

7.0 

6.0 

4.6 

5.5 

6.3 

3.3 

6.3 

4.8 

7.3 

NW 

1.3 

6.6 

1.4 

• 

.0 

.0 

9.3 

7.4 

9.1 

11.6 

9.5 

9.1 

7.9 

10.9 

9.7 

11.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.6 

2.6 

.0 

2.9 

2.1 

2.5 

3.0 

2.6 

1.6 

2.2 

2.2 

TOT  OBS 

913 

4517 

3317 

323 

3 

0 

9075 

10.1 

1762 

97 

1774 

839 

1867 

126 

1794 

616 

TQT  PCT 

10.1 

49.8 

36.6 

3.6 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

SPPEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

6.6 

22.9 

6.2 

.2 

• 0 

37.4 

10.9 

37.5 

37.3 

36.5 

36.0 

NE 

6.6 

21.2 

7.2 

• 4 

.0 

35.4 

11.8 

34.8 

35.9 

37.3 

34.0 

E 

1.1 

1.2 

.2 

.0 

.0 

2.5 

8.2 

2.6 

2.8 

2.2 

2.3 

SE 

.6 

.2 

• 

6 

• 0 

.8 

6.0 

.7 

.8 

l .1 

.7 

S 

1.1 

.6 

.1 

• 

.0 

1.8 

7.5 

1.8 

1.7 

2.2 

1.6 

SW 

2.2 

1.6 

.5 

• l 

• 0 

4.5 

8.3 

4.4 

3.7 

4.8 

5.3 

w 

2.9 

2.6 

.1 

.0 

.0 

5.6 

7.0 

5.9 

5.8 

3.4 

5.6 

NW 

4.5 

4.6 

.3 

6 

.0 

9.3 

7.4 

9.3 

9.4 

8.1 

10.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.6 

2.6 

.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.2 

TOT  OBS 

2745 

4946 

1321 

61 

0 

9075 

10.1 

1859 

2613 

1993 

2610 

TOT  PCT 

30.2 

54.5 

14.6 

.7 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SEPTEMBER 
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(OVER-ALU  1034-19*3 


TABLE  * 


APE*  0003  CASABLANCA  SM 
31. 7N  13. 1M 


percentage  frequency  op  mind  speed  by  hour  <ght» 


HOUR 

CALM 

1*3 

4-10 

00C03 

2.3 

8.1 

68.8 

06C09 

2.7 

8.0 

30.1 

12613 

2.6 

3.9 

30.3 

10621 

2.2 

7.8 

46.3 

TOT 

232 

681 

43 1 7 

PCT 

2.6 

7.3 

♦6.8 

NINO  SPEEO  (PNOTSJ 
ll-?l  22- 33  34-4* 

36. L 3.6  .1 
33.9  3.3  • 
37.4,  3.3  .1 
36.7  3.7  .1 
3317  323  3 
36.6  3.6  .1 


48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

.0 

10.2 

100.0 

1839 

.0 

9.9 

100.0 

2613 

.0 

10.2 

100.0 

1993 

.0 

10.1 

100.0 

2610 

0 

.0 

10.1 

100.0 

9073 

TABLE  3 

PCT  PREO  OP  TOTAL  CLQUo  AMOUNT  (EIGHTH*) 
BY  M 1 NO  DIRECT  ION 

MEAN 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 l 

total 

CLOUO 

000 

130 

JBSc  0 

OBS 

COVER 

149 

299 

N 

16.2 

10.3 

11. 1 

2.6 

3.3 

• 

• 

NE 

13.0 

10.2 

10.0 

2.8 

3.6 

.0 

• 

E 

.3 

.4 

.6 

.1 

4.0 

• 

.0 

SE 

.1 

.1 

.3 

.1 

6.7 

• 

.0 

S 

.3 

.4 

.6 

.2 

4.1 

• 

.1 

Si 

1.1 

1.1 

1.3 

.3 

4.? 

• 

.0 

N 

1.6 

l.l 

1.2 

.3 

3.4 

.0 

• 

NH 

3.8 

2.6 

1.7 

.6 

3.3 

• 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

.6 

.3 

.2 

1.0 

• 

.0 

TQT  OBS 

1311 

1063 

1081 

30 1 

3956 

3.3 

3 

7 

TQT  PCT 

38. 2 

26.9 

27.3 

7.6 

100.0 

.1 

.2 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREOUEHCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  MlNO  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3900 

3000 

63 00 

9000* 

NH  <3/0 

total 

596 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.1 

1.6 

4.1 

2.7 

1.3 

.5 

.1 

.3 

29.7 

.1 

1.3 

3.6 

2.7 

1.7 

.3 

.2 

.1 

25.8 

• 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

1.2 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

6 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

• 

• 

• 

1.2 

• 

.1 

.4 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

3.1 

• 

.2 

.2 

.3 

.2 

• 

.0 

.1 

3.3 

• 

.2 

.6 

.6 

.1 

• 

.0 

.1 

6.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

• 

.0 

1.7 

13 

133 

3B0 

283 

150 

38 

18 

24 

2901 

3936 

.4 

3.4 

9.6 

7.2 

3.0 

1.0 

.5 

.6 

73.3 

100.0 

table  7 


CUH'JlATIVF  PcT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VS0Y  <NN) 


CEILING 

• OR 

• OR 

- OR 

VSBY  (NM> 
• OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

OR 

>6300 

.7 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

OR 

>3000 

1.6 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

OR 

>3300 

4.9 

3.7 

3.9 

5.9 

3.9 

5.9 

5.9 

3.9 

OR 

>2000 

10.6 

12.6 

12.9 

12.9 

12.9 

12.9 

12.9 

12.9 

Or 

>1000 

18.8 

22.0 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

OR 

>600 

21.0 

25.3 

25.9 

25.9 

23.9 

25.9 

23.9 

23.9 

OR 

>300 

22.0 

23.6 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

OR 

>150 

22.1 

23.8 

2 6.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

OR 

> o 

22.1 

23.0 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

total 

896 

1044 

107J 

1074 

1075 

1073 

1077 

1077 

TuTrL  NUMBER  OF  OBS:  4034  PCT  FREQ  Nh  <3/85  73.6 


TABLE  7A 


PERCENTAGE 

FREQ  OF 

LOH  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

0 12  3 

4 3 

678  OBSCD 

OBS 

14.2  13.8  17.4  13.7  10, 

,1  7.1 

7.3  6.1  6.1  .2 

4233 
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PER  100 : (PRIMARY)  1913-197) 
<0W|R-ACL)  1854-197) 


TABLE  8 


AREA  0003  CASABLANCA  S» 
31. 7N  13. IK 


PERCENT  FRgO  OP  KInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OP 

Precipitation  kith  varying  values  cf  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

SE 

S 

SK 

K 

NK 

VAR 

CALM 

PC  T 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.1 

TOT  x 

* 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

• 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.3 

TQT  X 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

1<2 

NO  PCP 

.2 

.2 

• 

.0 

,0 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

.2 

.2 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.5 

PCP 

* 

• 

.0 

.0 

« 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

,4 

.3 

0 

• 

• 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

1.0 

TOT  X 

.5 

.3 

• 

• 

0 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

1.1 

PCP 

.1 

• 

.1 

0 

.1 

.1 

.1 

0 

.0 

.0 

.5 

5<  10 

NO  PCP 

5.5 

*.9 

.5 

.2 

.3 

.6 

.9 

1.1 

.0 

.2 

14.1 

TOT  X 

5.7 

4.9 

.6 

,2 

.3 

.7 

1.0 

1.2 

.0 

.2 

14.6 

PCP 

.2 

.1 

• 

* 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.6 

10* 

NO  PCP 

33.3 

30.2 

1.4 

.5 

1.4 

3.3 

3.8 

7.2 

.0 

1.9 

82.8 

TOT  X 

33.5 

30.3 

1.4 

.3 

1.* 

3.3 

3.8 

7.3 

.0 

1.9 

83.3 

TOT  OBS 
TQT  PC T 

39.9 

35.8 

2.0 

.7 

1.8 

4.1 

4.9 

8.7 

.0 

2.2 

100.0 

total 

obs 
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TABLE  9 

PERCENT  FREQ  PF  KIND  DIRECTION  v S KINO  SPEED 
KITH  VARYING  VALUES  OP  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SK 

K 

NK 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH> 

KTs 

0-3 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

11-21 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

22 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.1 

0-3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

* 

1 / 2 < 1 

4-10 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

11-21 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

22* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  X 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

0 

.2 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

22* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

.2 

.2 

• 

.0 

• 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.4 

0-3 

• 

.0 

* 

.0 

• 

« 

.0 

0 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.1 

.1 

.0 

* 

* 

• 

• 

0 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.2 

• 

0 

.0 

.1 

• 

0 

.0 

.5 

22* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

TOT  * 

.4 

.4 

.1 

0 

.1 

.1 

* 

.1 

.0 

.1 

1.2 

0-3 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.0 

.2 

1.1 

3<10 

4-10 

2.2 

2.1 

.3 

.1 

.2 

.3 

,7 

.0 

6.4 

11-21 

2.5 

2.4 

.1 

.0 

.1 

.2 

.2 

.0 

5.6 

22* 

.3 

.3 

• 

.0 

* 

.1 

• 

• 

.0 

.7 

TOT  X 

5.2 

4.9 

.5 

• 1 

.4 

.6 

1.0 

.0 

.2 

13.6 

0-3 

1.5 

.8 

.2 

.1 

.2 

.7 

1.2 

.0 

2.0 

7.4 

10* 

4-10 

13.9 

13.3 

1.1 

.4 

.9 

1.8 

2.6 

5.3 

.0 

41.3 

11-21 

14.3 

14.8 

.3 

.1 

.2 

.7 

1.1 

.0 

32.2 

22* 

1.2 

1.9 

• 

0 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

3.2 

TOT  * 

32.9 

30.9 

1.7 

.6 

1.3 

3.3 

4.1 

7.3 

.0 

2.0 

64.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

38. 7 

36.5 

2.3 

.8 

1.8 

3.9 

4.9 

8.8 

.0 

2.3 

100.0 

total 

OBS 


6679 
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PERIOD : (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALL)  1859-1973  TABLE  10  31. 7N  13. 1W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  ( F£ET,NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

uoo 

133 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <3/8 

TOTAL 

<GHT  ) 

199 

299 

S99 

999 

1999 

3999 

*999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00C03 

.1 

.1 

.6 

3.2 

fl.9 

3.9 

3.8 

.9 

.2 

.1 

23.9 

76.1 

968 

06C09 

.3 

.6 

.1 

♦ •3 

12.7 

7.9 

9.9 

.7 

.9 

1.1 

33.2 

66.8 

1059 

12613 

.2 

.0 

.6 

2.9 

7.1 

7.2 

3.9 

1.3 

.2 

.6 

22.9 

77.1 

1116 

18621 

.1 

• 2 

.2 

3.9 

8.9 

6.9 

2.9 

.8 

.3 

.7 

23.5 

76.3 

1096 

TOT 

7 

7 

16 

139 

387 

287 

137 

38 

18 

27 

1083 

3101 

9189 

PC  T 

.2 

.2 

.6 

3.3 

9.2 

6.9 

3.8 

.9 

.9 

.6 

25.9 

79.1 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  pct 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

ceiling 

HGT 

(FEET, 

NH  >9/8),  BY  HO'JR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

<30YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

UBS 

00603 

.0 

.3 

.3 

1.7 

13.9 

83.7 

1993 

00603 

.1 

.9 

5.2 

20.0 

79.8 

929 

06609 

• 1 

• 1 

.9 

1.9 

16.9 

*1.1 

1876 

06609 

.2 

.7 

6.3 

28. 1 

65.6 

1021 

12615 

.2 

• 1 

.9 

.9 

ll«9 

86.9 

1621 

12615 

.2 

,9 

9.6 

19.8 

75.6 

1086 

18621 

.2 

• 9 

.3 

.7 

13.7 

89.5 

1851 

18621 

.1 

.5 

9.5 

19.8 

75.6 

1018 

TOT 

7 

16 

28 

81 

963 

9796 

6«9l 

TOT 

6 

30 

208 

890 

2956 

9059 

PC  T 

.1 

.2 

,9 

1.2 

1 A . 1 

89.O 

100. 0 

PCT 

.1 

.7 

5.1 

22.0 

72.9 

100.0 

TABLE  13 

TAP  E 19 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

TEMP 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  MIND  DIRECTION 

BY 

TEMP 

total 

PCT- 

TEMP  F 

0-29  30-39 

90-99 

IT! 

1 

0 

rt 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

• 

.0 

.0 

.0 

80/89 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.3 

.3 

.1 

38 

1.0 

.9 

.3 

• 

* 

• • 

• 

.1 

.0 

.0 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.9 

6.2 

3.3 

.7 

502 

13.0 

3.2 

9.3 

.2 

.1 

.2  .8 

.5 

1.0 

.0 

.3 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.7 

8.7 

27.3 

28.2 

10.6 

2928 

75.7 

30.0 

27.3 

1.5 

.9 

1.3  3.0 

9.0 

6.9 

.0 

1.2 

63/69 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

2.9 

9.0 

2.1 

389 

10.1 

9.3 

3.8 

.2 

• 

.1  .3 

.3 

.7 

.0 

.9 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

12 

.3 

.1 

.1 

• 

• 

.0  .1 

.1 

.0 

.0 

.0 

total 

0 

0 

0 

51 

977 

1936 

1389 

522 

3870 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

1.3 

12.3 

37.1 

35. fl 

13.5 

39.9 

36.1 

2.0 

.6 

1.7  9.1 

9.9 

8.7 

.0 

1.9 

table  is  table  16 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  Qp  Temp  (DEO.  F)  by  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOlTY  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

3* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

78 

75 

79 

71 

68 

66 

6 1 

71.1 

1887 

00603 

.0 

.3 

7.9 

29.2 

93.2 

19.8 

82 

930 

06609 

82 

77 

75 

71 

68 

65 

61 

71.2 

2656 

06609 

.0 

.5 

8.5 

32.9 

90.7 

17.9 

81 

1020 

12613 

86 

82 

79 

79 

70 

68 

60 

79.9 

1955 

12613 

.0 

2.5 

18.8 

95.2 

26.2 

7.2 

76 

1029 

18621 

89 

81 

78 

73 

70 

66 

60 

73.3 

2367 

18621 

.0 

1.7 

13.8 

91.3 

33.6 

9.6 

78 

1017 

TOT 

86 

81 

77 

72 

68 

66 

60 

72.9 

9065 

TOT 

0 

51 

989 

1983 

1927 

339 

79 

3991 
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TABLE  17 


ARE*  0003  CASABLANCA  SB 
31. 7N  13. IB 


PCT  FREQ  OF  A I A TEMPERATURE  (DEC  fl  »N0  THE  OCCURRENCE  OF  FQC  (BITHOUT  P*EC IP1TAT 1 ON  I 


VS 

A ’ R“ 

SEA  TEMPERATURE 

difference 

( DEO  f 

AIR-SEA 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

01 

TOT 

w 

MO 

TUP  OIF 

80 

6* 

60 

72 

76 

00 

04 

FOG 

FOG 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

2 

.0 

• 

11/19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6 

• 

.2 

11 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

# l 

.1 

16 

.0 

.4 

7/8 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

47 

.0 

1.1 

6 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

40 

.0 

.9 

5 

• 0 

.0 

* 

.3 

1.0 

.1 

96 

.0 

2.3 

A 

• 0 

.0 

.1 

.7 

1.7 

l.l 

.0 

155 

.1 

3.6 

3 

• 0 

.0 

.1 

.8 

2.5 

.0 

186 

.0 

4.4 

2 

• 0 

.0 

.2 

2.0 

5.8 

• 

376 

.1 

8.8 

l 

.0 

.0 

.5 

4.2 

7.4 

.0 

524 

.2 

12.2 

0 

• 0 

.1 

.5 

11.6 

7.7 

.0 

852 

.1 

20.0 

-1 

* 

* 

.7 

15.0 

4.5 

• 

* 

057 

.3 

19.9 

-2 

• 0 

.0 

.7 

9.4 

2.1 

• 

.0 

517 

.2 

12.0 

-3 

• 0 

* 

.6 

5.0 

.7 

.0 

.0 

260 

.0 

6.3 

-4 

.0 

* 

.4 

2.5 

.3 

.0 

.0 

146 

.0 

3.4 

-5 

• 0 

• 

.4 

1.1 

.1 

.0 

.0 

68 

• 

1.6 

-6 

.0 

* 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

35 

* 

.8 

-7/-8 

.0 

.1 

.1 

.4 

* 

.0 

.0 

27 

.0 

.6 

-9/-10 

• 0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.3 

-11/-13 

.0 

* 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

total 

1 

20 

203 

2293 

1465 

230 

31 

4243 

39 

4204 

PCT 

• 

.3 

4.0 

54.0 

34.5 

5.4 

.7 

100.0 

.9 

99.1 

I 


PER  100 : 

(OVER 

-allj 

1963- 

973 

PCT 

FREO  OF 

mind 

SPEEO 

N 

MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

40* 

PCT 

<1 

.7 

2.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.2 

1-2 

.3 

10.5 

3.0 

.0 

.0 

.0 

13.8 

3-4 

.1 

4.8 

0.0 

.7 

.0 

.0 

13.6 

5-6 

.0 

.9 

4.5 

.2 

.0 

.0 

5.5 

7 

.0 

.1 

2.1 

.6 

.0 

.0 

2.7 

0-9 

.0 

.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.4 

12 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

10.0 

10.2 

1.0 

.0 

.0 

39. g 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22 

-33 

34-47 

40  + 

PCT 

<1 

.1 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.0 

1-2 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 8 

3-4 

• 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

,4 

5-6 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

. x 

0-9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

1.2 

.5 

• 

.0 

.0 

1.9 

table  is 


(KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

1-3 

4-10 

11-21  22 

NE 

-33  34- 

47 

48* 

PCT 

.4 

1.6 

* 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.4 

7.4 

2.9 

.0 

.0 

.0 

10.7 

* 

4.6 

7.0 

.3 

.0 

.0 

11.9 

.0 

.8 

4.3 

.6 

.0 

.0 

5.0 

.0 

.1 

2.3 

.6 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14.5 

17.1 

2.2 

.0 

.0 

34.5 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48« 

PCT 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.1 

0 

.0 

• 0 

.7 
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table  IB  (CONT) 


AREA  0003  CASABLANC*  SM 
11.7 N 13. IN 


ACT  FREQ  OF  *INO  S^FfO  (KTJ)  AND  OlR£CTfON  V£RSUJ  SEA  HEIGHTS  (AT) 


HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48a 

per 

<1 

.1 

.4 

• 

.0 

• 0 

.0 

.6 

,4 

• 5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

1-2 

a 

.6 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.7 

A 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-4 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.7 

A 

.3 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.8 

5-6 

.0 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

• 0 

A 

.0 

.0 

• 0 

A 

• 0 

.0 

A 

• 1 

• 0 

.0 

.1 

B-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

19-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

29-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-92 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

♦ 1-4B 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-B6 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

B7. 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

1.2 

.4 

A 

.0 

.0 

1.7 

.4 

2.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

4.2 

M 

NW 

MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

i.o 

.6 

1.4 

A 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1-2 

.3 

2.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.3 

3.6 

• 0 

.0 

.0 

4.5 

3-4 

• 

,7 

.3 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

A 

1.3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

5-6 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

A 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

A 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 1 

8-9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

• 0 

.0 

A 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

23-25 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4B 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-B6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

3.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.9 

6.4 

1.5 

A 

.0 

.0 

8.8 

MIND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

6.8 

7.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

14.8 

1-2 

1.7 

26.5 

7.0 

.0 

.0 

.0 

35.3 

3-4 

.2 

11.7 

16.3 

1.1 

.0 

.0 

29.3 

5-6 

• 0 

2.0 

9.5 

.8 

.0 

.0 

12.3 

7 

• 0 

.2 

4.5 

1.2 

.0 

.0 

6.0 

8-9 

.0 

.1 

.8 

*6 

.0 

.0 

1.5 

10-11 

• 0 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.5 

12 

• 0 

.0 

A 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

8.7 

48.9 

38.7 

4.2 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD  * (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREOUEnCT  qF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  **VE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87a 

total 

(SEC) 

<6 

2.3 

9.3 

11.1 

5.3 

2.8 

.9 

.3 

• 1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1033 

6-7 

.0 

2.0 

6.8 

8.2 

5.0 

1.8 

1.0 

.3 

.3 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

807 

8-9 

.0 

.3 

2.2 

3.7 

3.1 

1.9 

1.4 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

413 

10-11 

.0 

.6 

1.2 

1.1 

1.4 

.7 

.4 

• 3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

186 

12-13 

.0 

• 0 

1.0 

1.1 

.5 

.3 

.2 

• 1 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

104 

>13 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.5 

.1 

.1 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

43 

INOET 

3.1 

3.3 

4.5 

3.7 

1.7 

.8 

.5 

• 3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

561 

TOTAL 

168 

487 

867 

740 

473 

206 

124 

5i 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3147 

PCT 

5.3 

15.5 

27.6 

23.5 

15.0 

6.5 

3.9 

1.6 

1.0 

A 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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OCTOBER 


?ER 1 00 : (PRIMARY)  i«23-197j 
(OVER-ALU  1856-1973 

PERCENT  FREQUeNC* 

precipitation  type 


WNO  DIR 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

DR2L 

FRZC 

PCPN 

Snow 

OTHER 

ERIN 

pops 

HAIL 

N 

.1 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

NE 

.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

E 

1.0 

.3 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

SE 

3.2 

3.0 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

S 

2.6 

2.6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

sw 

A. 2 

2. A 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

w 

1.8 

2.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

NW 

1.6 

2.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

CALM 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 
TQT  06$: 

1.0 

5128 

1 . A 

,A 

.0 

.0 

.0 

,0 

AREA  0003  CASABLANCA  SM 

table  i 31.7N  i3.iw 

WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

OB  tine 

hour 

LTNG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PCPN 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

1.5 

1.2 

A 

.6 

.1 

.3 

.1 

95.8 

1.1 

.7 

5 

.5 

« 

.5 

.0 

96.7 

2.  A 

1.5 

2 

3 

1.0 

.8 

.A 

.0 

91.7 

7.3 

A. 5 

2 

3 

,7 

.0 

.0 

.0 

85.1 

6.0 

3.7 

3 

2 

.3 

.0 

.3 

.0 

87.1 

7.7 

A. 7 

2 

2 

.A 

.0 

.6 

.0 

BA. 6 

A.O 

A. 2 

2 

A 

.6 

.0 

.A 

.2 

86.7 

3.9 

A.i 

1 

.6 

.0 

.2 

A 

91.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

6 

2.2 

.0 

1.1 

.0 

95.5 

2.7 

2.1 

1 

.0 

,6 

.1 

.A 

.2 

93.1 

TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  By  HOUR 
PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWr 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

SNOW 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  at 
ob  Time 

Pcpn  past 
hour 

thdr 

ltng 

fog 

wo 

pcpn 

fog  wo 
pcpn 
past  hr 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

1.3 

l.A 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

2.1 

2.0 

.9 

.1 

.5 

.0 

91. A 

06L09 

1.2 

1.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3. A 

2.0 

1.8 

.2 

.2 

.2 

.2 

92.2 

12615 

.6 

1*2 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.1 

.1 

.7 

.0 

.A 

.1 

9A.5 

16621 

1.1 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2. A 

2.0 

.3 

.8 

.0 

.A 

.0 

9A.1 

TOT  PCT 
TQT  08S: 

1.1 

5316 

l.A 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

2.0 

1.0 

.7 

.1 

.A 

.1 

93.1 

TABLE  3 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

WIND  DIRECTION 

BY  SPEED  AND 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33  3A- 

A7 

AB* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

08  S 

FREQ 

SPO 

N 

1.5 

13.2 

9.6 

1.2 

.1 

.0 

25.5 

10.7 

26.8 

26.8 

23.9 

25.5 

23.6 

26.5 

27.7 

25.7 

NE 

1.2 

1A.5 

12.9 

2.0 

.1 

• 

30.6 

11.7 

30.1 

21.7 

30.5 

32.7 

32.5 

26.5 

29.6 

30.0 

E 

.8 

3.0 

1.5 

.2 

* 

.0 

5.5 

9.0 

5. A 

9.0 

5.9 

6.1 

5.3 

A.O 

A. 9 

5.9 

SE 

.A 

1.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.7 

7.9 

2.7 

1.8 

3. A 

2.3 

3.0 

1.5 

2. A 

2.2 

S 

.6 

2.5 

1.7 

.2 

* 

.0 

5.1 

10.0 

5.8 

8.3 

A. 5 

A. 7 

5.6 

6.8 

A. 9 

A.O 

SW 

.8 

A.O 

2.7 

.5 

* 

.0 

7.9 

10.6 

8.2 

5.1 

8. A 

7.3 

7.8 

7.6 

8.1 

7.7 

w 

1.0 

A. 6 

2.6 

.5 

.1 

.0 

8.8 

10.2 

7. A 

13. A 

9.5 

6. A 

8.6 

9.7 

8.7 

10.2 

NW 

.9 

6.3 

2.7 

.5 

.1 

.0 

10.5 

9.8 

9.6 

11.6 

9.7 

10.9 

10. A 

1A.A 

11.5 

11. A 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.2 

3.2 

.0 

A.] 

2.2 

A. 2 

2.1 

3.0 

3.0 

2.3 

2.7 

tut  obs 

996 

A806 

3311 

50A 

A2 

2 

9661 

10.3 

190A 

136 

187A 

855 

202A 

132 

1899 

837 

TOT  PCT 

10.3 

A9.7 

3A.3 

5.2 

.A 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(knots) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-AO 

AlA 

total 

PCT 

nean 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

6.9 

1A.5 

3.8 

.A 

.0 

25.5 

10.7 

26.8 

2A.A 

23.8 

27.1 

NE 

5.7 

18.8 

5.6 

.5 

• 

30.6 

11.7 

29.6 

31.2 

32.1 

29.7 

E 

2.2 

2.» 

,5 

.1 

.0 

5.5 

9.0 

5.6 

5.9 

5.3 

5.2 

SE 

1.5 

1.0 

.2 

• 

.0 

2.7 

7.9 

2.6 

3.1 

2.9 

2.3 

S 

1.8 

2.3 

.7 

.1 

• 

5.1 

10.0 

5.9 

A. 5 

5.7 

A. 6 

SW 

2.7 

3.7 

l.A 

.1 

• 

7.9 

10.6 

8.0 

8.1 

7.8 

7.9 

w 

3.0 

A. A 

1.0 

.3 

• 

8.8 

10.2 

7.8 

9.1 

8.7 

9.1 

NW 

3.7 

5. A 

l.l 

.3 

.0 

10.5 

9.8 

9.7 

10.1 

10.7 

11.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

A.O 

3.6 

3.0 

2. A 

TOT  OBS 

2972 

5j29 

1302 

163 

5 

9661 

10.3 

20A0 

2729 

2156 

2736 

TOT  PCT 

30.8 

53.1 

1A.A 

1.7 

• 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

L 
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AREA  0003  CASABLANCA  SU 

TABLE  A 31. 7N  13. IK 

PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  M 1 NO  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 

WIND  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4*» 

M£AN 

FRFQ 

OBS 

00(03 

4.0 

6.9 

51.9 

31.8 

9.0 

.4 

• 

10.0 

100.0 

2040 

06(09 

3.6 

7.0 

50.9 

33.3 

.4 

.0 

10.0 

100.0 

2729 

12(15 

3.0 

7.0 

48.3 

35.6 

.6 

.0 

10.6 

100.0 

2156 

18(21 

2.4 

7.5 

4R.1 

36.0 

.4 

• 

10.5 

100.0 

2736 

TOT 

311 

60S 

4«06 

9311 

904 

42 

2 

10.3 

9661 

PCT 

3.2 

7.1 

44.7 

34.3 

5,2 

.4 

• 

100.0 

TABLE  9 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUu  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT/NH  >4/$) 

BY  M I NO  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  NINO  DIRECTION 

MEAN 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 ( 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

9.9 

8.4 

7.5 

1.5 

3.9 

.0 

• 

.2 

.7 

2.5 

1.9 

.6 

.2 

.2 

.1 

21.0 

NE 

10.6 

8.3 

9.1 

1.7 

3.6 

• 

• 

* 

1.0 

2.7 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.2 

21.8 

£ 

1.8 

1.1 

1.4 

.6 

3.7 

.0 

• 

• 

.3 

.5 

.2 

.2 

• 

• 

.1 

3.5 

SE 

.8 

.3 

.9 

.7 

4.7 

• 

.0 

4 

.2 

.4 

.2 

.1 

.1 

• 

• 

1.6 

S 

1.3 

1.3 

2.3 

.9 

4.6 

.0 

• 

.1 

.3 

.5 

.6 

.3 

.1 

.1 

.1 

3.8 

SM 

1.7 

1.8 

2.5 

.9 

4.4 

.0 

.0 

.1 

.6 

.8 

.5 

.3 

.2 

.0 

• 

4.5 

N 

2.2 

2.5 

2.8 

.6 

4.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.9 

.6 

.1 

.1 

• 

.1 

5.8 

NH 

3.3 

3.6 

3.2 

.7 

3.8 

.0 

• 

• 

.3 

.9 

.6 

.3 

• 

.1 

.2 

8.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.9 

.6 

1.0 

.3 

3.0 

.1 

.0 

* 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

• 

• 

3.1 

TQT  OBS 

1433 

1192 

1311 

335 

4271 

3.7 

5 

7 

27 

158 

402 

315 

122 

47 

22 

37 

3129 

4271 

TQT  PCT 

33.6 

27.9 

30.7 

7.8 

100.0 

.1 

.2 

.6 

3.7 

9.4 

7.4 

2.9 

1.1 

.5 

.9 

73.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMULAT1VE  FCT  FRFQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

ceiling 

height 

(NH  >4/8) 

ANO 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEUJNG 

• OR 

■ OR 

• OR 

- OR 

• OR 

• OR 

- OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

• OR  >6500 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

■ OR  >5000 

2.0 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

■ OR  >3500 

4.6 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.4 

5.4 

5.4 

• OR  >2000 

10.7 

12,7 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

■ Or  >1000 

18. 3 

21.5 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

■ OR  >600 

21.2 

25.0 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

• OR  >300 

21.6 

25,5 

26.2 

26.3 

26.3 

26.4 

26.4 

26.4 

■ OR  >150 

21.7 

25.6 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

• OR  > 0 

21.7 

25.7 

26.4 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

total 

953 

1126 

1158 

1162 

1163 

1165 

1167 

1168 

TOTAL  NUMBER  OF  DBS:  *384  PCT  F*gO  nh  <3/8»  73,* 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouos  (eighths) 

TOTAL 

012345678  OBSCD  OBS 
14.1  13.2  18.1  16.9  10.9  7.4  7.8  6.1  5.8  .1  4654 
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OCTOBER 


PERIOD  > (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1836-1973 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 
31. 7N  13.1M 


PERCENT  FftfcQ  OF  wIN0  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  mith  varying  values  op  visibility 

total 

OBS 


VSBY 

N 

NF 

F 

SP 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCP 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

TOT  « 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

• 

.1 

• 

.0 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  PCP 

• 

• 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

TOT  % 

• 

p 

• 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

.2 

PCP 

• 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

2<3 

NO  PCp 

.3 

.2 

.0 

* 

.1 

.2 

• 

.1 

.0 

• 

.9 

TOT  % 

.3 

.2 

• 

* 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

• 

1.3 

PCP 

.2 

.2 

.1 

.2 

.2 

.1 

• 3 

.0 

.0 

1.3 

3<10 

NO  PCP 

3.6 

3.9 

.4 

.8 

1.6 

l.B 

1.0 

.0 

.3 

14.4 

TOT  % 

3.8 

4.1 

.3 

1.0 

1.8 

1.9 

1.3 

.0 

.5 

15.7 

PCP 

.1 

.1 

» 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

.0 

* 

1.0 

10» 

NO  PCP 

22.4 

24.8 

*.l 

2.1 

4.6 

3.2 

6.7 

6.8 

.0 

2.9 

81.6 

TOT  S 

22.3 

23.0 

4.1 

2.2 

4.8 

3.6 

6.8 

8.9 

.0 

2.9 

82.6 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

26.7 

29.3 

3.0 

2.7 

3.9 

7.6 

8.8 

10.3 

.0 

3.5 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  MiND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
MITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

<1/2 

4-10 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

* 

TOT  S 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

« 

• 

.0 

• 

.2 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

4-10 

.0 

6 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

• 

• 

6 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

1<2 

4-10 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

11-21 

* 

• 

• 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

* 

• 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

* 

.0 

.0 

.1 

2<3 

4-10 

• 1 

.1 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.1 

• 

.0 

.1 

•1 

6 

.0 

.5 

22* 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

• 1 

.1 

6 

.0 

.3 

TOT  * 

.3 

• 2 

• 

• 

.1 

.3 

.1 

•2 

.0 

1.2 

0-3 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 1 

.1 

.1 

• 

.0 

1.4 

3<1© 

4-10 

1.7 

1.6 

.4 

.3 

•3 

.8 

.8 

.0 

6.5 

11-21 

1.3 

1.8 

• 4 

.2 

.3 

.5 

.3 

.0 

5.3 

22* 

.3 

.3 

6 

• 

.1 

• 1 

.2 

.0 

1.2 

TOT  % 

3.6 

3.9 

.9 

.5 

.8 

1.3 

1.5 

1*2 

.0 

14.4 

0-3 

1.3 

1.2 

.5 

.3 

• 3 

.3 

.7 

.0 

2.6 

8.3 

10* 

4-10 

12.1 

12.4 

2.5 

1.3 

2.3 

2.7 

3.6 

5.8 

.0 

43.0 

11-21 

6.8 

11.0 

1.0 

.4 

1.6 

1.9 

1.7 

2.2 

.0 

28.6 

22* 

1.0 

1.6 

.2 

.1 

.2 

.3 

.2 

.0 

3.8 

TOT  S 

23.2 

26.2 

4.2 

2.3 

4.6 

3.3 

6.2 

9.1 

.0 

2.6 

83.8 

TOT  0®S 
TOT  PCT 

27.2 

30.4 

3.2 

2.® 

3.3 

7.2 

7.9 

10.3 

.0 

3.2 

100.0 
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OCTOBER 


’ERIOO:  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  OOO)  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALU  1856-197)  TABLE  10  31. 7N  13. 1W 

PERCENT  FREQUENCY  OP  CEILING  HEIGHTS  ( F E E T # NH  >4/S>  ANO 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1949 

3499 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

OOCO) 

.3 

.2 

3.2 

8.1 

6. A 

2.7 

.7 

• A 

• 9 

23.4 

76.6 

1096 

06609 

• 0 

.2 

4.0 

11.1 

7.3 

2.6 

1.1 

.7 

.9 

26.6 

71.4 

1056 

12613 

.1 

.2 

3.8 

8.7 

7.9 

2.8 

1.0 

.3 

1.0 

26.6 

73.4 

1251 

1B621 

.1 

.0 

3.2 

8.0 

6.9 

2.8 

1.3 

.6 

1.0 

24.2 

75.8 

1158 

TOT 

9 

7 

26 

162 

AOS 

326 

125 

AS 

22 

AO 

1171 

3390 

4561 

PCT 

.1 

.2 

3.6 

8.4 

7.1 

2.7 

1.1 

.5 

.9 

25.7 

74.) 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FrEQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  ANO/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS§Y  (NM)  BY  HOUR  CEILING  HGT  (FEET.NH  >4/8)/BV  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

I/2<1 

l<2 

2<5 

5<I0 

10» 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50Y0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000a 

AND54 

NH  <5/8 

and  5 ♦ 

total 

OBS 

00603 

.2 

.2 

.4 

1.4 

14.6 

83.2 

1683 

00603 

.4 

1.6 

6.1 

19.7 

74.2 

1031 

06609 

.2 

• 0 

.3 

1.3 

17.4 

80.8 

19A0 

06609 

.0 

1.1 

6.1 

23.9 

70.0 

1012 

12615 

.2 

• 1 

.2 

1.2 

11.8 

86.5 

1761 

12615 

.1 

1.2 

6.3 

22.0 

71.7 

1212 

11621 

.1 

.3 

.1 

1.1 

14.3 

8a.  1 

1994 

18621 

.2 

.4 

4.7 

20.5 

74.8 

1129 

TOT 

13 

12 

17 

93 

1075 

6168 

7378 

TOT 

7 

46 

254 

9A4 

3186 

4384 

PCT 

.2 

.2 

.2 

1.3 

14.6 

83.6 

100. 0 

PCT 

.2 

1.0 

5.8 

21.5 

72.7 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QP  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP  PERCENT  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL  PCT 


temp  f 

0-29 

30-39 

■r 

1 

0 

♦ 

50-59 

60-69 

l 

0 

8o-89 

•0 

0 

0 

0 

DBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NH 

VAR 

CALM 

80/84 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

15 

.4 

* 

.2 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

• 

.3 

1.3 

3.6 

2.0 

.3 

320 

7.5 

1.6 

2.8 

.4 

.2 

.5 

.5 

.6 

.4 

.0 

.4 

70/74 

.0 

.0 

• 

1.2 

8.8 

22.3 

24.0 

9.3 

2805 

65.6 

17.1 

19.1 

2.8 

1.8 

4.5 

5.2 

6.0 

7.2 

.0 

2.0 

65/69 

.0 

.0 

• 

.5 

3.5 

9.1 

8.1 

4.4 

1095 

25.6 

7.5 

7.2 

1.6 

.8 

.8 

1.2 

2.2 

3.5 

.0 

.7 

60/64 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.2 

.4 

.2 

36 

.8 

.3 

.2 

.1 

• 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

2 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

total 

0 

0 

4 

85 

585 

1514 

1476 

609 

4273 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

2.0 

13.7 

35.4 

34.5 

1*.3 

26.6 

29.5 

4.9 

2.8 

5.9 

7.1 

8.9 

11.1 

.0 

3.2 

table  is  table  ib 


MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  TEMP  (DEG  F)  bY  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

82 

75 

73 

70 

66 

64 

59 

69.9 

2095 

00603 

.0 

1.2 

9.5 

31.2 

38.6 

19.6 

81 

1094 

06609 

• 5 

76 

74 

70 

66 

62 

5® 

69.8 

2754 

06609 

.0 

1.0 

9.1 

32.2 

38.7 

19.0 

81 

1069 

12615 

84 

81 

78 

73 

68 

65 

S’ 

72.7 

2128 

12615 

.0 

3.3 

21.7 

39. 6 

27.1 

8.2 

76 

1164 

1*621 

84 

79 

76 

71 

67 

64 

60 

71.3 

2710 

18621 

.0 

2.6 

13.2 

37.7 

34.4 

12.1 

78 

1101 

TOT 

85 

79 

76 

71 

66 

64 

5* 

70.9 

9687 

TOT 

0 

91 

599 

1563 

1530 

645 

79 

4428 

PAGE  216 


PERIOD:  ( PRIMARY ) 192J-197J 

(OVER-ALL)  1856-197J 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 
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0 

0 

3494 

5 

PCT 

6.0 

16.3 

24.9 

22.5 

13.8 

7.4 

4.2 

2.0 

1.9 

.3 

.5 

.2  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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NOVEMBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1923-197J 
(OVIR-AU)  IR36-I97J 


TABLE  1 


ARfcl  000  > CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  mEATMER  OCCURRENCE  BY  HIND  OIRECTION 


PRECIPITATION 

TYPE 

OTHER  WEATHER 

phenomena 

WNO  OIR 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

drzl 

FRZG 

PCPN 

Snow 

qthfr 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
hour 

tmor 

ltng 

fog 

WO 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
past  hr 

smoke 

haze 

SPRAY 
8LWC  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

N 

1.6 

3.3 

1.0 

• 0 

.0 

.0 

.2 

6.1 

3.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

89.9 

NE 

.6 

1.1 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1.7 

.9 

.3 

.0 

.2 

.0 

95.2 

E 

2.1 

1.9 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6 . B 

2.2 

1.6 

1.6 

.0 

.5 

.2 

89.6 

SE 

3.2 

3.2 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

8.3 

6.2 

6.3 

• 6 

.0 

1.0 

.0 

82. 3 

S 

3.3 

3.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.2 

10.2 

6.1 

3.9 

.0 

.0 

.3 

.2 

81.7 

SW 

3.3 

*.l 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.1 

6.J 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

86.2 

w 

3.0 

6.6 

l.B 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.2 

7.9 

2.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

80.8 

NW 

3.0 

3.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

6 

7.3 

9.0 

1.2 

.3 

.0 

.2 

.2 

85.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.1 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

2.3 

3.1 

.8 

.0 

1.5 

.0 

88.5 

I QT  PCT 
TOT  OBS: 

2.) 

3363 

2.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.9 

3.6 

1.6 

.6 

.0 

.2 

.1 

88.6 

PERCENT  FREOUENCv  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

rain 

ORZL 

FRZG 

PC*N 

Snow  other 

frZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 

pb  time 

pcpn  past 

HOUR 

thdr 

LTn& 

FOG 

wo 

PCPN 

eog  wo 
pcpn 
past  hr 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00103 

3.3 

2.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

6.0 

3.6 

.6 

.0 

.0 

.1 

86.0 

06(09 

2.3 

3.1 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.1 

6.7 

3.7 

2.6 

.3 

.0 

.1 

.0 

86.7 

12(19 

1.9 

2.9 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

3.3 

.3 

.1 

.0 

.9 

.1 

90.6 

18(21 

2.3 

2.B 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

6.2 

3.3 

.9 

.3 

.0 

.3 

.1 

89.2 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

2.3 

9369 

2.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

6.1 

3.6 

1.8 

.6 

.0 

.2 

.1 

88.2 

n 

NE 

E 

SC 

S 

sw 


VAR 

calm 

TOT  OBS 
TOT  PCT 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  by  speed  and  by  hour 
MInO  SPEEO  (KNOTS) 


HOUR  (GNT) 


0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-47 

68* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

1.0 

8.2 

B.6 

1.8 

.0 

19.5 

12.6 

19.3 

18.9 

19.3 

19.6 

19.3 

18.3 

19.7 

20.3 

.7 

11.9 

16.6 

2.6 

.0 

29.1 

12.8 

30.6 

29.1 

30.6 

28.9 

28.6 

25.5 

29.6 

32.1 

.6 

5.1 

3.1 

.3 

* 

.0 

9.3 

10.6 

9.1 

7.7 

8.9 

10.8 

9.8 

12.7 

8.6 

8.8 

.6 

2.7 

1.9 

.9 

6 

.0 

3.5 

U.3 

6.1 

7.1 

5.8 

3.0 

5.3 

3.3 

6.9 

3.7 

.6 

2.7 

2.3 

.9 

.0 

6.1 

11.3 

6.1 

3.5 

6.1 

6.1 

7.3 

6.2 

6.2 

6.1 

.6 

3.3 

2.9 

.8 

6 

7.7 

12.3 

7.1 

7.1 

7.7 

7.9 

8.0 

10.3 

7.9 

7.2 

.6 

3.9 

3.0 

1.0 

.2 

.0 

B.2 

12.8 

8.3 

6.9 

7.9 

8.0 

7.7 

9.2 

9.0 

8.8 

.6 

5.3 

3.9 

1.5 

.0 

11.9 

12.9 

10.3 

16.5 

11.0 

12.6 

11.7 

16.3 

12.1 

11.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.3 

.0 

3.0 

1.6 

2.9 

1.2 

2.2 

.0 

2.0 

1.7 

709 

6177 

3909 

877 

102 

1 

9771 

12.0 

1883 

123 

1958 

8B3 

2029 

138 

1907 

868 

7.3 

62.7 

60.0 

9.0 

1.0 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  n 


WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7.16 

17-27 

2«-60 

619 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ops 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

6.1 

10.3 

6.6 

.9 

• 

19.  S 

12.6 

19.3 

19.6 

19.6 

19.9 

NE 

6.8 

17.1 

7.6 

.9 

.0 

29.8 

12.8 

30.5 

29.9 

28.2 

30.6 

E 

2.8 

5.0 

1.6 

• 1 

• 0 

9.3 

10.6 

9.0 

9.5 

10.0 

8.7 

Si 

1.7 

2.5 

1.1 

.2 

• 

9.3 

11.3 

6.2 

5.5 

5.5 

5.1 

s 

1.8 

3*0 

1.1 

• 2 

P 

6.1 

11.3 

6.1 

6.1 

7.1 

5.6 

sw 

2.1 

8.5 

1.6 

.6 

• 1 

7.7 

12.3 

7.1 

7.8 

8.1 

7.7 

w 

2.0 

3.8 

1.9 

.9 

• 

8.2 

12.8 

8.2 

7.9 

7.8 

8.9 

NW 

2.5 

S.T 

2.9 

.7 

6 

11.9 

12.9 

10.7 

11.9 

11.9 

11.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.3 

2.3 

.0 

2.9 

2.6 

2.0 

1.9 

TOT  OBS 

2398 

6972 

2113 

>13 

19 

9771 

12.0 

2008 

2861 

2167 

2753 

TOT  PCT 

26.1 

So. 9 

21.6 

>.2 

.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1M 


TABLE  A 


PERCENTAGE  FREOuENCY  OF  WIND  SPEEO  BY  HOUR  (GMT) 

NINO  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

08  S 

00C03 

2.9 

42.2 

40.9 

8.8 

.8 

.0 

11.9 

100.0 

2008 

06L09 

2.6 

44.6 

38.5 

B.l 

1.1 

.0 

11.6 

100.0 

2841 

12115 

2.0 

♦1.4 

40.3 

10.2 

1.2 

6 

12.4 

100.0 

2167 

18121 

1.9 

42.3 

40.5 

9.1 

1.1 

.0 

12.1 

100.0 

2755 

TOT 

223 

486 

4177 

3905 

877 

102 

1 

12.0 

9771 

PCT 

2.3 

5.0 

42.7 

40.0 

9.0 

1.0 

4 

100.0 

TABLE  s 

PCT  FR£0  OF  TOTAL  CLUUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WINO  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

B L 

total 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

4.4 

5.3 

6.9 

OBSCO 

2,5 

OBS 

COVER 

4.4 

149 

.1 

Nf 

7.8 

7.0 

9.2 

♦.0 

4,3 

• 

E 

2.8 

1.7 

2.8 

1.5 

4.2 

• 

SE 

1.2 

1.1 

1.9 

1.3 

5.0 

4 

S 

1.5 

1.4 

2.7 

1.6 

4.9 

6 

sw 

1.7 

1.8 

2.9 

1.7 

5.0 

.0 

w 

1.5 

2.3 

3.6 

1.6 

5.0 

.0 

NW 

2.2 

3.8 

4.3 

1.4 

4.5 

• 1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.6 

.6 

.5 

4.1 

.0 

TOT  OBS 

1046 

1098 

1541 

713 

4398 

4.5 

9 

TQT  PCT 

23.8 

25.0 

35.0 

16.2 

100.0 

.2 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >6/8) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WINO  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.0 

.2 

1.2 

3.1 

1.8 

.8 

.2 

• 1 

.1 

11.8 

• 0 

.1 

1.2 

3.3 

2.8 

1.4 

• 2 

.4 

18.1 

.0 

• 

.4 

.7 

.9 

.2 

4 

.3 

6.1 

.0 

• 

.5 

.8 

. 6 

.3 

• 

.1 

2.9 

.0 

.1 

.6 

.8 

.7 

.3 

• 

.1 

4.5 

4 

.1 

.5 

1.1 

.9 

.3 

9 

• 1 

4.9 

.0 

.1 

.7 

1.5 

1.1 

.4 

4 

.0 

5.1 

.0 

.1 

.9 

1.7 

1.1 

.4 

6 

4 

4 

7.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.2 

.3 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

l.B 

1 

30 

268 

594 

446 

185 

54 

17 

46 

2748 

4398 

• 

.7 

6.1 

13.5 

19.1 

4.2 

1.2 

.4 

1.0 

62.5 

100.0 

table  7 

CUMUlATTVF  RcT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >6/8)  AMD  VSbY  (NH) 

V$8V  CNN) 


ceiling 

• OR 

- OR 

• OR 

(FfET) 

>10 

>5 

>2 

• OR  >6500 

1.3 

1.5 

1.5 

■ OR  >5000 

2.5 

2.7 

2.7 

■ OR  >3500 

6.1 

6.8 

6.9 

• OR  >2000 

14,3 

16.7 

17.0 

■ OR  >1000 

25.1 

29.7 

30.3 

• OR  >600 

29.7 

35.6 

36.4 

• OR  >300 

30.1 

36.2 

37.0 

» OR  >15 0 

30.1 

36.2 

37.0 

■ OR  > 0 

30.2 

36.4 

37.2 

TOTAL 

1365 

1646 

1685 

TOTAL  NUMBER  of  OBSi  6527 


> OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

- OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17,0 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

36.4 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

1690 

1692 

1692 

1693 

1693 

PCT  FREQ 

NH  <5/8 ( 

62.6 

TABLE  7A 

PERCENTAGE  FreQ  qF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 1 
10.3  11.3 


2 3 6 

14.1  14.6  11.9 


5 


8.3 


6 


9.2 


TOTAL 

7 B OBSCD  0BS 

8.0  12.1  .1  4806 
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PERCENT  FREQ  OF  UInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  kith  varying  values  of  visibility 


VS8Y 

N 

NE 

(NH> 

PCP 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

TOT  % 

• 

.0 

PCP 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

• 

TOT  % 

• 

• 

PCP 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

PCP 

.1 

* 

2<9 

NO  PC* 

.1 

.2 

TOT  X 

.2 

.2 

PCP 

.6 

.A 

9<10 

NO  PCP 

2.8 

3.1 

TOT  % 

3.  A 

3.9 

PCP 

.9 

.3 

10* 

no  pcp 

15.3 

23.8 

TOT  X 

19.8 

2A.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

19.9 

27.7 

E SE  S SM  M 

.0  .0  .0  .0  .0 

• .0  .0  .o  .0 

• .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0 

.1  .0  .0  ,0  .0 

.1  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * * * 

.0  .0  .0  .0  * 

.0  .0  * • .1 

.0  .1  .1  .1  .1 

.1  .1  .1  • .1 

.1  .2  .2  .1  .2 

.3  .3  .3  .3  .A 

1.0  1.2  .9  1.2  1,2 

1.3  1.9  1.2  1.9  1.9 

.1  .1  .3  .3  .3 

7.1  3.8  9.8  6.9  6.6 

7.2  A.O  9.9  6.7  6.9 


8.7  9.6  7.3  8. A 8.7 


NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0 

• .0  .0  .1 

• .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .1 

• .0  .0  .1 

• .0  .0  * 

• .0  .0  .1 

.1  .0  .0  .9 

.1  .0  * .9 

.1  .0  * 1 . A 

.9  .0  .1  3.1 

1.8  .0  .3  13.9 

2.3  .0  .A  16.6 

.A  .0  * 2.3 

8.9  .0  1.9  79.9 

9.2  .0  2.0  81.7 

9350 

11.7  .0  2. A 100.0 


NOVEMBER 


PIMOQl  (PRIMARY)  1923-1973 
(OV|R-ALL»  1636-1973 


AREA  0009  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1M 


PERCENT  FREQUENCE  OP  CEILING  HEIGHTS  IFEET/NH  >6/6)  AND 
OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  »Y  HOUR 


HOUR 

000 

130 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

3000 

6500 

80006 

total 

NH  <5/6 

TOTAL 

(GMT) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

any  hgt 

OBS 

00(03 

.5 

.0 

o.l 

11.7 

a.i 

2.5 

.7 

.1 

1.0 

31.3 

68.7 

1100 

06(09 

.1 

.1 

5.1 

16.6 

10.3 

6.1 

1.2 

.6 

1.1 

37.7 

62.3 

1162 

12(15 

.1 

.1 

3.7 

12.3 

9.7 

5.5 

2.0 

.7 

1.0 

37.6 

62.6 

1273 

11(21 

.1 

.0 

T.0 

13.6 

10.8 

6.3 

.7 

.3 

1.0 

38.5 

61.5 

*66 

TOI 

9 

2 

30 

260 

607 

656 

195 

36 

16 

69 

1702 

2979 

6681 

PCT 

.2 

• 

.6 

6.0 

13.0 

9.7 

6.2 

1.2 

.6 

1.0 

36.6 

63.6 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VS0Y  (NH>  ry  HOUR 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSSY  <NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( FEET .NH  >4/B)/BY  HOUR 


HOUR 

<GHT) 

<1/2 

l / 2<  1 

l<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

obs 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<30YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000» 

AnD5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

08$ 

00(03 

.1 

.1 

.1 

1.7 

14.3 

43.6 

2662 

00(03 

.6 

1.1 

8.6 

24.4 

67.0 

1049 

06(09 

.1 

.1 

.1 

1.5 

16.3 

"2.0 

2096 

06(09 

.2 

1.0 

7.0 

32.0 

61.0 

1103 

12(13 

.0 

.1 

.3 

1.6 

12.3 

83.7 

1818 

12(15 

.1 

.7 

7.5 

31.2 

61.3 

1240 

16(21 

0 

0 

.4 

2.4 

16.2 

*2.0 

202* 

18C21 

.1 

1.1 

9.2 

30.7 

60.2 

1135 

TOT 

3 

7 

16 

116 

1132 

6322 

7396 

TOT 

10 

46 

364 

1344 

2819 

4527 

PCT 

.1 

.1 

.2 

1.5 

14.9 

83.2 

loo.o 

PCT 

.2 

1.0 

8.0 

29.7 

62.3 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  TF*P 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  qF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


T£MP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NW 

VAR 

CALM 

60/84 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.4 

• 2 

• 

39 

.9 

.2 

* 

.1 

* 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

70/74 

.0 

• 

.1 

,7 

3.3 

6.4 

7.7 

2.6 

1017 

22.8 

3.1 

4.7 

2.7 

1.5 

2.6 

3.1 

2.1 

2.5 

.0 

.5 

63/69 

.0 

.0 

.1 

2.6 

11.1 

19.7 

17.8 

6.7 

2590 

38.1 

10.9 

17.5 

5.5 

3.5 

3.8 

4.2 

4.7 

6.6 

.0 

1.3 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.1 

9.2 

4.6 

3.9 

2.* 

771 

17.3 

4.6 

5.4 

.8 

.6 

.7 

.8 

1.7 

2.4 

.0 

.4 

55/39 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

• 3 

.3 

*1 

.9 

.2 

.1 

• 

* 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

* 

TOTAL 

PCT 

0 

.0 

1 

• 

13 

.3 

204 

6.6 

890 

20.0 

1483 

33.3 

1320 

29.8 

537 

12.0 

4459 

100.0 

19.0 

27.6 

9.1 

5.7 

7.3 

8.4 

8 . B 

11.6 

.0 

2.2 

TAtLE  15 

NEANS.EXTRENES  AND  PERCENTILES  of  temp  (DEG  F)  By  HOUR 


TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

3* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-09 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

82 

73 

71 

67 

62 

59 

52 

66.5 

2065 

00(03 

.0 

4,2 

18.9 

29.6 

32.7 

14.6 

78 

1107 

06(09 

78 

73 

71 

66 

62 

39 

54 

66.3 

2869 

06(09 

.0 

3.3 

16.5 

31.2 

34.1 

14.9 

78 

2191 

12(15 

82 

77 

74 

69 

63 

39 

54 

68.8 

2145 

12(15 

.0 

7.7 

25.0 

36.2 

22.7 

6.4 

74 

1184 

18(21 

80 

76 

73 

67 

62 

59 

52 

67.9 

2761 

18(21 

.0 

9.1 

18.8 

35.4 

30.2 

11.5 

77 

1140 

TOT 

82 

75 

72 

67 

62 

39 

52 

67.2 

9840 

TOT 

0 

223 

915 

1533 

1381 

570 

77 

4622 
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PER  100  s (PRIMARY)  19*3-1973 
(OVER-ALL)  1856-1973 


TABLE  17 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PC T FREQ  OF  AIR  TEMpFRATURF  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (MfTHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AJr-SFA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F) 


» I R-SE A 

69 

53 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

MO 

MP  DIF 

52 

56 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

86 

FOG 

FOC 

16/  1 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

5 

.0 

a 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

• 

.1 

.0 

8 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

a 

.1 

• 

19 

.0 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

a 

.1 

.0 

20 

.0 

.6 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

a 

a 

.0 

17 

.0 

.3 

5 

.0 

.0 

.0 

• 

a 

.6 

.3 

a 

• 

59 

* 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.8 

.5 

a 

.0 

86 

.0 

1.7 

3 

.0 

.0 

.0 

• 

.5 

.7 

.6 

• 

.0 

91 

.0 

1.8 

2 

.0 

.0 

• 

.1 

ia 

2.7 

.9 

.0 

.0 

236 

• 

6.7 

1 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.2 

6.5 

.7 

.0 

.0 

387 

a 

7.8 

0 

.0 

.0 

• 

.9 

3.2 

7.2 

.6 

• 

.0 

676 

* 

13.6 

-1 

.0 

.0 

• 

1.2 

8.3 

6.8 

a 

.0 

.0 

817 

• 

16.5 

-2 

.0 

• 

a 

1.7 

10.6 

3.8 

a 

.0 

.0 

792 

a 

16.0 

-3 

.0 

• 

a 

2.6 

7.6 

1.7 

.0 

.0 

.0 

582 

a 

11.7 

-6 

.0 

• 

a 

2.9 

6.8 

.8 

• 

.0 

.0 

625 

a 

8.6 

-5 

.0 

.0 

.1 

2.9 

2.7 

.6 

* 

.0 

.0 

306 

* 

6.2 

-6 

.0 

• 

.2 

1 .8 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

159 

.0 

3.2 

-7/-B 

.0 

.0 

.5 

1.3 

,9 

.2 

.0 

.0 

.0 

153 

.0 

3.1 

-9/-10 

.0 

.1 

.3 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

.0 

1.3 

■11/-13 

• 

.1 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.5 

■16/-16 

• 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.2 

TOTAL 

2 

20 

«6 

»32 

2261 

1313 

210 

26 

5 

6935 

20 

6915 

PCT 

• 

.6 

1.7 

16.9 

65.6 

30.7 

6.3 

.5 

a 

100.0 

.6 

99.6 

PERIOD: 

(OVER 

-ALL) 

1963-. 

L973 

TABLE 

18 

PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPEED 

CKTS  > AND 

direction  versus  sea  heights 

(FT) 

N 

NE 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22- 

33 

36-67 

6«  + 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36- 

-67 

68  + 

PCT 

<1 

.5 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

a 

1.6 

a 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.2 

3.8 

1.3 

.0 

.0 

.0 

5.3 

.2 

6.7 

2.7 

.0 

.0 

.0 

7.6 

3-6 

a 

1.6 

3.5 

.6 

.0 

.0 

5.6 

* 

2.6 

6.0 

.3 

.0 

.0 

9.0 

5-6 

.0 

.5 

3.6 

.6 

* 

.0 

6.5 

.0 

.6 

6.8 

.7 

.0 

.0 

6.3 

7 

.0 

a 

1.1 

.7 

a 

.0 

1.9 

.0 

* 

1.3 

1.1 

• 

.0 

2.5 

8-9 

.0 

• 

.1 

.6 

• 

.0 

.7 

.0 

.0 

.3 

.6 

a 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

* 

a 

.2 

• 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.6 

a 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.0 

a 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

* 

.2 

a 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

a 

.2 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

* 

a 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

7.1 

9.8 

2 

.6 

.3 

.0 

20.6 

.6 

9.6 

15.5 

3.3 

.6 

.0 

29.1 

E 

SE 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22- 

33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68-*. 

PCT 

<1 

.2 

.7 

a 

.0 

.0 

.0 

.9 

a 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.3 

2.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

3.6 

a 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

3-6 

• 

1.0 

1.0 

• 

*0 

.0 

2.1 

.0 

.6 

.7 

• 

.0 

.0 

1.1 

5-6 

• 0 

.3 

.6 

.2 

.0 

• 0 

1.0 

.0 

a 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.1 

7 

• 0 

.0 

.3 

* 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.7 

8-9 

.0 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

a 

a 

.0 

.0 

.2 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

• 0 

.0 

* 

• 

.0 

a 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

a 

.0 

.0 

a 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

a 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

6.3 

2.9 

.3 

.0 

.0 

8.0 

.2 

2.3 

2.3 

.8 

* 

.0 

5.6 

PACE  *23 
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TABLE  18  (CONT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PCT  ERfcO  OF  mINO  SPEED  <*TS>  AND  OIRECTIUN  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  < FT ) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4 8 + 

PCT 

<1 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

,7 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

.1 

1.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.2 

1.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.8 

3-4 

.0 

.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.8 

.9 

* 

.0 

.0 

1.7 

5-6 

.0 

.1 

.7 

.1 

.0 

.0 

.9 

.0 

.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.2 

7 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

8-9 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

2.7 

3.1 

.3 

.0 

.0 

8.6 

.4 

3.4 

2.9 

.4 

.0 

.0 

7.2 

w 

NW 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.2 

2.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.1 

2.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3-4 

.0 

.5 

1.1 

.1 

.0 

.0 

1.6 

.0 

1.1 

1.8 

• 

.0 

.0 

3.0 

5-6 

.0 

.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.3 

1.4 

.3 

4 

.0 

2.0 

7 

.0 

.0 

.4 

.3 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

.7 

.6 

4 

.0 

1.3 

8-9 

.0 

• 

.2 

.3 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.3 

.6 

4 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

• 0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87  + 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

3.6 

3.0 

1.2 

.0 

.0 

8.3 

.3 

4.5 

4.7 

1.7 

.1 

.0 

11.3 

WiNO 

SPEED 

(RTS) 

vs  SEA 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

<1 

6.3 

5.2 

.3 

.0 

1-2 

1.7 

20.9 

7.2 

.0 

3-4 

.3 

8.3 

15.9 

.9 

5-6 

4 

2.4 

13.1 

2.4 

7 

• 0 

.2 

4.8 

3.0 

8-9 

• 0 

.2 

1.3 

2.1 

10-11 

.0 

.1 

.4 

.8 

12 

• 0 

.0 

4 

.5 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.5 

17-19 

.0 

.0 

4 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

*0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  Pel 

8.3 

37.3 

A3. 2 

10.3 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973 


> TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONOS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

IT-19 

20-22 

23-25  26-32  33- 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

8 7* 

TOTAL 

(SEC) 

<6 

1.3 

7.9 

8.7 

4.9 

2.0 

.7 

.2 

.2 

4 

4 

4 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

933 

6-7 

.0 

1.1 

4.9 

6.1 

4.4 

2.4 

1.6 

.7 

.4 

.2 

.1 

4 .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

783 

8-9 

.0 

.4 

1.2 

3.5 

3.8 

2.8 

2.6 

.9 

.7 

.2 

.1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

376 

10-11 

.0 

.9 

.6 

1.3 

1.4 

1.4 

1.5 

.6 

1.0 

.1 

.1 

.0  .0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

324 

12-13 

.0 

.0 

.8 

• 6 

.6 

.8 

.6 

.3 

.4 

.2 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

151 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.4 

.4 

• 1 

.2 

.1 

4 

.0  .0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63 

INoET 

2.7 

3.9 

3.5 

3.2 

3.1 

2.1 

1*3 

• 4 

.7 

.1 

.0 

.0  * 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

754 

TOTAL 

144 

511 

707 

714 

558 

379 

2’5 

110 

121 

34 

11 

1 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3386 

PCT 

4.0 

14.2 

19.7 

19.9 

15.6 

10.6 

8.2 

3.1 

3.4 

.9 

.3 

4 4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  224 


DECEMBER 


PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973 
(OV£R-ALl)  1856-197J 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13.  IW 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  OIRfcCTIQN 
PRECIPITATION  TYPg  OTHER  NEATH, 


other  neather  phenomena 


WNO  dir 

RAIN 

RAIN 

Shwr 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

Snow 

OTHAR 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
HOUR 

Thor 

LTNG 

FOC 

wo 

PCPN 

FOC  WO 
PCPN 
PAST  MR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWC  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

sie 

WEA 

N 

.8 

3.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

* 

A. 6 

A. 9 

.8 

.3 

.0 

.1 

.1 

89. A 

NE 

1.1 

l.A 

.7 

.0 

.0 

.0 

• 

3.3 

2.3 

.3 

.3 

.0 

.1 

93.6 

E 

1.8 

1.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

.7 

1.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

93.6 

SE 

3.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. A 

1 . A 

1.6 

.6 

.0 

1.7 

.0 

90.1 

S 

3.1 

1.7 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3. A 

1.9 

2.0 

1.1 

.0 

.7 

.0 

90.1 

sw 

2.6 

6.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.7 

3.0 

1.6 

*0 

.0 

.6 

.0 

83.9 

w 

2.7 

7.3 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.2 

11.9 

3.8 

.3 

1.2 

.0 

.3 

.0 

60.3 

NW 

2.6 

6.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

9.3 

5. « 

2. A 

1.0 

.2 

.3 

.0 

81.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

97.8 

TOT  PCT 
TOT  QBS: 

1.3 

5463 

2.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.0 

3.3 

.9 

.3 

• 

.2 

• 

90.2 

PERCENT  FREQUENCY  of  NEATHER  OCCURRENCE  By  hour 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

00C03 

1.3 

2.8 

06C09 

1.7 

3.3 

12C15 

1.3 

2.2 

18C21 

1.3 

2.5 

TOT  PCT 
TOT  DBS: 

1.3 

3386 

2.7 

PRECIPITATION  tvpe 


other  neather  phenomena 


>N  AT 

pcpn  past 

thor 

Fog 

fog  wq 

SHORE 

SPRAY 

NO 

time 

HOUR 

lTng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

sie 

PCPN 

PAST  HR 

BLWC 

SNOW 

WEA 

A. 8 

2.8 

2.0 

.6 

.0 

.2 

.0 

89.8 

6.3 

2.7 

1.2 

,7 

.0 

.3 

.1 

89.1 

A • 1 

A .0 

.0 

.2 

.0 

.3 

.0 

91. A 

A. 7 

3.  A 

. 3 

.3 

.1 

.1 

.1 

91.1 

3.0 

3.2 

.9 

.A 

• 

.2 

• 

90.  A 

table  9 

percentage  FREQUENCY  of  wind  DIRECTION  by  speed  and  by  hour 


wind  SPEED  (KNOTS) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-a7 

AB* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

0BS 

FREQ 

spo 

N 

1.1 

7.6 

9.3 

2.5 

.A 

* 

21.1 

13.3 

22.* 

30.1 

21.3 

17.3 

20.7 

25.2 

22.3 

18. A 

NE 

1.2 

13.2 

16.3 

3.3 

.A 

• 

3A.6 

13.0 

3*.l 

37.6 

36. A 

32.6 

35.0 

A3. 6 

35.3 

29.9 

E 

.9 

6.0 

A.O 

.5 

• 

.0 

1 1 . A 

10.3 

10.2 

10.7 

11.2 

13.5 

12.2 

7.0 

10.2 

1 A • 0 

SE 

.A 

2. A 

1.2 

.1 

* 

.0 

A . 1 

1 o.o 

A • 1 

1.9 

3.5 

5.3 

A. 2 

1.6 

A. 2 

A. 7 

S 

.5 

2.2 

1.3 

.A 

.1 

« 

A. A 

11.2 

A.  2 

.6 

3.9 

5.2 

A. 8 

• A 

A. 2 

5.7 

sw 

.5 

2.6 

2.1 

.6 

.1 

* 

5.9 

12.3 

5. A 

1.1 

5 . B 

7.3 

6.1 

3.5 

5.8 

6.9 

w 

.3 

2.6 

2.3 

.8 

.2 

• 

6.6 

13.3 

6.7 

7.9 

6.7 

7.1 

6.3 

6.0 

6.5 

7.2 

NW 

.3 

A.  1 

3.5 

1.2 

.2 

.1 

9.6 

13.3 

10.6 

9.2 

6.8 

9. A 

9.1 

12.8 

9.6 

10.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

2.1 

.0 

2. A 

.9 

2. A 

2.2 

1.7 

.0 

2.0 

2.7 

TOT  DBS 

782 

A177 

A 1 82 

97A 

lAl 

13 

10269 

12.3 

1978 

117 

2071 

91* 

2137 

129 

201A 

81? 

TOT  PCT 

7.6 

AO. 7 

AO. 7 

9.5 

l.A 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

WIND 

SPFeD 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-AO 

Alt 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.7 

1 1 . 3 

3.0 

1.0 

• 

21.1 

13.3 

22.8 

20.1 

21.0 

21.1 

NE 

3.3 

19.8 

8.1 

1.2 

* 

3A.6 

13.0 

3A.3 

35.3 

33.5 

33.6 

E 

3.3 

6.3 

1.3 

.2 

.0 

11. A 

10.3 

10.3 

11.9 

11.9 

11. A 

SE 

l.A 

2.1 

.5 

.1 

* 

A • l 

10.0 

A.O 

A . 1 

A.O 

A. A 

S 

1.6 

1.7 

.9 

.2 

• 

A. A 

11.2 

A.O 

A. 3 

A. 5 

A. 7 

SW 

1.6 

2.8 

1.2 

.3 

.1 

3.9 

12.3 

5.1 

6.3 

5.9 

6.1 

w 

1.5 

3.2 

1.6 

.A 

.1 

6.6 

13.3 

6.8 

6.8 

6.2 

6.7 

NW 

2.0 

A. 8 

2.2 

.3 

.1 

9.6 

13.3 

10.5 

9.0 

9.3 

9.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.1 

2.1 

.0 

2.3 

2.3 

1.6 

2.2 

TOT  QBS 

2326 

3339 

2139 

391 

3A 

10269 

12.3 

2093 

2913 

2286 

2903 

TOT  PCT 

22.7 

32.2 

21.0 

3.8 

.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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dec  ember 


PERIOO:  (PRIMARY)  1929*1973 
(OVER-ALU  1896-1973 


TABLE  4 


AREA  0003  CASABLANCA  S* 
32 . 7N  13. 1W 


percentage 

frequency  of 

W1N0  SPEEO  BY 

HOUR 

(GMT) 

W 1 NO 

SPEEO 

(KNOTS) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-iO 

11-21 

22-33 

34-47 

48« 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00(03 

2.3 

6.0 

41.1 

39.1 

9.9 

l.B 

12.3 

100.0 

2095 

06(09 

2.3 

3.7 

41.7 

60.2 

6.9 

1.1 

♦ 

12.0 

100. 0 

2985 

12(19 

1.6 

9.2 

39.? 

42.7 

9.3 

1.3 

12.6 

100.0 

2286 

16(21 

2.2 

9.1 

40,4 

40. H 

10.1 

1.2 

, 1 

12.4 

100.0 

2903 

TOT 

219 

363 

6177 

4182 

974 

141 

13 

12.3 

10269 

PCT 

2.1 

9.9 

40. T 

40.7 

9.3 

1.4 

.1 

100.0 

table  3 


TABLE  6 


Per  FREQ  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  cft,nh  >4/b> 
and  OCCURRENCE  Of  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 ( 

total 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

4.6 

6.2 

10.8 

08  SC  D 
4.3 

OBS 

COVER 

4.9 

149 

.1 

NE 

10.2 

7.5 

14.3 

6.0 

4.6 

6 

E 

3.4 

1.4 

2.7 

1.2 

3.9 

• 

SE 

.9 

.4 

.9 

.3 

4.3 

.0 

S 

.7 

.4 

1.3 

.6 

9.0 

.0 

SW 

.7 

.7 

1.6 

.6 

3.0 

.0 

It 

.9 

1.3 

2.3 

1.2 

5.0 

• 

NW 

1.4 

2.4 

3.1 

1.3 

4.8 

* 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.3 

.3 

.2 

3.1 

.0 

TOT  095 

1103 

950 

1726 

827 

6606 

4.6 

10 

TOT  PCT 

23.9 

20.6 

37.5 

18.0 

100.0 

.2 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <3/8 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

.0 

.2 

1.7 

3.3 

3.9 

1.1 

.3 

• 

• 1 

13.3 

.0 

.2 

2.5 

7.7 

3.7 

2.0 

.5 

.2 

.2 

21.0 

.0 

• 

.3 

.7 

1.0 

.5 

.2 

• 

.1 

3.7 

.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

.1 

.1 

• 

.1 

1.6 

.0 

• 

.1 

.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 

1.7 

* 

• 

.2 

.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

2.1 

*1 

.2 

.4 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

• 

3.1 

* 

.1 

.4 

1.2 

1.1 

.4 

• 

.1 

• 1 

4.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

4 

37 

272 

610 

624 

223 

34 

ib 

30 

2524 

.1 

.8 

3.9 

17.6 

13.5 

4.8 

1.2 

.4 

.7 

34.8 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NH) 

CEILING 

• OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

• flR 

■ OR 

> OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

2.1 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

• OR  >3500 

6.4 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

■ OR  >2000 

18.7 

20.3 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

■ OR  >1000 

34.2 

37.6 

37.9 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

■ OR  >600 

39.3 

43.4 

43.8 

63.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

■ OR  >300 

39.9 

44.2 

44.6 

64.7 

64.7 

44.7 

44.7 

44.7 

■ OR  >150 

39.9 

44.3 

44.7 

64.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

■ OR  > 0 

40.0 

44.4 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

TOTAL 

1871 

2078 

2100 

2103 

2106 

2106 

2107 

2107 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSj  4679 


PCT  FREQ  NH  <9/8 * 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


o 

10.9 


12  3 4 

9.2  11.2  12.1  11.1 


8.7  11.0  10.*  14.9 


TOTAL 

DBS 


total 

OBS 


4606 

100.0 
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PERIOQ:  (PRIMARY)  1923-1973 
COVER-ALL)  1656-1973 


AREA  0003  c AS A5L ANC  a S« 
31. 7N  13. IN 


PERCENT  fRE0  Of  MInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-QC CUARENCE  OF 

precipitation  nitm  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

P 

SE 

S 

SN 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

• 

• 

.0  . 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

TOT  ft 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

TOT  ft 

• 

4 

• 

4 

* 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1<2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

TOT  ft 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

6 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

• 2 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.2 

.1 

• 

• 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.6 

TOT  ft 

.2 

• 2 

.1 

• 

• 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.0 

PC  P 

.3 

.4 

.1 

.2 

• 2 

.4 

.3 

.0 

.0 

2.0 

5<  10 

NO  PCP 

2.5 

3.2 

.9 

.6 

.6 

.7 

1.2 

.0 

• 3 

10.7 

TOT  ft 

2.9 

3.6 

1.1 

.0 

1.0 

1.1 

1.5 

.0 

.3 

12.7 

PCP 

.8 

.8 

.2 

.1 

• 

.1 

.2 

.4 

.0 

• 

2.7 

10+ 

NO  PCP 

21.7 

3*  • 1 

7.7 

2.3 

2.6 

2.8 

4.4 

6.2 

.0 

1.4 

83.2 

TOT  ft 

22.5 

34.9 

7.9 

2*4 

2.6 

2.9 

4.7 

6.6 

• 0 

1.4 

85 .9 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

25.7 

36. R 

’.2 

3.0 

3.4 

4.0 

5.9 

8.4 

.0 

1.7 

100.0 

PERCENT  EREO  Of  WIND  DIRECTION  VS  MIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OE  VISIBILITY 


spd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

11-21 

• 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.1 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

• 

4 

4 

4 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4-10 

• 

* 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

22 ♦ 

* 

* 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

• 

4 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

4-10 

.1 

• 1 

4 

4 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.1 

.1 

.1 

4 

4 

.1 

4 

.1 

.0 

.5 

224 

• 

4 

4 

4 

.1 

.1 

4 

.1 

.0 

.3 

TOT  * 

.2 

.2 

.1 

4 

.1 

.2 

.1 

.2 

.0 

4 

1.2 

0-3 

.1 

.1 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

.2 

.8 

4-10 

.9 

1.1 

.4 

.3 

.4 

.3 

.6 

.0 

4.4 

11-21 

1.0 

1.6 

.4 

.2 

.3 

.3 

.5 

.0 

4.6 

224 

.4 

.3 

4 

4 

.1 

• 2 

.4 

.3 

.0 

1.8 

TOT  * 

2.4 

3.2 

.9 

.7 

1.1 

1.1 

1.3 

.0 

.2 

11.5 

0-3 

.8 

.9 

.7 

.3 

.3 

.3 

.3 

.0 

1.6 

5.6 

4-10 

7.1 

12.4 

4.6 

1.8 

1.8 

1.7 

2.3 

3.3 

.0 

35.0 

11-21 

9.7 

16.1 

3.3 

.9 

1.6 

2.2 

2.9 

.0 

37.6 

220 

2.7 

3,5 

.3 

4 

.2 

.4 

.5 

i.o 

.0 

8.8 

TOt  ft 

20.4 

32.9 

8.9 

3.0 

3.2 

4.1 

5.2 

7.6 

.0 

1.6 

66.9 

TOT  Q»S 

TOT  PCT 

23.2 

36.5 

9.9 

3.5 

4.0 

5.3 

6.6 

9.1 

.0 

1.9 

100.0 

J 


DECEMBER 


PERIOD?  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1836-1973 


TABLE  10 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31, 7N  13. 1W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  (FEET/NM  >6/l>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000+ 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

1 69 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

00CQ3 

.5 

.1 

,1 

3.7 

15.0 

11.5 

3.9 

.9 

.6 

.5 

39.5 

60.5 

1110 

06409 

.3 

.1 

,7 

5.6 

18.0 

12.6 

6.6 

1.6 

.6 

1.0 

66.7 

55.3 

1206 

12415 

.1 

.1 

.8 

5.8 

16.9 

12.6 

5.2 

1.2 

.3 

.6 

63.6 

56.6 

1316 

18421 

.0 

.1 

.8 

6.1 

17.7 

15.7 

5.3 

1.1 

.2 

.5 

67.5 

52.5 

1196 

TOT 

10 

6 

38 

277 

819 

636 

229 

98 

18 

32 

2119 

2707 

6826 

PC  T 

.2 

.1 

.1 

5.7 

1 Y . 0 

13.1 

6.7 

1.2 

.6 

.7 

63.9 

56.1 

100.0 

table  12 


cumulative  pct 

FREQ 

OF  RANGES  Of 

V58Y  IHH) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

< NH ) 

*Y  HOUR 

ceiling 

HOT 

(FEET, 

NH  >6/8), BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10+ 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000+ 

NH  <5/8 

total 

(GMT> 

OBS 

(GMT) 

<50Y0 

<1 

<5 

AN05+ 

ANO  5+ 

OBS 

00403 

.1 

.3 

.2 

1.2 

12.3 

86.0 

1710 

00403 

.5 

1.6 

8.0 

32.9 

39.1 

1073 

06409 

.1 

.3 

.2 

1.6 

12.9 

85.O 

2150 

06409 

.3 

1.2 

7.3 

39.2 

53.3 

1156 

12415 

.0 

• 2 

.1 

.9 

8.7 

90.2 

1866 

12413 

•1 

1.1 

7.6 

37.0 

55.6 

1293 

18421 

• 

.1 

.1 

1.1 

12.6 

86. 2 

2086 

18421 

.0 

1.1 

8.2 

61.0 

50.8 

1157 

TOT 

6 

18 

12 

91 

907 

6778 

7810 

TOT 

10 

56 

366 

1739 

2556 

6679 

PCT 

.1 

.2 

.2 

1.2 

11.6 

86.8 

100.0 

PCT 

.2 

1.2 

7.8 

37.6 

56.6 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIOITY  8 Y 

temp 

total 

PCT 

EMP  F 

0-29  30- 

-39 

*■ 

0 

1 
# 
•0 

50-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.1 

70/7 4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

,7 

.6 

.2 

98 

2.2 

65/69 

• 

9 

.1 

1.6 

7.7 

11. 1 

6.7 

3.2 

1379 

30.6 

60/66 

.0 

.0 

.3 

6.6 

17.1 

20.3 

12.9 

3.0 

2736 

60.3 

33/59 

.0 

.0 

.2 

.7 

1.5 

1.9 

1.6 

1.2 

316 

6.9 

30/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

• 

9 

.2 

total 

1 

1 

30 

320 

1230 

1369 

973 

635 

6539 

100,0 

pct 

• 

* 

.7 

7.1 

27.1 

36.1 

21*6 

9.6 

TABLE  1A 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

$ 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

* 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.6 

,7 

.1 

.2 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

9 

5.8 

11.6 

3.5 

1.3 

1.6 

2.1 

1.8 

2.0 

.0 

.6 

16.8 

25.8 

5.3 

1.6 

1.3 

1.1 

3.2 

6.7 

.0 

.7 

2.8 

1.8 

.5 

.1 

.1 

.2 

.5 

.9 

.0 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

25.9 

39.9 

9.6 

3.0 

3.2 

3.7 

5.6 

7.8 

.0 

1.5 

Table  15 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  T£MP  (OE r,  f)  BY  HOUR 


HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

3* 

1* 

M I N 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

00403 

73 

69 

67 

63 

39 

53 

63 

63.0 

OBS 

2117 

06409 

73 

68 

67 

63 

58 

55 

6* 

62.9 

2998 

12415 

79 

73 

70 

63 

60 

57 

50 

65.2 

2261 

18421 

*7 

72 

69 

66 

59 

56 

66 

66.0 

2897 

TOT 

79 

71 

69 

66 

59 

59 

69 

63.7 

10273 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

00403 

.0 

6.9 

23.9 

36.2 

22.6 

10.6 

75 

OBS 

1113 

06409 

.0 

6.8 

26.6 

36.6 

23.1 

11.1 

75 

1201 

12415 

.1 

10.6 

31.6 

33.1 

17.1 

7.8 

72 

1196 

18421 

.0 

6.3 

27.9 

33.0 

23.8 

9.0 

75 

1133 

TOT 

1 

356 

1250 

1587 

1001 

666 

76 

6661 
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TABLE  17 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31.7N  13. 1W 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SFA  TEMPERATURE  OTFfERENCF  (DEG  F) 


AIR-SEA 

A3 

A9 

33 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

M 

MO 

TmP  DIF 

A8 

32 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

FOG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.1 

7 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

A 

.1 

.1 

A 

13 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

A 

17 

.0 

.3 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

A 

.1 

.0 

10 

.0 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

• 

• 2 

.2 

.A 

.1 

.0 

A6 

• 0 

.9 

A 

• 0 

.0 

.0 

• 

.2 

.7 

.A 

• 0 

.0 

68 

A 

1.3 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.A 

.0 

.0 

66 

A 

1.3 

2 

• 0 

.0 

6 

.1 

.6 

1.6 

.7 

A 

.0 

137 

A 

3.1 

1 

.0 

.0 

• 0 

.2 

1.1 

2.8 

.6 

A 

.0 

231 

A 

A. 6 

0 

.0 

.0 

• 

.* 

A. A 

3.3 

.5 

A 

.0 

5A8 

.1 

10.8 

-1 

.0 

.0 

.0 

.* 

7.6 

6.2 

.2 

.0 

.0 

728 

.1 

1 A . A 

-2 

.0 

.0 

« 

.9 

11.3 

A. 8 

.1 

.0 

.0 

860 

.1 

17.1 

-3 

• 0 

.0 

* 

1.3 

10.8 

2.9 

.1 

.0 

.0 

75A 

.1 

15.0 

-A 

.0 

.0 

.1 

1 . A 

8.0 

1 . A 

A 

.0 

.0 

5A9 

A 

10.9 

-5 

.0 

.0 

.1 

2.3 

3.2 

.8 

A 

.0 

.0 

*32 

.0 

8.6 

-6 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

200 

.0 

A.O 

-7/-8 

• 0 

• 

.3 

1.9 

1.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

210 

.0 

A. 2 

-9/-10 

.0 

• 0 

.3 

.9 

.2 

A 

.0 

.0 

.0 

63 

.0 

1.3 

— 1 1 / — 1 3 

.0 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

33 

.0 

.7 

-1A/-16 

• 0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1A 

.0 

.3 

-17/-19 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

-20/-22 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

• 0 

A 

TOTAL 

5 

9 

60 

6oA 

2702 

1*23 

188 

IT 

5 

3013 

2* 

A989 

PCT 

.1 

.2 

1.2 

12.0 

33.9 

29. A 

3.8 

.3 

.1 

100.0 

.5 

99.5 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  nINO  SPEED  (*TS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

PCT 

<1 

.A 

A 

.0 

.0 

.0 

l.A 

.3 

l.G 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

.1 

3.1 

1.9 

.0 

.0 

.0 

7.1 

.3 

8.9 

3.3 

.0 

• 0 

.0 

12. A 

3- A 

.0 

2.2 

A. A 

.3 

.0 

• 0 

6.9 

.0 

3.5 

7.1 

.7 

.0 

.0 

11.3 

3-6 

.1 

A. 3 

1.2 

.1 

.0 

6.2 

.0 

1.2 

3.9 

1.1 

A 

.0 

8.2 

7 

• 0 

1.9 

1.3 

.1 

.0 

3.3 

.0 

.1 

2.3 

1.0 

.1 

.0 

3.5 

8-9 

.0 

.6 

.7 

.2 

.0 

1.7 

.1 

• 1 

• 6 

.7 

.2 

.0 

1.8 

10-11 

.0 

A 

.2 

.2 

.1 

.0 

.5 

.0 

.0 

.1 

.A 

A 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

A 

.2 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.1 

.0 

.A 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.1 

• 2 

.1 

A 

.A 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

9.0 

13.3 

A. 3 
E 

.7 

.0 

28.0 

.7 

15.6 

19.7 

A. A 
SE 

.6 

A 

AO. 9 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

AS* 

PCT 

<1 

.3 

.8 

A 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

• A 

1-2 

.1 

2.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3-A 

.0 

1.0 

1.1 

A 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3-6 

.0 

.3 

.6 

A 

A 

.0 

1.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

,2 

7 

.0 

• 1 

.2 

A 

.0 

.0 

.3 

.0 

A 

A 

A 

• 0 

.0 

. l 

8-9 

.0 

A 

A 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

A 

.0 

A 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Al-AB 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

87a 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

A.  5 

2.7 

.2 

A 

.0 

8.1 

.2 

l.A 

.7 

A 

A 

.0 

2.3 
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PEftlOO:  (QVER-ALL)  1963-1973 

PCT  FREQ  OF  MIND  SPE£0 


S 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PC  Y 

<1 

.2 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.1 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

l.o 

3-4 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-6 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

• 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.7 

.5 

• 

• 

.0 

2.8 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

48» 

«*CT 

<1 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.1 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

1 1 5 

3-4 

• 

.7 

.7 

• 

.0 

.0 

1.3 

3-6 

.0 

• 

.4 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

10-11 

• 0 

.0 

.1 

.2 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87^ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

2.1 

2.0 

.7 

.1 

* 

3.2 

TABLF  IS  (CUNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SM 
31. 7N  13. 1M 


(KTS)  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


1-3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


6-10 

.1 

.7 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
• 0 
• 0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
1.2 


SM 

22-33 

.0 


.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 


-AT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


68« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 
• 0 


per 

.3 

1.0 

.6 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 


1-3  4-10  11-21 


.3  .4  • 

* 1.9  .3 

.0  .6  1.1 

• .3  1.0 

.0  .0  .4 

.0  .1  .1 

.0  * • 

.0  .0  .0 

.0  .0  .1 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.3  3.3  3.2 


NM 

22-33  34-47  48* 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.1  .0  .0 

.2  .0  .0 

.1  .0  .0 

.2  .1  .0 

.1  * .0 

.1  • .0 

• .1  .0 

* ♦ .0 

.0  • .0 

* .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.9  .3  .0 


TOTAL 
PCT  PCT 


.0 

.0 


HGT 

WIND 

0-3 

speed 

4-10 

(RTS) 

11-21 

VS  SEA 
22-33 

HEIGHT 

34-47 

(FT) 

48* 

PCT 

TQT 

<1 

5.2 

3.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

10.8 

OBS 

1-2 

i.l 

21.3 

7.1 

.0 

.0 

.0 

29.5 

3-4 

• 1 

8.6 

15.3 

1.1 

.0 

.0 

25.1 

3-6 

• 1 

2.4 

12.5 

2.7 

.1 

.0 

17.8 

7 

.0 

.4 

5.0 

2.7 

.2 

.0 

8.2 

8-9 

• 1 

.4 

1.5 

1.8 

.3 

.0 

4.3 

10-11 

.0 

.1 

.3 

1.1 

.2 

* 

1.7 

12 

.0 

.0 

.1 

.7 

.3 

.0 

1.1 

13-16 

• 0 

.0 

.2 

.3 

.4 

• 

1.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

23-23 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

;o 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.3 

38.3 

42.4 

10.8 

1.9 

.1 

100.0 

2930 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


percent  frequency  of  wave  height  (Ftj  vs  wave  period  (seconds) 


PER  100 
(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26- 

32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87» 

TOTAL 

<6 

1.3 

8.1 

8.1 

3.2 

2.3 

1.0 

.4 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

984 

6-7 

• 

1.1 

4.9 

6.9 

5.3 

2.7 

1.3 

.3 

.5 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

868 

8-9 

• 

.4 

2.2 

3.1 

3.7 

1.9 

1.7 

.9 

1.0 

.4 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

564 

10-11 

.0 

.4 

1.1 

.8 

1.6 

1.4 

1.1 

.7 

.7 

.4 

• 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

312 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.7 

.6 

.5 

.5 

.4 

.5 

6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

134 

>13 

.0 

.0 

.0 

.4 

• 2 

.2 

.4 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

62 

INoET 

3.1 

3.4 

4.1 

3.1 

2.3 

1.6 

.6 

.2 

.3 

.1 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

718 

TOTAL 

171 

491 

774 

738 

606 

343 

220 

106 

128 

48 

22 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3662 

PCT 

4.7 

13.4 

21.1 

20.2 

16.3 

9.4 

6.0 

2.9 

3.3 

1.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

MEAN 

HGT 
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PEftlOO:  (PRIMARY)  1923-197)  AR£A  0003  CASABLANCA  SW 

( JVE A-AlL ) 1I9A-197)  TABLE  l 31. 7N  13. 1W 


PERCENT  PRfuUENCT  OF  NEAT HER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WND  OIR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

PRIG 

snow 

OTHER, 

HAIL 

PcPN  at 

PcPn  past 

thor 

PQG 

fog  wq 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PC  PN 

FRTn 

OB  Tjne 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIC 

PC  Pn 

PCPN 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

• 6 

1.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 

2. A 

1.7 

.a 

1.1 

• 

1.1 

• 

93.3 

NE 

• A 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

l.A 

.9 

.3 

1.1 

• 

1.1 

• 

95.1 

E 

.8 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 0 

2.2 

l.A 

.9 

2.1 

.3 

2.3 

• 

91.  B 

SE 

3.2 

1.3 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.1 

3.6 

2.9 

1.5 

3. A 

• 2 

2.6 

.1 

8A.2 

S 

3.0 

2.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

• 

6.0 

2. A 

2.1 

l.A 

.0 

.7 

• 

87.9 

SW 

1.7 

2.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

3.2 

1.2 

1.2 

.0 

1.0 

A 

68.3 

w 

1.6 

2.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 

5.0 

3.  A 

1.1 

1.2 

.0 

.9 

A 

88.6 

NW 

1.1 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 

3.9 

2.8 

.7 

1.3 

.1 

1.2 

* 

90.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

.6 

.6 

3.6 

.1 

2.9 

.0 

91.3 

TOT  PCT 

.9 

1.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

2.7 

1.8 

.7 

1.2 

* 

1.2 

• 

92.3 

tot  08$:  632*1 


TABLE  2 

percent  frequency  of  weather  occurrence  By  HOUR 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

OTHER 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

pcpn  past 
hour 

THDA 

ltng 

FqG 

wo 

PCPN 

fog  wq 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNQW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

1.0 

1.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

* 

2.8 

1.7 

1.3 

1.1 

A 

1.0 

A 

91.9 

06C09 

1.1 

1.7 

.8 

.0 

.0 

• 0 

A 

3.6 

1.9 

1.1 

l.A 

A 

.9 

.1 

91.1 

12C13 

.8 

1.1 

.A 

.0 

.0 

.0 

* 

2.3 

1.9 

.1 

1.1 

A 

l.A 

A 

93.2 

18C21 

.8 

1.2 

.A 

.0 

.0 

• 0 

* 

2.  A 

1.7 

.3 

1.3 

A 

l.A 

A 

92.9 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.9 

6*983 

1.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

A 

2.8 

1.8 

.7 

1.2 

A 

1.2 

A 

92.3 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HquR 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

13 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.2 

13.1 

15.2 

2.5 

.1 

A 

32.1 

12. A 

32.3 

3A.6 

31.9 

30.* 

31.5 

33.0 

33.7 

30.9 

NE 

.9 

11.1 

13.8 

3.1 

.1 

A 

31.0 

13.2 

30.8 

28.0 

31.2 

32.9 

31.7 

26.* 

29.8 

31.3 

E 

• A 

2.8 

1.8 

.2 

A 

A 

5.2 

9.9 

9.0 

3.6 

5.2 

6.2 

5.* 

*.7 

*.7 

5.6 

SE 

.3 

l.A 

.8 

.1 

A 

A 

2.7 

8.7 

2.6 

2.8 

2.6 

2.7 

2.9 

2.3 

2.5 

2.6 

S 

.A 

1.6 

1.2 

.3 

A 

A 

3.5 

9.9 

3.6 

3.5 

3.3 

3.1 

3.9 

3.3 

3.6 

2.9 

SW 

.3 

2.7 

2.2 

.6 

.1 

A 

6.0 

10.6 

3.7 

3.0 

6.0 

5.5 

6.3 

3.6 

6.2 

3.6 

w 

.6 

3.6 

2.2 

.6 

.1 

A 

7.1 

10.2 

7.1 

7.3 

7.0 

7.1 

6.8 

9.6 

7.2 

7.7 

NW 

.7 

9.6 

3.1 

.8 

.1 

A 

10.3 

10.6 

10.1 

11.1 

10.1 

10.3 

9.3 

10.3 

10.6 

11.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.1 

2.1 

.0 

2.3 

2.0 

2.5 

1.6 

1.9 

1.* 

1.7 

1.9 

TQT  OBS 

118*99 

11.9 

22992 

1*66 

2319* 

10778 

2**58 

1635 

23*93 

10*61 

TOT  PCT 

7.1 

*1.9 

*2.3 

8.1 

.6 

A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  )A 

wind 

SPffD 

(KNOTS > 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-*0 

Al* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OKS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

3.5 

18.6 

7.3 

.7 

A 

32.1 

12. A 

32.7 

31. A 

31.7 

32.8 

NE 

*.3 

17.5 

8.3 

A 

31.0 

13.2 

30.6 

31.8 

31. A 

30.3 

E 

1.6 

2.9 

.7 

A 

5.2 

9.9 

5.0 

5.3 

3.3 

5.0 

SE 

.9 

1.3 

.* 

• 

A 

2.7 

8.7 

2.7 

2.6 

2.8 

2.5 

S 

l.l 

1.7 

.6 

A 

3.5 

9.9 

3.6 

3.3 

3.9 

3. A 

SW 

1.6 

2.9 

1.2 

A 

6.0 

10.6 

5.6 

5.8 

6.5 

6.0 

w 

2.2 

1.5 

1.2 

A 

7.1 

10.2 

7.1 

7.0 

6.9 

7, A 

NW 

3.1 

3. A 

1.5 

A 

10.3 

10.6 

10.2 

10.2 

9.6 

10.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

2.1 

.0 

2.3 

2.2 

1.9 

1.8 

TOT  OBS 

118A99 

11.9 

2AA80 

33972 

26093 

3395A 

TOT  PCT 

22.5 

93.8 

21.2 

2. A 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PEA  100 : < PA  I MARY ) 1929-1973 

(OVEA-ALL)  1634-197J 


AAEA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1M 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

NINO  SPEEO  BY 

HU  UR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

HlNQ 

11-21 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4R* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00(03 

2.5 

4.9 

42.5 

41.9 

7.6 

.6 

• 

11.7 

100.0 

24460 

06(09 

2.2 

3.3 

43,7 

40. R 

7.4 

.5 

• 

11.3 

100.0 

33972 

12(15 

1.9 

4.9 

40,0 

44.0 

B. 6 

.6 

• 

12.2 

100.0 

26093 

1«(21 

l.B 

4.9 

41,2 

42.9 

a. 6 

.6 

• 

12.1 

100.0 

33934 

TOT 

PCT 

2.1 

5.0 

♦1.7 

42.3 

8.1 

.6 

• 

11.9 

100.0 

11B499 

ACT  FAEQ  OF  TOTAL  CLQUl)  AMOUNT  {EIGHThS> 
• Y H 1 NO  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HIND  DIRECTION 


HNO  0! A 

0-2 

3-4 

5-7 

• ( 

total 

MEAN 

CLOUO 

N 

10.3 

8.0 

11.1 

OBSCO 

5.3 

OBS 

COVER 

4.2 

NE 

8.9 

6.5 

9.5 

4.2 

4.2 

E 

1.6 

.a 

1.3 

.6 

4.1 

SE 

.a 

.4 

.8 

.5 

4.7 

S 

1.0 

.8 

1.4 

.8 

4.5 

SH 

1.7 

1.4 

2.2 

1.1 

4.3 

H 

1.9 

l.a 

2.2 

.9 

4.1 

NH 

2.a 

2.7 

3.0 

1.2 

4.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.4 

.5 

.3 

3.5 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

29.9 

22.8 

32.1 

15.2 

32370 

100.0 

4.2 

000 

149 


130 

299 


300 

599 


.3 

.2 


.1 

.1 

.1 

.0 


600 

1000 

2000 

3300 

3000 

6500 

8000+ 

NH  <5/8 

total 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

1.7 

5.5 

3.9 

1.6 

.4 

.2 

.2 

20.9 

1.3 

4.2 

3.4 

1.3 

.4 

.1 

.2 

17.7 

.2 

.4 

.5 

.2 

.1 

• 

.1 

3.0 

.1 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

• 

1.6 

.2 

.5 

.4 

.2 

.1 

• 

• 1 

2.5 

.4 

.7 

.6 

.3 

.1 

• 

.1 

4.1 

.4 

.8 

.6 

.2 

.1 

• 

• 1 

4.6 

.4 

1.2 

.9 

.4 

.1 

• 

.1 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

* 

• 

6 

1.6 

52570 

4.7 

13.9 

10.7 

4.6 

1.2 

.5 

.9 

62.5 

100.0 

table  7 

CUNUuATlVE  ACT  FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/6) 

ANO 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

■ OR 

• OR 

- OR 

• HR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>3QYQ 

>0 

- OR  >6500 

1.1 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

1.5 

1.5 

• OR  >5000 

2.2 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

■ OR  >3300 

6.0 

7.1 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

- OR  >2000 

14.8 

17.3 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

17.9 

• Or  >1000 

26.2 

51.1 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

• OR  >600 

29.7 

35.3 

36.3 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

■ OR  >300 

30.1 

36.1 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

• OR  >150 

30.2 

36.2 

37.0 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

■ OR  > 0 

30.2 

36.3 

37.2 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  53602 


PCT  FREQ  NH  <5/8 : 


TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


13.9  ll.o  13.8  13.1  10.2 


3 

7.4 


6 

8.8 


TOTAL 

OBS 


7 8 OBSCO 

9.0  12.6  .1  56725 


PtMOO:  (PRIMARY)  1923-197) 
(OVER-ALL)  1856-1*7* 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13. 1W 


PERCENT  FR£i 

PR 


OP  NInO  01 
CIPITATIQN 


VSBY 

N 

NF 

F 

SP 

S 

SW 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

INN ) 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

<1/2 

NO  PCP 

• 

9 

• 

• 

• 

9 

9 

9 

.0 

9 

.1 

TOT  ft 

9 

* 

• 

• 

• 

9 

9 

9 

.0 

9 

.1 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

1/2<1 

NO  PCP 

.1 

.1 

9 

* 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

TOT  ft 

.1 

.1 

9 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

PCP 

• 

• 

.0 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

9 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.1 

• 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

• 2 

TOT  ft 

.1 

• 1 

• 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

PCP 

• 

• 

• 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

2<» 

NO  ’CP 

.3 

.3 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

9 

1.3 

TOT  ft 

.9 

.3 

.1 

.1 

.2 

.1 

.2 

.0 

• 1 

1.6 

PCP 

.2 

.2 

.1 

• 2 

.2 

• 2 

.0 

9 

1.3 

3<L0 

NO  PCP 

6.0 

6.7 

.7 

.7 

l.l 

1.2 

1.3 

.0 

.3 

16.7 

TOT  ft 

6.3 

6.9 

.• 

.8 

1.3 

1.6 

1.7 

.0 

.3 

1B.0 

PCP 

.3 

.2 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

9 

1.1 

10« 

NO  PC’ 

27.1 

23.9 

3.6 

2.0 

3.1 

6.8 

9.6 

7.7 

.0 

1.6 

78. 6 

TOT  ft 

27.6 

23.6 

3.6 

2.0 

3.1 

6.9 

9.6 

7.8 

.0 

1.6 

79.7 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

36.6 

29.0 

6.9 

2.6 

6.1 

6.6 

7.1 

9.7 

.0 

2.0 

100.0 

ECT10N  VS  OCC'»RR§ 
ItM  VARYING  VALUES 


ICE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
OF  VISIBILITY 


TOTAL 

OBS 


PERCENT  FPEQ  OF  WlNO  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


V$BT 

S’D 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KT$ 

0-3 

9 

9 

9 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

<1/2 

6-10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

11-21 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

229 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

TOT  ft 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

•1 

0-3 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

1/2<1 

6-10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

11-21 

9 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

22« 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

TOT  ft 

•1 

• 1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

0-3 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

1<2 

6-10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

11-21 

• 1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

229 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

TOT  ft 

•1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

o-j 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

2<3 

6-10 

.1 

9 

9 

9 

9 

9 

.1 

.0 

11-21 

.2 

9 

9 

9 

, 1 

9 

.1 

.0 

229 

• 1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

TOt  ft 

.6 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

1*6 

0-1 

.1 

.1 

9 

.1 

.1 

.1 

.0 

1.0 

3<10 

6-10 

2.0 

1.6 

.6 

• 2 

.3 

.6 

.7 

.0 

6.1 

11-21 

2.9 

2.9 

.3 

.2 

.3 

.6 

.5 

.0 

7.5 

229 

.6 

9 

9 

.1 

.2 

.2 

.0 

2.1 

tot  * 

9.7 

6,8 

.7 

.9 

.7 

1.2 

1.3 

1*5 

.0 

16.7 

0-3 

.7 

.3 

.2 

.3 

.6 

.6 

.0 

1.7 

5.3 

109 

6-10 

10. B 

B.9 

2.2 

1.1 

1.9 

2.2 

2.3 

6.6 

.0 

36.1 

11-21 

13.2 

13.2 

1.6 

.6 

1.1 

1.8 

1.1 

2.6 

.0 

35.5 

229 

2.1 

2.3 

.1 

• 1 

.2 

.6 

.6 

.0 

6.1 

tot  s 

27.0 

29.1 

6.0 

2.1 

2.9 

6.7 

5.5 

8.1 

.0 

1.7 

• 1.1 

TOT  0BS 
TOT  PCT 

33.6 

30.6 

6.8 

2.6 

3.8 

6.1 

7.0 

9.3 

.0 

2.1 

100.0 
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ANNUAL 


PER  100 : (PRIMARY)  1923*1973  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  10  31. 7N  13. 1M 


RERCfNT  FREQUENCY  OF  CEILING  HPIGMT5  <EEET,NH  >4/0)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

(GHT) 

ooo 

1*9 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

loco 

1999 

2000 

3499 

3500 

4999 

5000 

6499 

65°0 

7999 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

any  hgt 

total 

OBS 

U0C03 

• 3 

•1 

,7 

*.4 

12.6 

8.7 

3.7 

.9 

.5 

.7 

32.5 

67.5 

12882 

06(09 

.3 

• 2 

.8 

5.4 

16.7 

12.4 

5.0 

1.3 

.5 

1.0 

*3.8 

56.2 

13*51 

12(13 

.1 

• 1 

.6 

*.2 

12.3 

10.5 

4.7 

1.4 

.6 

1.0 

35.8 

64.2 

14858 

18(21 

.1 

• 1 

.6 

*.2 

12.1 

9.9 

4.3 

.9 

.5 

.8 

33.6 

66.4 

1*1*5 

TOT 

PCT 

.2 

• 1 

,7 

*.5 

13.* 

10.4 

*.5 

1.2 

.5 

.9 

36.4 

63.6 

55336 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  < NM ) AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS0Y  (NM)  rY  HOUR  CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/6),BY  HOUR 


HOUR 

(CMT) 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<130 

<30YD 

<600  <1000 
<1  <5 

1000* 

ANDS* 

NH  <5/8 
ANO  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

.2 

.3 

1.8 

16.8 

80.7 

19933 

00(03 

.3 

1.1 

7.1 

27.5 

65.4 

12316 

06C09 

.2 

.2 

.2 

1.8 

l’.2 

78.3 

24358 

06(0’ 

.3 

1.* 

8.4 

37.2 

54.3 

13008 

12(15 

.1 

.2 

.2 

1.5 

1*.0 

84.0 

2129* 

12(13 

.1 

.9 

6.5 

30.8 

62.7 

1*491 

18(21 

.1 

.3 

.3 

1.5 

16.9 

Bl.O 

24503 

16(21 

.2 

.9 

6.3 

26.5 

64.9 

13707 

TOT 

PCT 

.1 

.2 

.3 

1.6 

16. 8 

80.9 

90090 

100.0 

TOT 

PCT 

.2 

1.1 

7.1 

31.1 

61.8 

53602 

100.0 

TABLE  13  TABLE  .1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP  PERCENT  FREQUENCY  QF  HINO  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-5’ 

60-69 

O' 

r- 

1 

0 

00-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NH 

VAR 

CALM 

85/89 

• 

.0 

• 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

60/64 

.0 

.0 

• 

4 

.1 

.1 

4 

4 

.3 

.1 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

75/79 

.0 

.0 

• 

.2 

.7 

1.7 

.9 

.2 

3.6 

1.6 

1.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.0 

.1 

70/74 

* 

* 

• 

.4 

3.2 

9.2 

10.0 

*.l 

27.0 

11.0 

8.6 

.8 

.* 

.9 

1.2 

1.* 

2.3 

.0 

.5 

63/69 

* 

* 

• 

4.6 

10.9 

11.2 

*.0 

32.2 

11.0 

6.6 

1.5 

1.2 

1.6 

2.5 

2.4 

3.0 

.0 

.6 

60/64 

.0 

• 

.1 

1.6 

7.1 

10.7 

8.8 

3.7 

32.1 

9.4 

9.5 

1.9 

.9 

1.3 

2.2 

2.8 

3.* 

.0 

.5 

33/39 

.0 

.0 

• 

1.1 

1.4 

1.0 

.3 

*.* 

1.5 

1.1 

.3 

.1 

.1 

.2 

.7 

.0 

.1 

30/34 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.1 

4 

.2 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

45/49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

40/44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

PCT 

• 

4 

.2 

3.3 

16.8 

34.1 

32.0 

13.3 

51720 

100.0 

34.7 

29.1 

4.6 

2.7 

4.0 

6.3 

7.2 

9.7 

.0 

1.6 

table  is  table  16 


means/Extremes  ano  percentiles  of  temp  (oeg  f>  by  hour  percent  frequency  of  relative  humioity  by  hour 


HOUR 

MAX 

99* 

95* 

30* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-69 

90-100 

MEAN 

total 

(GMT) 

00(03 

85 

71 

69 

66 

62 

59 

43 

63.3 

OBS 

2*6*9 

(GMT) 

00(03 

.0 

2.4 

12.8 

31.0 

36.2 

17.6 

80 

OBS 

12604 

06(09 

85 

72 

70 

66 

62 

59 

43 

65.* 

3*161 

06(09 

.0 

2.4 

13.1 

31.7 

35.5 

17.2 

80 

13331 

12(15 

87 

77 

76 

68 

6* 

61 

46 

60.3 

23674 

12(15 

4 

3.6 

23.1 

37.0 

23.7 

8.6 

75 

13568 

18(21 

06 

76 

73 

67 

63 

60 

46 

67.2 

33331 

18(21 

4 

3.4 

17.9 

36.5 

31.1 

11.1 

77 

13478 

TOT 

87 

75 

72 

67 

62 

60 

43 

66.6 

110235 

TOT 

3 

1887 

8961 

10078 

16941 

7171 

78 

33061 

PAG!  234 
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ANNUAL 


PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0003  CASABLANCA  SW 

(OVER-ALU  1834-197}  TABLE  17  31. 7N  13. 1W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F>  AND  The  OCCURRENCE  OF  FQG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  DIFFERENCE  (OEC  F) 


AIR-SEA 

A3 

A9 

53 

37 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

83 

TOT 

N 

WO 

TMP  DIF 

A8 

32 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

8a 

88 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

A 

3 

.0 

A 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

A 

.0 

6 

.0 

A 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

A 

A 

.0 

32 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

• 1 

.1 

A 

A 

158 

A 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

A 

27A 

A 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

« 

.1 

.1 

.3 

.3 

.3 

.1 

.0 

618 

A 

1.1 

6 

• 0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.3 

.2 

• 2 

A 

A 

A62 

A 

.8 

5 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

.A 

.6 

.7 

.3 

A 

.0 

1197 

A 

2.0 

A 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.8 

.9 

.8 

.3 

A 

.0 

1729 

.1 

2.9 

3 

.0 

.0 

• 

* 

.3 

1.1 

1.1 

1.1 

.2 

A 

.0 

2178 

.1 

3.7 

2 

.0 

.0 

• 

* 

.9 

2.3 

2.1 

1.7 

.1 

A 

.0 

A183 

.1 

7.1 

1 

.0 

.0 

• 

.1 

1.9 

3.6 

3. A 

1.9 

A 

.0 

.0 

6333 

.2 

10.8 

0 - 

.0 

.0 

• 

.3 

A. 3 

5.1 

3.6 

1.7 

A 

.0 

99A5 

.3 

17.0 

-1 

.0 

.0 

• 

.7 

6.0 

A. 9 

5.3 

.8 

A 

A 

.0 

10156 

.2 

17. A 

-2 

.0 

• 

* 

1.3 

3.5 

3.3 

3.0 

• A 

A 

A 

.0 

790A 

.1 

13. A 

-3 

• 0 

.0 

• 

1.7 

3.5 

1.9 

1.3 

.1 

A 

• 0 

.0 

5078 

.1 

8.6 

-A 

.0 

• 

.1 

1.3 

2.3 

1.1 

.7 

• 1 

A 

.0 

.0 

3273 

A 

5.5 

-3 

.0 

• 

.1 

1.1 

1.3 

.6 

.3 

A 

.0 

.0 

.0 

2126 

A 

3.6 

-6 

.0 

.0 

.1 

.5 

.3 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

907 

A 

1.5 

-7/ -8 

* 

• 

.2 

.5 

.3 

• 2 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

907 

A 

1.5 

-9/-10 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

29A 

A 

.5 

— 1 1 / — 1 3 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

156 

A 

.3 

-1A/-16 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A6 

A 

.1 

-17/-19 

A 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

A 

-20/-22 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

total 

PCT 

A 

• 1 

.7 

7.7 

28 .0 

26.0 

25. A 

10, 1 

1.6 

.2 

A 

57981 

100.0 

1.3 

98.7 

PERIOD : (OVER-ALL)  1963-1973 

TABLE  18 

PCT  FREO  OF  WIND  SPEED  <KtS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

A8  + 

*CT 

1-3 

A-iO 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.5 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1-2 

.3 

6.7 

3.0 

.0 

.0 

.0 

10.1 

.2 

5.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

7.7 

3- A 

A 

3.3 

7.0 

.4 

.0 

.0 

10.7 

A 

2.5 

5.8 

.A 

.0 

.0 

8.7 

5-6 

A 

5. A 

.8 

A 

.0 

7.0 

.0 

A. 7 

.8 

A 

.0 

6.1 

7 

.0 

2.2 

.9 

A 

.0 

3.2 

.0 

1.8 

.8 

A 

.0 

2.8 

8-9 

.0 

A 

.3 

A 

.0 

1.2 

A 

A 

.6 

.6 

A 

.0 

1.3 

10-11 

.0 

A 

.3 

A 

.0 

.3 

.0 

A 

.2 

.3 

A 

A 

.5 

12 

.0 

A 

A 

.2 

A 

.0 

.2 

.0 

A 

A 

.1 

A 

.0 

.2 

13-16 

.0 

A 

A 

.2 

A 

.0 

.2 

A 

A 

A 

.2 

A 

A 

.2 

17-19 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

A 

20-22 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Al-AB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

12.6 

18.6 

3.3 

.2 

.0 

33. A 

.6 

9.2 

13.9 

3.3 

.2 

A 

29.1 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

*8+ 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48« 

PCT 

<1 

.2 

A 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

1-2 

• 1 

1.4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

3-4 

A 

A 

.0 

.0 

1.1 

A 

A 

.0 

.0 

3-6 

.0 

A 

A 

.0 

.3 

A 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

8-9 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

• 0 

A 

A 

A 

A 

.0 

10-11 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

12 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

• 0 

A 

A 

A 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

* .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

2.4 

1.9 

.1 

A 

.0 

4.3 

.1 

1.2 

.9 

.2 

A 

.0 

2.3 

PERIOO*  (QVEII-Ul>  1963-1973 


ANNUAL 

TaBLF  10  (CQNT) 


AREA  0003  CASABLANCA  SW 
31. 7N  13.1V 


PCT 

FREO  OF 

WlNO 

SPEEO  <KTS> 

and  direction 

*E*SUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

s 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

SU 

-33  34-47 

484 

PCT 

<1 

.2 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

».3 

.1 

1.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3-4 

• 

• 

.0 

.0 

1.0 

• 

• 6 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.6 

3-6 

.0 

.1 

• 

.0 

.6 

.0 

.1 

.7 

.1 

• 

.0 

1.0 

7 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

• 3 

.0 

• 

.3 

.2 

• 

.0 

.3 

8-9 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.2 

10-11 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

• 

• 

• 

*0 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

* 

13-16 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

17-19 

.0 

• 0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 3-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.8 

1.6 

.3 

• 

.0 

4.1 

.3 

2.5 

2.3 

.6 

• 

.0 

4.1 

HOT 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23 

26-32 

33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOT  PCT 


4-10  11-21 


.5 

.8 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.3 

.1 


22-33 
.0 
.0 
.1 
.1 
.2 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 


4*> 

.0 

.0 

>0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0  ' 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


1-3 

.3 

.2 


4-10 

.8 

2.9 

1.0 

.2 


NM 

22-33 

.0 

*0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 


.0 

6.8 


.0 

.5 


34-47 

.0 


48* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

1.1 

3.7 

2.3 

1.1 

.3 

.3 

.1 


X? 


.0 

.0 

9.2 


V I NO  SPEED  CRTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

5.3 

3.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

11.3 

1-2 

1.3 

20.6 

7.9 

.0 

.0 

.0 

29.8 

3-4 

• 2 

9.0 

17.1 

1.1 

.0 

.0 

27.3 

5-6 

« 

1.9 

13.2 

2.2 

.1 

.0 

17.4 

7 

• 

.3 

5.2 

2.3 

.1 

.0 

7.9 

8-9 

• 

.1 

1.6 

1.5 

.1 

.0 

3.4 

10-11 

.0 

* 

.5 

.9 

.1 

• 

1.5 

12 

.0 

• 

.1 

.4 

.1 

.0 

.6 

13-16 

• 

« 

.1 

.4 

.1 

• 

.6 

17-19 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

• 

23-23 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

* 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87» 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.8 

37.7 

46.0 

8.9 

.6 

• 

100.0 

TOT 

□BS 


PERIOO : (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT 

frequency 

OP  WAVE 

HEIGHT  (FT) 

VS  WAVE 

PERIOO 

SECONDS) 

PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12  13 

-16  17-19  20 

-22  23- 

25  26- 

32 

33-40  41- 

48 

o 

0 

1 

O' 

61-70 

71-86 

87» 

TOTAL 

MEAN 

(SEO 

<6 

1.5 

7.6 

9.8 

5.7 

2.3 

1.0 

.4 

.1 

.1 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12116 

HGT 

4 

6-7 

• 

1.2 

5.0 

7.4 

5.2 

2.5 

1*4 

• 5 

.4 

• 1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10023 

6 

8-9 

• 

.4 

1.9 

3.6 

3. 7 

2.3 

1.5 

,7 

,6 

.1 

• 

• 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

6238 

7 

10-11 

.0 

.5 

.8 

1.2 

1.5 

1.2 

.9 

• 4 

.4 

.1 

* 

6 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3100 

7 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.7 

.7 

.5 

.5 

• 2 

.3 

.1 

* 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1622 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.2 

.2 

• 1 

.2 

.1 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

667 

9 

INoET 

2.5 

3.6 

4.3 

3.4 

2.8 

1.6 

.9 

.3 

.4 

.1 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8560 

5 

TOTAL 

PCT 

4.1 

13.4 

22.8 

22.4 

16.7 

9.3 

3.8 

2.4 

2.3 

.5 

.2 

• 1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

42328 

100.0 

5 

PACE  2>6 


PtRlflOi  tpitiMAftv)  i923-l97j 

( OvE* "ALL ) 183*-1973 


TABLP  20 


A* E A 000}  CASABLANCA  $« 
31. 7N  13. 1W 

PERCENT  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SEA  TEMP  (DEC  F)  By  MONTH 


I 

. 

I 


SEA  TMP 

OEO  P 

JAN 

• E8 

MAR 

APR 

MAY 

4 UN 

4UL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PCT 

96* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

95/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

93/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

0 

.0 

89/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

87/08 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

83/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

83/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1 

9 

81/82 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

9 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

28 

• 

79/80 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.2 

.3 

.3 

.2 

• 

.0 

93 

.1 

77/78 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.6 

.7 

1.1 

.7 

.2 

.0 

283 

.3 

73/76 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.3 

1.0 

3.6 

7.3 

3.9 

.6 

*1 

1508 

1.2 

73/76 

. 1 

• 

• 0 

.1 

.2 

1«1 

3.8 

21.0 

33.6 

22.3 

3.6 

.2 

8010 

7 

71/72 

.3 

.2 

.2 

.3 

.8 

6.9 

21.1 

65.6 

60.1 

60.7 

16.7 

1.3 

15312 

13> 

69/70 

.9 

.6 

.9 

.7 

2.8 

1 7 . 9 

39.7 

22.7 

1 1 • 2 

22.7 

30.9 

5.3 

16333 

12. « 

67/6" 

3.1 

3.0 

3.9 

3.0 

16.8 

39.9 

23.9 

6.6 

3.0 

6.5 

31.2 

23*0 

15*67 

13*8 

63/66 

22.6 

13.7 

13.3 

17.6 

36.5 

23.9 

6.6 

1*1 

.9 

1.6 

13.6 

37.2 

17926 

16*0 

63/66 

67.7 

61.6 

62.1 

65.6 

36.6 

8.6 

1.0 

.6 

*6 

1*0 

6.3 

23.9 

26617 

21.8 

61/62 

18.6 

30.7 

29.9 

26.0 

6.9 

.8 

*1 

.1 

•1 

.2 

.8 

3.1 

11206 

10*0 

39/60 

3.8 

7.9 

7.6 

5.9 

1.3 

.2 

.1 

* 

« 

*1 

.3 

1.3 

2731 

2.6 

37/5" 

.7 

1.3 

1*1 

.7 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 0 

• 0 

.1 

.6 

660 

.6 

33/56 

.3 

.6 

.5 

.2 

.1 

• 1 

• 

.0 

• 0 

.0 

• 

.1 

183 

.2 

33/56 

. 1 

.3 

.2 

. 1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

*1 

71 

.1 

31/52 

• 

. 1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

• 

69/30 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

5 

• 

67/68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

63/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

63/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

0 

.0 

61/62 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

9709 

9011 

10063 

9371 

9827 

9039 

9368 

9011 

8379 

9165 

9236 

9716 

112033 

100.0 

MEAN 

63.6 

62.8 

62.9 

63.3 

66.9 

67.2 

69.5 

71.3 

72*1 

71.2 

68. A 

65.6 

66.8 

MO 

0000 

0300 

TABLE 
PRESSURE 
AVERAGE  BY  HOUR 
0600  0900  1200 

21 

(MB) 

: (GMT) 
1500 

1800 

2100 

Mt  AN 

TOTAL 

□rs 

JAN 

1021 

1020 

1020 

1023 

1022 

1020 

1021 

1022 

1021 

6956 

PE* 

1018 

1017 

1017 

1020 

1019 

1016 

1018 

1020 

1018 

6571 

MAR 

1018 

1017 

1017 

1018 

1019 

1017 

1017 

1018 

1018 

7332 

APR 

1019 

1018 

1017 

1018 

1019 

1018 

1018 

1018 

1018 

68?6 

MAY 

1019 

1018 

1017 

1019 

1019 

1018 

1018 

1019 

1018 

7072 

JUN 

1019 

1018 

1018 

1019 

1019 

1019 

1018 

1019 

1019 

6379 

JUl 

1019 

1018 

1018 

1019 

1019 

1018 

1018 

1019 

1019 

6696 

AUG 

1018 

1017 

1017 

1017 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

6673 

SIP 

1019 

1018 

1018 

1018 

1019 

1018 

1018 

1019 

1018 

6098 

OCT 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

6732 

NQV 

1018 

1017 

1017 

1018 

1019 

1017 

1018 

1018 

1018 

6678 

DEC 

1021 

1021 

1020 

1022 

1022 

1020 

1020 

1022 

1021 

7162 

ANN 

10\9 

1016 

1018 

1019 

1019 

1018 

1018 

1019 

1019 

81377 

085 

16963 

1331 

16935 

6625 

18176 

1666  1 

7331 

6390 

PERCENTILES 

MO 

MIN 

IS 

3S 

23S 

90S 

7JS 

95S 

99S 

MAX 

JAN 

996 

1001 

1009 

1018 

1022 

1026 

1030 

1033 

1037 

R|» 

992 

1001 

1007 

1016 

1019 

1023 

1028 

1031 

1038 

MAR 

993 

1002 

1007 

1016 

1018 

1022 

1026 

1029 

1036 

APR 

996 

1003 

1009 

1013 

1018 

1021 

1023 

1029 

1037 

MAY 

1000 

1008 

1011 

1016 

1018 

1021 

1026 

1027 

1032 

JUN 

1006 

100’ 

1012 

1017 

1019 

1021 

1026 

1023 

1030 

JUL 

1006 

1011 

1016 

1017 

1019 

1020 

1023 

1023 

1028 

AUG 

1003 

1009 

1012 

1016 

1018 

101’ 

1022 

1026 

1029 

SIR 

1002 

1010 

1019 

1017 

1019 

1020 

1023 

1023 

1032 

OCT 

995 

1006 

1010 

1013 

1018 

1020 

1023 

1026 

1031 

NQV 

993 

1001 

1008 

1013 

1019 

1022 

1026 

1030 

1037 

OfC 

991 

1001 

1009 

1018 

1022 

1023 

1029 

1032 

1038 

- 
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JANUARY 


PERIOD1  (PRIMARY)  1916-1973 
(OVER-AtL)  1855-1973 


AREA  0034  CANARY  ISLANDS 

TABLE  1 26. ON  15. 1W 

percfnt  frfquencv  op  neatmer  occurrence  BY  MIND  direction 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

OTHER 

FRZn 

pcpn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
hour 

thdr 

LTNG 

FOG 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNQW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.6 

3.  A 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A.  A 

2.6 

.7 

1 . A 

.2 

.1 

.0 

90.7 

NE 

.3 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.A 

.A 

1 • A 

.0 

.2 

.2 

96.3 

E 

.7 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

.3 

2.9 

.0 

2.3 

.6 

93.3 

SE 

.2 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 . A 

.1 

.2 

A. 5 

.0 

A. 9 

A. 3 

8A.B 

S 

1.3 

2.7 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A. 7 

1.2 

1.6 

2.8 

.0 

1.2 

.6 

88.0 

sw 

.6 

2.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 3 

1.7 

1.3 

1.7 

.0 

.3 

.0 

91.1 

w 

,7 

2.9 

i.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

1.6 

.5 

.A 

.0 

1.3 

.5 

90.7 

NW 

1.5 

3.1 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

2.6 

.9 

1.0 

.0 

.7 

.2 

88. A 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.7 

.7 

96.6 

TOT  PC T 
TOT  OBs: 

.6 

3621 

1.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

• 

2.5 

.9 

.6 

2.0 

A 

1.0 

.6 

92. A 

TABLE  ■> 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PC*N  AT 

Pc pn  past 

thor 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

LTNG 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

past  hr 

8LWG  SNOW 

Wf  A 

00C03 

.7 

.8 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.8 

1.2 

1 . A 

.0 

.6 

.6 

93.8 

06C09 

.7 

2. A 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

1.1 

.8 

1.9 

.0 

.6 

.3 

91.5 

12C15 

.A 

.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.7 

.0 

1.1 

.0 

1.1 

.8 

9a  a 6 

1BC21 

.3 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

2. A 

.7 

.2 

3.2 

.1 

1.7 

.8 

90.8 

TOT  PCT 

.5 

1.5 

.A 

.0 

.0 

• 0 

• 

2. A 

.8 

.6 

1.9 

• 

1.0 

.6 

92.7 

TOT  OBS:  3783 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  riF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WINO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-a7 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

QBS 

FREQ 

SPD 

N 

.9 

6.3 

5.6 

1.1 

.1 

.0 

1A.2 

11.9 

1 A . 0 

9.5 

1A.0 

13.4 

12.6 

1A.7 

16.3 

15.2 

NE 

1 • A 

1 A . 9 

18.1 

2.9 

.2 

.0 

37.  A 

12.5 

39.0 

39.3 

39.9 

38.7 

34.4 

25.5 

35.7 

38.0 

E 

1.1 

9. A 

5.8 

.6 

• 

.0 

16.9 

10.1 

17. A 

23.8 

15.2 

19.9 

17.6 

16. A 

15.3 

17.6 

SE 

.5 

A. 6 

2 . B 

.A 

* 

.0 

B . A 

10.6 

6.1 

7.3 

7.7 

9.6 

9.8 

15.9 

9.7 

7.4 

S 

.6 

3.0 

1.9 

.A 

* 

.0 

5.9 

10.5 

5.5 

8.5 

5.7 

4.3 

7.6 

9.3 

6.0 

4.1 

SW 

.A 

2.9 

1.8 

.3 

* 

.0 

5. A 

10.8 

5.6 

2.7 

A. 9 

4.9 

5.9 

8.6 

5.7 

5.1 

w 

.5 

2.0 

1.1 

.2 

• 

.0 

3.7 

9.6 

3.3 

2.1 

3.7 

2.1 

A. 5 

A. 7 

A. 3 

3.5 

NW 

.A 

2.6 

1 . A 

.3 

• 

.0 

A. 7 

10.2 

A.  A 

A.  3 

5.0 

5.0 

A. 6 

2.9 

A.  3 

5.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3. A 

3. A 

.0 

A. 7 

2. A 

3.7 

2.2 

2.9 

2.0 

2.6 

3.6 

TOT  OBS 

696 

3A6A 

2930 

A71 

3* 

0 

7595 

11.0 

1573 

82 

1480 

670 

1429 

102 

1421 

838 

TQT  PCT 

9.2 

A5.6 

38.6 

6.2 

.A 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

spfeo 

<KNQTS> 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.3 

7.6 

3.0 

.A 

* 

1A.2 

11.9 

13.8 

13. 8 

12.8 

15.9 

NE 

6.1 

21.9 

8.3 

1.0 

* 

37. A 

12.5 

39.0 

39.5 

33.8 

36.6 

E 

A. 6 

lo  • 0 

2.3 

* 

.0 

16.9 

10. 1 

17.7 

16.7 

17.5 

16.1 

SE 

2. A 

4.5 

l.A 

.1 

.0 

8. A 

10.6 

6.1 

8.3 

10.2 

8.8 

S 

2.0 

2.8 

. 9 

.2 

.0 

5.9 

10.5 

5.6 

5.3 

7.8 

5.3 

SW 

1.7 

2.7 

.9 

.1 

.0 

5. A 

10.8 

5.5 

A. 9 

6.0 

5.5 

w 

l.A 

1.8 

.5 

.1 

A 

3.7 

9.6 

3.2 

3.2 

A. 6 

A.O 

NW 

1.6 

2.3 

.7 

.1 

• 

A. 7 

10.2 

A. A 

5.0 

A. 5 

A. 8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3. A 

3.  A 

.0 

A. 6 

3.3 

2.9 

3.0 

TOT  OBS 

2005 

A075 

1364 

146 

5 

7395 

11.0 

1655 

2150 

1531 

2259 

TOT  PCT 

26. A 

53.7 

18.0 

1.9 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD?  (PRIMARY)  1916-1973 
(OVER-AlU  1853-1973 


AREA  0004  CANARr  ISLANDS 
28. ON  15.14 


PERCFNTaGE 

frequency  of 

WIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIN0 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00C03 

4.6 

6.0 

44.  A 

38.6 

5.6 

.4 

.0 

10.9 

100.0 

1655 

06C09 

3.3 

5.5 

46.2 

38.4 

6.2 

.4 

.0 

10.9 

100. 0 

2150 

12C15 

2.9 

5.2 

43.3 

40.9 

7.4 

.4 

.0 

11.5 

100.0 

1531 

18121 

3.0 

6.3 

47.2 

37.1 

5.8 

.6 

.0 

10.8 

100.0 

2259 

TOT 

237 

439 

3464 

2930 

471 

34 

0 

11.0 

7595 

PCT 

3.4 

5.8 

45.6 

38.6 

6.2 

.4 

.0 

100.0 

PC 7 f«ea  Of  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 

MEAN 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nh  >4/bj 

AND  OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

N 

5.3 

3.2 

4.2 

1.7 

3.8 

• 

.0 

.1 

.3 

1.8 

1.6 

.8 

.2 

.0 

.1 

9.5 

NE 

13.2 

8.4 

10.6 

3.6 

3.7 

* 

* 

.1 

.9 

4.5 

3.5 

1.5 

.6 

.1 

.2 

24.2 

E 

7.0 

2.0 

2.6 

1.2 

2.7 

.1 

.0 

.0 

.2 

.4 

.9 

.4 

.2 

.1 

.2 

10.4 

SE 

*.6 

1.6 

2.3 

.9 

3.1 

* 

.0 

.0 

* 

.5 

.4 

.1 

.1 

.2 

.3 

7.7 

S 

3.3 

1.3 

3.0 

.8 

3.8 

.0 

.0 

.1 

.4 

.8 

.6 

.4 

.1 

* 

.2 

5.8 

sw 

3.1 

1.7 

2.3 

,4 

3.5 

• 

* 

.1 

.3 

.6 

.4 

.1 

• 

.1 

.1 

5.8 

N 

1.5 

.9 

1.0 

.4 

3.5 

.0 

.0 

• 

.1 

.4 

.2 

.1 

6 

.0 

* 

3.0 

NW 

1.3 

.8 

1.3 

,4 

4.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.4 

.4 

.2 

.1 

• 

* 

2.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.0 

.6 

.6 

.2 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.2 

* 

• 

.0 

.1 

3.9 

TQT  OBS 

1188 

575 

783 

266 

2812 

3.4 

6 

2 

10 

65 

263 

230 

102 

40 

16 

33 

2045 

TQT  PCT 

42.2 

20.4 

27.8 

9.5 

100.0 

.2 

.1 

.4 

2.3 

9.4 

8.2 

3.6 

1.4 

.6 

1*2 

72.7 

2812 

100.0 


CUMULATIVE  PcT  ereq  OF  simultaneous  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

■ OR 

■ nR 

- OR 

VSBY  (NM) 
- OR 

> OR 

> OR 

• OR 

> OR 

( feet  > 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

1.3 

1.7 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

OR 

>5000 

2.6 

3.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

OR 

>3500 

5.3 

6.3 

6.6 

6.6 

6.6 

6.7 

6.7 

6.7 

OR 

>2000 

12.1 

14.1 

14.6 

14.6 

14.6 

14.7 

14.7 

14.7 

OR 

>1000 

20.1 

23.1 

23.7 

23.8 

23.6 

23.8 

23. 8 

23.8 

OR 

>600 

21.9 

25.1 

25.9 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

OR 

>300 

22.1 

25.4 

26.2 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

OR 

>150 

22.1 

25.5 

26.3 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

OR 

> 0 

22.2 

25.6 

26.5 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

TOTAL 

643 

741 

769 

773 

774 

775 

775 

775 

total  number  of  obs: 


PCT  FREQ  NH  <5/8! 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUOS  (EIGHTHS) 


27.3  11.5  13.7  11.2 


3 

6.2 


6 

7.2 


7 

6.6 


8 OBSCD 
7.2  .2 


TOTAL 

OBS 


PAGE  239 


JANUARY 
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1916-197} 

AREA 

OOOA  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALU 

1855-197} 

TABLE  8 

28. ON  15 .1W 

PERCENT 

FRcO 

OF  WIND 

OIRECTIUN 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  with 

varying  values  of 

VISIBILITY 

VSBV 

N 

NE 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

* 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 /2<1  NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

* 

9 

.0 

.0 

.6 

TOT  A 

a 

a 

.1 

.0 

.2 

a 

• 

9 

.0 

.0 

.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

l<2 

NO  PCP 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.2 

ror  c 

.0 

9 

.1 

* 

.1 

a 

♦ 

9 

.0 

.0 

.3 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

2<5 

NO  pcp 

.2 

.3 

.3 

.6 

. 2 

a 

9 

9 

.0 

a 

1.9 

TOT  A 

.2 

.3 

.3 

.6 

.3 

.2 

9 

9 

.0 

a 

2.0 

PCP 

.A 

.3 

.1 

a 

a 

a 

a 

a 

.0 

.0 

1.3 

5<  10 

NO  PCP 

2.2 

5.1 

2.7 

2.2 

l . A 

1.0 

.7 

.6 

.0 

« A 

16.3 

TOT  A 

2.5 

5. A 

2." 

2.2 

1.5 

i.i 

.8 

.8 

.0 

.A 

17.6 

PCP 

.2 

.2 

.0 

a 

a 

a 

9 

.1 

.0 

.0 

.6 

104 

NO  PcP 

11.0 

29.9 

10.0 

6.2 

6.1 

5.8 

2.9 

3.1 

.0 

3.5 

78.5 

TOT  A 

11.2 

30.1 

10. 0 

6.3 

6.2 

5.8 

2.9 

3.2 

.0 

3.5 

79.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

1A.0 

35.9 

13.3 

9.2 

8. A 

7.3 

3.9 

A.O 

.0 

A.O 

100. 0 

3613 

TABLE  9 

PFRCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

(NM> 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

<1/2 

A-10 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

TOT  A 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

A-10 

9 

9 

11-21 

9 

9 

224 

.0 

9 

TOT  A 

a 

a 

0-3 

.0 

.0 

i<2 

A-10 

.0 

•o 

11-21 

.0 

9 

224 

.0 

9 

TOT  A 

.0 

9- 

0-3 

.0 

9 

2<5 

A-10 

a 

.1 

11-21 

a 

a 

224 

9 

9 

TOT  A 

.2 

.3 

0-3 

a 

*2 

5<10 

A-10 

.9 

1.6 

11-21 

.9 

2.2 

224 

.2 

,5 

TOr  a 

2.1 

A. 5 

0-3 

.7 

1.2 

104 

A-iO 

A. 8 

12.7 

11-21 

A. 6 

15.9 

224 

.8 

2,0 

TOT  A 

10.8 

31.8 

TOT  o 85 
TOT  PCT 

13.2 

36,7 

E SE  S SW 

.0  .0  .0  .0 

* .0  .0  *o 

• * .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

• * .0  .0 

.0  .0  * .0 

* .0  .1  * 

* .0  .1  * 

.0  .0  • * 

a .o  .2  .1 

,0  .0  .0  .0 

* * * .0 

* * a a 

* .0  .o  * 

a a a a 

* * ,o  .0 

a .2  a a 

a .2  a a 

* a .i  • 

.3  a .2  .2 


.9  .7  .3  • A 

la  a .a  .a 

a a a a 

2.3  1.8  1.2  1.0 

.9  .A  .A  .A 

7.9  3.6  2.8  2.9 

A .0  2.0  l.B  1.8 

.3  .2  .A  .3 

13.2  6.3  9.5  5.3 


15.9  8.6  7.2  6.6 


W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

.2 

9 

9 

.0 

.2 

.0 

*0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

a 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.A 

9 

.0 

.0 

a 

.2 

9 

9 

.0 

.6 

.0 

9 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.3 

9 

9 

.0 

a 

1.9 

a 

a 

.0 

.A 

1.3 

.3 

.3 

.0 

5.6 

.3 

.3 

.0 

6. A 

9 

a 

.0 

1.3 

.7 

.7 

.0 

.A 

IA.7 

.A 

.2 

.0 

3.2 

7.9 

1.7 

2.1 

.0 

38.6 

.8 

1.0 

.0 

31.9 

a 

a 

.0 

A. 2 

3.0 

3. A 

.0 

3.2 

82.5 

3.B 

A. 2 

.0 

3.8 

100.0 

total 

08$ 


52A8 
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PERIOD*  (PRIMARY)  1916-1973 
(OVER-ALU  1*55-1973 


TABLE  10 


area  ooo«*  canary  islands 

2R • ON  15. 1M 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET,NH  >4/0)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/6  t>Y  HOUR 


HQUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2 000 

(GHT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

00603 

• 1 

.1 

.3 

2.4 

6.9 

7.0 

00109 

.4 

.1 

.6 

3.2 

10. 0 

0.1 

12615 

.2 

.0 

.5 

1.4 

9.5 

7.4 

18621 

.0 

.0 

.0 

1.7 

8.7 

8.7 

TOT 

6 

2 

10 

66 

267 

237 

PCT 

.2 

.1 

.3 

2.2 

8.0 

7.0 

3500 

4999 

5000 

6499 

65OO 

7999 

0000* 

TOTAL 

NH  <5/8 
Any  HGT 

TOTAL 

OBS 

2.6 

.0 

.4 

.9 

21.7 

78.3 

738 

4.3 

1.9 

.6 

1.1 

30.4 

69.6 

710 

3.2 

1.6 

.5 

1.1 

25.4 

74.6 

035 

3.6 

1.2 

.7 

1.7 

26.4 

73.6 

747 

104 

42 

16 

37 

707 

2251 

3038 

3.4 

1.4 

.5 

1.4 

25.9 

74.1 

100.0 

TABLE  11 


TABLE  12 


PERCENT  FREQUENCY  VSgY  (NH)  g y HOUR 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( FEET/NH  >4/B)/gY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

total 

00s 

00603 

.0 

.5 

.1 

2.2 

13.3 

83.9 

1237 

06609 

• 1 

.5 

.7 

2.3 

17.0 

79.4 

1474 

12615 

.0 

.1 

.2 

1.2 

13. 0 

05.6 

1233 

10621 

.1 

.7 

.5 

1.6 

13.2 

01.9 

1467 

TOT 

2 

25 

20 

100 

79R 

*406 

54 1 J 

PCT 

• 

.5 

.4 

1.8 

14.7 

*2.5 

100.0 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

And  5 ♦ 

OBS 

00603 

.1 

.6 

4.8 

10.9 

76.3 

692 

06609 

.4 

1.5 

6.6 

26.0 

67.4 

685 

12615 

.2 

.7 

3.9 

23.3 

72.8 

802 

10621 

.0 

.0 

4.4 

24.0 

71.6 

721 

TOT 

6 

20 

141 

669 

2090 

2900 

PCT 

.2 

.7 

4.9 

23.1 

72.1 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  14 


TEMP  F 

80/04 

75/79 

70/74 

65/69 

60/04 

55/59 

TOTAL 

PCT 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 


0-29  30-39 

.0  .0 

.0  .0 

.0  • 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

0 1 

.0  * 


1-49  50-59 

.0  .0 

.1  .0 

.2  .5 

.2  4.2 

.2  1.5 

.0  .0 

19  159 

.7  6.1 


60-69  70-79 


.0  .0 
.1  • 
.9  1.4 

11.8  10.9 

11.0  13.9 

.2  .4 

622  804 

24.1  34.2 


00-89  90-100 

.1  .0 

* .0 

.9  .3 

14.1  6.1 

8.7  4.2 

•3  .2 

623  270 

24.1  10.0 


TOTAL  PCT 
OBS  FREQ 

2 .1 

6 .2 

100  4.2 

1421  54.9 

1021  39.5 

20  1.1 

2506  100.0 


PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

M 

NM 

VAR 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.4 

1.0 

.6 

.4 

.6 

.5 

.3 

.2 

.0 

,1 

5.6 

14,9 

8.4 

7.5 

6.2 

5.5 

2.8 

2.1 

.0 

2.0 

7.6 

19.0 

5.0 

1.3 

1.3 

1.2 

.6 

1.4 

.0 

1.2 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

* 

« 

• 

.0 

.1 

14.0 

36.2 

14.0 

9.2 

8.2 

7.3 

3.8 

3.9 

.0 

3.4 

table  is 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  T£MP  ( DEC  F>  BY  HQUR 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

00603 

77 

70 

06609 

76 

69 

12615 

80 

75 

11621 

81 

73 

TOT 

• 1 

73 

95* 

50* 

5* 

60 

64 

60 

68 

64 

60 

72 

66 

62 

70 

65 

61 

70 

64 

60 

IS 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

HOUR 

0-29 

OBS 

(GMT) 

50 

52 

64.0 

1609 

00603 

.0 

57 

55 

63.7 

2100 

06609 

.0 

60 

56 

66.6 

1505 

12615 

.0 

57 

52 

65.2 

2246 

18621 

.0 

50 

52 

64.0 

7620 

TOT 

0 

30-59 

60-69 

70-79 

00-09 

90-100 

mean 

total 

OBS 

3.3 

19.5 

36.4 

27.1 

13.7 

77 

657 

6.2 

21.6 

30.6 

29.2 

12.5 

76 

602 

10.8 

29.2 

33.1 

19.9 

7.1 

72 

695 

6.8 

25.1 

30.1 

20.9 

9.1 

74 

657 

104 

643 

920 

652 

284 

75 

2691 
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’fcftlOO:  ( PA  l MAR  T ) 1916-1973  AREA  0004  CANARY  ISLANOS 

(OYER-ALL)  1035-1973  TABLE  17  2B.0N  15. 1W 

PC T FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  Fj  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (HITHQUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  OlFFfeRENCE  (DEG  F> 


AIR-SEA 

49 

53 

57 

61 

05 

09 

73 

77 

81 

TOT 

M 

HO 

TMP  DIF 

52 

56 

00 

04 

08 

72 

70 

80 

84 

FQG 

*-0G 

17/19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1 

.0 

4 

14/16 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

1 

.0 

4 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

4 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

,0 

4 

, 1 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.3 

7/0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

.0 

38 

.0 

1.1 

6 

.0 

.0 

.0 

4 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

4 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

.3 

.0 

.0 

70 

.1 

2.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

.1 

.0 

.0 

80 

• 1 

2.5 

3 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.0 

1.5 

.1 

.0 

.0 

145 

.1 

4.1 

2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

4.4 

1.9 

.0 

.0 

.0 

258 

.1 

7.5 

1 

.0 

.0 

4 

1.8 

7.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

370 

.2 

10.0 

0 

.0 

.0 

.1 

3.0 

11.5 

.1 

.0 

.0 

544 

.4 

15.5 

-1 

.0 

.0 

.2 

0.  A 

9.8 

,2 

4 

.0 

.0 

571 

.4 

10.2 

-2 

.0 

.0 

.3 

8.9 

0.1 

.2 

4 

.0 

.0 

530 

.4 

15.1 

-3 

.0 

.0 

.6 

0.5 

2.2 

4 

.0 

.0 

.0 

319 

.1 

9.2 

-4 

.0 

.0 

.7 

A. 4 

.8 

. 1 

.0 

.0 

.0 

202 

.1 

5.8 

-5 

.0 

.0 

.7 

2.3 

.5 

4 

.0 

.0 

.0 

122 

.1 

3.5 

-6 

.0 

.0 

.8 

.9 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

04 

4 

1.8 

-7/ -0 

4 

4 

.6 

,4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

43 

.0 

1.3 

-9/-10 

.0 

.2 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.5 

-11/-13 

4 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.2 

-14/-16 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

4 

TOTAL 

2 

13 

144 

1291 

1024 

303 

30 

0 

1 

3422 

71 

3351 

PCT 

.1 

.4 

A. 2 

37.7 

47.5 

8.9 

1.1 

.2 

4 

100.0 

2.1 

97,9 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  18 

PCT  FREQ  OF  WIND  SPEED  CKTs ) AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484. 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.7 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.5 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1-2 

.1 

3.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

4.5 

.2 

5.9 

3.1 

.0 

.0 

.0 

9.3 

3-4 

.0 

1.5 

2.7 

.2 

.0 

.0 

4.4 

.2 

3.2 

7.1 

.3 

.0 

.0 

10.8 

5-0 

.0 

.1 

2.0 

.3 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.7 

5.0 

.6 

.0 

.0 

6.3 

7 

.0 

.1 

.4 

.4 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

1.7 

.7 

.0 

.0 

2.3 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.8 

.5 

.0 

.0 

1.4 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.1 

4 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.1 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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12.7 

33. B 

24.4 

33.5 

38.7 

30.5 

23.3 

31.4 

38.1 

E 

.8 

3.2 

2.9 

.3 

* 

.0 

9.3 

9.7 

8.9 

3.5 

8.9 

12.6 

9.9 

9.7 

7.7 

10.6 

SE 

.7 

2.9 

1.1 

.1 

.0 

.0 

4.2 

8.3 

2.8 

.3 

3.8 

3.7 

5.7 

3.9 

4.9 

4.5 

S 

.6 

2.9 

1.7 

.2 

* 

.0 

5.5 

9.7 

4.8 

2.5 

5.4 

4.4 

7.3 

8.9 

6.1 

3.3 

sw 

.8 

3.1 

3.2 

.3 

.1 

.0 

9.7 

10.5 

10.4 

17.1 

8.8 

6.4 

10.9 

11.1 

10.7 

6.8 

w 

.3 

9.3 

2.7 

.9 

* 

.0 

8.1 

10.4 

8.1 

12.7 

8.5 

3.9 

7.2 

14.7 

9.2 

6.7 

NW 

.6 

9.2 

2.3 

.3 

* 

.0 

7.9 

10.4 

7.2 

12.3 

8.8 

8.7 

7.1 

4.4 

7.7 

8.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

9.2 

4.2 

.0 

4.8 

2.5 

4.9 

1.8 

4.4 

3.3 

4.0 

3.4 

TOT  OBS 

696 

2979 

2921 

928 

30 

0 

6499 

10.8 

1339 

79 

1336 

510 

1290 

90 

1271 

584 

TOT  PCT 

9.9 

95.8 

37.3 

6.6 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

61+ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

QRS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

4.2 

9.2 

A. 3 

.3 

* 

18.1 

11.9 

19.3 

17.6 

17.2 

18.1 

NE 

5.3 

lb. 7 

8.4 

.8 

* 

33.1 

12.7 

33.3 

35.0 

30.0 

33.5 

E 

3.1 

4.9 

l.l 

.1 

* 

9.3 

9.7 

8.6 

9.9 

9.9 

8.6 

SE 

1.9 

2.0 

.3 

.0 

.0 

4.2 

8.3 

2.7 

3.8 

5.6 

4.8 

S 

2.1 

2.7 

.6 

.1 

.0 

5.5 

9.7 

4.7 

5.1 

7.4 

5.3 

SW 

3.0 

5.2 

1.2 

.2 

* 

9.7 

10.5 

10.7 

8.1 

10.9 

9.4 

w 

2.3 

4.6 

1.1 

.1 

.0 

8.1 

10.4 

8.4 

7.6 

7.7 

8.4 

NW 

2.4 

4.2 

l.l 

.2 

.0 

7.9 

10.4 

7.5 

8.7 

6.9 

8.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.2 

4.2 

.0 

4.7 

4.0 

4.3 

3.8 

TOT  OBS 

1855 

33*8 

1177 

114 

3 

6499 

10.8 

1418 

1646 

1380 

1835 

TOT  PCT 

28.3 

51.5 

18.1 

1.8 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  29* 


PEA100:  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1853-1973 


FEBRUARY 


AREA  OOO*  CANARY  1SLAN0S 
28. ON  15. OM 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEEO  by  hour  (GHT) 


wind  SPEEO  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

0 

1 

* 

11-21 

22-33 

3*-*7 

**♦ 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

*.7 

5.7 

*6.6 

36.5 

6.2 

.3 

.0 

10.6 

100.0 

1*18 

06C09 

*.0 

5.* 

43.5 

37.3 

7.3 

.5 

.0 

11. 0 

100.0 

18*6 

12C13 

*.3 

6.3 

45.1 

37.5 

6.* 

.3 

.0 

10*8 

100.0 

1380 

18C21 

3.8 

5.8 

45.9 

37.3 

6.3 

.6 

.0 

10.9 

100.0 

1855 

TOT 

271 

373 

297* 

2*21 

*28 

30 

0 

10.8 

6*99 

PCT 

*.2 

5.8 

*5 . R 

37.3 

6.6 

.3 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLUUq  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >*/8) 

BY  WIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 

WNO  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

total 

CLOUO 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

7.7 

5.2 

4.3 

1.1 

3.2 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.2 

1.5 

.6 

.4 

.1 

.1 

14.1 

NE 

11.7 

6.0 

5.9 

1.5 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

1.5 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

• 

20.1 

E 

3.* 

l.l 

1.3 

.6 

2.8 

* 

.0 

.0 

• 

.* 

.3 

.3 

.1 

.1 

.1 

5.0 

SE 

1.3 

.8 

1.2 

.7 

4.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.* 

.1 

.1 

.0 

.2 

2.9 

S 

2.1 

1.6 

2.5 

.8 

4.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

.8 

.2 

.1 

.1 

.1 

4.7 

SM 

*.l 

2.1 

5.3 

2.0 

4.3 

.1 

.0 

.2 

.7 

1.2 

1.7 

.* 

.1 

.1 

.2 

8.9 

W 

*.6 

2.5 

2.8 

.8 

3.4 

.0 

• 

.0 

.* 

.9 

.6 

.2 

.1 

.2 

.1 

8.1 

NW 

3.5 

3.1 

2.1 

.3 

3.3 

.1 

.0 

.1 

.2 

.6 

.5 

.1 

.1 

.0 

.1 

7.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

1.2 

1.2 

.* 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.* 

.3 

• 

.1 

.0 

4.8 

TOT  OBS 

1190 

671 

757 

23« 

2856 

3.4 

5 

1 

12 

67 

19* 

225 

92 

39 

23 

26 

2172 

2856 

TQT  PCT 

41.7 

23.5 

26.5 

8.3 

100.0 

.2 

• 

.* 

2.3 

6.8 

7.9 

3.2 

1.4 

.8 

.9 

76.1 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

■ OR 

- OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

■ OR 

> OR 

> OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR  >6500 

1.5 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

OR  >5000 

2.5 

3.0 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

OR  >3500 

5.2 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

OR  >2000 

11.1 

13.8 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

or  >1000 

16.6 

20.3 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

OR  >600 

18.3 

22.6 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

OR  >300 

IB. 8 

23.0 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

OR  >150 

18.8 

23.1 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

OR  > 0 

18.9 

23.2 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

total 

557 

685 

701 

702 

702 

702 

703 

703 

TOTAL  NUMBER  OF  DBS i 293*  PCT  F«£Q  NH  <3/fl:  76.2 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

TOTAL 

0123*3678  OBSCO  OBS 
24.1  13.9  1*.6  13.0  9.7  3.3  6.9  6.0  6.3  .1  316* 
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FEBRUARY 


P6R1Q0:  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


TABLE  B 


AREA  0004  CANARY 
28.  ON 


PERCENT  f Rf 0 OF  WlrjD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NF 

E 

SF 

5 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.1 

.1 

0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

TqT  % 

.1 

.1 

« 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

a 

l<2 

NO  PCP 

.1 

. 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.2 

TOT  ft 

.1 

.1 

0 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

2<3 

NO  PC  P 

. 2 

,2 

,2 

.2 

,1 

.2 

,1 

• 

.0 

* 

l.l 

TOT  ft 

.2 

.? 

’.2 

.? 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

* 

1.2 

PCP 

• 2 

.3 

• 

.0 

.2 

.3 

.1 

.4 

.0 

.0 

1.5 

5<10 

NO  PCP 

3.B 

4.6 

1.3 

.9 

1.8 

2.1 

1.1 

1.1 

.0 

1.2 

18.0 

TOT  * 

4.0 

5.0 

1.8 

.9 

1.8 

2.4 

1.2 

1.4 

.0 

1.2 

19.5 

PCP 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.2 

.1 

.2 

.0 

.1 

1.0 

10* 

NO  PCP 

14.2 

20.6 

4. 9 

3.0 

3.0 

9.9 

8.4 

7.2 

.0 

4.2 

77.4 

TOT  ft 

14.4 

20.7 

3.0 

3.0 

5.1 

10.2 

8.5 

7.3 

.0 

4.2 

78.4 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

18.8 

26.1 

8.* 

4.1 

7.1 

12.8 

9.9 

8.9 

.0 

5.4 

100.0 

total 

obs 


3727 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEEO 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

<1/2 

4-10 

.0 

0 

* 

* 

* 

0 

* 

* 

.0 

a 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2<  1 

4-10 

• 

0 

.0 

a 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

* 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

224 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  * 

.1 

a 

* 

a 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

4-10 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

a 

11-21 

• 

* 

• 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

a 

224 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

a 

• 

.0 

* 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

a 

2<3 

4-10 

.1 

a 

a 

a 

* 

a 

* 

.0 

.0 

.5 

11-21 

a 

.i 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

.0 

.6 

224 

0 

.0 

• 

* 

• 

* 

.0 

0 

.0 

.2 

TOT  * 

.2 

.2 

.2 

.2 

a 

.3 

a 

a 

.0 

* 

1.4 

0-3 

• 2 

.1 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

.0 

.9 

1.7 

5<10 

4-10 

1.5 

1.9 

.8 

.5 

.8 

1.0 

.5 

.7 

.0 

7.6 

11-21 

1.5 

2.3 

.6 

.2 

.4 

.7 

.4 

.4 

.0 

6.6 

224 

.4 

.7 

• 

* 

a 

a 

* 

a 

.0 

1.5 

tot  * 

3.6 

5.0 

1.5 

.a 

1.5 

1.9 

1.0 

1.2 

.0 

.9 

17.5 

0-3 

.7 

.B 

.5 

.6 

.5 

.7 

.5 

.6 

.0 

3.6 

8.4 

104 

4-10 

6.9 

10.3 

3.6 

1.9 

2.5 

4.5 

4.3 

3.8 

.0 

37.9 

11-21 

6.4 

11.9 

1.9 

.8 

1.4 

2.9 

2.3 

2.2 

.0 

29.8 

224 

.9 

2.2 

a 

* 

.2 

.3 

.3 

.3 

.0 

4.3 

TOT  * 

14.9 

25.2 

6.2 

3.3 

4.5 

8.4 

7.4 

6.8 

.0 

3.6 

80.4 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

18.9 

30.8 

8.0 

4.3 

6.2 

10.6 

8.6 

8.2 

.0 

4.5 

100.0 

total 

obs 


5106 


ISLANDS 
15. OW 
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FEBRUARY 

PEMOO*  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  000*  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1833-1973  TABLE  10  28. ON  15. OW 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  <FEET,NH  >4/ 6 ) AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

130 

300 

600 

looo 

2000 

3300 

5000 

63OO 

80004 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

*999 

6*99 

7999 

any  mgt 

OBS 

00803 

.1 

.0 

.3 

2.9 

3.7 

5.9 

1.9 

.8 

.5 

1.0 

19.1 

80.9 

734 

06809 

.4 

.1 

.1 

1.5 

6.6 

6.8 

3.9 

1.1 

.6 

1.1 

22.2 

77.8 

725 

12815 

.0 

.1 

.1 

2.1 

6.7 

7.* 

3.9 

1.8 

.9 

1.1 

24.1 

75.9 

850 

18821 

.1 

.0 

1.1 

2.3 

6.5 

9.7 

2.9 

1.3 

1.0 

.6 

25.7 

74.3 

783 

TOT 

3 

2 

13 

68 

1*8 

231 

98 

39 

24 

29 

707 

2385 

3092 

PCT 

.2 

.1 

.4 

2.2 

6.4 

7.3 

3.2 

1.3 

.8 

.9 

22.9 

77.1 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  UF  VSBY  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSbY  (NM)  § Y HOUR  CEILING  HGT  ( FEE T/ NH  >*/8)*9Y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

TOTAL 

OBS 

hour 

(GMT) 

<150 

<30YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 
ANO  3* 

total 

OBS 

00803 

.3 

.2 

.2 

1.5 

1*.8 

83.1 

1193 

00803 

.1 

.* 

5.0 

16.2 

78.8 

685 

06809 

.2 

.3 

.6 

1.4 

21*4 

76.1 

14*9 

06809 

.* 

.9 

3.7 

20.8 

75.6 

68* 

12815 

.1 

.4 

.3 

1.2 

14.7 

93.2 

1223 

12815 

.0 

.2 

3.5 

21.6 

7*. 8 

823 

18821 

.1 

.4 

.2 

1.3 

1«.9 

79 .0 

1*20 

18821 

.1 

1.3 

*.3 

22.0 

73.6 

762 

TOT 

9 

17 

17 

72 

934 

4236 

5287 

TOT 

5 

21 

121 

599 

223* 

295* 

PCT 

.2 

.3 

.3 

1.4 

17.7 

80.I 

100.0 

PCT 

.2 

.7 

*.l 

20.3 

75.6 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP  PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL  PCT 

TEMP  F 0-29  30-39  *0-49  30-59  60-69  70-79  Bq-89  90-100  OBS  FREQ  N NE  E SE  $ SW  W NW  VAR  CALM 


80/8* 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

* 

.2 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

70/7* 

.0 

.0 

.1 

.5 

.8 

1.5 

1.4 

.3 

119 

4.5 

.6 

.9 

.4 

.4 

.5 

.8 

.5 

.3 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.2 

2.1 

6.7 

14.8 

13.0 

8.3 

1239 

47.2 

6.8 

8.8 

3.2 

2.6 

3.9 

8.9 

7.0 

4.2 

.0 

1.8 

60/6* 

.0 

.0 

.3 

2.6 

11.* 

16.3 

10.9 

♦.7 

121* 

46.3 

11.0 

16.8 

3.2 

1.2 

2.2 

2.2 

2.9 

4.7 

.0 

1.9 

33/59 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.5 

.3 

*7 

1.8 

.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.4 

.0 

.0 

total 

0 

0 

16 

139 

508 

876 

730 

353 

262* 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.6 

5.3 

19.* 

33.* 

27.8 

13.3 

19.1 

27.1 

6.9 

4.3 

6.6 

12.1 

10.4 

9.6 

.0 

3.9 

table  13  table  16 

MEANS/EXTREHES  AND  PERCENTILES  of  TEMP  (DEG  F)  rY  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

30* 

5* 

1* 

M IN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00803 

73 

69 

68 

64 

59 

56 

48 

63.3 

1432 

00803 

.0 

3.2 

15.3 

33. Q 

28.3 

20.0 

79 

681 

06809 

73 

69 

67 

63 

59 

53 

48 

63.0 

1887 

06809 

.0 

4.0 

16.6 

31.1 

33.3 

15.0 

78 

694 

12815 

84 

76 

71 

66 

61 

53 

49 

66.2 

1386 

12813 

.0 

10.7 

24.8 

32.6 

23.1 

8.9 

74 

694 

18821 

81 

73 

70 

65 

61 

57 

50 

63.1 

1861 

18821 

.0 

5.3 

19.9 

36.7 

27.3 

10.8 

76 

693 

TOT 

84 

73 

70 

64 

60 

53 

48 

64.4 

6586 

TOT 

0 

161 

329 

921 

774 

377 

77 

2762 
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TABLE  17 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
20. ON  19. OW 


PCT  FR£Q  QF  AI«  TE-RfRATORF  (DEC  F ) AND  THE  OCCURRENCE  OP  POC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  otpperenci  (deg  f> 


AIR-SEA 

45 

49 

53 

57 

61 

69 

69 

73 

77 

81 

TOT 

w 

wu 

TN R OIF 

48 

92 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

FOG 

FOG 

20/22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1 

.0 

4 

17/29 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

2 

.0 

.1 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

5 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

24 

4 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.6 

.3 

4 

.0 

38 

4 

1.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

31 

4 

.8 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.! 

.9 

.0 

.1 

.0 

.0 

70 

.0 

2.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.1 

1.3 

.1 

.0 

.0 

101 

.1 

2.8 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.2 

1.4 

4 

.0 

.0 

139 

.0 

3.9 

2 

• 0 

.0 

.0 

4 

.9 

4.7 

l.» 

.0 

.0 

.0 

265 

.2 

7.2 

1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

2.4 

7.8 

1.* 

.0 

.0 

.0 

416 

.1 

11.5 

0 

.0 

.0 

4 

.1 

5.9 

10.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

596 

.2 

16.5 

-l 

.0 

.0 

• 

.6 

8.8 

7.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

619 

.2 

17.1 

-2 

.0 

.0 

4 

.5 

9.7 

3.8 

.1 

.0 

• n 

.0 

505 

.1 

14.0 

•3 

.0 

• 0 

.0 

.7 

6.7 

1.1 

4 

.0 

.0 

.0 

304 

• 1 

8.4 

-4 

.0 

.0 

.0 

1.2 

4.1 

.4 

.0 

.0 

.o 

.0 

206 

.0 

5.8 

-5 

.0 

.0 

4 

.8 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

108 

4 

3.0 

-6 

• 0 

.0 

• 2 

.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

4 

1.3 

-7/ -8 

.0 

.0 

.4 

.4 

. 3 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

39 

.0 

1.1 

-9/-1U 

• 0 

.2 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

25 

.0 

.7 

-11/-13 

4 

.3 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

4 

.5 

-14/-16 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.2 

-17/-19 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

total 

3 

20 

48 

176 

1510 

1454 

314 

42 

12 

3 

3582 

34 

3548 

PCT 

.1 

.6 

1.3 

4.9 

42.2 

40.6 

8.8 

1.2 

.3 

.1 

100.0 

.9 

99.1 

PERIOD!  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ia 


PCT  FREQ  OF  w!ND  SPEED  UT$)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.7 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.4 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.3 

4.8 

1.2 

.0 

.0 

.0 

6.2 

.6 

6.1 

1.7 

.0 

.0 

.0 

e.3 

3-4 

.1 

1.8 

2.6 

4 

.0 

.0 

4.6 

.1 

2.2 

3.6 

.1 

.0 

.0 

5.9 

3-6 

.0 

.3 

1.9 

.3 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.5 

2.8 

.4 

.0 

.0 

3.7 

7 

.0 

• 1 

.5 

.2 

.1 

.0 

1.0 

.0 

• l 

1.3 

.7 

.0 

.0 

2.0 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.4 

.0 

.0 

.» 

.0 

.1 

.4 

.3 

.0 

.0 

.8 

10-11 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.5 

u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

8.7 

7.0 

1.0 

.2 

.0 

18.1 

1.0 

10.1 

10.0 

1.9 

.0 

.0 

23.0 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

l.l 

1-2 

.4 

2.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

1.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3-4 

4 

.8 

.5 

.0 

• 0 

.0 

1.4 

4 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.9 

5-6 

.0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.2 

7 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

. 0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

97* 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

3.9 

1.8 

• 0 

• 0 

.0 

6.4 

.4 

2.4 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.9 
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AREA  0004  CANARY  ISLANOS 
28 .ON  15. OW 


PCT  FREQ  OF  *1N0  SPEED  <KTS>  AND  OIRECTIQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.8 

.1  .0 

.0 

.0 

1.2 

.2 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1-2 

.3 

2.6 

.7  .0 

.0 

.0 

3.6 

.6 

3.6 

1.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

3-4 

.0 

.7 

1.0  .0 

.0 

.0 

1.7 

.2 

1.8 

1.9 

.0 

.0 

.0 

3.9 

5-6 

• 

.2 

.6  .0 

.1 

.0 

.8 

* 

.2 

1.3 

.1 

.1 

.0 

1.6 

7 

.0 

.0 

.1  .1 

.0 

.0 

.? 

.0 

.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.6 

8-9 

.0 

• 

o 

o 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.3 

.2 

.0 

.0 

.4 

10- 1 

.0 

.0 

.1  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87» 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

4.2 

2.6  .1 

.1 

.0 

7.6 

1.0 

6.9 

5.1 

.4 

.1 

.0 

13.4 

w 

NW 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

4®4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.4 

.9 

.0  .0 

.0 

.0 

1.4 

.6 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.5 

1-2 

• 

3.7 

.9  .0 

.0 

.0 

4.6 

.4 

2.7 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.8 

3-4 

1.4 

l.l  .0 

.0 

.0 

2.5 

.0 

.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.9 

5-6 

.4 

.7  .1 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.3 

.8 

.3 

.0 

.0 

1.4 

7 

.0 

.1 

.2  .0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.5 

8-9 

.0 

.0 

.2  4 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

• 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.1  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  • 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

6.5 

3.3  .2 

.0 

.0 

10.5 

.9 

5.0 

3.0 

.5 

.0 

.0 

9.3 

total 

PCT 


WIND 

SPEED 

(PTS) 

vs  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

1 2.2 

8.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

20.7 

1-2 

2.6 

26.7 

6.9 

.0 

.0 

.0 

36.2 

3-4 

.6 

9.9 

11.9 

.2 

.0 

.0 

22.4 

5-6 

• 1 

1.9 

8.7 

1.1 

.1 

.0 

11.9 

7 

.0 

. 9 

3.0 

1.1 

.1 

.0 

4.7 

8-9 

.0 

.1 

1.5 

.9 

.0 

.0 

2.5 

10-11 

• 0 

.1 

.5 

.6 

.0 

.0 

1.2 

12 

• 0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.2 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

15.5 

47.0 

33.1 

4.0 

.3 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PERIOD  t (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87+ 

TOTAL 

MEAN 

HGT 

<• 

2.7 

10.2 

9.8 

5.6 

2.4 

1.2 

.1 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

760 

3 

6-7 

.0 

1.1 

4.2 

6.1 

3.3 

1.4 

.8 

• 3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

421 

6 

8-9 

.0 

.6 

1.6 

2.2 

2.7 

1.3 

1.3 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

250 

7 

10-11 

.0 

1.2 

.6 

1.1 

1.5 

1.0 

.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

150 

6 

12-13 

.0 

.0 

1.1 

1.0 

.4 

.3 

.1 

.2 

.2 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

79 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.4 

.2 

• 2 

.2 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

9 

IN0ET 

7.2 

6.7 

5.2 

3.4 

3.1 

.8 

1*1 

• 4 

.4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

667 

3 

TOTAL 

235 

468 

532 

468 

323 

131 

91 

4l 

49 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2366 

4 

PCT 

9.9 

19.8 

22.5 

19.8 

13.7 

6.4 

3.8 

1.7 

2.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  2*9 


TABLE  7 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SMWR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TINE 

PCPN  PAST 
HOUR 

thor 

ltng 

fog 

wo 

PCPn 

FOG  WQ 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.7 

U2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.9 

.9 

1.4 

.0 

.8 

.1 

94.1 

06C09 

.A 

2.1 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.9 

1.0 

1.7 

1.6 

.0 

.5 

.0 

92.4 

12C15 

,7 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.B 

.9 

.0 

1.0 

.1 

1.4 

.1 

94.6 

18C2I 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.8 

.7 

.1 

2.3 

.0 

1.6 

.0 

94.5 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.6 

4133 

1.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.9 

.9 

.7 

1.6 

* 

1.1 

* 

93.9 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 

WlNO  SPE60  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PREQ 

SPO 

N 

1.4 

9.3 

10.3 

2.1 

.2 

.0 

23.3 

12.4 

22.2 

22.7 

25.0 

21.2 

23.2 

29.9 

24.1 

21.3 

NE 

1.4 

14.0 

18.7 

4 • A 

.3 

.0 

39.2 

13.4 

41.3 

40.7 

38.0 

41.2 

37.6 

36.2 

38.7 

40.1 

E 

.5 

3.2 

l.B 

.4 

* 

.0 

5.9 

10.4 

6.1 

2.3 

5.7 

7.8 

5.9 

2.3 

5.6 

6.1 

SE 

.3 

1.1 

.3 

• 

.0 

.0 

1.7 

7.9 

1.2 

1.7 

1.5 

2.1 

3.0 

1.2 

1.4 

1.4 

S 

.5 

1.3 

.7 

.2 

• 

.0 

2.6 

9.4 

2.2 

.0 

2.1 

2.3 

3.7 

2.6 

2.6 

3.4 

SW 

.7 

2.8 

1.7 

.5 

• 

.0 

5.6 

10.6 

5.3 

2.7 

5.2 

5.2 

6.6 

1.6 

6.4 

6.4 

w 

.6 

4.0 

2.6 

.7 

.1 

.0 

8.1 

11.5 

7.7 

8.7 

8.4 

8.5 

7.6 

11.7 

8.7 

7.1 

NW 

.6 

4.8 

3.6 

.9 

* 

.0 

10. 1 

11.5 

9.9 

18.7 

10.2 

8.6 

9.4 

11.7 

10.2 

11.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

3.3 

.0 

4.1 

2.7 

4.0 

3.2 

2.9 

2.6 

2.2 

3.0 

TOT  OBS 

746 

3247 

3186 

784 

55 

0 

801B 

11.8 

1554 

75 

1681 

711 

1510 

107 

1581 

799 

TOT  PCT 

9.3 

40.5 

39.7 

9.8 

.7 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

5,0 

12.0 

5.6 

.6 

* 

23.3 

12.4 

22.3 

23.9 

23.7 

23.2 

NE 

6,1 

20.7 

11.0 

1.3 

• 

39.2 

13.4 

41.3 

38.9 

37.5 

39.2 

E 

1.9 

2.9 

1.0 

.1 

.0 

5.9 

10.4 

5.9 

6.3 

5.7 

5.8 

SE 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

1.7 

7.9 

1.2 

1.7 

2.8 

1.4 

S 

1.3 

.9 

.4 

* 

.0 

2.6 

9.4 

2.1 

2.1 

3.6 

2.9 

SW 

2.0 

2.6 

1.0 

.1 

* 

5.8 

10.6 

5.2 

5.2 

6.3 

6.4 

w 

2.4 

3.9 

1.5 

.3 

* 

8.1 

11.5 

7.8 

8.4 

7.9 

8.2 

NW 

2.6 

5.3 

1.9 

• 3 

9 

10.1 

11.5 

10.3 

9.7 

9.6 

10.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

3.3 

.0 

4.1 

3.8 

2.9 

2.5 

TOT  OBS 

2041 

3933 

1B14 

222 

8 

8018 

11.8 

1629 

2392 

1617 

2360 

TOT  PCT 

25.5 

49.1 

22.6 

2.8 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOO:  (PRIMARY) 

1922-197* 

AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1855-1973 

TABLE  4 

28. ON  15. 1W 

PERCENTaCE  FREOuFWCY  of  t«IN0  SPEED  BV  hour  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

00L03 

4.1 

6.0 

41.6 

06&09 

3.8 

6.0 

4". 6 

12C15 

2.9 

6.1 

40.1 

18C21 

2.5 

6.1 

39.9 

TOT 

262 

484 

3247 

PCT 

3.3 

6.0 

40.9 

WIND  SPEED  (KNOTS) 
11-21  22-33  36-67 

39.4,  6.4  ,3 

39.0  9.9  .7 

40.3  9.7  .7 

40.1  10.3  .9 

31"*  784  33 

39.7  9.8  ,7 


44* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

.0 

11.5 

100.0 

1629 

.0 

11.8 

100.0 

2392 

.0 

11.9 

100.0 

1617 

.0 

12.1 

100.0 

2380 

0 

.0 

11.8 

100.0 

8018 

table  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  ClQUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/8) 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 C 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000'* 

NH  <5/B 

TOTAL 

□ BSCO 

OBS 

COVER 

149 

2 99 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

10.2 

6.2 

8.2 

1.7 

3.6 

.0 

• 

.1 

.7 

3.0 

2.5 

.9 

.3 

* 

.2 

18.5 

NE 

15.7 

7.8 

10.4 

3.5 

3.5 

.0 

* 

.1 

1.1 

4.0 

3.1 

1.7 

.4 

.2 

.4 

26.4 

E 

2.1 

.7 

1.0 

.3 

3.0 

* 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 

.2 

3.0 

SE 

.5 

.3 

.4 

.1 

3.5 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

• 

1.1 

S 

1.2 

.3 

.5 

.3 

3 . \ 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.8 

SW 

2.7 

1.3 

.8 

.4 

2.8 

.0 

.0 

.1 

.1 

.4 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

4.4 

M 

4.1 

2.4 

2.1 

.5 

3.2 

.0 

.0 

.1 

.4 

.6 

.4 

.1 

.0 

. .o 

.0 

7.4 

NW 

4.0 

3.2 

2.8 

.9 

3.6 

.0 

.0 

* 

.2 

1.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.1 

8.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.8 

.6 

.9 

.2 

2.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

.0 

4 

2.7 

TOT  OBS 

1341 

729 

859 

247 

3176 

3.4 

2 

2 

12 

86 

310 

2 50 

113 

29 

9 

33 

2330 

3176 

TQT  PCT 

42.2 

23.0 

27.0 

7.8 

100.0 

.1 

.1 

.4 

2.7 

9.8 

7.9 

3.6 

.9 

.3 

1.0 

73.4 

100. 0 

table  7 

CUMUuATtVF  PcT  FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSB*  <NM) 


CEILING 

■ DR 

■ HR 

• OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

» DR 

> OR 

> OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/6 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

1.2 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

OR 

>5000 

1.9 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

OR 

>3500 

4.6 

5.8 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

OR 

>2000 

10.5 

13.3 

13.6 

13,6 

13.6 

13.6 

13.6 

13.6 

OR 

>1000 

19.0 

22.7 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

OR 

>600 

21.1 

25.3 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

OR 

>300 

21.6 

25.6 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

OR 

>150 

21.6 

25.6 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

OR 

> 0 

21.6 

25.6 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

total 

706 

862 

860 

862 

862 

B62 

862 

862 

total  number 

; OF  OBS  t 

3283 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8 : 

73.7 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS' 

total 

012345678  OBSCD  OBS 
20.4  13.8  15.4  13.0  8.6  6.9  6.8  7.1  6.1  .1  3510 
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PEAIQQ:  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALU  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  OOO*  CANARY 
28. ON 


PERCENT  FRgO  OF  MInD  OJRECTIDN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-QCCURRENCE  OF 

precipitation  mith  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

OBS 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

TOT  X 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

. 1 

.3 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.7 

TOT  X 

.1 

.3 

.1 

.1 

• 

« 

.0 

.1 

.0 

.0 

.7 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<9 

.0 

.1 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

.0 

0 

.1 

TQT  X 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

. 0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

20 

NO  PCP 

.3 

.4 

. I 

. I 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

l.C 

TOT  X 

.3 

.4 

I2 

.1 

.1 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

1.1 

PCP 

.2 

• 1 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 

.9 

5<*0 

NO  PCP 

3.6 

6.3 

.7 

• 5 

.6 

1.2 

1.6 

2.1 

.0 

.4 

16.9 

TOT  » 

3.8 

6. A 

.9 

.5 

.6 

1.3 

1.8 

2.2 

.0 

.4 

17.8 

PCP 

.2 

.1 

.0 

• 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

• 

.7 

1ft. 

NC  PtP 

21.5 

29.5 

3.0 

1.0 

1.8 

*.3 

7.2 

8.4 

.0 

2.8 

79.  « 

TOT  X 

21.7 

29.6 

3.0 

1.0 

1.8 

4.3 

7.3 

8.5 

.0 

2.8 

60.2 

T0T  3*S 

3926 

TQT  PCT 

25.9 

36.8 

4.1 

1.6 

2.5 

5.6 

9.2 

10.9 

.0 

3.3 

100.0 

TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  KIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OR  VISIBILITY 


VSBY 

spo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

*Ts 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-iO 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

0-3 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

4-10 

* 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.2 

22 * 

« 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.1 

.2 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1<2 

4-10 

* 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

* 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

22* 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

• 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

\o 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

2<J 

4-10 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.2 

.1 

* 

* 

* 

* 

.1 

.0 

.5 

22* 

• 

.1 

* 

.0 

.1 

* 

.0 

* 

.0 

.2 

TOT  X 

.3 

.5 

.1 

0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.5 

0-3 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.4 

1.4 

5<10 

4-10 

1.1 

1.7 

.3 

.2 

.2 

.6 

.7 

.9 

.0 

5.7 

11-21 

1.8 

3.2 

.4 

.1 

.2 

.4 

.6 

.7 

.0 

7.3 

22* 

.4 

,9 

.1 

* 

0 

.1 

.2 

.2 

.0 

1.9 

TOT  X 

3.3 

6,0 

.8 

.4 

.5 

1.2 

1.6 

1.9 

.0 

.4 

16.2 

0-3 

1.2 

1.3 

.5 

.1 

.3 

.5 

.4 

.4 

.0 

2.8 

7.5 

10» 

4-10 

8.5 

11.6 

2.4 

.7 

.8 

2.2 

3.5 

4.2 

.0 

34.0 

11-21 

9.5 

14,8 

.8 

.2 

.6 

1.1 

2.4 

3.2 

.0 

32.6 

22* 

1.9 

3.5 

.2 

0 

.1 

.4 

.6 

.8 

.0 

7,5 

TOT  X 

21.1 

31.1 

3.9 

1.1 

1.9 

4.3 

7.0 

8.5 

.0 

2.8 

81.6 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

24.8 

37.9 

4,9 

1.6 

2.5 

5.6 

8.7 

10.6 

.0 

3.3 

100.0 

tqtal 

DBS 


5607 


ISLANOS 
15.  JW 
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*E*IOO:  (PRIMARY)  1922-1973 
(UVER-ACL)  1855-1973 


TABLE  10 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
Z0.0N  15.1* 


HOUR  000  150 

(G«T)  149  299 

00603  .1  .1 

06C09  .0  .0 

12615  .1  .1 

18621  .0  .0 

TOT  2 2 

PCT  .1  .1 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  IFEET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  0 F NH  <5/8  BY  HOUR 


300 

600 

iono 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.3 

2.7 

7.4 

6.6 

2.6 

1.2 

.5 

.5 

22.0 

78.0 

774 

.7 

3.6 

12.8 

7.4 

3.9 

.7 

.1 

1.1 

30.4 

69.6 

812 

.2 

2.2 

9.1 

8.3 

4.1 

.7 

.1 

1.4 

26.4 

73.6 

951 

.2 

1.9 

7.5 

7.2 

2.9 

.8 

.4 

1.2 

22.1 

77.9 

895 

12 

88 

315 

254 

11? 

?9 

10 

37 

866 

2566 

3432 

.3 

2.6 

9.2 

7.4 

3.4 

.8 

.3 

1.1 

25.2 

74. B 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSflY 

(NM) 

by  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

(GMT, 

obs 

00603 

.2 

.5 

.2 

1.9 

15.4 

8 1 , 8 

1231 

06609 

.0 

.7 

.2 

.8 

19.5 

78.9 

1609 

12615 

.0 

.2 

.1 

1.2 

14.A 

83.6 

1362 

18621 

.0 

.7 

.3 

1.9 

1 5 . 8 

81.3 

1397 

TOT 

2 

31 

11 

85 

956 

4714 

5799 

PCT 

* 

.5 

.2 

1.5 

16.5 

81.3 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VsBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( FEET* NH  >4/8)*BY  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<5QYQ 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5+ 

OBS 

00603 

.1 

.7 

4.5 

19.3 

76.2 

730 

06609 

.0 

.8 

5.6 

27.5 

66.9 

765 

12615 

.1 

.4 

3.8 

24.2 

72.0 

919 

18621 

.0 

.2 

3.9 

19.8 

76.3 

869 

TOT 

2 

17 

145 

745 

2393 

3283 

PCT 

.1 

.5 

4.4 

22.7 

72.9 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

•0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

11 

.4 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

2.2 

1.1 

.3 

150 

5.0 

65/69 

.0 

.0 

.1 

1.8 

8.2 

15.7 

14.7 

5.1 

1356 

45.6 

60/64 

.0 

.0 

.1 

3.7 

11.2 

16.5 

11.5 

4.9 

1423 

47.8 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.4 

.3 

.1 

32 

1.1 

30/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

2 

.1 

total 

0 

0 

7 

174 

618 

1033 

828 

312 

2974 

100. 0 

PCT 

.0 

.0 

.2 

5.9 

20.8 

34.8 

27.8 

10.5 

TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  [)F  *INO  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NH 

VAR 

CALM 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

1.0 

1.5 

.4 

,2 

.3 

.4 

.8 

.4 

.0 

.1 

10.1 

15.4 

1.7 

.9 

1.3 

3.3 

5.6 

5.5 

.0 

1.7 

14.2 

20.4 

1.8 

.4 

.7 

1.3 

2.9 

5.1 

.0 

.9 

.5 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

25.9 

37.6 

4.0 

1.5 

2.3 

5.2 

9.5 

11.3 

.0 

2.8 

1 


table  15 


TABLE  16 


MEANS*EXTRE«ES  AND  PERCENTILES  OF  temp  (DEG  F)  8*  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99% 

95% 

50% 

3% 

1% 

MlN 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

72 

69 

67 

63 

60 

58 

52 

63.5 

1672 

00603 

.0 

3.6 

17.2 

34.2 

32.2 

12.9 

78 

723 

06609 

76 

70 

68 

63 

39 

56 

50 

63.3 

2397 

06609 

.0 

3.6 

16.0 

33.5 

32.5 

14.4 

78 

808 

12615 

81 

75 

72 

66 

62 

57 

50 

66.5 

1611 

12615 

.0 

9 6 

28.4 

35.0 

20.8 

6.1 

73 

802 

18621 

81 

74 

71 

65 

61 

59 

50 

63.5 

2369 

18621 

.0 

6.6 

21.2 

36.1 

26.3 

9.8 

75 

787 

TOT 

81 

73 

70 

64 

60 

57 

50 

64.6 

8049 

TOT 

0 

184 

648 

1083 

870 

333 

76 

3120 
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P6MOO:  (PRIMARY)  1922-1973  AREA  OOOA  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1855-1973  TABLE  17  28. ON  15. 1W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  ATr-SEA  TEMPERATURE  01FFE*ENCF  IOEG  F) 


AIR-SEA 

A* 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

TOT 

w 

WO 

TMP  OIF 

5? 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

fog 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

• 

5 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.2 

.2 

.0 

19 

.0 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

.A 

• 

A7 

• 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.3 

.1 

.0 

22 

• 

.6 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.8 

.2 

• 0 

63 

A 

1.6 

A 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

1.9 

.1 

.0 

109 

.1 

2.8 

3 

.0 

.0 

.0 

• A 

1.9 

1.5 

.1 

.0 

IA5 

.1 

3.8 

2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

A.  2 

1.5 

.0 

.0 

259 

.1 

6.6 

1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

6. A 

1.2 

.1 

.0 

353 

.2 

9.2 

0 

.0 

.0 

.1 

5.5 

9.5 

1.1 

.1 

.0 

615 

.3 

16.0 

-I 

.0 

.0 

.1 

10.0 

7.5 

.6 

.1 

.0 

688 

.3 

18.0 

-2 

.0 

.0 

.3 

10.3 

A. A 

.3 

.0 

.0 

575 

.2 

15.0 

-3 

.0 

.0 

.6 

6.5 

2.2 

.1 

.0 

.0 

357 

.1 

9. A 

-A 

.0 

• 

.9 

3.9 

.9 

• 

.0 

.0 

215 

.1 

5.6 

-5 

.0 

.0 

.9 

2. A 

• 5 

• 

.0 

.0 

IAA 

.1 

3.8 

-6 

.0 

• 

.A 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

58 

* 

1.5 

-7/-8 

.0 

.2 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

A5 

.1 

1.1 

-9/-10 

.0 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

• 

.6 

-11/-13 

.2 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.5 

-1A/-16 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.1 

-17/-19 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

total 

12 

29 

138 

1672 

1513 

35A 

51 

2 

3771 

6A 

3707 

PCT 

.3 

.8 

3.7 

AA.3 

AO . 1 

9. A 

1 . A 

.1 

100.0 

1.7 

98.3 

PERIOD! 

HOT 

(OVER- 

1-3 

-ALL) 

A-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

FREO  nF 
3A-A7 

WIND 

A0A 

table 

SPEED  (KTS)  AND 
PCT 

18 

direction  versus  sea  heights 
NE 

1-3  A-10  11-21  22-33  3A- 

(FT) 

-A7 

A8* 

PCT 

<1 

• 5 

I . A 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.6 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1-2 

• A 

A. A 

2.6 

.0 

.0 

.0 

7. A 

.2 

6.0 

3.5 

.0 

.0 

.0 

9.7 

3- A 

.0 

2.0 

6. A 

.A 

.0 

.0 

8.8 

.0 

3.5 

8.2 

.A 

.0 

.0 

12.1 

5-6 

.0 

.7 

3.8 

.6 

.0 

.0 

5.1 

.0 

.8 

5.0 

1.6 

.0 

.0 

7. A 

7 

.0 

.2 

1.3 

.8 

.0 

.0 

2.2 

0 

.2 

2. A 

1.3 

.0 

.0 

A . 0 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

1.0 

.A 

* 

.0 

1 . A 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.A 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.A 

* 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.3 

* 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

0 

.1 

.0 

.0 

.2 

13-16 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

0.7 

15.3 

2.3 

0 

.0 

27.2 

.8 

12.3 

20.  A 

A. A 

.2 

.0 

38.2 

HOT 

1-3 

A-10 

11-21 

E 

22-33 

3A-A7 

A«a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

SE 

22-33 

3A- 

-A7 

A8  + 

PCT 

<1 

* 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.A 

1-2 

.2 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-A 

.0 

.7 

.A 

.0 

.0 

.0 

l.t 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

8-9 

• 0 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 1-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 2 

2.5 

1.3 

.2 

.0 

.0 

A.  2 

.2 

.7 

.A 

• 

.0 

.0 

1.3 

A 


PER  1 00 ! <OVER-All>  1963-1973 


MARCH 

table  ib  (contj 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
26. ON  15.  lw 


PCT  FREO  OF  WINO  SPEgO  UTS)  AND  0 IREC  T IQN  VtRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

l 1-21  22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

40  + 

pCT 

<1 

.2 

.4 

.0  .0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

* 

.3 

.2  .0 

.0 

.0 

.6 

.0 

1.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3-* 

.0 

.1 

.2  .1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.7 

.5 

* 

.0 

.0 

1.3 

5-6 

.0 

* 

.1  .0 

.0 

.0 

.? 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

0-9 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

.6 

.6  .3 

.0 

.0 

2.0 

.4 

2.3 

1.5 

.6 

.0 

.0 

4.7 

w 

NW 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

40  + 

pCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

46  + 

PCT 

<1 

.4 

1.1 

* .0 

.0 

.0 

1.5 

.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1-2 

.1 

2.0 

.6  .0 

.0 

.0 

2.7 

.1 

2.5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

3.7 

3-4 

.0 

.9 

1.4  .2 

.0 

.0 

2.4 

.0 

1.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

2.5 

5-6 

.0 

.3 

.6  .2 

* 

.0 

1.2 

.0 

.2 

1.0 

.2 

.0 

• 0 

1.4 

7 

.0 

.0 

.2  .1 

.0 

.0 

,4 

.0 

.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

.7 

0-9 

.0 

.0 

.1  * 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

10-11 

.0 

.0 

• * 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0  ♦ 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87  ♦ 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

4.3 

3.0  .6 

* 

.0 

0.3 

.3 

5.0 

4.4 

.8 

.0 

.0 

10.4 

total 

PCT 


WIND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

6.9 

6.5 

.6 

.0 

.0 

.0 

13.9 

1-2 

1.2 

17.9 

8.9 

.0 

.0 

.0 

20.0 

3-4 

.0 

9.0 

17.9 

1.2 

.0 

.0 

28.2 

5-6 

.0 

2.3 

11.1 

2.9 

• 

.0 

16.3 

7 

* 

.3 

4.5 

2.7 

.0 

.0 

7.7 

0-9 

• 0 

.1 

2.2 

.9 

* 

.0 

3.3 

10-11 

.0 

* 

.5 

1.0 

4 

.0 

1.5 

12 

.0 

.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.7 

13-16 

• 0 

.0 

4 

.2 

.1 

.0 

.3 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

01-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07+ 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

8.2 

36.3 

46.2 

9.1 

.2 

.0 

100.0 

PERI00J  (OVER-ALL)  19*9-1973  TABLE  1’ 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HFIGHT  (FT)  VS  WAVE  PER100  (SECONDS) 


per ioo 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

0-9 

10.U 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33-40 

41-48 

49-60 

i 

© 

71-86 

87  + 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.7 

9.4 

10.9 

5.9 

2.9 

.0 

.5 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

862 

HGT 

4 

6-7 

4 

1.1 

4.1 

7.1 

3.2 

2.2 

1.3 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

545 

6 

0-9 

.0 

.4 

2.2 

3.2 

3.0 

2.3 

1.4 

.5 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

353 

7 

10-11 

.0 

.5 

.7 

1.3 

1.4 

1.0 

.7 

.4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

166 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.0 

.7 

,7 

.5 

.5 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.3 

.2 

.1 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

38 

0 

INdET 

4.3 

4.0 

4.9 

4.0 

2.9 

1.4 

.6 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

395 

4 

TOTAL 

160 

407 

634 

601 

383 

227 

1*0 

33 

30 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2650 

3 

PCT 

6.0 

15.3 

23.9 

22.6 

14.4 

8.5 

5.3 

2.0 

1.4 

.5 

.1 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

Pfcf.i  235 


<1 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL)  185*»- 1973  TABLE  I 28. ON  15.  IN 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WINO  DIRECTION 


PRECIPITATION  TYAE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZl 

PRIG 

snow 

OTMfc* 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

fqg 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shwr 

pcpn 

FR>n 

OB  TIME 

hour 

L TNG 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

PC*n 

PtPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.1 

• 6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.6 

.2 

1.2 

.0 

1.1 

.0 

96.1 

NE 

.3 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.6 

* 

1.7 

.0 

1.6 

.3 

95.0 

E 

1.9 

•5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.9 

1.9 

.0 

1.9 

.0 

93.0 

SE 

5.0 

iO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

.0 

.0 

12.5 

.0 

2.5 

.0 

80.0 

S 

1.6 

.8 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

1.6 

.0 

2.4 

.0 

.6 

J 

1.6 

89.9 

SN 

3.4 

2-8 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

93.5 

w 

.9 

2.4 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.5 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

93.6 

NW 

1.6 

1.8 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4,2 

2.8 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

92.1 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

97.6 

TQT  PCT 

.5 

.7 

,4 

.0 

,0 

.0 

.0 

1.3 

.8 

.2 

1.* 

.0 

1.1 

.1 

94.9 

TOT  08S:  3829 


TABLE  ? 

PFRCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

Pc pn  past 

thor 

POG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

PRZN 

OB  TIME 

hour 

L TNG 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PC»N 

PCPN 

PAST  HR 

8LWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.6 

• 6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.0 

.6 

.8 

.0 

.6 

.1 

95.3 

06C09 

.8 

1.1 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.3 

1.4 

.1 

1.6 

.0 

1.2 

.0 

93.2 

12U5 

.2 

• 7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

• 6 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

.2 

96.2 

18C21 

.6 

.3 

.4 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

.0 

1.8 

.0 

1.4 

.2 

95.3 

TOT  PCT 

.5 

.7 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

.8 

.2 

1.3 

.0 

1.1 

.1 

95.0 

TOT  OBS:  3948 


TABLE  3 

percentage  frequency  OF  wind  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4? 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

1.1 

13.0 

15.2 

3.0 

,1 

.0 

32.4 

12.7 

33.3 

39.9 

33.2 

27.5 

32.7 

32.7 

34.7 

27.4 

NE 

.9 

12.8 

21.9 

3. A 

.3 

.0 

41.4 

14.2 

40.7 

42.4 

42.8 

43.4 

40.5 

48.0 

39.8 

42.0 

E 

.4 

2.2 

1.4 

.3 

• 

.0 

4.3 

10.6 

4.1 

2.1 

3.6 

5.6 

4.7 

2.7 

3.6 

5.7 

SE 

.2 

.4 

.1 

• 

.0 

• 0 

.8 

5.8 

.8 

.0 

.6 

1.1 

.8 

.5 

.7 

.9 

S 

.3 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.5 

9.1 

1.2 

.0 

1.1 

1.7 

2.3 

3.5 

1.7 

1.0 

Sw 

.3 

1.4 

1.0 

.3 

• 

.0 

3.0 

11.2 

3.1 

2.4 

2.1 

3.2 

3.3 

3.0 

3.6 

2.6 

w 

.5 

2.6 

1.9 

.4 

* 

.0 

3.4 

10.9 

3.8 

1.8 

4.9 

5.4 

5.0 

3.7 

5.2 

6.9 

NW 

.5 

4.7 

3.2 

.7 

• 

.0 

9.2 

11.3 

8.4 

8.8 

9.2 

10.1 

8.7 

5.9 

9.0 

11.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.2 

2.2 

.0 

2.6 

2.4 

2.5 

2.0 

2.2 

.0 

1.7 

2.0 

TOT  OBS 

494 

2913 

3492 

789 

40 

0 

7730 

12.6 

1329 

82 

1561 

702 

1472 

101 

1502 

781 

TOT  PCT 

6.4 

37.7 

43.2 

10.2 

.3 

*0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

spffo 

(KNOTS> 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

13 

21 

N 

3.2 

18.3 

8.0 

,7 

.0 

32.4 

12.7 

33.6 

31.5 

32.7 

32.2 

NE 

4.9 

21.2 

13.3 

1.7 

* 

41.4 

14.2 

40.8 

43.0 

41.0 

40.6 

E 

1.3 

2.2 

.7 

.1 

.0 

4.3 

10.6 

4.0 

4.2 

4.5 

4.3 

SE 

.6 

.2 

* 

* 

.0 

.8 

5.8 

.7 

.8 

.7 

.8 

S 

.7 

.6 

.2 

* 

.0 

1.5 

9.1 

1.2 

1.3 

2.4 

1.5 

SW 

.9 

1.6 

.6 

.1 

* 

3.0 

11.2 

3.1 

2.4 

3.3 

3.3 

w 

1.6 

2.6 

1.0 

.1 

.0 

5.4 

10.9 

5.6 

5.0 

4.9 

5.8 

NW 

2.3 

5.1 

1.6 

.2 

.0 

9.2 

11.3 

8.4 

9.5 

8.5 

9.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.2 

2.2 

.0 

2.5 

2.3 

2.0 

1.8 

TOT  08S 

1514 

4000 

1°86 

227 

3 

7730 

12.6 

1611 

2263 

1573 

2283 

TOT  PCT 

19.6 

31.7 

23.7 

2.9 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  1854-1973 


APRIL 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  13. 1W 


HOUR 

CALM 

00L03 

2.5 

06  £09 

2.3 

12L15 

2.0 

18121 

1.8 

TOT 

167 

PCT 

2.2 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

WIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

TOTAL 

1-3 

0 

1 

■# 

11-21 

22-33 

34-47 

4R4 

MEAN 

FREQ 

OBS 

3.9 

37.9 

44.7 

10.5 

.5 

.0 

12.6 

100.0 

1611 

4.1 

38.2 

44.4 

10. 1 

.5 

.0 

12.4 

100.0 

2263 

4.7 

36.5 

45.5 

10.6 

.8 

.0 

12.8 

100.0 

1573 

4.2 

38.0 

45.7 

9.9 

.4 

.0 

12.6 

100.0 

2283 

327 

29i5 

3492 

789 

40 

0 

12.6 

7730 

4.2 

37.7 

43.2 

10.2 

.5 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PC T FREQ  OF  TOTAL  CLQUU  AMOUNT  (EIGHTHS) 


WND  DIR 

0-2 

BY 

3-4 

WIND 

5-7 

DIRECTION 
8 £ TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

13.4 

9.6 

13.0 

OBSCD 

5.0 

OBS 

COVER 

4.0 

149 

.1 

HE 

14.7 

8.1 

11.3 

4.3 

3.7 

• 

E 

.6 

.6 

.7 

.3 

4.2 

.0 

SE 

.3 

* 

* 

• 

2.3 

.0 

S 

.6 

.6 

.3 

.1 

3.5 

.0 

SW 

1.0 

.6 

.2 

.2 

3.0 

.0 

w 

1.9 

1.0 

.8 

.3 

2.9 

.0 

NW 

3.0 

2.0 

2.2 

.5 

3.5 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

.3 

.6 

.2 

2.9 

.0 

TOT  OBS 

1142 

708 

896 

336 

3082 

3.8 

3 

TOT  PCT 

37.1 

23.0 

29.1 

10.9 

100.0 

.1 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT/NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  JF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

* 

.1 

1.6 

5.0 

4.9 

1.9 

.4 

.1 

.4 

26.6 

* 

• 

1.2 

4.8 

3.7 

1.9 

.4 

.1 

.3 

26.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

* 

.0 

1.3 

.0 

.0 

• 

.2 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

.1 

* 

.0 

* 

3.2 

.0 

.0 

.2 

.9 

.4 

.3 

* 

.1 

* 

5.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.3 

.2 

.1 

* 

.0 

* 

1.8 

2 

5 

104 

366 

299 

135 

30 

8 

24 

2106 

.1 

.2 

3.4 

11.9 

9.7 

4.4 

1.0 

.3 

.8 

68.3 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

> OR 

• OR 

> OR 

. OR 

• OR 

. OR 

> OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• QR  >6500 

.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

■ OR  >5000 

1.5 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

■ OR  >3500 

5.1 

6.2 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

• OR  >2000 

13.7 

15.8 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

16.1 

■ Jr  >1000 

24.1 

27.3 

27.7 

27.8 

27.8 

27.8 

27.B 

27.8 

• OR  >600 

26.9 

30.6 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

■ OR  >300 

27.0 

30.7 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

- OR  >150 

27.0 

30.8 

31.3 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

• OR  > 0 

27.1 

30.8 

31.3 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.5 

TOT  AL 

850 

968 

984 

985 

986 

987 

987 

988 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS: 

3141 

PCI 

FREQ 

NH  <5/8* 

68.5 

TABLE  7 A 

percentage  frfq  of  low  clouos  (eighths) 


0 1?) 
16. B 14.1  19.0  12.  A 


9 

6.9 


6 

7.9 


7 

8.4 


8 08SCD 
9.)  .1 


TOTAL 

08S 


total 

OBS 


3082 

100.0 
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TABLE 

8 

28. ON  15. 1W 

PERCENT 

FRCO  OF 

wind  direction  vs  i 

OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation 

WITH 

VARY/NG  VALUES  OF 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

NE 

F 

SE 

S 

SM 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCR 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  s 

• 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCR 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 / 2< 1 NO  PCR 

.2 

.4 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.7 

TOT  ft 

.2 

.4 

.1 

.1 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

NO  RCR 

.1 

.2 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

TOT  ft 

.1 

.2 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<S 

NO  PCR 

.4 

.3 

.0 

,0 

• 

.0 

4 

.1 

.0 

.1 

.8 

TOT  % 

.4 

.4 

.0 

.0 

4 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

.9 

PCR 

.2 

.? 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.9 

5<10 

NO  PCR 

6.6 

7.3 

.6 

.2 

,2 

.6 

.7 

1.7 

.0 

.3 

18.3 

TOT  % 

6.9 

7.4 

.6 

.2 

,3 

.7 

.8 

1.9 

.0 

.3 

19.2 

PCP 

.1 

.1 

.1 

.0 

,0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.4 

10+ 

NO  PCR 

32.0 

29.9 

2.0 

.2  1, 

.3  l 

.6  3 

.2 

6.2 

.0 

1.8 

78.1 

TOT  % 

32.1 

30.0 

2.1 

.2  1, 

.3  1 

.6  3 

.3 

6.3 

.0 

1.8 

78.6 

TOT  OBS 
TGT  PCT 

39.7 

38.4 

2.8 

.5  1, 

.6  2 

.3  4 

.2 

8.3 

.0 

2.1 

100.0 

3821 

TA&LE  9 

PERCENT  F R EO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 


WITH  VARYING 


VSBY 

spd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

(NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  I 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.1 

4 

4 

4 

11-21 

.1 

.2 

4 

4 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.2 

.3 

4 

4 

4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1<2 

4-10 

* 

4 

.0 

4 

4 

11-21 

• 

.1 

4 

.0 

4 

224 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

4 

4 

4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

4-10 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.3 

.3 

4 

.0 

4 

224 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.5 

.6 

4 

.0 

4 

0-3 

.2 

.1 

.1 

4 

4 

5<10 

4-10 

1.6 

l.B 

.4 

.1 

.1 

11-21 

3.2 

4.2 

.2 

4 

.1 

224 

.7 

1.2 

.1 

4 

4 

TOT  * 

5.8 

7.3 

.8 

.2 

.2 

0-3 

.8 

.6 

.2 

.1 

.2 

104 

4-10 

12.0 

9.4 

1.6 

.2 

.7 

11-21 

13.8 

16.7 

.8 

4 

.3 

224 

2.8 

3.9 

.1 

.0 

.1 

TOT  s 

29.4 

30.5 

2.7 

.4 

1.2 

TOT  o8S 
TOT  PCT 

36.0 

38.8 

3.5 

.6 

1.5 

VALUES  OF  VISIBILITY 

$W  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

OBS 

.0  .0  .0  .0  .0  ,0 

.0  .0  * .0  .1 

.0  .0  .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  • .0  .0  .1 

.0  .0  .0.0  * 4 

* * .0  .0  .3 

.0  .0  * .0  .3 

.0  .0  .0  .0  .0 

9 * • ,0  * ,6 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  • .0  .0  .3 

.0  .0  .0.0  * * 

.0  .0  * .0  , A 

.0  * .1  .0  .7 

.0  .0  .0  .0  .2 

.0  * .1  .0  * 1.3 

* .1  .2  .0  .3  .9 

.3  .4  .7  .0  5.3 

.2  .3  .8  .0  9.0 

* .1  .1  .0  2.3 

.6  .8  1.6  .0  .3  17.5 

.2  .4  .4  .0  1.9  4.8 

.8  2.3  4.2  .0  31.2 

.8  1.4  2.7  .0  36.4 

.2  .2  .6  .0  7.8 

1.9  4.3  7.9  .0  1.9  80.2 

5496 

2.5  5.1  9.6  .0  2.3  100.0 
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TABLE  10 

28. ON  15. 1W 

PERCENT  FRFrjUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  (F£ET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  8*  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3j00 

5000 

6$00 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

00603 

.3 

.0 

.3 

2.3 

11. 1 

9.8 

3.3 

.9 

.4 

.9 

29.3 

70.7 

748 

06609 

.1 

.1 

.2 

5.4 

15.5 

13.0 

4.2 

1.1 

.2 

.5 

40.4 

59.6 

815 

12615 

.0 

.0 

.0 

2.6 

9.9 

9.5 

5.2 

.9 

.2 

.7 

29.0 

71.0 

887 

18621 

.0 

.1 

.1 

2.7 

8.8 

5.8 

3.7 

.7 

.1 

.8 

23.0 

77.0 

827 

TOT 

3 

2 

3 

106 

370 

311 

136 

30 

8 

24 

995 

2282 

3277 

PCT 

.1 

.1 

.2 

3.2 

11.3 

9.5 

9.2 

.9 

.2 

.7 

30.4 

69.6 

100.0 

TABLE  II 

PERCENT  FREQUENCY  VSgY  (NH)  gY  HOUR 


TABLE  12 

OP  RANGES  _ 

CEILING  HGT  (FEET/NH  >4/8 )/gY  HOuR 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS8Y  (NH)  AND/OR 

L I N"  •—  - - ‘ 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

ors 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5+ 

NH  <5/8 
AND  5* 

total 

OBS 

00603 

.1 

.2 

.1 

1.5 

18.0 

"o.l 

1215 

00603 

.3 

.6 

4.5 

27.0 

68.5 

712 

06609 

.3 

.0 

.4 

1.7 

20.5 

76.5 

1350 

06609 

.1 

.8 

7.7 

34.8 

57.5 

782 

12615 

.0 

.5 

.3 

.8 

1*.3 

04. 1 

1299 

12615 

.0 

.0 

3.4 

27.1 

69.4 

844 

18621 

.0 

1.0 

.4 

1.1 

1T.7 

79.9 

1551 

18621 

.0 

.2 

3.3 

20.5 

76.0 

803 

TOT 

5 

36 

IT 

72 

996 

4489 

5615 

TOT 

3 

12 

149 

858 

2134 

3141 

PCT 

.1 

.6 

.3 

1.3 

lT.T 

79.9 

100.0 

PCT 

.1 

.4 

4.7 

27.3 

67.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

u 

.4 

70/74 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.9 

1.8 

.7 

.3 

131 

5.3 

65/69 

.0 

.0 

.1 

2.8 

11.6 

17.8 

11.5 

3.8 

1339 

47.7 

60/64 

.0 

.0 

.1 

2.2 

12.5 

17.0 

10.3 

3.0 

1311 

46.0 

33/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 

.2 

.2 

18 

.6 

TOTAL 

0 

1 

10 

163 

750 

1044 

653 

229 

2850 

100. 0 

PCT 

.0 

• 

.4 

3.7 

26.3 

36.6 

2 2.9 

8.0 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  T£MP 

(DEG  F)  gY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

93* 

30* 

3* 

1* 

MiN 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

74 

69 

67 

64 

61 

38 

53 

63.8 

1632 

06609 

77 

70 

68 

64 

60 

59 

32 

63.8 

2274 

12615 

80 

76 

73 

67 

63 

61 

3* 

67.2 

1333 

18621 

83 

73 

72 

66 

62 

60 

53 

66.1 

2 244 

TOT 

83 

74 

71 

65 

61 

39 

52 

63.1 

7703 

table  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SH 

W 

NH 

VAR 

CALM 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1.6 

.2 

9 

.2 

.2 

.3 

.3 

.0 

.2 

16.7 

21.9 

1.4 

.3 

• 8 

1.2 

1.9 

2.8 

.0 

.7 

20.6 

16.1 

.9 

.1 

.5 

.5 

1.6 

3.0 

.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

• 0 

* 

* 

.1 

.2 

.0 

.0 

39.8 

40.0 

2.5 

.4 

1.6 

1.9 

3.9 

8.3 

.0 

1.7 

TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00803 

.0 

2.8 

19.4 

37.2 

28.3 

12.4 

77 

686 

06809 

.0 

3.8 

23.6 

36.6 

26.6 

9.4 

76 

759 

12815 

.0 

12.5 

34.4 

35.3 

13.4 

4.4 

71 

751 

18821 

• G 

4.7 

28.0 

37.8 

23.3 

6.1 

74 

724 

TOT 

0 

176 

773 

1072 

666 

233 

74 

2 920 
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TABLE  17  28. ON  15. 1M 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  difference  (DEC  F) 


AIR-SEA 

49 

S3 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

w 

WO 

TMP  DIF 

52 

36 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

2 

.0 

.1 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

• 0 

.0 

1 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

49 

.0 

1.4 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

27 

* 

.7 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.9 

.1 

.0 

,0 

.0 

66 

.0 

1.9 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

1.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

108 

.2 

2.9 

3 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.9 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

123 

.1 

3.4 

2 

.0 

.0 

* 

1.0 

4.5 

1.4 

• 

• 0 

.0 

.0 

249 

.2 

6.9 

1 

.0 

• 0 

* 

2.2 

7.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

390 

.1 

10.9 

0 

.0 

.0 

.1 

6.5 

10.8 

.6 

* 

.0 

.0 

• 0 

633 

.2 

17.7 

-1 

.0 

.0 

• 

io.4 

8.4 

.2 

* 

.0 

.n 

.0 

675 

.4 

18.7 

-2 

.0 

.0 

.3 

lo.o 

4.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

538 

.1 

15.1 

-3 

.0 

.0 

.5 

5.7 

1.5 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

273 

.1 

7.7 

-4 

.0 

.0 

.4 

3.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

172 

.1 

4.8 

-5 

.0 

• 

.5 

2.2 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

110 

• 

3.1 

-6 

.0 

.0 

.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

,n 

.0 

39 

.0 

1.1 

-7/-8 

.0 

.1 

.2 

.4 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

• 

.9 

-9/-10 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

7 

.0 

.2 

-11/-13 

• 

.2 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.3 

-14/-16 

.0 

* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

TOTAL 

1 

12 

91 

1528 

1529 

312 

43 

8 

l 

1 

3526 

53 

3473 

PCT 

* 

.3 

2.6 

43.3 

43.4 

8.8 

1.2 

.2 

• 

• 

100.0 

1.5 

98.5 

PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPEED  (KT S> 

AND  DIRECTION 

VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

N 

P4 

1 

NE 

-33  34- 

47 

484 

PCT 

<1 

.6 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.3 

7.2 

4.0 

.0 

.0 

.0 

11.5 

.1 

4.4 

2.9 

.0 

.0 

.0 

7.4 

3-4 

• 

3.4 

8.0 

.7 

.0 

.0 

12.1 

.0 

2.7 

8.0 

.6 

.0 

.0 

11.3 

5-6 

.0 

1.4 

7.3 

1.3 

.0 

.0 

10.1 

.0 

.6 

6.9 

1.6 

.0 

.0 

9.1 

7 

.0 

• 

2.6 

.8 

• 

.0 

3.5 

.0 

.2 

3.3 

1.3 

.1 

.0 

4.9 

8-9 

.0 

.0 

.9 

1.1 

.0 

.0 

2.0 

.0 

* 

1.6 

1.3 

4 

.0 

2.9 

10-11 

.0 

• 

.3 

.3 

• 

.0 

.7 

.0 

♦ 

.4 

.9 

.1 

.0 

1.4 

12 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

« 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.2 

.1 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

* 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21  22-33  34-47 


4-10  11-21  22-33  34-4 


APRIL 


PER  100: 

(OVER 

■AUJ 

1 963-1973 
5 

PCT 

FREQ  DF 

M I NO 

TABLE  18  (CONTI 

SPEED  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

sw 

AREA 

(FT) 

0004 

28. 

CANARY  ISLANDS 
ON  15. 1W 

hot 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

48* 

PCT  1-3 

4-10 

11-21  22 

-33  34 

-47 

48-. 

PCT 

<1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• .0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.7  .1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-4 

.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.2  .0 

.0 

.2 

• 

.0 

.0 

.2 

5-6 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1  .0 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

7 

• 0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• .0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

. 1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.2  .1 

.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.3 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

TOTAL 

PCT 

<1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

• 1 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.2 

1.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.4 

3-4 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

• 

.8 

1.4 

.2 

.0 

.0 

2.4 

3-6 

.0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.5 

.0 

.3 

1.1 

.2 

.0 

.0 

1.6 

7 

.0 

.0 

.2 

9 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

* 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7f 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.7 

1.3 

.1 

.0 

.0 

3.3 

.4 

3.6 

3.1 

1.0 

• 

.0 

3.1 

97.2 

WiNO  SPEED  (KTS)  v 5 SEA  HEIGHT 
HGT  0-3  4-10  11-2 1 22-33  34-47 


<1 

6.3 

3.9 

1-2 

1.1 

15.7 

3-4 

• 1 

7.6 

5-6 

• 0 

2.3 

7 

• 0 

.2 

8-9 

.0 

• 

10-11 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

71-86 

• 0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

5.5 

29.9 

.4  .0  .0 

8.1  .0  .0 

17.8  1.6  .0 

13.9  3.3  .0 

6.4  2.3  .1 

2.6  2.5  • 

.7  1.3  .1 

.1  .3  .1 

* .4  .1 

.1  * .0 

.0  .0  • 

.0  .0  .0 

•0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

92.3  11.9  .6 


(FT) 

<,«♦  PCT  TOT 

OBS 

.0  8.6 

.0  24.8 

.0  27.2 

.0  21.5 

.0  9.1 

.0  5.3 

.0  2.1 

.0  .5 

.0  .6 

.0  .2 

.0  * 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

2057 

.0  100.0 


PER/00:  (OVER-ALL ) 1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QP  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

0 

1 

n 

17-19 

20-22 

23-?5 

26-32 

33-40 

41.48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.1 

6.2 

10.2 

6.4 

4.3 

1.1 

.5 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

756 

HGT 

4 

6-7 

.0 

.1 

4.4 

7.5 

5.3 

2.7 

1*5 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

578 

6 

8-9 

.0 

• 4 

2.2 

4.3 

4.0 

3.1 

1.0 

• 4 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

397 

6 

10-11 

.0 

*4 

.7 

1*0 

1.2 

.8 

.6 

• 3 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

134 

7 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.5 

.2 

.2 

.2 

• 1 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

:0 

.0 

.0 

.0 

66 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

*2 

.2 

.2 

.2 

• 1 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

9 

INOET 

2.1 

3.7 

4.2 

4.5 

3.2 

1.4 

1.3 

• 4 

.3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

523 

5 

TOTAL 

60 

287 

562 

608 

457 

240 

1*3 

56 

47 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2483 

5 

PCT 

3.2 

11.6 

22.6 

24.5 

11.4 

9.7 

5.4 

2.3 

1.9 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

Rage  261 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

8LWG 

SNOW 

MEA 

N 

• 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.1 

1.1 

* 

1.6 

.0 

96.1 

NE 

.1 

• 3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.0 

1.4 

.0 

2.4 

.3 

95.0 

E 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.6 

.0 

.0 

3.1 

.0 

95.0 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3.2 

.0 

3.2 

.0 

91.9 

S 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

2.8 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

94.4 

SW 

.9 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.9 

.0 

,5 

.0 

.0 

.0 

95.4 

w 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.6 

.0 

2.1 

.0 

1.7 

.0 

93.9 

NW 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.3 

1.0 

1.4 

.1 

2.0 

.0 

93.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.9 

.0 

1.6 

.0 

93.4 

TOT  PCT 

. I 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

.2 

1.3 

* 

1.9 

.1 

95.2 

TOT  OBS:  3938 


TABLE  2 


percent  frequency  of  weather  OCCURRENCE  BY  HOUR 
PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

Pc pn  past 

thdr 

FOG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.2 

1.1 

.0 

1.0 

.2 

96.5 

06009 

.2 

.6 

.3 

.0 

.0 

*0 

.0 

1.1 

.6 

.4 

1.6 

.0 

1.1 

.0 

95.3 

12019 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.6 

.0 

1.2 

.0 

2.4 

.0 

95.5 

18021 

.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.3 

.1 

1.7 

.1 

3.0 

.3 

93.6 

TOT  PCT 

.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.7 

.4 

.2 

1.4 

* 

1.9 

.1 

95.2 

TOT  OBS:  4030 


TABLE  * 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  wINO  OfRECrrON  BY  speed  and  by  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

total 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.3 

12.9 

16.8 

3.6 

.2 

.0 

34.4 

13.2 

34.4 

46.2 

36.1 

30.1 

34.7 

37.4 

35.4 

31.4 

NE 

.9 

13.6 

21.8 

9.3 

■% 

.0 

42.0 

14.1 

43.5 

37.0 

40.3 

44.1 

39.8 

42.3 

41.6 

45.5 

E 

.3 

1.8 

1.2 

.2 

• 

.0 

3.5 

10.6 

3.6 

1.9 

2.9 

4.3 

3.6 

.9 

3.2 

4.9 

SC 

.2 

.6 

.1 

• 

.0 

.0 

.9 

6.9 

.9 

.3 

1.0 

1.3 

1.3 

.9 

.4 

1.2 

S 

.2 

.7 

.4 

• 

.0 

.0 

1.3 

8.3 

1.2 

3.0 

1.5 

1.5 

1.8 

.0 

1.3 

.4 

SW 

.3 

1.3 

.6 

* 

* 

.0 

2.4 

8.9 

2.1 

4.3 

2.2 

1.8 

2.8 

2.6 

2.1 

3.0 

w 

.6 

2.4 

1.2 

.1 

.0 

.0 

4.4 

9.2 

3.7 

1.1 

4.0 

4.6 

4.4 

5.6 

5.4 

4.7 

NW 

.6 

9.3 

2.7 

.3 

• 

.0 

9.0 

9.6 

8.6 

3.0 

9.6 

9.9 

9.3 

10.5 

9.3 

6.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.0 

3.3 

2.4 

2.4 

2.4 

.0 

1.3 

2.0 

TOT  OBS 

937 

3082 

3614 

782 

48 

0 

8063 

12.5 

1600 

92 

1591 

776 

1527 

117 

1514 

646 

TOT  PCT 

6.7 

38.2 

44.8 

9.7 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNUTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.6 

18.3 

9.6 

.9 

• 

34.4 

13.2 

35.0 

34.1 

34.9 

34.0 

NE 

5.0 

22.0 

13.3 

1.7 

* 

42.0 

14.1 

43.1 

41.6 

40.0 

43.0 

E 

1.2 

1.7 

.6 

.0 

3.5 

10.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.8 

SE 

.6 

.3 

.1 

• 

.0 

,9 

6.9 

.8 

1.1 

1.2 

,7 

S 

.7 

.9 

.1 

• 

.0 

1.3 

8.3 

1.3 

1.5 

1.7 

1.0 

SW 

1.0 

1.1 

.2 

* 

.0 

2.4 

8.9 

2.3 

2.1 

2.8 

2.5 

w 

1.6 

2.3 

.5 

• 

.0 

4.4 

9.2 

3.6 

4.2 

4.5 

5.2 

NW 

3.0 

4.9 

1.0 

• 

.0 

9.0 

9.6 

8.3 

9.7 

9.4 

8.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.1 

2.4 

2.2 

1.5 

TOT  OBS 

1670 

4114 

2052 

221 

6 

8063 

12.5 

1692 

2367 

1644 

2360 

TOT  PCT 

20.7 

51.0 

25.4 

2.7 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PfcRIOOS  ( PR {MARY ) 1921-19^3 

(OVER-ALL)  1854.-1973 


AREA  OQOA  CANARY  ISLANOS 
28. ON  15. 2W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  L *JNO  SP£EO  B v MuUR  (GHTJ 


HOUR 

CALM 

1-3 

A-10 

KINO 

11-21 

SPE 

22-17 

*rTS ) 
3A- A7 

AS* 

ME  AN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00L03 

2.1 

3.7 

39.1 

A5.7 

9.0 

.5 

.0 

12.) 

100.0 

1692 

06L09 

2.  A 

3.2 

39.0 

44.1 

8.7 

.6 

.0 

12.1 

100.0 

2367 

12113 

2.2 

3.0 

3A.1 

A0.7 

10.3 

.6 

.0 

12.7 

100.0 

16AA 

18C21 

1.5 

3.9 

39.7 

*3.0 

10.6 

.6 

.0 

12.7 

100.0 

2360 

TOT 

16A 

373 

30b? 

36U 

782 

A0 

0 

12.5 

0063 

PCT 

2.0 

A. 6 

38.? 

AA.0 

9.7 

.6 

.0 

100.0 

PCT  FREQ  QF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  HIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nh  >a/8) 

and  OCCURRENCE  OF  NH  <5/0  BY  HIND  DIRECTION 


HNO  DIR 

0-2 

3-A 

5-7 

8 L 

total 

ccoun 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

CD 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCO 

OBS 

COVER 

199 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

9999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

13.2 

8.7 

13.6 

6.3 

A. 2 

.0 

.0 

.2 

2.3 

6.0 

5.1 

2.1 

.5 

.2 

.9 

25.0 

NE 

12.0 

7.3 

11. A 

5.6 

*.l 

• 

.0 

.1 

1.3 

9.7 

A. A 

1.9 

.9 

.3 

.9 

23.7 

E 

.8 

.2 

.A 

.2 

3.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

A 

A 

.0 

1.2 

SE 

.3 

.1 

.1 

* 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

* 

.0 

A 

.3 

S 

.7 

.5 

.A 

.2 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

A 

.0 

A 

1.9 

SM 

1.3 

.5 

.8 

.2 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

H 

1.8 

.9 

1.1 

.3 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.A 

.3 

* 

A 

A 

A 

3.1 

NM 

3.0 

2.2 

2.1 

1.0 

3.8 

.0 

.0 

.1 

.9 

.8 

.6 

.3 

A 

A 

A 

6.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

.A 

.5 

.2 

3.9 

.0 

.0 

* 

* 

.2 

.2 

.1 

* 

.0 

A 

1.3 

TOT  OBS 

1060 

6A0 

933 

925 

306A 

9.0 

1 

0 

13 

128 

395 

332 

195 

39 

18 

29 

1969 

3064 

TOT  PCT 

3A.6 

21.1 

30.5 

13.9 

100.0 

♦ 

.0 

.9 

9.2 

12.9 

10.8 

9.7 

1.1 

.6 

.9 

64.3 

100.0 

cumulative  pct  freq  qf  simUltanfqus  OCCURRENCE 


Of 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

A NO 

VS0Y  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

. OR 

. OR 

• OR 

m OR 

■ OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>5OY0 

>0 

> OR  >6500 

1.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

• OR  >5000 

2.1 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

5.6 

7.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

• OR  >2000 

13.7 

17.6 

18.1 

IB . 1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

- Or  >1000 

23.9 

30. A 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

• OR  >600 

27.9 

39.6 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

■ OR  >300 

27.0 

35.0 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

• OR  >150 

27.6 

35.1 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

- OR  > 0 

27.7 

35.1 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

TOTAL 

839 

1090 

1111 

1111 

1111 

1111 

1111 

1111 

total  number  OF  OBS i 

3106 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8  * 

69.2 

PERCENTAGE  FREq  OF  LQW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


total 

B OBSCO  DBS 


15.5  13.5  15.3  10.7  0.7  7. A 7.7  9.0  12.2 
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PERIOD: 


HAY 


(PRIMARY) 

1921-1973 

AREA  OOO*  CANARY  ISLANDS 

(OVER~all) 

185*-1973 

table  0 

20. ON  15. 2M 

PERCENT  FR^Q  OF  MInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PkFCIPI TATION  WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBV 

N 

NE 

E 

SF 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  \ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

#1 

.2 

,0 

9 

.0 

.0 

,0 

,0 

,0 

.0 

3 

TQT  X 

.1 

.2 

:o 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.2 

TOT  x 

.1 

.1 

• 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.2 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.7 

.5 

#e 

.0 

9 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

1.9 

TOT  X 

.7 

.5 

\o 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.1 

1.* 

PCP 

.2 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.* 

5<  10 

NO  PCP 

0.7 

9.9 

.7 

.3 

,5 

s 

1.1 

2.3 

.0 

.* 

2*.  3 

TOT  % 

8.8 

10.0 

.7 

• 3 

• 9 

• 

1.2 

2.3 

.0 

.* 

2*. 7 

PCP 

.1 

. 1 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

10  + 

NO  PCP 

30.0 

26.9 

1.3 

.5 

1.3 

2.1 

3.2 

5.9 

.0 

l.l 

73.1 

TOT  X 

30.9 

27.0 

1.3 

.3 

1.3 

2.1 

3.2 

6.0 

.0 

1.1 

T3.9 

TOT  OBS 
TQT  PcT 

*0.5 

37.7 

2.0 

.A 

1.0 

2.0 

*.5 

0.* 

.0 

1.6 

100.0 

total 

OBS 


3927 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  MIND  DIRECTION  VS  MIND  SPEED 
MITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


V$BY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

*-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

*-10 

.1 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

1<2 

*-10 

* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

11-21 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22  + 

9 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

TOT  * 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.2 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2<3 

*-10 

.1 

.2 

• 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

.* 

11-21 

.* 

.2 

• 

.0 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.0 

22+ 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

TOT  f 

.6 

.5 

h 

.0 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.1 

1.9 

0-3 

.9 

.2 

.1 

.1 

• 1 

9 

.2 

.2 

.0 

.3 

1.9 

5<10 

*-10 

2.9 

2.6 

.3 

.1 

.2 

.3 

.5 

1.0 

.0 

7.2 

11-21 

3.9 

9.6 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

.7 

.0 

9.9 

22+ 

1.2 

1.6 

.1 

• 0 

9 

9 

9 

.1 

.0 

3.0 

TOT  * 

7.B 

0.9 

.6 

.2 

.9 

.3 

.9 

1.9 

.0 

.3 

21.6 

0-3 

.9 

.7 

.2 

.1 

.2 

.2 

.9 

.3 

.0 

1.9 

9.3 

10* 

*-10 

10.1 

9.6 

1.1 

.9 

.5 

1.1 

1.9 

9.1 

.0 

26. 0 

11-21 

13.1 

16.7 

.6 

• 1 

.3 

.5 

.9 

1.0 

.0 

36.0 

22  + 

3.2 

3.0 

.1 

9 

9 

9 

9 

.2 

.0 

7.9 

TOT  * 

29.3 

30.8 

1.9 

• 6 

1.1 

1.9 

3.2 

6.5 

.0 

1.9 

76.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

37.9 

90.9 

2.5 

• 0 

1.5 

2.9 

9.2 

0.5 

.0 

1.S 

100.0 

TOTAL 

OBS 


566* 
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TABLE  10 


AREA  000*  CANARY  1SUND5 
2b. ON  15. 2W 


PERCENT  FREQUENCY  of  CEILING  HFIGHTS  ( FEE  T/ Nh  >*/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

ooo 

1*9 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

1000 

1999 

2000 

3*99 

350  0 
*999 

5000 

6*99 

65OO 

7999 

8000  + 

TOTAL 

NH  <5/8 
ANY  H&T 

total 

OBS 

00603 

.0 

.0 

,7 

2.8 

10.5 

8.9 

*.0 

.6 

1.0 

1.1 

29.5 

70.5 

722 

06609 

.1 

.0 

.* 

7.3 

18.* 

13.5 

5.* 

1.7 

.* 

1.0 

*8.3 

51.7 

776 

12613 

.0 

.1 

.5 

3.3 

12.8 

9.1 

5.3 

1.3 

.3 

.6 

33.2 

66.8 

876 

18621 

.0 

.0 

.2 

3.1 

8.9 

10.3 

3.6 

.8 

.6 

1.0 

28.6 

71.* 

833 

TOT 

1 

1 

1 A 

132 

*05 

335 

1*7 

35 

18 

29 

1117 

2090 

3207 

PCT 

* 

• 

.* 

*.l 

12.6 

10.* 

*.6 

1.1 

.6 

.9 

3*.  8 

65.2 

100.0 

CUMULATIVE  PC 

T FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM, 

by  HOuR 

CElLl 

NG  HGt 

( FEET j 

' NH  >*/ 8 ) / b Y HOuR 

HOUR 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000 ♦ 

NH  <5/8 

TQTAL 

( GMT ) 

OBS 

(GMT) 

<30YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

UBS 

00603 

.0 

.2 

.2 

1.8 

18. 6 

79.1 

12** 

00C03 

.0 

.7 

5.2 

26.0 

68.6 

693 

06609 

.1 

• * 

.1 

1.3 

2*  • 2 

7*  • 0 

1390 

06609 

.1 

.5 

9.9 

*0.7 

*9.3 

756 

12615 

.0 

.2 

.2 

1.2 

20. 0 

78.* 

132’ 

12613 

.0 

.6 

*.6 

29.9 

65.5 

852 

18C21 

.0 

.3 

.3 

1.6 

23.0 

7*. 9 

1393 

18821 

.0 

.2 

5.5 

2*. 8 

69.7 

805 

TOT 

1 

15 

11 

R5 

1 2*  A 

*3q6 

5756 

TOT 

1 

16 

19* 

9*3 

1969 

3106 

PCT 

• 

.3 

.2 

1.5 

21.7 

76.* 

100. 0 

PCT 

* 

.5 

6.2 

30.* 

63.* 

100.0 

TEMP  F 

80/  8 A 

73/79 

70/7* 

63/69 

60/6* 

33/59 

TOTAL 

PCT 


TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


0-29 

30-39 

*0-*9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

■0 

0 

1 

0 

0 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.5 

.* 

.2 

.0 

37 

1.2 

.0 

.0 

.1 

.7 

3.0 

* . 6 

2.6 

.6 

3*8 

11.5 

.0 

.0 

.0 

1.3 

12.2 

28.9 

22.2 

6.7 

2158 

71.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

5.0 

3.1 

2.9 

*77 

15.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

3 

.1 

0 

0 

* 

71 

5*9 

1178 

91* 

309 

3025 

100.0 

.0 

.0 

.1 

2.3 

18.1 

38.9 

30.2 

10.2 

TABLE  1* 


percent  frequency  of  wind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

W 

NW 

VAR 

CALM 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

* 

» 

.1 

.2 

.0 

* 

*.2 

4.0 

.5 

.1 

.2 

.6 

,9 

1.0 

.0 

.2 

29.0 

27.3 

1.2 

.5 

1.3 

2.1 

2.8 

6.* 

.0 

.8 

6.8 

6.7 

.3 

.0 

.2 

• 

.* 

1.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

*0.6 

38.3 

1.9 

.6 

1.7 

2.6 

4.1 

6.7 

.0 

1.3 

table  is 


MEANS/EXTREMES  and  PERCENTILES  of  temp  (DEG  f>  by  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

75 

71 

68 

65 

63 

61 

5* 

63.* 

1702 

06609 

82 

72 

69 

65 

63 

61 

5* 

63.3 

2338 

12615 

• 3 

78 

7* 

68 

65 

63 

57 

68.8 

1621 

18621 

• 3 

77 

73 

67 

6* 

62 

53 

67.7 

2332 

TOT 

83 

76 

72 

66 

63 

61 

3* 

66.8 

8013 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

.8 

11.5 

35.1 

37.3 

15.2 

80 

723 

06609 

.0 

1.6 

1*  • 2 

38.2 

32.2 

13.8 

79 

760 

12615 

.0 

*.9 

28.0 

39.0 

22.0 

6.0 

7* 

79* 

18621 

.0 

2.2 

18.1 

*2.5 

30.* 

6.7 

76 

805 

TOT 

0 

75 

359 

1196 

935 

317 

77 

3082 
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MAY 


(PRIMARY ) 
(OVER-ALU 


1921-1973 

1854-1973 


TABLE  17 


a«»:a  0004  canary  islands 

28. ON  15. 2M 


f>CT  FREQ  OF  AIR  TE*PERATURF  (DEC  F>  AND  THE  OCCURRf.iCE  JF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SFA 
TMP  DIF 


53 

5* 


57 

60 


61 

6* 


69 

72 


73 

76 


77 

80 


20/2? 

17/19 

14/16 

li/13 

9/10 

7/8 


-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7/-0 

-9/-10 

-11/-13 

-U/-16 

TOTAL 

PCT 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.3 

.7 

2.4 

3.6 

4.1 

2.4 

1.5 
.8 
.2 
.4 
.1 
.0 
.0 

613 


.0 

.0 


• 2 
.1 
.4 

1.0 

1.0 

4.1 

9.1 
16.0 
15.0 

8.0 

3.7 

1.1 
.3 
.3 
.2 
.1 
.0 


.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.3 

.3 

1.3 

2.1 

2.5 

3.4 

3.2 

2.3 
.8 
.3 
.2 


16 

.4  16. 


2275 

.2 


.0 

.0 

615 


.0 

.0 

.2 

.1 

.1 


.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

109 

3.0 


13 

15 


127 

175 

291 

478 

790 

708 

457 

228 


u 

2 

l 

3656 

100.0 


.0 

.0 


.1 

.0 

.0 

.2 

.? 

.1 

.2 

.2 

.3 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.4 

1.1 

.7 

2.5 

3.3 

4.6 
7.8 

12. V 

21.4 
19.1 

12.4 

6.1 

2.7 

1.3 


3601 

98.5 


PERIOD: 

HGT 

(OVER' 

1-3 

-ALU 

4-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

FREQ  OF 
34-47 

WIND 

i,8  + 

SPFEO 

PCT 

TABLE 
(KTS5  AND 

18 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 
NE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.7 

1.4 

* 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.3 

5.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

9.6 

.2 

4.0 

2.8 

.0 

.0 

.0 

7.1 

3-4 

.0 

2.5 

8.0 

.5 

.0 

.0 

10.9 

.0 

2.8 

8.0 

.5 

.0 

.0 

11.3 

5-6 

.0 

.6 

6.3 

1.3 

.0 

.0 

8.2 

.0 

.5 

6.5 

1.3 

.0 

.0 

8.3 

7 

.0 

.1 

3.4 

1.5 

* 

.0 

3.0 

* 

.1 

4.1 

1.9 

.1 

.0 

6.2 

8-9 

.0 

• 

.0 

1.1 

.0 

.0 

1.9 

.0 

4 

1.0 

1.6 

* 

.0 

2.7 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.8 

.1 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.5 

.0 

.1 

.0 

1.4 

12 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.4 

.0 

.0 

.1 

.1 

* 

.0 

,■» 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.3 

* 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

10.5 

22.4 

5.6 

.3 

.0 

39.8 

.6 

8.2 

23.2 

6.3 

.3 

.0 

38.7 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

,1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

• 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-4 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.c 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

1.6 

.1 

• 3 

• 2 

.0 

• 0 

.0 

.6 

r»GE  266 


MAY 

PERIOO:  ( OVER-ALL ) 1963-1973  AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

TABLE  IB  (CCNT)  28. ON  15. 2W 

PCT  FREO  OF  wINO  S^EEO  UTS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


S SM 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

*84 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

464 

PCT 

<1 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.7 

.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3-4 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.6 

5-6 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.2 

* 

.0 

.0 

.3 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

10-11 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

.8 

.7 

w 

• 

.0 

.0 

1.9 

.3 

1.7 

1.0 

.1 

NW 

.0 

.0 

3.0 

TOTAL 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

PCT 

<1 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.2 

1.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.9 

« 

2.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3-4 

.0 

.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

1.2 

1.3 

.1 

.0 

.0 

2.5 

5-6 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

* 

.6 

* 

.0 

.0 

.7 

7 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.4 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

2.3 

1.6 

.0 

.0 

.0 

4.4 

.2 

4.6 

2.9 

.2 

.0 

.0 

7.9 

97.8 

WIND  SPEED  (KTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0 

1 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

4.4 

4.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

9.5 

1-2 

1.4 

15.1 

8.1 

.0 

.0 

.0 

24.5 

3-4 

.0 

7.3 

18.8 

1.0 

.0 

.0 

27.1 

5-6 

.0 

1.3 

14.2 

2.7 

.0 

.0 

18.2 

7 

* 

.4 

7.9 

3.4 

.1 

.0 

11.8 

8-9 

• 0 

.1 

1.8 

2.8 

* 

.0 

4.8 

10-11 

.0 

.0 

,9 

1.7 

.2 

.0 

2.8 

12 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

.0 

.7 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.5 

17-19 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

« 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

5.8 

29.1 

52.1 

12.3 

.6 

.0 

100.0 

PERIOD*  (OVER  ALL)  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MC  AN 

(SEO 

<6 

1.5 

8.5 

1C. 8 

7.4 

3.7 

1.4 

.5 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

858 

HGT 

4 

6-7 

.0 

.8 

5.3 

6.2 

5.4 

2.5 

1.7 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

569 

6 

8-9 

.0 

.2 

2.1 

3.2 

2.8 

2.4 

1.3 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

329 

7 

10-11 

• 0 

.6 

.8 

.5 

1.2 

.8 

.4 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

116 

6 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.3 

,4 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

8 

INoEY 

2.6 

4.6 

4.2 

♦.2 

3.4 

1.9 

.9 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

563 

4 

TOTAL 

104 

369 

602 

556 

425 

239 

1 36 

*5 

38 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2520 

5 

PCT 

4.1 

14.6 

23.9 

22.1 

16.9 

9.5 

5.4 

1.8 

1.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

L 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY) 
(OVER'ALL) 

1915 

1855 

-1973 

-1973 

PERCENT 

precipitation 

FREQUENCY  of 
TYPE 

TABLE 

HEATHER 

1 

occurrence 

AREA  0004 

BY  WIND  DIRECTION 

OTHER  WEATHER 

CANARY  ISLANDS 
28. ON  15. 2W 

phenomena 

WNO  OIR 

RAIN 

rain 

SHWR 

drzl 

FRZG 

PCpN 

snow 

OTHER 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

°CPN  AT 

OB  time 

PCPN  PAST 
HOUR 

thor 

ltng 

FOG 

WO 

PCPN 

fog  wo 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BL WG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.2 

3.6 

.0 

2.6 

.2 

92.7 

NE 

.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.1 

2.6 

.0 

1.5 

.1 

95.0 

E 

1.6 

• 0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

1.2 

.0 

1.6 

.0 

1.2 

.0 

93.0 

SE 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97.6 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.0 

2.6 

.0 

95.2 

sw 

1.8 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.5 

.0 

6.1 

.0 

2.3 

.0 

91.6 

w 

.0 

1.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

. B 

1.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

93.4 

NW 

.0 

1.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.0 

3.5 

.3 

1.6 

.0 

92.0 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

.0 

6.1 

.0 

87.8 

TOT  PC  T 
TOT  OBS= 

. 1 
3496 

.3 

.3 

.0 

,0 

.0 

.0 

.9 

.3 

.2 

3.0 

• 

2.0 

.1 

93.5 

PERCENT 
PRECIPITATION  type 

TABLE  2 

FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE 

BY  HOUR 
OTHER 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

(GMT) 

PAIN 

RAIn 

ShWR 

ORZl 

FRZG 

PCPn 

snow 

other 

FRZn 

PC°N 

HAIL 

PCPN  AT  PCPN  PAST 
08  TIME  HOUR 

thor 

LTNG 

fqg 

wo 

PCPN 

fog  wo 
PCPN 
past  hr 

smoke 

haze 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

O0C03 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8  .4 

.4 

2.3 

.0 

i.i 

.1 

94,9 

06C09 

.1 

.5 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3  .8 

.3 

3.1 

.1 

1.8 

.1 

92.4 

12C15 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7  .1 

.0 

2.5 

.0 

2.2 

.2 

94.3 

18&21 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7  .1 

.0 

4.4 

.0 

2.7 

.0 

92.1 

TQT  PCT 
TQT  OBS: 

.1 

3598 

.4 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9  .4 

.2 

3.1 

* 

2.0 

.1 

93.4 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
NINO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.5 

16.4 

19.3 

2.9 

.1 

.0 

40.2 

12.3 

40.3 

51.4 

41.2 

36.5 

38.3 

56.3 

42.5 

37.2 

NE 

.9 

14.0 

23.1 

5.5 

.3 

.0 

43.7 

14.1 

44.5 

34.0 

42.5 

46. 1 

44.4 

33.4 

42.0 

46.6 

E 

.3 

1.4 

1.2 

.2 

* 

.0 

3.0 

11.3 

2.6 

2.3 

3.1 

4.7 

3.1 

.0 

2.1 

4.0 

SE 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

7.1 

.2 

.0 

.3 

.4 

.5 

.0 

.3 

1.1 

S 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

8.5 

.5 

.0 

.3 

.1 

1.3 

.0 

.6 

.1 

SW 

.4 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

1.4 

8.0 

1.7 

1.1 

1.4 

.8 

1.7 

.0 

1.3 

1.2 

w 

.3 

1.6 

.4 

* 

.0 

.0 

2.3 

7.5 

2.3 

4.2 

2.1 

2.6 

2.6 

1.9 

2.0 

2.4 

NW 

.6 

4.5 

1.9 

.2 

* 

.0 

7.1 

9.0 

6.5 

5.6 

7.3 

7.3 

6.8 

8.4 

8.3 

6.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.3 

1.3 

.0 

1.4 

1.1 

1.7 

1.4 

1.3 

.0 

.8 

1.1 

TOT  OBS 

398 

2848 

3390 

646 

33 

0 

7317 

12.4 

1479 

89 

1480 

692 

1353 

92 

1327 

805 

TDT  PCT 

5.4 

38.9 

46.3 

8.8 

.5 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

TABLE  3A 


wind 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

7.1 

23.3 

9.0 

.8 

* 

40.2 

12.3 

40.9 

39.7 

39.5 

40.5 

NE 

5.0 

23.1 

14.0 

1.5 

.1 

43.7 

14.1 

43.9 

43.7 

43.7 

43.8 

E 

.8 

1.6 

.6 

• 1 

.0 

3.0 

11.3 

2.6 

3.6 

2.9 

2.6 

SE 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.4 

7.1 

.2 

.3 

.4 

.6 

S 

,2 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.5 

8.5 

.5 

.2 

1.2 

.4 

SW 

.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

1.4 

8.0 

1.6 

1.2 

1.6 

1.3 

w 

1.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

2.3 

7.5 

2.4 

2.3 

2.5 

2.1 

NW 

2.6 

4.0 

.5 

• 

.0 

7.1 

9.0 

6.5 

7.3 

6.9 

7.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

1.3 

.0 

1.4 

1.6 

1.2 

.9 

TOT  OBS 

1401 

3940 

1793 

175 

8 

7317 

12.4 

1568 

2172 

1445 

2132 

TOT  PCT 

19.1 

53.8 

24.5 

2.4 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY)  1915-197}  AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

(UVER-ALL)  1855-1973  TABLE  4 28. ON  15. 2M 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00&03 

1.4 

3.6 

41.0 

44.0 

9.3 

.7 

.0 

12.5 

100.0 

1568 

06609 

1.6 

4.0 

<*1.5 

44.4 

8.1 

.4 

.0 

12.1 

100.0 

2172 

12615 

1.2 

4.4 

33.4 

49. A 

9.1 

.3 

.0 

12.7 

100.0 

1445 

18621 

.9 

4.5 

37.1 

47.9 

9.1 

.5 

.0 

12.6 

100.0 

2132 

TOT 

95 

303 

28<»8 

3390 

646 

35 

0 

12.* 

7317 

PCT 

1.3 

4.1 

38.9 

46.3 

8.8 

.5 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  PREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

BY  WIND  DIRECTION  ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 6 

total 

CL0U0 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

J8S 

N 

15.4 

9.6 

13.1 

10.5 

4.3 

.1 

.1 

.3 

2.9 

8.1 

5.9 

2.5 

.7 

.4 

.4 

27.3 

NE 

12.7 

6.3 

9.0 

6.4 

4.0 

• 

.0 

.2 

2.3 

4.6 

4.2 

1.7 

.3 

.4 

.3 

20.3 

E 

.4 

.2 

.4 

.4 

4.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.7 

SE 

.2 

• 

.1 

4 

3.4 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

S 

.3 

.2 

.4 

.1 

3.9 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.6 

sw 

.7 

.4 

.3 

.1 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 

* 

1.2 

w 

1.1 

.7 

.8 

.2 

3.5 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.0 

NW 

3.0 

2.0 

2.5 

.9 

3.9 

• 

.0 

.0 

.4 

.8 

1.0 

.3 

* 

* 

• 

5.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.1 

.5 

.2 

3.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.2 

.1 

.0 

• 

.0 

1.1 

TOT  OBS 

957 

535 

745 

514 

2751 

4.1 

3 

2 

19 

161 

392 

328 

136 

32 

23 

20 

1635 

2751 

TOT  PCT 

34.8 

19.4 

27.1 

18.7 

100.0 

.1 

.1 

.7 

5.9 

14.2 

11.9 

4.9 

1.2 

.8 

.7 

59.4 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

- OR 

• OR 

. OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

• HR 

■ OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

1.1 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

OR 

>5000 

2.1 

2.8 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

OR 

>3500 

6.4 

7.6 

7.8 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

□R 

>2000 

15.6 

19.2 

19.6 

19.6 

19.6 

19.7 

19.7 

19.7 

Or 

>1000 

26.4 

32.8 

33.6 

33.7 

33.7 

33.8 

33. 8 

33.8 

OR 

>600 

30.7 

38.3 

39.4 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

OR 

>300 

31.0 

38,9 

40.1 

40.1 

40.1 

40.2 

40.2 

40.2 

OR 

>150 

31.1 

39.0 

40.1 

40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

40.3 

OR 

> 0 

31.1 

39.0 

40.2 

40.3 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

TOTAL 

872 

1093 

1126 

1128 

1129 

1130 

1131 

1131 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS i 2800  PCT  F»eQ  NH  <5/8:  59.6 


TABLE  7 A 

percentage  frfq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012345678  OBSCD  OBS 
16.4  11.9  12.6  11.1  7.0  5.3  8.1  10.3  17.3  .1  2952 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY)  1915-1973 
(OVER-alL)  1855-1973 


AREA  OOOA  CANARY  ISLANDS 

TABLE  8 28. ON  13. 2* 


PERCENT  FreQ  OF  MInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSB  Y 

N 

NF 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1 A2 

NO  PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  t 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l / 2 < 1 

NO  PCP 

.4 

.3 

.0 

,0 

.0 

.1 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.8 

TOT  % 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.8 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.3 

TOT  X 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.3 

PCP 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

1,2 

,4 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.3 

.0 

• 

2.1 

TOT  % 

1.2 

.4 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.3 

.0 

• 

2.1 

PCP 

.2 

• 1 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.5 

5<10 

NO  PCP 

11.4 

9.8 

.8 

.1 

.3 

.2 

.5 

2.0 

.0 

.4 

25.6 

TOT  * 

11.6 

9.9 

.8 

.1 

.3 

.3 

.6 

2.1 

.0 

.4 

26.0 

PCP 

.1 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

10* 

NO  PC  P 

33.7 

24.8 

.9 

.2 

.6 

1.2 

2.1 

5.9 

.0 

.9 

70.3 

TOT  X 

33.8 

25.0 

.9 

.2 

.6 

1.2 

2.2 

5.9 

.0 

.9 

70.6 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

47.2 

35.6 

1.7 

.3 

.9 

1.6 

2.8 

8.5 

.0 

1.4 

100.0 

3491 

TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 

wrr*  varying  values  of  visibility 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

22 4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

1/2<1 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

0 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

.3 

22  + 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.6 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

* 

1<2 

4-10 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

11-21 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

224- 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

2<5 

4-10 

.2 

.1 

.0 

.0 

* 

0 

* 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.7 

.2 

.0 

.0 

• 

0 

0 

.1 

.0 

1.0 

224 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

TOT  * 

1.0 

,4 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

.2 

.0 

• 

1.8 

0-3 

.1 

.3 

.1 

* 

* 

0 

.1 

.2 

.0 

.3 

1.1 

5<10 

4-10 

3.4 

2.5 

.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

.9 

.0 

7.6 

11-21 

3.2 

4.7 

.2 

* 

* 

.1 

.1 

.5 

.0 

10.8 

224 

1.0 

1.5 

* 

.0 

.0 

0 

* 

• 

.0 

2.6 

TOT  * 

9.6 

9.0 

.7 

.1 

.2 

.2 

.4 

1.6 

.0 

.3 

22.1 

0-3 

1.2 

.5 

.1 

.1 

.1 

.3 

.1 

.5 

.0 

1.0 

3.8 

10* 

4-10 

12.1 

8.9 

.6 

.1 

.2 

.4 

1.4 

3.5 

.0 

27.4 

11-21 

17.0 

17.4 

.7 

.1 

.2 

.3 

.3 

1.4 

.0 

37,3 

224 

2.5 

3.9 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

6.7 

TOT  * 

32.8 

30.7 

1.5 

.2 

.4 

1.1 

1.9 

5.5 

.0 

1.0 

75,2 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

43.9 

40.3 

2.2 

.4 

.7 

1.4 

2.3 

7.5 

.0 

1.3 

100. 0 

total 

OBS 


4961 


i 
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PERIOD:  'PRIMARY)  1919-1973 
(OVER-ALL)  1655-1973 


TABLE  10 


AREA  0009  CANARY  ISLANDS 
28. ON  19. 2* 


PERlENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTs  (F£ET,NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HUUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(CMT) 

199 

299 

599 

9<»9 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

any  hgt 

OBS 

00C03 

.2 

.0 

.0 

5.3 

10.9 

11.3 

9.7 

1.2 

.9 

1 .9 

35.1 

69.9 

666 

06(09 

.0 

.1 

1.9 

7.9 

19.5 

16.1 

6.8 

1.9 

1.1 

.7 

59.8 

95.2 

735 

12(15 

.1 

.0 

.9 

5.5 

U.O 

11.1 

9.9 

1.3 

.8 

1.2 

39.2 

60.8 

767 

18(21 

.1 

.1 

.3 

3.8 

10.7 

8.0 

3.9 

.7 

.6 

.1 

27.9 

72.1 

710 

TOT 

3 

2 

19 

162 

395 

335 

139 

33 

29 

29 

1136 

1792 

2878 

PCT 

.1 

.1 

.7 

5.6 

13.7 

11.6 

9.8 

1.1 

.8 

.8 

39.5 

60.5 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

frequency 

VSbY 

(NM, 

by  HOUR 

HQUR 

(GMT, 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

OBS 

00C03 

.1 

.5 

.3 

1.3 

19.7 

78.1 

1117 

06(09 

• 2 

.6 

.1 

1.9 

27.6 

69.6 

1932 

12(15 

.0 

.3 

.9 

2.1 

18.5 

78.7 

1153 

18(21 

.0 

1.2 

.9 

1.7 

22.3 

79.3 

1363 

TOT 

9 

35 

15 

89 

1139 

3788 

5065 

PCT 

.1 

.7 

.3 

1.8 

22*9 

79.8 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGE$  OF  VsBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGt  (FEET/NH  >9 / 8 ) > B Y HOuR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000+ 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT, 

<30YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

QBS 

00(03 

.2 

.2 

7.0 

30.5 

62.6 

633 

06C09 

.0 

1.8 

12.6 

99.9 

92.5 

722 

12(15 

.1 

1.1 

8.9 

32.1 

59.0 

759 

18(21 

.1 

.6 

5.9 

23.2 

70.9 

691 

TOT 

3 

26 

293 

919 

1638 

2800 

PCT 

.1 

.9 

8.7 

32.8 

58.5 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

80/89 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

,1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

* 

.3 

.7 

1.3 

.1 

.2 

72 

2.6 

1.1 

1.3 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.0 

* 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.9 

5.7 

19.1 

8.6 

2.2 

893 

30,9 

15.1 

10.3 

.5 

.1 

.3 

.6 

.9 

2.7 

.0 

.9 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.3 

9.9 

29.6 

25.9 

8.2 

1795 

63,9 

30.6 

23.1 

.9 

.1 

.9 

.9 

2.0 

5.6 

.0 

.3 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

1.0 

.6 

65 

2.9 

1.3 

.6 

.1 

.0 

* 

.1 

.2 

.1 

.0 

.1 

total 

PCT 

0 

.0 

1 

• 

2 

.1 

26 

1.0 

316 

11.6 

1109 

90.6 

970 

35.5 

305 
II  .2 

2729 

100.0 

98.1 

35.3 

1.5 

.2 

.8 

1.5 

3.2 

8.6 

.0 

.8 

table  15 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  temp  (DEG  F)  BY  HQUR 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MiN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

81 

73 

71 

68 

69 

63 

5« 

67.6 

1576 

00(03 

.0 

.0 

3.3 

32.7 

97.5 

16.6 

82 

670 

06(09 

81 

79 

72 

68 

69 

63 

59 

67.7 

2178 

06(09 

.0 

.7 

6.3 

38.3 

90.8 

13.9 

80 

726 

12(15 

86 

79 

76 

71 

67 

63 

62 

71.0 

1921 

12(15 

.0 

2.6 

23.5 

95.1 

22.1 

6.7 

75 

701 

18(2  1 

85 

78 

75 

70 

66 

69 

62 

70.1 

2103 

18(21 

.0 

1.1 

12.8 

96.5 

31.1 

8.5 

78 

697 

TOT 

86 

77 

79 

69 

65 

63 

58 

69.0 

7278 

TOT 

0 

31 

322 

1137 

986 

318 

79 

2799 

J 


Face  n 1 


TOTAL 

3 

107 

1*39 

260 

1323  36 

12 

1 

102 

3191 

3079 

PCT 

.1  3. A 

*3.2 

*1.6  8.2  1.1 

.* 

* 

100.0  3.2 

96.8 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  19 


PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPFEO  <KTS> 

AND  DIRECTION  VfcRSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HOT 

1-3 

*-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

NE 

-33  3* 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.* 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.2 

.8 

* 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1-2 

.2 

8.* 

*.5 

.0 

.0 

.0 

13.1 

.0 

4.3 

2.8 

.0 

.0 

.0 

7.1 

3-* 

.0 

3.7 

12.2 

.* 

.0 

.0 

16.4 

.1 

1.8 

8.1 

.8 

.0 

.0 

10.7 

5-6 

.0 

.9 

7.9 

1.6 

.1 

.0 

10.4 

.0 

.4 

6.3 

1.6 

* 

.0 

8.3 

7 

.0 

.1 

3.3 

1.1 

« 

.0 

*.6 

.0 

.1 

2.7 

1.0 

* 

.0 

3.8 

8-9 

.0 

.0 

.8 

.4 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.9 

.6 

.0 

.0 

1.4 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.5 

* 

.0 

.6 

.0 

.0 

.2 

.5 

.1 

.0 

.8 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

♦ l-*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

14.6 

29.0 

4.3 

.2 

.0 

48,7 

.3 

7.3 

21.1 

4.7 

.1 

.0 

33.5 

HOT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-6 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 
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table  is  (cont) 


area  OOO*  CANARY  ISLANDS 
28. ON  15.2* 


PCT  FREQ  OF  MINO  SPEED  <KTS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

40+ 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4 8 + 

pCT 

<1 

.0 

.2 

.0  .0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.1 

.2 

.1  .0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-* 

.0 

.1 

.4  .0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.6 

5-6 

.0 

.0 

.1  .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.4 

.6  .0 

.0 

.0 

1.1 

.3 

.4 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.7 

w 

NW 

hct 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4B  + 

PCT 

<1 

.1 

.5 

.0  .0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.0 

1.2 

.2  .0 

.0 

.0 

1.3 

.3 

3.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

4.1 

3-* 

.0 

.4 

.3  .0 

.0 

.0 

.7 

.0 

1.1 

1.4 

.1 

.0 

.0 

2.6 

5-6 

.0 

.1 

.2  .0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.5 

* 

.0 

.0 

.6 

7 

*0 

.0 

.1  .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1-48 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

2.2 

.7  .0 

.0 

.0 

2.9 

.5 

5.2 

2.5 

.3 

.0 

.0 

8.5 

WIND 

SPEED 

CRTS) 

VS  SEA 

height 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

3.8 

4.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

8.0 

1-2 

.7 

17.7 

8.5 

.0 

.0 

.0 

26.9 

3-4 

• 2 

7.2 

22.8 

1.5 

.0 

.0 

31.6 

5-6 

• 1 

1.4 

15.2 

3.3 

.1 

- .0 

20.0 

7 

.0 

.2 

6.2 

2.2 

.1 

.0 

8.6 

8-9 

• 0 

.0 

1.8 

.9 

.0 

.0 

2.7 

10-11 

• 0 

.0 

.3 

' 1.1 

.1 

.0 

1.5 

12 

*0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

13-16 

• 0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.7 

30.6 

55.1 

9.4 

.3 

.0 

100.0 

PERIODS  (OVER-ALL)  19*9-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33- 

.40 

41-48 

*9-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.2 

7.9 

13.1 

6.0 

3.5 

1.0 

.5 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

747 

HGT 

4 

6-7 

.0 

2.4 

5.9 

9.4 

5.6 

3.1 

1.0 

.3 

*2 

.1 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

600 

6 

8-9 

.0 

.5 

1.5 

3.0 

2.2 

1.4 

1.0 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

223 

6 

10-11 

.0 

.6 

.6 

.8 

.8 

.9 

.4 

.2 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100 

8 

12-13 

.0 

.0 

.5 

.3 

* 

.2 

.4 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 1 

* 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

8 

INOET 

2.2 

3.9 

7.0 

3.8 

3.5 

1.3 

.8 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

508 

4 

TOTAL 

75 

319 

640 

521 

350 

177 

93 

27 

18 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

2225 

5 

PCT 

3.4 

14.3 

28.8 

23.4 

15.7 

0.0 

4.2 

1.2 

.8 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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JULY 

PERIOD:  (PRIMARY)  1920-1973  AREA  000*  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1895-1973  TABLE  1 20. ON  15. 1H 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

fog 

fqg  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

frzn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

pcpn 

PAST  HR 

81 WG 

SNOW 

WEA 

N 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

A 

.3 

.1 

.3 

3.7 

.0 

6.7 

.3 

80.7 

NE 

.1 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.* 

.1 

.1 

3.1 

• 

6.2 

.* 

89.7 

E 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

1.2 

*.B 

.0 

B6.7 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

11. 1 

11.1 

.0 

.0 

.0 

77.0 

S 

.0 

*0 

5.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.* 

.0 

.0 

0.1 

.0 

0.1 

.0 

70.* 

sw 

.0 

• 0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

8.0 

.0 

*.9 

.0 

8* . 3 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

NW 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

7.2 

.0 

7.2 

1 

L .0 

0* . 3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.5 

.0 

5.3 

.0 

0* . 2 

TQT  PCT 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

• 

.3 

.1 

.2 

3.7 

• 

6.* 

.* 

88.9 

TOT  00$:  3923 


TABLE  2 


percent  FREQUENCY  OF  weather  OCCURRENCE  BY  HOUR 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

ORZL 

frzg 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thd  r 

fqg 

fqg  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

ob  time 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

past  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.1 

• 1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.1 

.3 

3.2 

.1 

*.2 

.* 

90.9 

06C09 

.1 

.* 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.2 

.* 

*.l 

.0 

5.7 

.* 

88.7 

12C15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

.0 

7.7 

.3 

88.3 

10C21 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.2 

3.9 

.0 

7.7 

.* 

87.7 

TOT  PCT 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

.1 

.2 

3.8 

• 

6.* 

.* 

60.0 

tot  OBS:  390* 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.6 

11.5 

22.7 

5.5 

.* 

.0 

AO. 8 

1*  • 7 

*0.5 

*0.6 

*1.8 

35.5 

*1.0 

51.8 

*2.2 

37.7 

NE 

.* 

10.7 

20.2 

10.* 

.8 

.0 

50.5 

16.* 

50.0 

*9.1 

*9.5 

56.1 

*9.5 

*2.5 

50.1 

52.1 

E 

.1 

.0 

1.2 

• 

.0 

2.4 

13.9 

2.5 

.0 

2.1 

3.3 

2.7 

.0 

2.1 

2.4 

SE 

* 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.* 

9.9 

.3 

.0 

.* 

.2 

.3 

1.2 

.3 

.8 

S 

• 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.2 

11.6 

.3 

.0 

.1 

.1 

.3 

.0 

.2 

.2 

sw 

* 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

8.5 

.* 

.0 

.7 

.2 

.5 

.0 

.5 

.6 

w 

.1 

.6 

* 

* 

.0 

.0 

.8 

6.7 

1.1 

.0 

.9 

.7 

.6 

.0 

.3 

1.2 

NW 

.3 

2.0 

1.3 

.2 

* 

.0 

3.0 

10.4 

4.0 

2.3 

3.9 

3.1 

3.9 

4.5 

3.6 

4.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

.7 

.0 

1.0 

.0 

.5 

.7 

.7 

.0 

.6 

.7 

TOT  OBS 

177 

2026 

*1*3 

1278 

90 

0 

7722 

15.1 

1569 

08 

1557 

693 

1**8 

03 

1*79 

805 

TQT  PCT 

2.3 

26.2 

53.7 

16.6 

1.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

speeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-0 

7.16 

17-27 

20-40 

*1* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

00 

12 

10 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.6 

21.9 

13.4 

1.0 

.1 

*0.8 

14.7 

*0.9 

39.9 

42.1 

40.6 

NE 

2.7 

23.0 

21.1 

3.6 

.1 

50.5 

16.* 

*9.9 

51.6 

49.1 

50.8 

E 

.4 

1.2 

.7 

.1 

• 

2.4 

13.9 

2.3 

2.5 

2.5 

2.2 

SE 

.2 

.1 

.1 

• 

.0 

.4 

9.9 

.3 

.3 

.* 

.5 

S 

.1 

.1 

* 

• 

.0 

.2 

11.6 

.3 

.1 

.2 

.2 

SW 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.5 

0.5 

.4 

.5 

.5 

.5 

w 

.5 

.2 

• 

.0 

.0 

.8 

6.7 

1.0 

.9 

.5 

.6 

NW 

1.2 

2.0 

.5 

.1 

.0 

3.0 

10.* 

3.9 

3.7 

3.9 

3.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

.7 

.0 

.9 

.6 

.7 

.7 

TOT  OBS 

735 

3705 

2773 

*3* 

15 

7722 

15.1 

1657 

2250 

1531 

2204 

TOT  PCT 

9.5 

*0.0 

35.9 

5.6 

.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JULY 


PERIOO:  (PRIMARY) 

1920-1973 

AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1855-1973 

table  4 

26. ON  15. 1W 

PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 

WlNf)  SPEEO  (KNOTS)  PCT  TQTAl 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4R« 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

.9 

1.0 

27.1 

52.5 

IT.  3 

1.1 

.0 

15.2 

100.0 

1657 

06C09 

.6 

1.8 

27.5 

53.5 

15.4 

1.3 

.0 

14.9 

100.0 

2250 

12C15 

.7 

1.9 

25.7 

54.0 

16.7 

1.6 

.0 

15.4 

100.0 

1531 

18C21 

.7 

2.0 

24.7 

54.5 

1T.1 

1.1 

.0 

15.2 

100.0 

2284 

TOT 

53 

124 

2026 

41*3 

1278 

98 

0 

15.1 

7722 

PCT 

.7 

1.6 

26.2 

53.7 

16.6 

1.3 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FR60UENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000> 

NH  <5/8 

TQTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

Any  hgt 

OBS 

N 

19.6 

6.6 

11.8 

10.6 

3.9 

.1 

.1 

.7 

2.8 

7.2 

5.8 

1.7 

.6 

.2 

.6 

28.7 

NE 

20.8 

5.7 

9.9 

7.5 

3.4 

.1 

.0 

.3 

2.2 

4.8 

5.0 

1.5 

.5 

.1 

.6 

28.8 

E 

.6 

.2 

,4 

.3 

4.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

0 

* 

.0 

.8 

SE 

.1 

• 

.1 

* 

3.5 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

S 

• 2 

.1 

• 

* 

2.7 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

* 

.0 

.2 

sw 

.4 

.1 

.1 

.1 

2.7 

* 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

* 

.1 

* 

* 

.5 

w 

.3 

.1 

* 

* 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

NW 

2.0 

.4 

.6 

.7 

3.1 

.1 

.0 

• 

.1 

.3 

.3 

.2 

.1 

* 

0 

2.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

• 

.0 

• 

.6 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  OBS 

1404 

415 

726 

612 

3157 

3.6 

10 

3 

33 

167 

396 

360 

114 

42 

12 

40 

1980 

3157 

TQT  PCT 

44.5 

13.1 

23.0 

19.4 

100.0 

.3 

.1 

1.0 

5.3 

12.5 

11.4 

3.6 

1.3 

.4 

1.3 

62.7 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

> OR 

. OR 

(FgET) 

>10 

>5 

>2 

- OR  >6500 

.9 

1.5 

1.6 

• OR  >5000 

1.8 

2.8 

2.9 

• OR  >3500 

4.4 

6.3 

6.6 

■ OR  >2000 

11.9 

17.0 

17.9 

• Or  >1000 

21.0 

29.0 

30.4 

■ OR  >600 

24.6 

34.1 

35.7 

■ OR  >300 

25.0 

35.0 

36.7 

• OR  >150 

25.0 

35.0 

36.7 

• OR  > 0 

25.0 

35.1 

37.0 

TOTAL 

792 

1111 

1171 

TQTaL  NUMBER  OF  OBSs  3169 


- OR 

■ nR 

. OR 

• OR 

- OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

18,0 

18.0 

18,0 

18,0 

18.0 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

1175 

1176 

1177 

1179 

1179 

PCT  FREQ 

NH  <5/8: 

62.8 

0 

28.6 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  PREQ  OF  LOW  CLOUOS  (EIGHTHS) 


2 3 A 

9.4  7.8  5.9 


total 

5678  OBSCD  OBS 

5.2  6.7  9.2  16.5  .3  3347 
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JULY 


PER  100 : { PR  1 MARY ) 1920-1973 

(OVER-ALU  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0004  CANARY 
28.  ON 


PERCENT 

ERpQ  OF 

wind 

direction  vs 

occurrence 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  with 

VARYING  VALUES  OF 

visibility 

VS8  Y 

N 

NF 

E 

SE 

s 

SV 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

TOT  * 

.1 

• 

.0 

,p 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

l/2<i 

NO  PCP 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.0 

TOT  % 

.3 

.6 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i<2 

NO  PCP 

.5 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.1 

TOT  t 

.5 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

2.2 

1.’ 

.1 

.0 

4 

.1 

.0 

.3 

.0 

.1 

4.1 

TOT  X 

2.2 

1.3 

.1 

.0 

• 

.1 

.0 

.3 

.0 

.1 

4.1 

PCP 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

5<10 

NO  PCP 

15.5 

15.8 

.5 

.1 

• 

.1 

.2 

1.6 

.0 

.1 

34.1 

TOT  % 

15.7 

15.9 

.6 

.1 

• 

.1 

.2 

1.6 

.0 

.1 

34.4 

PCP 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

10* 

NO  PCP 

2 8.8 

26.  <S 

# A 

.1 

.2 

.4 

.4 

1.8 

.0 

.2 

59.3 

TOT  % 

28.8 

26.6 

'.8 

.1 

.2 

.4 

• 4 

1.8 

.0 

.2 

59.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

47.6 

44.9 

1.6 

.2 

.2 

.7 

.6 

3.8 

.0 

.5 

100.0 

3913 

TABLE  9 

PERCENT  f*eo  of  wind  DIRECTION  vs  WIND  speed 
WITH  VARYING  VALUES  OE  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

s 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

<1/2 

4-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

* 

* 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

4 

TOT  * 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

• 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.1 

.3 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

• 

.0 

.5 

22+ 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

.4 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.7 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

l<2 

4-10 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.5 

22* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.4 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.9 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

2<  5 

4-10 

.5 

.1 

* 

* 

• 

• 

.0 

.2 

.0 

.9 

11-21 

1.1 

.8 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

2.1 

22+ 

.4 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.0 

TOT  * 

2.1 

1.5 

4 

* 

* 

• 

.0 

.3 

.0 

.1 

4.1 

0-3 

.2 

.1 

* 

* 

.0 

* 

* 

4 

.0 

.1 

.6 

5<10 

4-10 

3.5 

2.7 

.1 

* 

.0 

.1 

.1 

.5 

.0 

7.0 

11-21 

7.5 

8.1 

• 3 

• 

4 

4 

.0 

.6 

.0 

16.6 

22* 

3.0 

4.3 

• 

4 

* 

4 

• 

.2 

.0 

7.5 

TOT  * 

14.1 

15.2 

.5 

.1 

• 

.1 

.1 

1.3 

.0 

.1 

31.6 

0-3 

.3 

.1 

• 

.0 

• 

* 

* 

.2 

.0 

.3 

1.1 

10* 

4-10 

7.8 

6.0 

.3 

.1 

• 

.2 

.3 

1.0 

.0 

15.9 

11-21 

16.3 

18.0 

.6 

• 

.1 

.1 

• 

.7 

.0 

35.8 

22 ♦ 

3.5 

6.1 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

9.8 

TOT  * 

27.9 

30.2 

1.1 

.1 

.2 

.3 

.4 

2.0 

.0 

.3 

62.5 

TOT  0*S 
TOT  PCT 

44. B 

47.8 

1.7 

.3 

.2 

.5 

.5 

3.7 

.0 

.6 

100.0 

total 

obs 


5503 


ISLANDS 
15. 1W 
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JULY 


PERIQO!  (PRIMARY)  1920-1973 
(OVER-ALU  1855-1973 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
20. ON  15. IW 


PERCENT  FREQUENCY  qf  CEILING  HEIGHTS  (FEET/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

(&MT) 

ooo 

149 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

looo 

1999 

2000 

3499 

3500 

4999 

5000 

6A99 

6500 

7999 

0000-. 

total 

NH  <5/8 

any  h&t 

total 

OBS 

00603 

.9 

.0 

.9 

A.  4 

12.0 

9.3 

3.2 

.8 

• 1 

1.3 

33.0 

67.0 

752 

06609 

.1 

.2 

1.5 

7.8 

16.3 

1A.3 

5.4 

2.1 

.4 

1.2 

49.3 

50.7 

B 1 1 

12615 

.1 

.1 

.8 

A. 9 

n.7 

11.8 

A , 0 

1.5 

.5 

1.2 

36.6 

63. A 

856 

1B621 

.1 

.0 

.8 

3.7 

9.0 

9.0 

1.7 

.7 

.5 

1.2 

26.6 

73.4 

845 

TOI 

10 

3 

33 

169 

398 

363 

116 

42 

12 

40 

1106 

2078 

3264 

PCT 

.3 

.1 

1.0 

5.2 

1 2 . 2 

11.1 

3.6 

1.3 

.4 

1.2 

36.3 

63.7 

100.0 

TABLE  U 

PERCENT  FREQUENCY  VSrY  <NM)  nY  HOUR 


TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  7SBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >4/B)/0Y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 /2<1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10+ 

TOTAL 

UBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<3070 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AN05» 

NH  <5/8 
ANO  5* 

total 

OBS 

00603 

.2 

.6 

.6 

A.  1 

26.4 

68.0 

1232 

00603 

1.0 

2.2 

10.5 

26.2 

63.3 

724 

06609 

.2 

1*1 

1.1 

3.2 

33.4 

M«1 

1523 

06C09 

.1 

2.0 

13.6 

39.1 

47.3 

787 

12615 

.2 

.7 

.7 

4.0 

30.0 

04.5 

1238 

12613 

.1 

1.1 

10.2 

29.7 

60.2 

836 

18621 

.1 

.7 

1.1 

5.1 

33.6 

37.4 

1571 

18621 

.1 

1.0 

9.4 

21.0 

69.6 

822 

TOT 

9 

44 

51 

228 

1765 

3407 

5564 

TOT 

10 

49 

345 

919 

1905 

3169 

PCT 

.2 

.8 

.9 

A , l 

31.7 

62.3 

100.0 

PCT 

.3 

1.5 

10.9 

29.0 

60.1 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  TFhP 


TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

* 

.1 

.2 

.1 

.? 

.0 

19 

.6 

.3 

.3 

.3 

1.7 

3.4 

1.7 

.3 

229 

7.4 

3.5 

3.1 

.2 

3.3 

20.9 

24.8 

11.1 

1861 

00.3 

28.8 

27.2 

• 

.6 

8.4 

10.3 

6.1 

909 

31.4 

15.0 

14.6 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

2 

.1 

.0 

* 

19 

.6 

ISO 

3.8 

1017 

33.0 

1320 

43.0 

340 
IT. 3 

3084 

100.0 

40. 3 

45.2 

table  is 

MEANS/ EXTREMES  AND  PEAC£N TILES  OF  T£MP  (DEG  F>  8V  HOUR 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  B>  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-09 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

83 

75 

73 

69 

07 

63 

61 

09.6 

1059 

00603 

.0 

.4 

2.3 

25.2 

40.9 

25.2 

84 

731 

06609 

02 

70 

73 

70 

66 

65 

59 

69.8 

2238 

00609 

.0 

.5 

3.6 

25.4 

40.5 

24.0 

83 

000 

12615 

86 

81 

78 

72 

69 

67 

63 

72.7 

1491 

12615 

.0 

1.3 

11.4 

44.0 

33.0 

8.3 

78 

709 

18621 

85 

81 

77 

72 

68 

60 

63 

71.9 

2240 

18621 

.0 

.5 

5.9 

36.5 

43.9 

13.2 

81 

013 

TOT 

86 

79 

70 

71 

07 

65 

59 

71.0 

7036 

TOT 

0 

21 

182 

1022 

1341 

547 

82 

3113 
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JULY 


PfcRIOOS  (PRIMARY)  1920-197J 
(OVER-ALL)  1355-1973 


TABLE  17 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  15. 1W 


PCT  FREQ  OF  AIR 

TEMRFRATURF 
VS  Aik 

(DEG 

-SEA 

F)  AND  THE  OCCURRENCE  fJF  FOG 
TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG 

(WITHOUT  PRECIPITATION) 
F ) 

AIR-SEA 

57 

6 1 

65 

69  73  77  81  85 

TOT  m 

WCJ 

TMP  DIF 

60 

69 

68 

72  76  80  84  88 

FOG 

FOG 

16/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

* 

3 

.1 

* 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

11 

• 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.1 

.6 

7/8 

.0 

.0 

• 

.1 

.4 

1.0 

.2 

.0 

63 

.2 

1.6 

6 

.0 

.0 

• 

.2 

.9 

.4 

.0 

.0 

57 

.1 

1.5 

5 

.0 

.0 

• 

.6 

1.8 

.6 

.0 

.0 

108 

.1 

2.9 

6 

.0 

* 

.2 

1.5 

3.0 

.4 

• 

.0 

183 

.2 

4.9 

3 

.0 

.0 

.3 

3.2 

4.1 

.1 

.0 

.0 

279 

.4 

7.4 

2 

.0 

.0 

.6 

7.4 

3.3 

.2 

.0 

.0 

413 

.5 

11.0 

1 

.0 

.0 

1.3 

14.8 

2.8 

* 

.0 

.0 

678 

.6 

18.3 

0 

.0 

• 

3.3 

17.1 

1.2 

• 

* 

.0 

776 

.8 

20.9 

-1 

.0 

.0 

4.2 

1G.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

543 

.3 

14.8 

-2 

.0 

.1 

2.7 

3.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

233 

.2 

6.3 

-3 

.0 

.1 

.7 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

83 

• 

2.3 

-4 

.0 

.1 

.8 

.7 

* 

.0 

.0 

.0 

60 

.1 

1.5 

-5 

.0 

.1 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

32 

.0 

.9 

-6 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.5 

-7/-B 

• 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.1 

.2 

-9/-10 

* 

* 

• 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.2 

•11/-13 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

14/-16 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

TOTAL 

2 

27 

521 

2215 

677 

120 

20 

3 

3585 

142 

3443 

PCT 

.1 

.8 

1 A . 5 

61.8 

18.9 

3.3 

.6 

.1 

100.0 

4.0 

96.0 

PtRlOD!  (OVER-ALL)  1963-2973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  wINO  SPFeD  (KTS)  hND  DIRECT  TON  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

N 

11-21  2 2 

-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33  34 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.1 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

5.5 

4.3 

.0 

.0 

.0 

10.0 

* 

3.5 

3.7 

.0 

.0 

.0 

7.2 

3-4 

.1 

3.8 

11.1 

1.2 

.0 

.0 

16.2 

.0 

1.9 

8.7 

1.8 

.0 

.0 

12.4 

5-6 

.0 

.9 

7.9 

1.9 

.1 

.0 

10.8 

.0 

.3 

8.9 

2.2 

.1 

.0 

11.5 

7 

.0 

• 

3.5 

1.7 

.1 

.0 

5.3 

.0 

* 

3.6 

2.8 

.1 

.0 

6.6 

8-9 

.0 

.0 

1.5 

1.1 

.1 

.0 

2.6 

.0 

.0 

1.4 

1.9 

.1 

.0 

3.3 

10-11 

.0 

.0 

.5 

.9 

.1 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.5 

1.1 

.2 

.0 

1.8 

12 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

* 

.3 

• 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.4 

* 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.6 

17-19 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.4 

11.4 

28.8 

■>.8 

.5 

.0 

48.9 

.1 

6.1 

26.9 

10.6 

.6 

.0 

44.4 

HGT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33  34 

-47 

484 

PCT 

<1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1-2 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

#• 

■o 

I 

o 

o 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87# 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

• 

.3 

.7 

.1 

* 

.0 

1.3 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

PAGE  278 


# 


PERIOD:  (OVER-ALU 


NGT  i-3  4-10 


<i  • .0 

1-2  .0  .0 

3-4  .0  • 

5-6  .0  .0 

7 .0  .0 

8-9  .0  .0 

10-11  .0  .0 

12  .0  .0 

13-16  .0  .0 

17-19  .0  .0 

20-22  .0  .0 

23-25  .0  .0 

26-32  .0  .0 

33-40  .0  .0 

41-48  .0  .0 

49-60  .0  .0 

61-70  .0  .0 

71-86  .0  .0 

874  .0  .0 

TOT  PCT  • • 


1963-1973 

S 

PCT 

FREQ  OF 

wind 

JULY 

table  16  ( CCNT ) 

SPEED  <KTS>  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

sw 

AREA 

(FT) 

0004 

26. 

CANARY  ISLANOS 
1 ON  15. 1W 

11-21  22-33 

34-47 

*84 

PCT  1-3 

4-10 

11-21  22 

-33  34 

-47 

484 

PCT 

.0 

.0 

.0 
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PERIOD*  (PRIMARY)  1921-197}  AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

(OVERPAID  1854-1973  TABLE  1 2B.0N  15. lH 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  HIND  DIRECTION 
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TABLE  2 
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.6 

TOT  OIS 

189 

2225 

4104 

1126 

71 

0 

7715 

14.5 

1542 

94 

1541 

703 

1452 

83 

15 

28 

772 

TOT  PCT 

2.4 

28.8 

53.2 

14.6 

.4 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

• 0 

100.0 

table  ra 


UINO 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

HNO  01R 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

11 

OIS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

3.1 

22.3 

11.6 

1.3 

0 

39.0 

14.1 

39.2 

38.2 

40.5 

38.7 

NE 

3.5 

25.7 

20.2 

2.9 

0 

52.4 

15.6 

52.3 

53.5 

50.4 

52.9 

E 

.4 

1.6 

.7 

.1 

.0 

2.8 

13.0 

2.7 

2.7 

2.9 

2.1 

SE 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

7.9 

.3 

.3 

.3 

.4 

S 

.1 

.2 

0 

.0 

.0 

.4 

9.2 

• 4 

.4 

.4 

.3 

SH 

.2 

.2 

0 

.0 

.0 

.4 

7.5 

.2 

• 4 

.7 

.3 

H 

.5 

.3 

0 

• 

.0 

.1 

6.9 

1.1 

.1 

.1 

.6 

NH 

1.0 

1.8 

.3 

• 

.0 

3.2 

9.7 

2.7 

3.0 

3.3 

3.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

.7 

.0 

1.0 

.8 

.7 

.5 

TOT  OIS 

•03 

4024 

2547 

337 

4 

7715 

14.5 

1636 

2244 

1535 

2300 

TOT  PCT 

10.4 

52.2 

33.0 

4.4 

• 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10Q.0 
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AUGUST 


PERIOO:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1854-1971 


tails  A 


AREA  0004  CANARY  ISLANOS 
28  .ON  13. 1W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  NINO  SPEED  »Y  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

wind 

11-71 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(03 

1.0 

2.1 

29.0 

93.0 

13.6 

1.2 

.0 

14.4 

100.0 

1636 

06(09 

.S 

1.8 

32.1 

49.3 

15.2 

.8 

.0 

14.3 

100.0 

2244 

12(15 

.7 

1.5 

27.6 

54.7 

14.8 

,7 

.0 

14.6 

100. 0 

1535 

18(21 

.5 

1.5 

26.3 

56.1 

14.6 

1.0 

.0 

14.7 

100.0 

2300 

TOT 

57 

132 

2225 

4104 

1126 

71 

0 

14.5 

7715 

PCT 

.7 

1.7 

28.8 

53.2 

14.6 

.9 

.0 

100.0 

table  5 


WND  OIR 

PCT  FREQ 
0-2 

of  total  cloud  amount 
BY  WIND  DIRECTION 

3-4  5-7  8 ( TOTAL 

(EIGHTHS) 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

21.8 

8.0 

13.1 

OBSCD 

5.5 

OBS 

COVER 

3.4 

149 

.2 

NE 

21.5 

7.2 

9.8 

4.2 

3.0 

.1 

E 

.9 

.2 

.4 

, 1 

2.4 

.0 

SE 

.1 

.1 

• 

3.6 

.0 

S 

• 3 

• 1 

.1 

. 1 

3.3 

.0 

SW 

• 2 

.1 

.1 

2.B 

.0 

w 

.4 

.3 

.2 

,1 

3.4 

• 

NW 

2.2 

.7 

.7 

.4 

2.9 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.1 

.1 

1.5 

.0 

TOT  OBS 

1461 

514 

746 

321 

3042 

3.2 

9 

TQT  PCT 

48.0 

16.9 

24.5 

10.6 

100.0 

.3 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT/NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  QF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000+ 

NH  <5/8 

TOTAL 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

• 

.3 

1.8 

6.1 

4.9 

1.4 

.3 

.3 

.5 

32.6 

.0 

.2 

1.3 

4.7 

3.2 

1.3 

.3 

.2 

.5 

31.0 

.0 

.0 

6 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

• 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

4 

.0 

• 

• 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

• 

• 

.3 

.3 

.1 

.1 

.0 

• 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1 

15 

100 

348 

266 

91 

20 

15 

36 

2141 

3042 

« 

.5 

3.3 

11.4 

8.7 

3.0 

.7 

.5 

1.2 

70.4 

100.0 

table  t 


CUMULATIVE  PcT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBV  (NM) 

VSBY  (NH) 

CEILING 

■ OR 

■ OR 

• OR 

- OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.1 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

• OR  >5000 

1.7 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

• OR  >3500 

4.0 

5.1 

3.6 

5.4 

3,4 

3.4 

5.4 

5.4 

■ OR  >2000 

10.3 

13.4 

14.1 

14.1 

14,1 

14.1 

14.1 

14.1 

■ QR  >1000 

18.8 

24.3 

25.5 

25.5 

25.3 

25.5 

25.5 

25.5 

• OR  >600 

20.9 

27.6 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

■ OR  >300 

21.1 

28.0 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

• OR  >150 

21.1 

28.0 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

• OR  > 0 

21.2 

28.2 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

TOTAL 

648 

864 

909 

909 

909 

909 

909 

909 

total  number  of  obsi  3061  pct  freq  nh  <s/b>  70.3 


TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


0 


TOTAL 

45678  OBSCD  DBS 


29.1  12.0  11.7  10.4 


6.5 


5.6 


7.4 


8.6 


8.5 


•3  3219 
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AUGUST 


PERIOD:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVfR-ALL)  1854-1973 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
Zb. ON  15.1 W 


PERCENT  FR|Q  OF  WIND  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

1.2 

1.0 

.1 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

2.4 

ToT  S 

1.2 

1.0 

.1 

• 0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

2.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1<2 

NO  P£P 

.4 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

1.0 

TOT  ft 

• A 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

1.0 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<3 

NO  PCP 

I.) 

1.0 

,0 

,0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

2.9 

TOT  ft 

1.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

2.6 

PCP 

.1 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5<10 

NO  PCP 

12.2 

12.8 

.3 

.1 

.2 

.2 

.3 

.0 

.2 

27.3 

TOT  ft 

12.3 

12.9 

.3 

• 1 

.2 

.2 

.3 

.0 

.2 

27.3 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

32.1 

28.3 

1.2 

.2 

,4 

.3 

.6 

2.7 

.0 

.4 

66.4 

TOT  ft 

32.2 

28.3 

1.2 

.2 

.4 

.3 

.6 

2.7 

.0 

.4 

66.6 

TOT  0|S 
TOT  PCT 

♦7.4 

43.9 

1.8 

• 3 

. 6 

.6 

1.0 

3.7 

.0 

.8 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  HIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

N 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224- 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  ft 

.0 

« 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

4-10 

.1 

.1 

• 

.0 

* 

4 

• 

• 

.0 

.4 

11-21 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

* 

.0 

.9 

22* 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.5 

TOT  ft 

.9 

.7 

* 

.0 

• 

* 

• 

.1 

.0 

.0 

1.7 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 

• 

2 <2 

4-10 

.1 

.1 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.4 

22* 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.3 

.5 

* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.8 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2<3 

4-10 

.3 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.8 

11-21 

• B 

.• 

* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.7 

224 

.3 

.5 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

TOT  ft 

1.4 

1.6 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

3.2 

0-3 

.1 

.1 

6 

.0 

• 0 

• 

.1 

•1 

.0 

.2 

.6 

5<10 

4-10 

3.3 

2.7 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.0 

6.8 

11-21 

5.9 

7.0 

.3 

• 

.1 

• 

.1 

.2 

.0 

13.5 

22* 

1.7 

2.8 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

4.6 

TOT  ft 

11.0 

12.6 

.5 

• 1 

.1 

• 1 

.3 

.7 

.0 

.2 

25.5 

0-3 

• 4 

.3 

• 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

.5 

1.5 

10* 

4-10 

8.9 

8.0 

.5 

.1 

.2 

• 2 

.4 

1.5 

.0 

19.8 

11-21 

17.6 

19.9 

.8 

• 

.1 

.1 

.1 

.7 

.0 

39.1 

22* 

3.3 

♦ •8 

.1 

• 0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

8.2 

TOT  * 

30.2 

32.9 

1.4 

• 2 

• 3 

.3 

.5 

2.4 

.0 

.5 

68.7 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

♦3.7 

48.3 

2.0 

.2 

• 4 

.4 

.8 

3.3 

.0 

.8 

100.0 
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AUGUST 

PER  100 l (PRIMARY)  1921-1973  AREA  0004  CANARY  ISLANUS 

(OVER-ALL)  1034-1973  TABLE  10  20. ON  13. 1M 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (PEET/NH  >4/0)  ANO 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/0  0V  HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

6300 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/B 

total 

(GMT  1 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

00(03 

.6 

.0 

.4 

3.7 

9.9 

B.O 

2.6 

.3 

.3 

• 4 

26.1 

73.9 

727 

06(09 

.3 

• 1 

.6 

4.9 

16.3 

12.7 

4.3 

1.0 

.6 

• B 

41.9 

56.1 

774 

12(13 

.1 

.0 

.2 

3.2 

10.9 

B.O 

2.6 

.7 

1.0 

1.2 

27.9 

72.1 

623 

18(21 

.0 

.0 

.6 

1.6 

7.3 

3.6 

2.4 

.3 

.0 

2.0 

20.3 

79.7 

831 

TOT 

9 

1 

13 

104 

330 

270 

93 

?0 

13 

36 

913 

2242 

3155 

PCT 

.3 

4 

.3 

3.3 

U.l 

0.6 

2.9 

.6 

.5 

1.1 

20.9 

71.1 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VS§Y  (NNj  BY  hOU* 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS0Y  (NM)  AND/OR 
CEILING  HOT  CFEET/NH  >4/8)/bY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

OBS 

hour 

(GMT) 

<130 

<SOYO 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5+ 

NH  <5/8 
AND  5* 

TQTAL 

OBS 

00(03 

.0 

• 9 

• 2 

3.3 

23.3 

T2.3 

1213 

00(03 

• 6 

1.0 

8.1 

20.7 

71.2 

704 

06(09 

• 1 

2.3 

.9 

2.7 

20.6 

65.5 

1305 

06(09 

.5 

1.5 

8.6 

35.2 

56.0 

752 

12(13 

.0 

1.7 

1.3 

3.6 

23.0 

70.5 

1209 

12(15 

.1 

.4 

6.1 

23.4 

70.5 

800 

16(21 

.0 

1.9 

.8 

3.4 

27.2 

66.7 

1318 

18(21 

.0 

• 6 

4.5 

18.0 

77.6 

807 

TOT 

1 

94 

43 

173 

1404 

3728 

3443 

TOT 

9 

26 

208 

743 

2112 

3063 

PCT 

• 

1.7 

.8 

3.2 

23.8 

68.5 

100.0 

PCT 

.3 

• 6 

6.8 

24.3 

69.0 

100.0 

TABLE  10  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMJOITY  BY  TEmP  PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

43-49 

30-59  60-69 

70-T9 

00-69 

40-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

85/09 

.0 

.0 

• 

.0  .0 

.1 

.0 

.0 

3 

.1 

.1 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

60/04 

.0 

.0 

.0 

.1  .5 

.6 

• 1 

.1 

43 

1.4 

.8 

.5 

.0 

.0 

.1 

0 

0 

.1 

.0 

.0 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.5  2.3 

7.7 

4.3 

1.4 

483 

16.2 

7.9 

6.5 

.3 

.1 

.2 

.2 

.7 

.0 

.2 

70/74 

.0 

.0 

.0 

• 2.4 

21.1 

37.5 

19.8 

2299 

76.8 

35.7 

35.6 

1.3 

.1 

.4 

.2 

2.6 

.0 

• 4 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0  .1 

.5 

3.0 

1.7 

161 

5.4 

2.9 

2.1 

.1 

0 

0 

0 

0 

.2 

.0 

• 0 

60/64 

• 0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 

.0 

1 

0 

0 

0 

.0 

.0 

fC 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

0 

0 

1 

19  160 

098 

1393 

564 

2992 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

9 

.6  5.3 

30.0 

45.0 

14.0 

47.3 

44.7 

1.6 

.3 

.6 

.4 

.9 

3.6 

.0 

• 6 

table  is  table  16 

MEANS/ EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  TEMP  (DEG  F)  BY  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(CMT) 

MAX 

99* 

93* 

30* 

3* 

1* 

M|N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

00-09 

0 

1 

0 

0 

mean 

TOTAL 

OBS 

00003 

•7 

76 

74 

71 

69 

67 

34 

71.3 

1639 

00(03 

.0 

.0 

2.1 

10.3 

53.2 

26.3 

05 

723 

06(09 

03 

77 

73 

71 

60 

67 

34 

71.4 

2243 

06(09 

.0 

.3 

4.1 

23.5 

40.3 

23.6 

83 

762 

12(13 

06 

02 

79 

74 

71 

68 

62 

74.4 

1303 

12(15 

.0 

1.6 

9.0 

42.9 

36.4 

9.3 

79 

742 

1((21 

•7 

02 

79 

73 

70 

68 

61 

73.6 

2237 

10(21 

.0 

.5 

3.1 

35.3 

42.3 

16.0 

62 

799 

TOT 

07 

01 

70 

72 

69 

67 

34 

72.6 

7044 

TOT 

0 

20 

160 

912 

1362 

574 

62 

3028 

PERIOD : (PR  | NARY)  1921-197J 
(OVfR-ALL)  1634-19TJ 


AUGUST 


ARK A 0004  CANARY  ISLANDS 
29. ON  13.  1W 


PCT  PREG  OP  AIR 

rEMRPRATURP 

(DEG 

P) 

NO  TM| 

OCCURRENCE 

OP  POG 

(WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR 

-SEA 

TENPIRATURI  OlPPfRKNCE  'DEG 

PI 

AIR-SPA 

37 

41 

63 

69 

73 

77 

• 1 

•9 

TOT 

M 

wo 

THP  OtP 

60 

64 

6t 

T2 

74 

to 

•4 

•6 

POG 

POG 

14/14 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

• 

3 

• 1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.3 

.1 

If 

• 0 

.9 

9/10 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 2 

• 4 

.1 

26 

.0 

.7 

7/i 

.0 

.0 

.0 

• l 

1.3 

.9 

• 

to 

. 1 

2.2 

6 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.6 

.1 

.0 

49 

• I 

1.2 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.* 

.2 

.0 

146 

• 2 

4.1 

4 

.0 

.0 

.1 

1.0 

.9 

• 0 

.0 

194 

.3 

3.3 

3 

.0 

.0 

.1 

1*6 

.6 

.0 

.0 

267 

• 4 

7.3 

2 

.0 

.0 

.2 

4.6 

.4 

6 

.0 

446 

• 6 

12.2 

r i 

.0 

.0 

.1 

9.2 

.1 

.0 

.0 

422 

.6 

17.3 

0 

.0 

.0 

.2 

14.7 

.1 

• 

.0 

736 

.9 

21.2 

-1 

.0 

.0 

.3 

10.9 

.2 

• 0 

.0 

464 

.3 

13.4 

-2 

.0 

.0 

.4 

3.9 

.1 

.0 

• 0 

166 

• 3 

9.1 

.0 

.0 

.2 

2.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

60 

• J 

2.2 

-4 

.0 

.0 

.3 

1*1 

• 

.0 

.0 

94 

1.6 

-9 

.0 

• 2 

.1 

.9 

• 

.0 

.0 

.0 

27 

.7 

-6 

.0 

•1 

.1 

• 2 

6 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

• 9 

-7/-R 

.0 

.1 

.0 

-1 

.0 

.0 

.0 

6 

.2 

-9/-10 

.0 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

• 2 

-11/-13 

.1 

.0 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

• 2 

TOTAL 

2 

76 

1336 

91 

131 

3346 

22 

1743 

219 

• 

3479 

PCT 

.1 

.6 

2.2 

90.2 

39.0 

6.2 

1.9 

.2 

100.0 

3.6 

96.2 

PERIOOS  (OVER-ALU  1963-1973 

table  is 


PCT 

FREO  OP 

WIND 

SPPEO  (KTS) 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

46* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

46* 

PCT 

<1 

• 1 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

• 1 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.2 

6.1 

9.1 

.0 

.0 

.0 

13.4 

.1 

4.7 

4.0 

.0 

.0 

.0 

8.8 

3-4 

.0 

3.7 

11.3 

.6 

• 0 

.0 

16.0 

• 

2.4 

10.2 

• 6 

• 0 

.0 

13.5 

3-6 

.0 

1.0 

6.2 

1.9 

.0 

.0 

11.1 

.0 

.6 

6.0 

1.2 

• 0 

.0 

10.0 

7 

.0 

.1 

3.3 

1.4 

• 

.0 

4.9 

.0 

• 1 

3.6 

1.8 

.1 

.0 

5.6 

6-9 

.0 

.0 

1.2 

.9 

.0 

.0 

2.1 

.0 

• 

1.1 

.6 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.0 

• 2 

.6 

.1 

.0 

.9 

.0 

• 0 

• 3 

.4 

4 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.1 

.4 

• 

.0 

.6 

.0 

.0 

.3 

.2 

* 

.0 

.6 

13-14 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-46 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

♦9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67» 

•0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

14.2 

29.9 

6.0 

.2 

.0 

50.7 

.2 

6.6 

27. § 

9.1 

.2 

.0 

♦2.1 

HGT 

2-3 

6-10 

22-21 

E 

22-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

464 

PCT 

<1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1-2 

.1 

.2 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.4 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

• 0 

• 

.3 

6 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9-6 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

• 0 

.0 

• 2 

• 0 

.0 

• 0 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6-9 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

• 0 

6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

•0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-46 

.0 

•0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

TOT  PCT 

• 1 

.3 

• 6 

• 

.0 

•0 

1.9 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

A 
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TARLE  II  <CONT> 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
21. ON  13. IN 


FCT  FREO  OF  W!NC  SFEfO  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

l-l 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

4l* 

FCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4I« 

FCT 

<1 

.0 

• 

.0  .0 

• 0 

.0 

4 

.0 

• 1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

4 

• 1 

• .0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 2 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

!-♦ 

.0 

• 0 

.1  .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

4 

4 

• 0 

.0 

.0 

.1 

3-6 

.0 

.0 

.0  .0 

.« 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

•ft 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

M-M 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-1* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0  .0 

• A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  FCT 

• 

.1 

.1  .0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.4 

N 

NN 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

4l* 

FCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

41. 

FCT 

<1 

• 

• 1 

.0  .0 

.0 

• 0 

.1 

• 1 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

• 0 

.3 

• .0 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.5 

.2 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

3-4 

.0 

4 

.1  .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 4 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.5 

5-6 

.0 

.0 

• C 4 

.0 

.0 

4 

.0 

• 1 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 9 

7 

.0 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

1-9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

• 0 

• 0 

10-11 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4* 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

71-16 

.0 

• 0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  FCT 

• 

.5 

.1  • 

.0 

.0 

.T 

.2 

2.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

3.5 

NINO  SFEEO  (RTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

49* 

FCT 

<1 

1.3 

2.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

4.4 

1-2 

• 6 

13.3 

9.3 

.0 

.0 

.0 

25.4 

3-4 

4 

6.3 

22.4 

1.7 

.0 

• 0 

30.6 

3-6 

• 0 

1.9 

16.1 

3.3 

.0 

.0 

22.0 

7 

• 0 

.3 

7.2 

3.2 

.1 

.0 

10.1 

1-9 

• 0 

4 

2.3 

1.5 

.0 

.0 

3.9 

10-11 

• 0 

.0 

.3 

1.0 

.1 

.0 

1.6 

12 

• 0 

.0 

.4 

.6 

•1 

.0 

1.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

23-23 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  FCT 

2.1 

26.7 

39.5 

11.3 

.4 

.0 

100,0 

FERIOOt  (OVER-ALL)  1949-1979 


FERCSNT  FREQUENCY  OF  NAVE  HEIGHT  (FT)  VS  NAVE  FERIOO  (SECONDS) 


FERIOO 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

1-9 

10.11 

12 

19-16 

17-19 

20-22 

29-25  26-92  93 

-40 

41-41 

o 

• 

• 

♦ 

61-70 

71-16 

• 74 

total 

<6 

0.7 

12.3 

9.6 

4.7 

1.2 

.6 

• 2 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

927 

6-7 

6 

.0 

3.9 

1.3 

6.0 

2.7 

.9 

.7 

.0 

6 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

623 

1-9 

• 

.3 

1.4 

3.2 

2.3 

1.9 

.9 

.5 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

263 

10-11 

.7 

•4 

• 9 

• 3 

• 3 

.3 

6 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91 

12-13 

.0 

•6 

• 2 

• 3 

• 1 

4 

4 

.0 

• 0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99 

>13 

•0 

• 0 

•2 

.2 

4 

4 

4 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

1N0I7 

1.1 

4.2 

4.9 

3.9 

3.7 

1.1 

,4 

• 1 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

499 

TOTAL 

43 

360 

626 

641 

431 

166 

94 

9l 

13 

0 

1 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2441 

FCT 

1.0 

14.7 

23.6 

26.2 

17.6 

7.6 

9.3 

2.1 

4 

.0  .0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

100.0 

FACE  213 


SEPTEM6E* 


PS* 100 l (PRIMARY)  1919-197) 
(OVER-ALU  1656-197) 


AREA  0009  CANARY  ISLANDS 
21. ON  15. IN 


percent  FAPQUENCV  OP  heather  OCCURRENCE  BY  HIND  direction 


PRECIPITATION 

TYPE 

other 

HEATHER 

PHENOMENA 

HMD  OIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRIG 

SnON 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  HQ 

SMOKE  SPRAY 

NO 

SHHR 

PCPN 

frzn 

OB  TINE 

hour 

LTNG 

HO 

PCPN 

HAZE  BLHG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

past  HR 

•IHG  J NON 

HEA 

N 

• 9 

• 2 

• I 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

• 6 

1,1 

• 0 

9.1  .1 

99.2 

NE 

.6 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.9 

.9 

1.1 

.0 

9.2  • 

96.1 

E 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.2 

.7 

1.6 

9.1 

.0 

1,6  .0 

90.9 

SE 

6.) 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.) 

9.6 

2.9 

1.6 

.0 

.0  ,0 

87.7 

S 

2.) 

• 0 

.0 

. .0 

.0 

.0 

.0 

2.> 

2.9 

1.1 

1.1 

.0 

• 0 ,0 

99.1 

SH 

.0 

).« 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

M 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0  *0 

99.2 

H 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

9.7 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

99.6 

NH 

.6 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.9 

• 6 

.9 

• 0 

1.9  .1 

99.9 

VAR 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

CALM 

1.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

2.0 

.0 

.0  ,0 

96.0 

TOT  PCT 

.6 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.6 

.9 

1.6 

.0 

2.7  .1 

99.6 

TOT  OBS:  9)29 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  OP  HEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION 

type 

OTHER 

HEATHER 

PHENOMENA 

HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

SnON 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PePN  past 

thdr 

fqg 

FOG  HO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

<GHT> 

SHHR 

PCPN 

FRZn 

06  TIME 

HOUR 

LTNG 

HO 

PCPN 

HAZE 

BLHG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLHG  SNOH 

HEA 

0040) 

.6 

• 1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.6 

• 6 

1.0 

.9 

.0 

1.9 

.0 

99.1 

06409 

.6 

.9 

.9 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

1.6 

.2 

.9 

1.7 

.0 

1.9 

.0 

96.5 

12419 

.9 

*9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.9 

.0 

1.5 

.0 

2.9 

.1 

99.6 

16421 

.6 

*2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.6 

.2 

1.9 

.0 

6.5 

.1 

92.6 

TOT  PCT 

.6 

•9 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.0 

.6 

.9 

1.6 

.0 

2.7 

.1 

99.6 

TQT  OBS : 9699 


HIND  SPEEO  (KNOTS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  SPEEO  AND  BY  HOUR 
i (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


HNO  OIR 

0-9 

6-10 

11-21 

22-99 

36-47 

66* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

09 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PREQ 

SPO 

N 

1.7 

16.6 

12.7 

1.7 

.1 

.0 

90.6 

11,2 

91.2 

97.6 

90.0 

29.6 

90.0 

99.7 

92.9 

26.6 

NE 

1.6 

20.0 

26. • 

9.6 

.1 

.0 

50.0 

12.5 

50.6 

66.6 

69.9 

69.2 

50.7 

52.6 

66.6 

51.6 

E 

.6 

2.6 

1.6 

.1 

.0 

.0 

6.7 

9.6 

6.5 

2.8 

6.7 

5.9 

5.2 

1.0 

6.1 

6.9 

SC 

.2 

.« 

.2 

• 

.0 

.0 

1.2 

6.6 

.9 

.0 

1.7 

1.7 

.9 

1.9 

1.2 

1.2 

S 

.6 

.6 

.1 

* 

.0 

.0 

1.2 

6.0 

1.9 

2.2 

1.2 

1.6 

1.6 

1.9 

.6 

1.6 

SH 

.6 

1.1 

• 6 

• 

.0 

.0 

1.9 

7.5 

1.5 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

.1.9 

2.2 

2.6 

H 

.5 

1.6 

.9 

• 

.0 

.0 

2.9 

6.6 

2.0 

6.6 

2.9 

2.5 

1.6 

.0 

2.6 

9.6 

NH 

.6 

9.1 

1.0 

.1 

.0 

• 0 

6.8 

6.0 

6.9 

1.9 

6.9 

6.0 

5.1 

1.6 

5.6 

6.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

CALM 

9.2 

3.2 

.0 

9.7 

2.5 

9.9 

2.0 

9.1 

1.9 

2.6 

3.7 

TOT  OBS 

616 

9066 

2665 

388 

1> 

0 

6926 

10.9 

1152 

•0 

1999 

661 

1926 

78 

1971 

679 

TOT  PCT 

• .9 

66.2 

61.1 

5.6 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

NINO  SPEED  <KNOTS> 

MND  DIR  0-6  7.16  17-27  26-60  6U  TOTAL  PCT  MEAN 

OBS  FREQ  SPO 

N 7.2  17. 7 5. A .)  .0  )0.6  11.2 

NE  7.7  29,9  11.9  .6  .0  90.0  12.9 


HOUR  (GMT) 
06  12 

09  19 


TOT  OBS  1B16  >771  1296  6)  0 6926 

TOT  PCT  26.2  9«.6  16.1  1.2  ,0 
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SEPTEMBER 


PfRIOOi  (PRIMARY)  1919-1973 
(QVER-ALU  1BSA-1973 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
2B.0N  13. 1W 


PERCENTAGE 

frequency  of 

wind  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

wind 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47  4R* 

mean 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(03 

3.6 

4.9 

44.0 

91.1 

.1 

.0 

11.1 

100.0 

1432 

06(09 

3.3 

6.2 

47.6 

37.9 

.1 

.0 

1U.3 

100.0 

2040 

12(13 

3.0 

6.2 

39.7 

44.2 

.4 

.0 

11.9 

100.0 

1404 

18(21 

3.1 

3.3 

♦9.1 

42.1 

• 2 

.0 

11.0 

100.0 

2050 

TOT 

224 

392 

3064 

2845 

386 

13 

0 

10.9 

6926 

PCT 

3.2 

3.7 

99.2 

41.1 

3.6 

• 2 

.0 

100.0 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  W1N0  DIRECTION 

MEAN 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  ift,nh  >4/b> 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 ( 

TOTAL 

CLOUD 

000 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3300 

5000 

6500 

80004 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

N 

16.0 

8.9 

8.1 

2,8 

3.2 

.1 

• 

.1 

.8 

3.4 

2.3 

.7 

.3 

.2 

.3 

27.5 

NE 

23.6 

9.9 

11.1 

3.9 

3.1 

6 

.0 

.3 

1.3 

3.6 

3.4 

1.3 

.4 

.1 

.3 

37.2 

E 

1.2 

.4 

.8 

.3 

3.7 

.0 

.0 

• 

.1 

• 2 

.3 

.1 

.1 

.0 

• 

2.0 

SE 

.4 

.1 

.3 

.2 

4.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 1 

.1 

.0 

• 

.0 

.5 

S 

.3 

.2 

.3 

.1 

3.2 

.0 

.0 

.1 

• 

• 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 8 

sw 

.7 

.3 

.3 

.2 

3.3 

.0 

.0 

.1 

6 

.1 

• 1 

* 

.0 

.0 

.0 

1.2 

w 

.9 

.7 

.4 

.1 

2.8 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.8 

NW 

2.3 

.9 

1.2 

.8 

2.9 

.0 

.0 

* 

• 

.3 

.3 

.1 

4 

.0 

.0 

3.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

CALM 

2.1 

.4 

•3 

.2 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

2.7 

TOT  OBS 

1273 

382 

603 

198 

2660 

3.1 

3 

1 

14 

64 

211 

184 

68 

24 

10 

19 

2062 

2660 

TQT  PCT 

47.9 

21.9 

22.7 

7.4 

100.0 

.1 

• 

.3 

2.4 

7.9 

6.9 

2.6 

.9 

.4 

.7 

77.5 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF  CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8 

ANO 

VSBY  (NN) 

CEILING 

. OR 

■ OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR  >6500 

.9 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

OR  >3000 

1.6 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

OR  >3500 

3.6 

4.5 

4.3 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

OR  >2000 

9.1 

11.0 

11.4 

11.4 

11.4 

11.4 

11.4 

11.4 

Or  >1000 

15.1 

18.7 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

OR  >600 

16.9 

21.0 

21.3 

21.3 

21.5 

21.5 

21.5 

21.6 

OR  >300 

17.2 

21.5 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.1 

OR  >150 

17.2 

21.6 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.2 

OR  > 0 

17.2 

21.6 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.3 

TOTAL 

467 

586 

601 

601 

601 

603 

603 

604 

TOTAL  NUMBER  of  OBS i 2713 


PCT  FREQ  NH  <3/8* 


77.7 


TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


o i z s 

22.1  17.4  16.4  13.3 


3 

3.3 


6 

6.4 


7 

3.1 


8 OBSCD 

3.*  .1 


TOTAL 

OBS 


PAGE  2B7 


— 


SEPTEMBER 


PERIOO:  (PRIMARY)  1919-1973 
( OVER-ALL  I 1*54-1973 


TABLE  8 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  15. 1W 


PERCENT  FAtO  OF  MInP  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
Precipitation  nith  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

s 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

• 0 

A .0 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

TOT  S 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

• 

6 

.0 

1 / 2<  1 

NO  PCP 

.2 

.3 

.1 

• 

4 

TOT  * 

.2 

.3 

.1 

• 

6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.3 

.6 

• 

.0 

.0 

TOT  % 

.3 

.6 

• 

.0 

.0 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.5 

.5 

.0 

• 

• 

TOT  » 

.6 

.4 

.0 

* 

• 

PCP 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

5<  10 

NO  PCP 

6.6 

10.4 

1.0 

.2 

.3 

TOT  % 

6.7 

10.6 

l.o 

• 2 

.3 

PCP 

.2 

. 2 

.1 

4 

6 

10* 

NO  PcP 

26.9 

35.4 

2.2 

.7 

.9 

TOT  l 

27.2 

35.6 

2.2 

.8 

.9 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

35.0 

47.6 

3. 4 

1.0 

1.3 

SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

08S 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .1 

.0  ;0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  ,0  .0  .0  * 

.0  ,0  • .0  .0  .7 

.0  .0  4 .0  .0  .7 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .1  .0  .0  .9 

.0  .0  .1  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .0  .0  .1 


• 

6 

• 

.0 

.1 

1.2 

• 

9 

• 

.0 

.1 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.4 

.4 

.3 

.9 

.0 

.4 

20.6 

.5 

.3 

.9 

.0 

.4 

21.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.6 

1.1 

1.7 

4.1 

.0 

2.5 

75.4 

1.1 

1.7 

6.1 

.0 

2.5 

76.0 

1.6 

2.0 

5.1 

.0 

3.0 

100.0 

TABLE  9 

PERCENT  fREQ  OF  DIRECTION  VS  'RIND  SPEED 

WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 

VSBY  SPO  N NE  E SE  S SM  W NN  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

(NH)  KTS  08$ 

0-3  .0  .0  .0  • 0 .0  *0  *0  .0  .0  .0  .0 

<1/2  4-10  4 4 .0  .0  .0  *0  .0  .0  .0  .1 

11-21  .0  .0  .0  .0  .0  *0  .0  .0  .0  .0 

22*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  S 4 4 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1 


0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1/2<1  4-10 

• 

4 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

. 1 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.3 

12* 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

TOT  * 

•2 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

0-3 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

1<2  4-10 

4 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.4 

22* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

• 4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

4 

.7 

0-3 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

2<5  4-10 

.3 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.5 

11-21 

.2 

.4 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.7 

22* 

.1 

.2 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.6 

• 8 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

1.7 

0-3 

.4 

• 2 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.0 

.4 

1.3 

5<10  4-10 

2.2 

3.2 

.5 

.2 

.2 

.2 

.1 

.4 

.0 

7.0 

11-21 

2.6 

5.4 

.3 

4 

.0 

• 1 

4 

.2 

.0 

8.6 

22* 

.7 

1.3 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9 

.0 

2.0 

TOT  S 

5.8 

10.1 

1.0 

.2 

.2 

.4 

.2 

.7 

.0 

• 4 

19.0 

0-3 

1.1 

.8 

.2 

.1 

.4 

• 3 

.3 

.5 

• 0 

2.4 

6.1 

10*  4-10 

11.6 

14.7 

1.4 

.5 

.4 

.7 

1.0 

2.4 

.0 

32.7 

11-21 

11.9 

20.3 

1.0 

.1 

.1 

• 2 

.3 

.8 

.0 

34.7 

22* 

1.4 

3.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.1 

• 0 

4.5 

TOT  I 

26.0 

38.8 

2.7 

.8 

.9 

1.2 

1.6 

3.7 

.0 

2.4 

78.1 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

32.8 

50.4 

3.9 

1.0 

1.1 

1.6 

1.8 

4.5 

.0 

2.8 

100.0 
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period > (primary)  1919-1973  area  0004  canary  islanos 

(OVER-ALL ) 1054-197J  TABLE  10  2B.0N  15. IN 

PERCfNT  FRROUENCV  OF  CEU1NC  HEIGHTS  (F£ET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  0Y  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

loOO 

2000 

3300 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/ B 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

19«9 

3499 

4999 

6449 

7999 

any  mgt 

0BS 

00(03 

.2 

.2 

.3 

1.7 

8.3 

6.7 

1.4 

.9 

.0 

.8 

20.3 

79.7 

654 

06(09 

.2 

.0 

.3 

3.3 

lO  • 8 

8.1 

2.9 

1.4 

.6 

.5 

2B.2 

71.8 

657 

12113 

• 1 

.0 

.7 

2.1 

6.8 

7.0 

3.0 

.4 

.7 

.5 

21.3 

78.7 

762 

19(21 

.0 

.1 

.5 

2.1 

4.6 

3.3 

2.5 

.9 

.1 

.9 

17.2 

82.8 

756 

TOT 

3 

2 

19 

63 

212 

190 

70 

25 

10 

19 

610 

2219 

2829 

PCT 

.1 

.1 

.5 

2.3 

7.3 

6.7 

2.5 

.9 

.4 

.7 

21.6 

78. 4 

100,0 

TABLE  H 


PERCENT 

FREQUENCY 

vSby 

(NM) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<  3 

3<10 

10» 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

• 4 

.4 

1.1 

IT. 5 

80.3 

1055 

06(09 

.1 

.8 

.6 

1.7 

22.2 

74.6 

1353 

12(15 

.2 

• 2 

.4 

1.8 

17.8 

79.6 

1130 

18(21 

.0 

.5 

1.3 

1.9 

18.3 

77.9 

1368 

TOT 

4 

24 

35 

81 

438 

3824 

4906 

PCT 

.1 

.5 

.7 

1.7 

1 4 . 1 

77.9 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS8Y  (NM)  AND/OR 
CBlilNO  HGT  (FEET*NM  >4/0)*bY  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000+ 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YQ 

<1 

<5 

AND5  + 

AND  5* 

OBS 

00(03 

.3 

.0 

3.6 

18.7 

77.7 

615 

06(09 

.2 

.6 

5.8 

24.3 

70.0 

639 

12(15 

.1 

.8 

4.6 

18.1 

77.2 

733 

18(21 

.0 

.7 

4.0 

14.5 

81.5 

726 

TOT 

4 

20 

122 

506 

2083 

2713 

PCT 

.1 

.7 

4.3 

18.7 

76.8 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  MUMIOITY  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

00/84 

.0 

.0 

.0 

* 

.5 

.3 

0 

.1 

23 

.9 

75/79 

.0 

.0 

• 

.3 

2.7 

9.4 

4.7 

1.7 

489 

18.8 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.2 

24.5 

33.6 

12.7 

1992 

76.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

1.8 

.9 

91 

3.5 

total 

0 

0 

1 

23 

219 

904 

1040 

400 

2595 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 

.9 

8.4 

34.6 

40.4 

15.4 

table  15 


MEANS* 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  TENP 

(DEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

NAX 

99* 

93* 

50* 

5* 

1* 

NIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

85 

77 

75 

72 

69 

67 

63 

71.9 

1461 

06(09 

85 

78 

76 

72 

69 

66 

61 

72.0 

2028 

12(15 

07 

82 

79 

75 

71 

68 

63 

74.8 

1372 

10(21 

86 

• 2 

79 

73 

71 

69 

64 

74.0 

2011 

TOT 

B7 

01 

78 

73 

70 

68 

61 

73.1 

6672 

table  14 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

HE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.3 

.3 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.2 

.0 

.0 

7.3 

8.1 

.7 

.2 

.2 

.3 

.3 

1.1 

.0 

.4 

26.9 

36.5 

2.2 

.7 

.8 

1.0 

1.6 

3.5 

.0 

1.5 

1.2 

1.9 

.1 

0 

.1 

* 

• 

.1 

.0 

.0 

35.6 

48.9 

3.0 

• 9 

1.1 

1.6 

2.0 

4.9 

.0 

1.9 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.0 

3.1 

28.5 

47.0 

21.3 

83 

610 

06(09 

• 0 

1.2 

5.0 

27.9 

45.5 

20.5 

82 

660 

12(15 

.0 

1.5 

15.0 

44.6 

30.3 

8.5 

77 

679 

18(21 

.0 

1.0 

9.6 

37.2 

40.6 

11.6 

80 

707 

TOT 

0 

25 

222 

924 

1080 

405 

81 

2656 
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SEPTEMBER 

PfRlOO:  (PRIMARY)  1919-1978  AREA  OOO*  CANARY  ISLANDS 

(OVfA-Alt)  1B34-197J  TABLE  17  28. ON  15.1W 

PCT  FREQ  OP  AIR  TEMPERATURE  <OEG  P)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  A Jp-SEA  temperature  DIFFERENCE  (DEC  F) 


AIR. SEA 

61 

69 

69 

73 

77 

«1 

89 

TOT 

W 

WO 

THP  DIF 

6* 

6B 

72 

76 

60 

64 

68 

FOG 

FOG 

li/13 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

• 0 

9 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

13 

.0 

.4 

7/B 

.0 

.0 

.1 

• 5 

• f 

.3 

* 

92 

.0 

1.7 

6 

.0 

.0 

• 

.3 

.6 

.0 

.0 

29 

.0 

1.0 

5 

.0 

• 

.2 

1.4 

l.a 

.1 

.0 

110 

.1 

3.5 

* 

• 0 

.2 

.8 

1.6 

l.i 

.0 

• 0 

121 

.1 

3.9 

3 

• 0 

.0 

.9 

3.6 

1.2 

.0 

.0 

173 

.1 

.‘.5 

2 

>0 

• 

2.7 

6.9 

1.2 

.0 

.0 

320 

.1 

10.4 

1 

• 0 

.1 

4.2 

10.0 

.3 

.0 

.0 

448 

.2 

14.5 

0 

• 0 

• 2 

10.4 

11.2 

.1 

.0 

.0 

668 

.3 

21.6 

-1 

.0 

.2 

10.7 

6.3 

.1 

.0 

.0 

524 

.2 

16.9 

-2 

• 

.4 

6.1 

2.9 

.0 

.0 

.0 

277 

.1 

8.9 

-3 

• 0 

.3 

3.1 

.9 

0 

.0 

.0 

120 

0 

3.9 

-4 

.1 

.4 

2.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

98 

• 

3.2 

-5 

• 2 

.4 

1.0 

.1 

• 

.0 

.0 

93 

.1 

1.7 

-6 

• 1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

0 

.5 

-7/-B 

• 0 

6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.3 

-9/-10 

• 1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

• 

.3 

-11/-13 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

3 

0 

.1 

TOTAL 

u 

79 

1307 

1399 

229 

26 

1 

3091 

45 

3006 

PCT 

• 5 

2.9 

42.8 

49.9 

7.9 

.9 

* 

100.0 

1.5 

98.5 

PERIOOs  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FREO  OF  wINO  SPEED  (KTs>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

<1 

.9 

2.9 

.2 

.0 

• 0 

.0 

1-2 

.6 

7.7 

2.1 

.0 

,0 

.0 

3-4 

.0 

3.6 

7.0 

.4 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.3 

9.1 

.5 

• 1 

.0 

7 

• 

0 

2.0 

.7 

• 0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.6 

• 1 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.2 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

4 

.1 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.9 

14.7 

17.3 

2.6 

.1 

• 0 

E 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

46* 

<1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

0 

.5 

• 4 

.0 

.0 

•0 

3-4 

.0 

.1 

.3 

.0 

• 0 

.0 

5-6 

• 0 

• 1 

.4 

.0 

• 0 

.0 

7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 2 

1.1 

1.1 

.1 

.0 

.0 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

4.0 

.4 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

10,4 

.2 

7.4 

3.0 

.0 

.0 

.0 

10.5 

11.0 

.0 

4,4 

10.2 

.5 

.0 

.0 

15.1 

5.2 

.0 

1.1 

7.4 

1.4 

• 1 

.0 

9.9 

2.7 

• 

.1 

3.9 

1.6 

• 1 

.0 

5.3 

1.1 

.0 

• 0 

.6 

.7 

.0 

.0 

1.4 

.4 

.0 

.0 

.1 

.6 

.0 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.4 

• 0 

.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

35.3 

.6 

14.7 

23.0 

5.3 

• 1 

.0 

49.7 

SE 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

.4 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.0 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.2 

• 5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.9 
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TABLE  IB  l CUNT ) 

P CT  FRgO  Of  KfNO  SPfgO  <KTS>  AN 0 OlAgCTfON  VfcR SUJ  SEA  HE IGMTJ  (FT) 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  15.1* 


22-35  34-47 

.0  ,o 


4-10  11-21  22-33  34-4 


11-21  22-33  34-47  *8*  PcT 


WIND 

speed 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

487 

PCT 

<1 

8.2 

7.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

15.9 

1-2 

1.3 

19.0 

5.9 

.0 

.0 

.0 

26.2 

3-4 

• 1 

9.0 

18.2 

.9 

.0 

.0 

28.1 

5-4 

• 0 

1.8 

13.0 

1.9 

.2 

.0 

16.9 

7 

• 1 

.2 

5.5 

2.2 

.1 

.0 

8.1 

8-9 

• 0 

.0 

1.2 

1.4 

.1 

.0 

2.6 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.8 

.0 

.0 

1.2 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

17-19 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

877 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

9.7 

37.3 

44.7 

8.0 

.3 

.0 

100.0 

PERIOD!  (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  v$  *AVE  PERIOD  (SECONDS) 


PEAIOO 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

<6 

2.1 

8.7 

11. 1 

7.3 

3.4 

1.0 

.3 

.1 

• 

6-7 

.1 

1.2 

6.2 

9.4 

3.9 

2.0 

1.3 

.2 

.5 

8-9 

.0 

.3 

1.9 

3.5 

2.6 

1.5 

.8 

.3 

, » 

10-11 

.0 

.7 

.8 

.9 

.8 

.5 

.3 

.2 

• 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.8 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

• 

,2 

• 

.0 

INOET 

6.1 

3.8 

5.2 

3.2 

2.3 

.9 

,7 

• 3 

.1 

TOTAL 

176 

311 

553 

539 

285 

133 

78 

25 

19 

PCT 

8.3 

14.6 

26.0 

25.4 

13.4 

6.3 

3.7 

1.2 

.9 

HGT 

4 
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OCTOBER 


PERIOQ:  ( PR IMARV ) 1913-1973 

(OVER-ALU  1855-197J 


RERCFNT  RAFgUENC*  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WNO  OIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRIG 

SNP* 

OTHFb 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

thor 

fog 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PLPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.9 

.9 

.9 

.0 

.0 

*n 

.0 

1.6 

1.5 

• 

1.6 

.0 

1.1 

.1 

94.0 

NE 

.1 

.5 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.6 

.6 

.1 

.9 

.2 

95.8 

E 

.8 

1.5 

.5 

.0 

.0 

*0 

.0 

2.8 

.5 

.0 

.0 

1.1 

.0 

95.3 

SE 

1.0 

2.6 

1.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.8 

1.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

92.0 

S 

.9 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i.T 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

95.3 

sw 

2.6 

9.5 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.2 

2.2 

2.8 

.0 

.0 

1.1 

.0 

86.2 

w 

2.0 

2.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.7 

2 . S 

2.3 

1.0 

.0 

.5 

.0 

88.3 

NW 

l.l 

1.5 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.2 

.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

94.3 

VAR 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

4.1 

.0 

.5 

.0 

95.0 

TQT  PC  T 

.6 

1.1 

,9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

l.l 

.6 

1.2 

.1 

.8 

.1 

94.2 

TOT  OBSs  3797 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  of  weather  OCCURRENCE  by  hour 


PRECIPITATION  TYPf  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

frzg 

Snow 

QTHFr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.3 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

2.0 

.4 

1.2 

.0 

.3 

.1 

94.7 

06609 

.5 

1.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.3 

1.3 

1.3 

.0 

.7 

.2 

92.7 

12615 

.7 

• 8 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.8 

.8 

.0 

1.0 

.2 

1.1 

.1 

95.0 

18621 

.6 

1.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.5 

.6 

1.3 

.0 

1.0 

.1 

94.7 

TQT  PCT 

.5 

1*0 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

1.1 

.6 

1.2 

.1 

.8 

.1 

94.3 

TQT  OBS:  3970 


AREA  0009  CANARY  ISLANOS 
28. ON  15. iW 


TABLE  » 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  By  SPEEO  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  ( GMT ) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4B* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPQ 

N 

1.8 

12.6 

8.4 

.8 

• 

.0 

23.6 

10. o 

23.5 

23.0 

24.2 

20.2 

23.1 

25.0 

25.9 

21.9 

NE 

2.1 

19.6 

17.0 

2.3 

.1 

.0 

*1.1 

11.3 

42.4 

44.1 

39.8 

*5.1 

40.5 

44.8 

39.0 

42.4 

E 

1.0 

3.4 

1.4 

.1 

.0 

.0 

5.9 

8.4 

5.5 

4.3 

5.9 

5.6 

7.0 

4.5 

6.1 

5.3 

SE 

.5 

1.5 

.3 

• 

.0 

.0 

2.3 

6.9 

2.0 

5.5 

2.4 

1.8 

2.6 

3.2 

2.0 

2.6 

S 

.6 

2.0 

.9 

.1 

.0 

.0 

3.5 

8.6 

3.0 

2.3 

2.9 

3.8 

4.1 

4.7 

4.1 

3.8 

sw 

.8 

2.9 

1.4 

.3 

• 

.0 

5.4 

9.3 

5.2 

3.2 

5.3 

5.1 

4.5 

2.2 

5.9 

6.9 

w 

1.0 

3.0 

1.5 

.2 

• 

.0 

5.7 

8.7 

4.9 

6.4 

6.0 

7.1 

5.7 

3.7 

5.7 

5.8 

NW 

1.0 

4.6 

1.6 

.1 

• 

.0 

7.3 

8.4 

7.6 

7.7 

7.6 

8.2 

6.8 

9.9 

6.6 

6.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

5.1 

5.1 

.0 

5.6 

3.6 

6.0 

2.9 

5.6 

2.0 

4.5 

4.3 

TOT  OBS 

1065 

3903 

2574 

316 

1* 

0 

7892 

9.6 

1655 

110 

1600 

652 

1419 

101 

1539 

816 

TOT  PCT 

13.7 

49.5 

32.6 

4.0 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  ♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.0 

13.6 

2.7 

.2 

.0 

23.6 

10.0 

23.5 

23.0 

23.2 

24.5 

NE 

9.1 

24.3 

7.3 

.5 

• 

41.1 

11.3 

42.5 

41.3 

40.7 

40.1 

E 

2.6 

2.8 

.4 

• 

.0 

5.9 

8.4 

5.5 

5.8 

6.9 

5.8 

SE 

1.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

2.3 

6.9 

2.2 

2.2 

2.6 

2.3 

S 

1.7 

1.4 

.4 

* 

.0 

3.5 

8.6 

2.9 

3.1 

4.2 

4.0 

SW 

2.3 

2.2 

.8 

.1 

.0 

5.4 

9.3 

5.1 

5.3 

4.4 

6.3 

w 

2.4 

2.7 

.6 

• 

.0 

5.7 

8.7 

5.0 

6.3 

5.6 

5.7 

NW 

3.4 

3.6 

.6 

.1 

.0 

7.3 

8.4 

7.8 

7.8 

7.0 

6.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

5.1 

5.1 

.0 

5.5 

5.1 

5.4 

4.5 

TOT  OBS 

2755 

4049 

1014 

73 

1 

7892 

9.6 

1765 

2252 

1520 

2355 

TOT  PCT 

34.9 

*1.3 

12.8 

.9 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OCTOBER 


PEA IOO : (PRIMARY)  1915-1973 
(OVER-ALU  1855-1973 


TABLE  A 


ARE*  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  15.1V 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

00(03 

5.5 

8.5 

49.1 

06(09 

5.1 

9.0 

51.1 

12(15 

5. A 

8.6 

46.1 

16(21 

4.5 

8.6 

50.3 

TOT 

399 

686 

39q3 

PCT 

5.1 

8.7 

49.5 

WIND  SPEFD  (KNOTS) 
11-21  22-33  34-47 

32.8  4.0  .1 

31.2  3.5  .1 

35.1  4.6  .3 

32.3  4.1  .3 

257a  316  1A 

32.6  4.0  .2 


A8* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

.0 

9.6 

100.0 

1765 

.0 

9.3 

100.0 

2252 

.0 

9.9 

100.0 

1520 

.0 

9.7 

100.0 

2355 

0 

.0 

9.6 

100.0 

7892 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >a/8) 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 

WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 ( 

total 

CLHUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

OBSCO 

DBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

12.9 

6.5 

7.6 

1.5 

3.2 

.1 

.1 

.1 

.7 

2.1 

1.9 

.3 

.1 

.3 

.2 

22.7 

NE 

18.5 

9. A 

8.8 

2.0 

3.0 

.2 

.0 

.2 

.5 

2.0 

2.2 

.8 

.4 

.1 

.6 

31.6 

E 

2.1 

.8 

1.5 

.3 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.3 

4 

.0 

4 

.2 

3.5 

SE 

.8 

.5 

.6 

.2 

3.7 

* 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

1.6 

S 

1.1 

1.1 

1.2 

.3 

3.9 

.0 

* 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 1 

3.0 

SW 

1.5 

.9 

1.3 

.3 

3.7 

• 

.0 

.1 

.3 

.2 

.4 

.1 

.0 

• 1 

4 

2.9 

V 

2.2 

1.2 

1.1 

.2 

3.1 

* 

.0 

.0 

* 

.2 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

4.0 

NW 

3.5 

1.6 

2.1 

.4 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.5 

• 1 

.1 

4 

.1 

6.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.9 

.8 

1.1 

.3 

2.4 

.1 

.0 

• 

.0 

.4 

.3 

.1 

.0 

4 

.1 

5.1 

TOT  OBS 

1396 

681 

758 

165 

3000 

3.1 

12 

3 

11 

55 

194 

183 

51 

18 

19 

41 

2413 

3000 

TOT  PCT 

46.5 

22.7 

25.3 

5.5 

100.0 

.4 

.1 

.4 

1.8 

6.5 

6.1 

1.7 

.6 

.6 

1.4 

80.4 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NH) 

CEILING 

■ HR 

- OR 

• OR 

■ OR 

> HR 

■ OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

> OR  >6500 

1.7 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

■ OR  >5000 

2.1 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

3.5 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

■ OR  >2000 

7.8 

10,1 

10.4 

10.4 

10,4 

10.4 

10.4 

10.4 

• OR  >1000 

13.2 

16.3 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

■ OR  >600 

14.7 

18.1 

18.5 

18.6 

18.6 

18.6 

18.6 

18.6 

■ OR  >300 

14.9 

18.3 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

• OR  >150 

14.9 

18.4 

18.9 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

■ OR  > 0 

14.9 

18.4 

19.1 

19.3 

19.3 

19.4 

19.5 

19.5 

TOTAL 

460 

566 

589 

594 

594 

596 

599 

600 

TOTAL  NUMBER  QF  OBS: 

3079 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8  * 

80.5 

TABLE  7 A 


percentage 

FREQ 

OF 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

! 3 

4 

5 

678  OBSCO 

OBS 

1 13.3  9, 

.0 

5.2 

5.5  5.2  4.0  .4 

32B1 
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OCTOBER 

PERIOOl  (PRIMARY)  1913-197}  AREA  OOO*  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALU  1139-197}  TABLE  19  2B.0N  15. IN 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  <FEET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HOUR 

00  0 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

399 

9*9 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

ANY  HGT 

08  S 

00(03 

.5 

.0 

.0 

2.0 

3.* 

3.1 

1.5 

.8 

.9 

.9 

17.1 

82.9 

791 

06(09 

.5 

.1 

.* 

2.* 

8.0 

6.* 

1.6 

.* 

.7 

1.7 

22.* 

77.6 

7*7 

12(15 

.5 

.1 

.5 

1.3 

6.9 

6.7 

2.1 

.2 

.1 

2.0 

20.0 

80.0 

819 

18(21 

.0 

.1 

.5 

1.5 

*.8 

5.2 

1.6 

.8 

.7 

,9 

16.2 

83.8 

866 

TOT 

12 

3 

11 

58 

l’B 

188 

55 

18 

19 

** 

606 

2617 

3223 

PCT 

.* 

.1 

.3 

1.8 

6.  1 

5.8 

1.7 

.6 

.6 

1.4 

18.8 

81.2 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS8Y  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS®Y  (NM)  |jY  HOU*  CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/B)/8Y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

!©♦ 

total 

08$ 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000^ 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

total 

OSS 

00(03 

.2 

.1 

.2 

1.6 

lB.i 

79.8 

1320 

00(03 

.5 

.5 

3.8 

1* . 6 

01.7 

7*2 

06C09 

.3 

.5 

.* 

1.8 

21*6 

75.* 

1512 

06C09 

.7 

1*3 

5.2 

19.6 

75.2 

710 

12(15 

.2 

• 2 

.7 

1.2 

17.0 

8o.0 

1222 

12(15 

.5 

1.1 

3.9 

17.5 

78.6 

79* 

18(21 

.1 

.1 

.3 

1.5 

19.2 

78.8 

1580 

18(21 

.0 

.6 

*.0 

13.8 

82.2 

833 

TOT 

12 

11 

21 

86 

1088 

♦*I6 

563* 

TOT 

13 

27 

129 

501 

2**9 

3079 

PCT 

.2 

.2 

.* 

1.5 

19.3 

78.* 

100.0 

PCT 

.* 

.9 

*.2 

16.3 

79.5 

100.0 

TABLE  13  TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  »Y  TEMP  PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL  PCT 


T|MP  f 

0-29 

30-39 

*0-*9 

30-59 

60-69 

70-79 

00-89 

■0 

0 

1 

0 

0 

0BS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

80/8* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.* 

.1 

.0 

25 

.9 

.3 

.3 

.1 

• 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.3 

2.2 

5.2 

3.0 

.5 

32* 

11.3 

3.4 

*.S 

.7 

.3 

.* 

.5 

.4 

.6 

.0 

.5 

70/7* 

.0 

.0 

• 

.5 

10.0 

26.1 

31.0 

11.8 

2273 

79.4 

21.2 

31.8 

3.8 

2.0 

2.7 

3.4 

4.9 

6.3 

.0 

3.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

2.5 

2.0 

1.8 

237 

8.3 

2.4 

3.7 

.* 

• 

.1 

.2 

.3 

.8 

.0 

.3 

60/6* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

0 

.2 

5 

.2 

• 

• 

.0 

0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 

0 

3 

3* 

30* 

961 

1057 

*05 

206* 

100.0 

PCT 

.0 

. .0 

.1 

1.2 

13.* 

3*.3 

36.9 

l*.l 

27.4 

*0.3 

5.0 

2.3 

3.5 

4.2 

5.5 

7.6 

.0 

4.2 

TABLE  15  TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OP  temp  (OEG  F)  by  hour  PERCENT  FREQUENCY  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

O0S 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-69 

90-100 

MEAN 

TOTAL 
08  S 

00(03 

81 

76 

74 

71 

68 

65 

61 

71.1 

1700 

00(03 

.0 

.5 

9.7 

27.3 

42.6 

19.7 

82 

746 

06(09 

82 

76 

75 

71 

68 

65 

5« 

71.1 

2276 

06(09 

.0 

1.1 

8.2 

28.8 

42.9 

10.9 

01 

729 

12(15 

85 

62 

79 

74 

70 

67 

58 

73.9 

1510 

12(15 

.0 

2.6 

21.1 

41.0 

27.6 

7.6 

76 

722 

18(21 

86 

60 

77 

73 

69 

66 

61 

72.9 

234* 

10(21 

.0 

1.0 

13.3 

30.9 

33.3 

11.3 

79 

791 

TOT 

06 

60 

77 

72 

66 

66 

5« 

72.2 

7910 

TOT 

0 

40 

391 

1019 

1109 

429 

80 

2906 
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P£RIO o:  (PRIHARr)  1915-197J 
(OVER-ALL)  1155-1973 


OCTOBER 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

TAIL!  17  ZB. ON  15.1 W 
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1.9 

.0 

.1 

.0 

.4  .0 

91.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

CALM 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•u 

.0 

2.0 

.9 

.9 

1.9 

.0 

.0  .0 

99.9 

TOT  PCT 

1.9 

l.B 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

1.9 

1.1 

.6 

.0 

.4  .1 

92.2 

TOT  0»$i  3|4I 


TABLE  2 

percent  frequency  of  meather  occurrence  BY  HOUR 


PRECIPITATION  type  OTHER  WEATHER  PHENOHENA 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

frzg 

Snow 

othfr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

fqg 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TINE 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

pcpn 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

1.2 

.8 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.9 

1.6 

2.0 

.6 

.0 

.9 

.1 

92.2 

06(09 

1.0 

2.2 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.2 

1.9 

1.9 

.6 

.0 

.4 

.0 

91.6 

12(19 

1.9 

2.0 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.7 

1.9 

.2 

.4 

.0 

.2 

.1 

92.9 

16(21 

1.7 

2.2 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.9 

1.2 

.7 

1.1 

.0 

.7 

• 1 

91. B 

TOT  PCT 

1.9 

1.6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.1 

1.6 

1.1 

.7 

.0 

.4 

• 1 

92.1 

TQT  OBS:  4007 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speeo  and  by  hour 
WIND  SPEEO  (KNOTS)  HOUR  (GMT ) ' 


WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-^7 

46i 

total 

PCT 

hean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.3 

7.6 

7.0 

1.3 

.1 

.0 

17.2 

11.9 

18.4 

17.6 

16.1 

16.3 

16.5 

19 

1 

18.4 

16.4 

NE 

1.9 

19.6 

16.6 

2.8 

.1 

.0 

38.7 

12.2 

37.9 

33.0 

38.7 

39.4 

37.8 

33 

5 

38.0 

44.9 

E 

1.0 

9.6 

3.9 

.9 

• 

.0 

10.8 

10.0 

10.3 

12.4 

10.8 

11.7 

10.9 

16 

0 

10.4 

11.9 

SE 

.6 

2.7 

1.3 

.3 

.1 

• 0 

4.9 

10.0 

4.4 

3.9 

4.8 

9.9 

6.2 

6 

1 

4.7 

3.8 

S 

.6 

2.9 

1.6 

.9 

.1 

.0 

9.9 

11.2 

9.6 

8.2 

4.8 

4.9 

6.7 

B 

2 

5.4 

3.8 

sw 

.6 

3.2 

1.8 

.9 

.1 

.0 

6.2 

10.7 

6.2 

6.4 

6.4 

6.8 

6.2 

B 

0 

6.6 

4.6 

w 

.9 

2.0 

1.9 

.9 

• 

.0 

9.9 

10.3 

4.6 

8.0 

9.4 

5.6 

6.0 

3 

7 

5.9 

5.9 

NW 

.6 

3.6 

2.0 

.6 

• 

• 0 

7.0 

10.4 

7.1 

9.2 

7.1 

7.5 

6.4 

4 

3 

7.2 

7.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

CALM 

4.1 

4.1 

.0 

9.3 

5.2 

6.0 

2.6 

3.3 

1 

1 

3.3 

2.0 

TOT  OBS 

•76 

3990 

3011 

996 

38 

0 

8031 

10.9 

1616 

97 

1687 

684 

1526 

94 

1540 

787 

TOT  PCT 

10.9 

44.2 

37.9 

6.9 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 

0 

100.0 

100.0 

TABLE  BA 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-2? 

28-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

19 

21 

N 

4.2 

9.3 

3.2 

.4 

.0 

17.2 

11.5 

18.4 

16.2 

16.6 

17.7 

NE 

6.9 

22.4 

8.7 

.6 

.0 

3B.7 

12.2 

37.6 

36.9 

37,6 

40.2 

E 

3.6 

9.8 

1.3 

.1 

.0 

10.8 

10.0 

10.4 

11.0 

11.2 

10.8 

SE 

2.0 

2.1 

.7 

• 1 

9 

4.9 

10.0 

4.4 

5.0 

6.2 

4.4 

S 

1.9 

2.4 

1.0 

.2 

• 

5.5 

11.2 

6.0 

4.7 

6.8 

4.9 

SW 

2.3 

2.7 

1.1 

.2 

• 

6.2 

10.7 

6.2 

6.5 

6,3 

9.9 

w 

2.0 

2.9 

.9 

.2 

.0 

5.9 

10.3 

4.B 

9.5 

5.9 

5.9 

NW 

2.5 

3.2 

1.2 

.2 

.0 

7.0 

10.4 

7.0 

7.2 

6.3 

7.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.1 

4.1 

.0 

5.3 

9.1 

3.1 

2.9 

TOT  OBS 

2362 

4q55 

1448 

160 

6 

•031 

10.9 

1713 

2371 

1620 

2327 

TOT  PCT 

29.4 

5o.5 

16.0 

2.0 

• 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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NOVEMBER 


*1*100  * (PRIMARY)  1919-1971  AREA  000*  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1R9A-1971  TABLE  4 21. ON  19. OM 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  NINO  SPEED  BY  H(jUR  (CNT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

W1N0 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48« 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00103 

6.9 

49.4 

34.7 

7.2 

.0 

10.6 

100.0 

1713 

06(09 

6.7 

46.0 

39.9 

9.8 

.0 

10.4 

100.0 

2371 

12(19 

7.0 

41.9 

40.1 

7.6 

.0 

11.2 

100.0 

1620 

18(21 

6.7 

♦3.1 

39.3 

7.4 

.0 

11.2 

100.0 

2327 

TOT 

329 

947 

3550 

3011 

996 

38 

0 

10.9 

8031 

PCT 

6.8 

♦♦.2 

37.5 

6.9 

.0 

100.0 

TABLE  9 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGhThS) 
BY  WIND  OIRECTIQN 


WND  OIR 

0-2 

3-4 

9-7 

• ( 

total 

MEAN 

CLOUO 

000 

N 

7.3 

9.7 

9.3 

OBSCD 

1.9 

OBS 

COVE* 

3.6 

149 

.1 

NE 

13.9 

8.8 

9.4 

2.6 

3.9 

• 

E 

4.4 

1.9 

2.4 

.9 

3.3 

• 0 

SE 

l.B 

.6 

1.2 

.9 

4.0 

.1 

S 

2.1 

1.7 

2.0 

1.1 

4.2 

• 

sw 

1.9 

1.9 

2.6 

.7 

4.3 

.0 

w 

1.7 

1.2 

2.3 

.9 

4.9 

.0 

NW 

2.4 

1.8 

1.9 

.6 

3.7 

.0 

VAR 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

•0 

CALM 

4.0 

.7 

.9 

.4 

1.8 

.0 

TOT  OBS 

1192 

72« 

•41 

296 

3097 

3.6 

6 

TOT  PCT 

39.0 

23.8 

27.9 

9.7 

100.0 

.2 

TABLE  6 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 

150  300  400  1000  2000  3900  5000  6500  8000*  NH  <5/8  TOTAL 

299  599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HOT  08S 

.0  • .7  2.0  1.5  .4  .2  .0  .2  14.6 

.0  .2  .9  2.8  2.1  .8  .4  .2  .4  26.5 

.0  .0  .2  .9  .9  .4  .2  .1  .1  7.3 

.0  • .3  .9  .4  .2  • .1  • 2.9 

• .1  .4  .9  .4  .4  .1  .0  .1  4.6 

.0  .1  .4  .9  .9  .1  • .1  • 9.1 

• .1  .4  .8  .9  .2  4 • .1  4.0 

.0  * .2  .8  .6  * 4 .0  .1  9.0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .4  .2  .1  .0  .0  .0  4.8 

2 19  102  290  203  80  27  12  31  2289  3097 

•1  .6  3.3  9.9  6.6  2.6  .9  .4  1.0  74.7  100.0 


TABLE  7 

CUHUlATIVE  *CT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  And  VSBY  <NM) 


CEILING 

■ OR 

• OR 

• OR 

VSBY  (NM) 

• OR 

■ n* 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>9 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>90YD 

>0 

OR  >6900 

1.1 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

OR  >9000 

1.9 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

OR  >3900 

6.2 

6.8 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

OR  >2000 

9.7 

11.6 

11.6 

' 11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

Or  >1000 

17.2 

20.4 

21.0 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

OK  >600 

19.8 

23.6 

24.2 

24.4 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

OR  >300 

20.1 

26.1 

24.8 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

OR  >190 

20.2 

26.2 

24.9 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

OR  > 0 

20.3 

24.4 

29.1 

29.3 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

TOTAL 

641 

770 

79a 

800 

802 

802 

802 

802 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSi  3199  PCT  F»EQ  NH  <9/8»  74.6 


TABLE  7A 

percentage  frfq  of  low  CLnuos  (eighths) 

total 

012349678  OBSCD  OBS 
18.0  19.8  17.4  13.7  B.9  6.2  7.2  9.2  7.4  .1  3367 
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MftlOOl  (PRINARY)  1919-197J 
<OV|R-ALl>  1094-1973 


NOylHilR 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
29 .ON  1». OW 


PERCENT  FR|0  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
FrFCIRITATION  HITh  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NE 

F 

SE 

S 

sw 

W 

NM 

VAR 

CAIN 

PCT 

INN) 

FCF 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  FCR 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  S 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

FCF 

.0 

• 

• 

• 

• 

,0 

*0 

.0 

.0 

.1 

I/2<1 

NO  *CR 

• 

• 

,0 

4 

,0 

,0 

.0 

.0 

.2 

TOT  t 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.3 

FCF 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  FCR 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  I 

• 

4 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

PCR 

.1 

• 

• 

.1 

6 

.0 

• 

.4 

2<3 

no  RCR 

.2 

.2 

• 

• 

.1 

.0 

.1 

1.0 

TOT  % 

.3 

.2 

.1 

.0 

.2 

1.4 

PCP 

.4 

.3 

.3 

.0 

.1 

2.1 

3<10 

NO  PQP 

2.B 

3.0 

1.4 

1.2 

1.2 

1.1 

1.0 

1.2 

.0 

.6 

19.4 

TOT  % 

3.2 

3.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.3 

1.2 

1.4 

.0 

.7 

17.3 

PCP 

.2 

.3 

• 

.2 

.0 

.0 

1.3 

10* 

NO  PCP 

19.4 

2B.7 

7,1 

9.9 

9.1 

9.4 

4.6 

9.1 

.0 

4.4 

79.2 

TOT  % 

19.3 

29.0 

7.1 

3.4 

9.9 

9.9 

4.B 

9.4 

.0 

4.4 

BO. 9 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

19.1 

34.7 

9.0 

9.0 

7.0 

7.0 

6.2 

6.9 

.0 

9.2 

100.0 

PERCENT  F*EO  OF  WINO  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

spd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

INN) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

4 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  S 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4 

0-3 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1/2<1 

4-10 

• 

4 

.1 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  I 

• 

.1 

.1 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

0-3 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-10 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

22« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

TOT  * 

4 

• 1 

4 

4 

.0 

.1 

.0 

4 

.0 

• 0 

.3 

0-3 

4 

4 

4 

• 0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

.3 

2<9 

4-10 

.2 

.1 

4 

4 

• 1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.6 

11-21 

4 

.1 

4 

4 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.4 

22* 

4 

.1 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.3 

TOT  * 

.3 

.3 

.2 

4 

• 2 

.1 

.1 

.0 

.2 

1.9 

0-3 

.1 

.3 

.1 

.1 

.1 

• 1 

• 1 

.0 

.7 

1.7 

3<10 

4-10 

1.2 

2.0 

.7 

.4 

.9 

.4 

.9 

.0 

6.2 

11-21 

1.1 

2.1 

• 4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.0 

9.7 

224 

• 4 

.9 

.1 

.2 

.3 

• 1 

.1 

.0 

l.B 

TOT  % 

2.S 

4.0 

1.4 

1.1 

1.3 

1.0 

1.0 

1.2 

.0 

.7 

13.3 

0-3 

1.1 

1.1 

.7 

.3 

.9 

.9 

.4 

.0 

3.B 

9.0 

10* 

4-10 

7.2 

12.4 

4.2 

1.7 

2.3 

2.B 

2.6 

3.2 

.0 

36.9 

11-21 

6.7 

19. B 

2.6 

1.0 

1.6 

1.4 

1.3 

1.3 

.0 

31.7 

224- 

1.2 

2.9 

• 2 

.2 

.3 

.3 

.3 

.6 

.0 

9.3 

TOt  * 

16.2 

31. B 

7.7 

3.2 

4.9 

9.0 

4.6 

3.4 

.0 

3.B 

02.6 

TOT  0*S 
TOT  PCT 

19.4 

37.0 

9.4 

6.4 

6.3 

6.2 

9.7 

6.B 

.0 

4.6 

100.0 

total 

OBS 


»iftlQO*  (PRIMARY)  1913-1*7) 
(uV(R-ALL)  1139-197) 


NOVEMBER 


AREA  0009 


Table  10 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET/NH  >9/B)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <)/•  »V  HOUR 


CANARY  ISLANDS 
21. ON  1). OM 


HOUR 

ooo 

15° 

300 

600 

looo 

2000 

1)00 

3000 

6300 

B000« 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

16* 

299 

399 

99* 

19*9 

3999 

9999 

6999 

7*99 

any  hgt 

OBS 

0040) 

.1 

.0 

t9 

2.1 

B.9 

6.) 

2.7 

.3 

.3 

.9 

21.5 

78.5 

805 

06409 

.9 

• 1 

.9 

1.0 

9.0 

6.) 

2.0 

1.0 

.8 

.8 

29.2 

73.8 

799 

12413 

.3 

.1 

1.0 

3.6 

9.0 

6.0 

2.6 

1.2 

.2 

1.5 

25.7 

79.) 

869 

1B421 

.0 

.0 

.0 

1.9 

10. 5 

7.2 

2.8 

.7 

.0 

1.) 

26.5 

7). 3 

819 

TOT 

7 

2 

19 

109 

»09 

212 

83 

2B 

12 

3) 

806 

2986 

3292 

PC  T 

.2 

.1 

.6 

1.2 

9.2 

6.9 

2.6 

.9 

.9 

1.0 

29.3 

73.5 

100.0 

HOUR 

(GMT) 

00403 

06C09 

12(15 

1(421 

TOT 

PCT 


TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VS§Y 

(NM) 

§Y  HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<3 

5<10 

10» 

TOTAL 

OBS 

.1 

.1 

.9 

2.0 

19.8 

82.7 

1315 

.0 

.) 

.3 

1.7 

1T.2 

BO. 6 

1572 

.0 

• 2 

• 2 

1.9 

il*l 

•5.0 

1302 

.0 

• 6 

.3 

1.2 

16.3 

• 1.9 

1591 

1 

16 

16 

89 

89) 

9715 

5730 

• 

.1 

.3 

1.6 

15.6 

•2.3 

100. 0 

TABLE  12 


CUMULATIVE  RCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  and/or 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >9/8 ) / §Y  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<30YD 

<1 

<3 

AND5+ 

AND  5* 

OBS 

00403 

.1 

.5 

9.1 

19.3 

76.6 

757 

0640* 

.9 

1.9 

6.2 

20.0 

73.8 

760 

12413 

.9 

1.5 

6.3 

20.9 

73.3 

893 

18421 

.0 

.3 

5.8 

21. B 

72.3 

799 

TOT 

7 

30 

177 

699 

2338 

3159 

PCT 

.2 

.9 

5.6 

20.9 

79.0 

100.0 

TABLE  1) 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIOITV  BY  TEmR 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-3* 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

2 

.1 

73/79 

.0 

.0 

.1 

.2 

.5 

1.3 

.3 

.2 

75 

2.6 

70/79 

.0 

.0 

.1 

1.9 

8.6 

18.6 

11. 8 

♦.9 

1305 

95.0 

63/69 

• 0 

.0 

.1 

1.9 

10.3 

18.0 

19.1 

9.3 

1920 

99.0 

60/69 

.0 

.0 

.0 

,0 

.6 

.9 

1.1 

.7 

97 

3.3 

53/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1 

9 

TOTAL 

0 

0 

10 

loo 

585 

1129 

793 

281 

2900 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

3.9 

20.2 

38.9 

2T.9 

9.7 

TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WINO  DIRECTION  BY  TEHP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

W 

NH 

VAR 

CALM 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.2 

• 

.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.2 

7.2 

15.6 

5.7 

2.1 

3.7 

3.5 

3.2 

2.8 

.0 

1.2 

10.8 

19.3 

3.6 

1.7 

2.7 

3.0 

3.1 

3.2 

.0 

1.6 

.8 

1.2 

.1 

.2 

.2 

.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19.9 

36.9 

9.6 

9.1 

6.9 

7.1 

6.9 

6.3 

.0 

2.9 

table  is 


TABLE  16 


MEANS/ EXTREMES  AND  PERCENT  I LES  OF  TEMP  (DEG  F>  HQUR 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M jN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

mean 

TOTAL 

OBS 

00403 

79 

79 

72 

69 

69 

62 

50 

68.5 

1751 

00(03 

.0 

2.1 

15.5 

90.9 

28.9 

12.6 

78 

798 

06409 

82 

79 

72 

68 

69 

62 

50 

68.2 

2389 

06409 

.0 

2.0 

18.7 

39.5 

33.3 

11.6 

78 

766 

12415 

89 

79 

76 

71 

66 

62 

52 

70.8 

1607 

12415 

.0 

7.7 

26.6 

90.5 

18.7 

6.5 

79 

79) 

18(21 

89 

77 

75 

70 

65 

63 

50 

69.8 

2322 

18(21 

.0 

3.5 

20.2 

38.7 

28.7 

8.8 

76 

762 

TOT 

89 

77 

74 

69 

65 

67 

30 

69.2 

(069 

TOT 

0 

115 

611 

1166 

82* 

298 

76 

301* 
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PERIOD*  < PRIMARY ) 1919-197J  AREA  0006  CANARY  ISLANDS 

(OVER-ALU  1896-1973  TABLE  17  28. ON  19. ON 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VJ  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F> 


AIR-SEA 

69 

93 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

w 

wo 

ThP  DIF 

92 

96 

60 

66 

68 

72 

76 

BO 

86 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

2 

• 0 

.1 

16/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

.0 

9 

11/13 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

• 1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

11 

.0 

.3 

7/8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6 

.1 

.3 

.1 

9 

21 

.0 

.6 

6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 1 

.1 

9 

8 

.0 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.3 

.7 

.2 

.0 

66 

9 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.7 

.8 

.1 

.0 

72 

.0 

2.0 

3 

*0 

• 0 

.0 

6 

• 2 

.7 

1.6 

.1 

.0 

96 

.0 

2.6 

2 

.0 

• 0 

• 0 

.1 

1*9 

2.3 

2.3 

• 1 

.0 

227 

9 

6.2 

1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

1*2 

6.0 

2.0 

.0 

.0 

338 

9.3 

0 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.8 

10.7 

1.6 

.0 

.0 

601 

16.6 

-1 

.0 

.0 

• 

.9 

6.6 

11. • 

.8 

.0 

.0 

636 

17.6 

-2 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.9 

t.6 

• 6 

.0 

.0 

981 

9 

16.0 

-3 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.6 

6.9 

• 1 

.0 

.0 

616 

9 

11.6 

-6 

.0 

.0 

.1 

.7 

3.B 

2.3 

• 1 

.0 

.0 

259 

9 

7.0 

-9 

.0 

.0 

6 

.6 

2.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

168 

9 

6.1 

-6 

.0 

.0 

.0 

.6 

.7 

.3 

• 

.0 

.0 

91 

.0 

1.6 

-7/-B 

• 0 

* 

• 

.6 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

67 

.0 

1.8 

-9/-10 

.0 

.0 

.0 

.2 

*2 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.9 

-11/-13 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

• 0 

.9 

-16/-16 

• 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

9 

.1 

-17/-19 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3 

.1 

9 

-20/-22 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.1 

TOTAL 

6 

6 

16 

172 

1193 

1802 

601 

27 

3 

3626 

20 

3606 

PCT 

.2 

.2 

.6 

6.7 

32.9 

69.7 

11.1 

.7 

.1 

100.0 

.6 

99.6 

PERIOD*  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  IB 


PCT  FREQ  OF  Ml NO  SPPgO  <KTs>  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HCT 

1-3 

6-10 

11-21 

N 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

NE 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.6 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.9 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.2 

6.8 

1.6 

.0 

.0 

.0 

6.7 

.2 

6.7 

3.6 

.0 

.0 

.0 

10.5 

3-6 

9 

1.8 

2.8 

.1 

.0 

• 0 

6.8 

• 0 

3.6 

7.1 

.6 

.0 

.0 

11.0 

9-6 

• 0 

• 6 

2.9 

.6 

.0 

.0 

3.8 

9 

.8 

5.8 

.8 

9 

#r 

7.5 

7 

.0 

.1 

.8 

.9 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.1 

2.2 

.6 

.0 

.0 

2.9 

8-9 

.0 

.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 0 

.5 

.9 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

• 0 

.6 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 0 

.0 

.3 

12 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

• 0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

9 

.1 

.1 

.0 

.2 

17-19 

.0 

• 0 

• 0 

9 

.0 

• 0 

9 

• 0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

8.6 

8.8 

1.9 

.0 

.0 

19.9 

.8 

12.5 

19.5 

2.7 

.1 

.0 

35.6 

HCT 

1-3 

6-10 

11-21 

E 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

SE 

22-33 

36-67 

68+ 

PCT 

<1 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

.5 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

1-2 

.1 

2.2 

1.0 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3-6 

.0 

.9 

1.1 

.2 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.5 

9 

.0 

.0 

1.1 

9-6 

.0 

• 1 

1.1 

.3 

.0 

.0 

1.5 

.0 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.7 

7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

■ 0 

,1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

• 0 

• 

.0 

9 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

9 

.0 

.1 

12 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

879 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 6 

3.8 

3.6 

.6 

9 

.0 

• .6 

.2 

2.1 

1.7 

.6 

9 

• 0 

6.6 

PACE  302 
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NOVEMBER 
TABLE  IB  (CQNT) 


AREA  0006  CANAKY  ISLANDS 
28. ON  15. OW 


PCT  FREO  OF  mINO  SRFgO  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

SH 


HGT 

1-3 

6-10 

11-21  22-33 

36-67 

»!♦ 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.3 

• 6 

.0  .0 

.0 

.0 

.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.2 

1.7 

.6  .0 

.0 

.0 

2.3 

.1 

1.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

3-6 

.0 

.6 

1.2  .0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.8 

.9 

• 

.0 

.0 

1.8 

3-6 

.0 

.1 

.6  .1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.7 

7 

.0 

.0 

.2  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.6 

8-9 

.0 

.0 

• .1 

• 

.0 

1 2 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

10-li 

.0 

.0 

.0  .1 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0  6 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

B7» 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

2.8 

2.6  .6 

.1 

.0 

6.6 

.7 

3.6 

2.0 

.3 

* 

.0 

6.6 

w 

N» 

hgt 

1-3 

6-10 

11-21  22-33 

36-67 

68^ 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.2 

.0  .0 

.0 

.0 

.9 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

1.8 

.2  .0 

.0 

.0 

2.1 

.1 

2.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.3 

3-6 

.0 

.6 

.3  .1 

• 0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

.9 

* 

.0 

.0 

2.0 

3-6 

• 0 

• 

.3  .2 

.0 

.0 

.7 

.0 

.2 

.7 

.1 

.0 

.0 

1.1 

7 

.0 

• 

.2  .0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

* 

10-11 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0  .0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

3.0 

1.3  .6 

6 

.0 

*.9 

.2 

3.7 

2.2 

.6 

.0 

.0 

6.5 

W)ND  SPEED  (RTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68+ 

PCT 

<1 

10.9 

6.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

17.2 

1-2 

1.6 

22.1 

7.9 

.0 

.0 

.0 

31.6 

3-6 

• 1 

9.3 

16.9 

.9 

.0 

.0 

25.2 

5-6 

• 

2.0 

12.2 

2.0 

• 

.0 

16.3 

7 

• 0 

.2 

6.1 

1.3 

.0 

.0 

5.8 

8-9 

• 0 

.0 

.9 

1.1 

6 

.0 

2.1 

10-11 

• 0 

* 

.3 

.1 

.0 

1.0 

12 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.7 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

12.5 

39.6 

60.6 

7.0 

.3 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PERIOD!  (OVER-ALL)  1969-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER100 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-6 

3-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33- 

60 

61-68 

o 

■o 

T 

o- 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

<6 

2.B 

12.3 

12. 3 

6.6 

2.9 

.6 

• 3 

• 0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

978 

6-7 

.0 

1.5 

5.8 

6.2 

3.0 

1.9 

1.0 

.8 

.2 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

568 

8-9 

.0 

.3 

1 .3 

2.2 

2.7 

1.6 

,1 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

253 

10-11 

.0 

.6 

.8 

.8 

.5 

.9 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

112 

12-13 

.0 

.0 

.6 

• 6 

.3 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

68 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

• 

.1 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

INOET 

6.2 

6.6 

5.0 

3.9 

2.7 

1.3 

.5 

,4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

653 

TOTAL 

223 

503 

680 

360 

326 

177 

90 

37 

68 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2633 

PCT 

8.5 

19.1 

25.8 

20.5 

12.3 

6.7 

3.9 

1.6 

1.8 

.3 

* 

• 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

MEAN 

hgt 


PAGE  BOB 


December 

PERIOD J (PRIMARY ) 1920-197* 

(OVER-ALU  1155-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WINO  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  0 1 R 

RAIN 

RAIn 

ORZL 

FRZG 

SN"W 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

ShWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

8LWG 

SNOW 

WEA 

N 

.9 

2.1 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.2 

*.0 

2.* 

.1 

.2 

.1 

.3 

.0 

93.0 

NE 

.5 

1.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1.8 

.5 

.* 

.0 

.2 

.1 

94.8 

E 

1.6 

.3 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.5 

1.0 

.7 

.* 

.0 

1.3 

.0 

94.1 

SE 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.8 

.0 

.* 

.0 

.0 

.2 

.0 

98.6 

S 

.0 

2.6 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

7.7 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

.0 

87.0 

sw 

3.3 

7.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.5 

1.* 

1.6 

3.3 

.0 

.0 

.0 

84.9 

w 

1.1 

6.0 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

8.* 

3.4 

.* 

.4 

.0 

.0 

.0 

87. 9 

NW 

2.1 

3.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

6.6 

7.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.0 

85.4 

VAR 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

.0 

.0 

96.9 

TOT  PCT 

.9 

1.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.2 

2.1 

.5 

.5 

• 

.* 

• 

93.4 

TOT  OBS:  3960 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPe  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

rain 

ORZL 

frzg 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thdr 

fog 

FOG  WO 

SMQKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

3HWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

ocPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

1.0 

1.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

2.0 

.8 

.2 

.0 

.3 

.0 

93.4 

06C09 

1.2 

1.4 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 2 

3.7 

1.9 

.6 

.5 

.0 

.0 

.1 

93.5 

12615 

.6 

1.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

2.9 

.0 

.6 

.0 

.6 

.0 

93.2 

18C21 

.9 

2.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

1.9 

.5 

.5 

.1 

.5 

.0 

93.3 

TOT  PCT 

.9 

1.7 

.7 

• 0 

.0 

.0 

• 

3.3 

2.2 

.5 

.5 

• 

.3 

• 

93.4 

TOT  OBS:  *098 


AREA  000*  CANARY  ISLANDS 
2*. ON  15. 1W 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEEO  ANO  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


W NO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

18* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PREQ 

SPD 

N 

1.1 

7.6 

7.0 

1.7 

.1 

.0 

17.6 

12.2 

17.6 

29.2 

17.8 

16.1 

17.5 

20.7 

19.4 

14.1 

NE 

1.6 

17.2 

20.0 

4.1 

.3 

.0 

♦3.2 

12.7 

*7.0 

45.8 

42.5 

39.7 

43.1 

46.6 

42.0 

41.7 

E 

.9 

7.7 

5.2 

.6 

.0 

.0 

14.4 

10.4 

13.2 

7.2 

14.7 

17.1 

14.9 

15.4 

13.0 

16.3 

SE 

.4 

2.5 

1.2 

.2 

• 

.0 

4.3 

9.5 

3.0 

.0 

4.6 

4.6 

4.8 

.7 

4,7 

5.7 

S 

.6 

1.7 

.6 

.2 

• 

.0 

3.1 

8.5 

2.8 

3.6 

2.7 

3.0 

3.2 

3.4 

3.8 

3.1 

sw 

.5 

2.1 

1.3 

.3 

* 

.0 

4.2 

9.9 

3.4 

3.1 

3.8 

5.7 

4.1 

4.1 

4.7 

5.4 

w 

.5 

1.8 

1.4 

.4 

.1 

.0 

4.2 

11.3 

3.5 

3.1 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.4 

4.4 

NW 

.5 

2.9 

1.5 

.5 

.1 

.0 

3.4 

10.9 

5.1 

5.8 

5.3 

5.8 

4.9 

3.8 

5.8 

6.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.5 

3.5 

.0 

4.4 

2.2 

4.4 

3.7 

3.2 

1.0 

2.3 

2.7 

TQT  OBS 

782 

3573 

3141 

659 

46 

0 

8201 

11.3 

1700 

90 

1638 

697 

1512 

104 

1583 

877 

TOT  PC T 

9.3 

43.6 

38.3 

8.0 

.6 

.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

4|9 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

04$ 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

4.2 

9.1 

3.7 

.7 

.0 

17.6 

12.2 

18.2 

17.3 

17.7 

17.5 

NE 

7.3 

24.4 

10.1 

1.5 

• 

43.2 

12.7 

46.9 

41.6 

43.4 

41.9 

E 

3.9 

8.3 

2.1 

.1 

.0 

14.4 

10.4 

12.9 

15.4 

14.9 

14.2 

SE 

1.7 

2.0 

.6 

• 

6 

4.3 

9.5 

2.9 

4.6 

4.5 

5.1 

S 

1.6 

1.2 

.3 

• 

• 

3.1 

8.5 

2.8 

2.8 

3.2 

3.5 

SW 

1.7 

1.8 

.7 

.1 

.0 

4.2 

9.9 

3.4 

4.3 

4.1 

4.9 

w 

1.4 

1.7 

.* 

.2 

.0 

4.2 

11.5 

3.5 

4.4 

4.3 

4.4 

NW 

1.9 

2.4 

.8 

.3 

• 

5.4 

10.9 

5.1 

5.4 

4.8 

6.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.5 

3.5 

.0 

4.2 

4.2 

3.1 

2.4 

TOT  OBS 

2225 

4i79 

1558 

235 

4 

8201 

11.3 

1790 

2335 

1616 

2460 

TOT  PCT 

27.1 

51.0 

19.0 

2.9 

6 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PAGE  30* 


0lCE**BER 


PERIOD : (PRIMARY) 

1920-1973 

AREA  OOOA  CANARY  ISLANOS 

(OVER-ALU 

1055-1973 

table  a 

20. ON  15. 1W 

PERCFNTagE  FMOuEnCY  OF  mlHL  SPEED  B < MuUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

9- 

10 

W l NO 
11-21 

SPIFO 

22-33 

»NOTS> 

39-97 

91* 

mean 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00103 

*•2 

0.2 

*3 

37.9 

7.7 

.0 

.0 

11.2 

100.0 

1790 

O0GO9 

A. 2 

5.0 

A 3 

3B.7 

7.7 

.A 

.0 

11.1 

100.0 

2335 

12615 

3.1 

3.9 

A? 

39.2 

9.2 

.0 

.0 

11. T 

100.0 

1010 

10C21 

2. A 

0.9 

A* 

37. t 

7.9 

.5 

.0 

11.3 

100.0 

2900 

TOT 

209 

*90 

35 

73 

3191 

A59 

90 

0 

11.3 

0201 

PCT 

3.5 

0.1 

A3 

30.3 

B.O 

.0 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOU()  AMQONT  (EIGHTH*) 
BY  M I NO  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREOUENCT  QF  CEILING  HEIGHTS 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  a I NO 


(FT#NH  >9/0) 

oirection 


mean 


WND  OIR 

0-2 

3-9 

5-7 

» L 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

0500 

BOOOa 

NH  <5/0 

TOTAL 

OBScO 

OBS 

COVER 

1 99 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

0999 

7999 

any  hgt 

OBS 

N 

5.0 

5. A 

7.9 

2.7 

9.3 

.0 

.0 

.1 

1.0 

3.0 

2.0 

1.9 

.2 

.1 

.2 

12.0 

NE 

15.0 

10.9 

10.0 

3.0 

A.O 

• 

.0 

.2 

1.7 

5.0 

5.5 

2.5 

.0 

.2 

.5 

30.8 

E 

5.7 

1.0 

2.9 

1.2 

3.2 

• 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.7 

.9 

.1 

.2 

.2 

0.8 

SE 

1.7 

• A 

.7 

.1 

2.7 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

2.3 

S 

.7 

.A 

.0 

.3 

A. A 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

sw 

.5 

.2 

.9 

.9 

A. 9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.9 

• 

• 

• 

• 

1.2 

W 

.7 

.0 

1.3 

.5 

A . 0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.9 

.3 

.3 

.0 

.1 

• 

1.9 

NM 

.9 

1.9 

1.9 

.5 

A. 5 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.5 

.2 

.0 

• 

.0 

3.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.2 

.9 

.0 

.9 

2. A 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

.1 

2.7 

TOT  OBS 

1070 

073 

1009 

353 

3100 

3.9 

A 

0 

19 

119 

371 

392 

100 

32 

22 

31 

2005 

310B 

TQT  PCT 

39.0 

21.2 

33.0 

11.2 

100.0 

.1 

.0 

.0 

3.0 

11.7 

10.0 

5.3 

1.0 

.7 

1.0 

05.2 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCt  FREQ  0?  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >9/8)  ANO  VSB Y ( NM ) 


VSBY  (NM) 


ceiling 

• OR 

> OR 

. OR 

• OR 

> OR 

> OR 

a OR 

• OR 

(FfcET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/9 

>50YD 

>0 

• OR  >0500 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

• OR  >3000 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

■ OR  >3500 

0.9 

7.0 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

• OR  >2000 

10.3 

10,9 

10.7 

10.8 

18.0 

10.0 

10.0 

18.0 

■ Or  >1000 

20.0 

29.9 

30.9 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

• OR  >000 

29.9 

33.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

■ OR  >300 

30.3 

39.1 

39.7 

39.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.8 

• OR  >130 

30.3 

39.1 

39. 7 

39.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.8 

• OR  > 0 

30.3 

39.2 

39.0 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

total 

905 

1110 

1131 

1133 

1139 

1135 

1135 

1135 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSi  3? a A PCT  FreQ  NH  <5/0?  05.1 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  QF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 1 2 3 A 5 

10.7  11. 1 13.3  13.1  10.1  7.5 


TOTAL 

070  OBSCD  ObS 

9.8  0.9  9.3  .1  3A70 
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0£C ENBE* 


PERIQO:  C t*  K I MARY  > 
lOVfcR-ALL> 


1920-1973 

1855-1973 


TABLE  8 


AREA  000*  CANARY 
29,  ON 


PERCENT  FRE0  OF  WIN"  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  DR  NnN-QCCURRENCE  OF 

prfcipitatiqn  with  varying  values  of  visibility 


' 


VSB> 

N 

NF 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALH 

PC  T 

INN ) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

TOT  X 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.1 

PCP 

« 

• 

.0 

,0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

l/2<l 

NO  PCp 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

* 

* 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

l<2 

NO  PCP 

* 

* 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

* 

• 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.1 

.0 

#n 

,0 

.0 

* 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

2<3 

NO  PCP 

.2 

.3 

jl 

.0 

.1 

.1 

• 

.1 

,0 

.1 

1.0 

TOT  X 

.3 

.3 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.1 

PCP 

.4 

.5 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.4 

5<10 

NO  PCP 

2.7 

3.9 

2,2 

.7 

.5 

.6 

.6 

.7 

.0 

.3 

14.3 

TOT  X 

3.1 

6.5 

2,* 

,7 

.6 

.7 

.7 

.8 

.0 

.3 

15.7 

PCP 

.4 

.5 

.? 

• 

• 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

1.3 

10* 

nO  PCP 

17.3 

39.3 

9. 4 

2.6 

1.7 

1.7 

2.6 

3.7 

.0 

2.9 

81.2 

TOT  X 

17.7 

39. 8 

9.6 

2.6 

1.8 

1.8 

2.7 

3.9 

.0 

2.9 

82.7 

TOT  OBS 
TQT  PC T 

21.2 

46.7 

12.1 

3.3 

2.3 

2.7 

3.6 

4.9 

.0 

3.2 

100.0 

total 

□ BS 


39*7 


TABLE  9 

PFRCENT  pREQ  OF  WIND  DIRECTION  v$  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VS8Y 

SPo 

N 

*E 

E 

SE 

S 

S* 

W 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

<1/2 

4-10 

0 

.0 

.0 

,0 

,0 

• 

* 

* 

.0 

.1 

11-21 

.0 

• 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

224- 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

• 

* 

.0 

.0 

,0 

0 

* 

* 

.0 

* 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < l 

4-10 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

11-21 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

* 

• 

.0 

.0 

* 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

4-10 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.1 

22* 

,0 

,0 

0 

0 

* 

• 

,0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

0 

0 

.1 

0 

* 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

* 

.1 

.0 

,0 

* 

• 

.0 

* 

.0 

.1 

.3 

2<5 

4-10 

.1 

0 

.1 

.0 

• 

.1 

0 

• 

.0 

.3 

11-21 

.2 

,2 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

• 

.0 

.6 

22* 

0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

tot  X 

.3 

.3 

.2 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.3 

0-3 

.2 

.3 

.1 

• 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.4 

5<  10 

4-10 

1.0 

1.9 

1.0 

.4 

.3 

.3 

.2 

.4 

.0 

5.5 

11-21 

1.2 

2.7 

.8 

.1 

.2 

.2 

.2 

.3 

.0 

5.7 

224 

• 3 

.7 

.1 

• 

* 

.1 

.2 

.2 

.0 

1.7 

TOT  X 

2.7 

5.6 

2.0 

.6 

.6 

.7 

.7 

.9 

.0 

.3 

14.2 

0-3 

.6 

1.3 

.6 

.2 

.4 

.3 

.4 

.3 

.0 

3.0 

7.1 

104 

4-10 

7.1 

15,3 

5.9 

1.6 

1.3 

1.6 

1.5 

2.6 

.0 

36.7 

11-21 

6.7 

18.3 

3.8 

1.1 

.4 

1.0 

1.1 

1.2 

.0 

33.5 

224 

1.6 

3.6 

.4 

.1 

.1 

tl 

.3 

.4 

.0 

6.6 

TQT  X 

16.0 

38.3 

10.7 

3.0 

2.3 

3.0 

3.3 

4.2 

.0 

3.0 

83.9 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

19.1 

44.5 

12.9 

3.6 

2.9 

4.1 

4.2 

5.3 

• 0 

3.4 

100.0 

total 

OBS 


5734 
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PfcRlOO: 


( PRIMARY ) 1920-1973 

COVER-ALL)  1855-1973 


OEC  EMBER 


ARE*  000*  CANARY  ISLANDS 

TABLE  10  2B.0N  15. 1H 

PERCENT  ERFOUENCV  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET.NH  >4,/|)  AND 
OCCURRENCE  QF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

iso 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3OOO 

65OO 

0000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

any  hgt 

OBS 

00603 

.0 

<0 

1.0 

3.2 

10.A 

9.0 

3.9 

.7 

.5 

1.0 

30. A 

69.6 

825 

06609 

.A 

.0 

.A 

3.2 

12.8 

10. A 

A. 9 

.9 

.7 

1.1 

3A.7 

65.3 

758 

12615 

.1 

.0 

.3 

3.8 

lO.A 

11.5 

6.1 

1.2 

.A 

.8 

3A.7 

65.3 

895 

18621 

.0 

.0 

.6 

A.O 

11.9 

10.3 

5.1 

1.1 

1.0 

1.0 

3A.9 

65.1 

902 

TOT 

A 

0 

19 

120 

383 

356 

170 

3* 

22 

32 

1 1 AO 

22AO 

3380 

PCT 

.1 

.0 

.6 

3.6 

11.3 

10.5 

5.0 

1.0 

.7 

.9 

33.7 

66.3 

100.0 

TABLE  U 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSbY 

(NM) 

by  hour 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

TOTAL 

(GMT) 

OBS 

00603 

.1 

.2 

.3 

1.7 

13.9 

83.7 

13*1 

06609 

.0 

.3 

.1 

1 . A 

16.1 

82.1 

1537 

12615 

.1 

.2 

.2 

1 • A 

11.9 

86.2 

1328 

18621 

.1 

.1 

.3 

.9 

15.6 

83.0 

1671 

TOT 

5 

12 

1A 

77 

853 

*916 

5877 

PCT 

.1 

.2 

.2 

1.3 

1*.5 

83.6 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  ><,/fl),BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

tutal 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5» 

And  5* 

OBS 

00603 

.0 

1.0 

5.7 

26.9 

67.5 

770 

06609 

.A 

.8 

5.2 

31. A 

63. A 

72* 

12615 

.1 

.6 

5.6 

30.6 

63.8 

072 

18621 

.0 

.6 

5.6 

30.8 

63.6 

87* 

TOT 

A 

2A 

180 

972 

2096 

32*8 

PCT 

.1 

.7 

5.5 

29.9 

6A.5 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  T?mP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

A0-A9 

50-59 

0 

1 

0 

0 

70-79 

00-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

.3 

70/7* 

.0 

.0 

.1 

.9 

2.2 

1.0 

1.2 

.A 

201 

6.7 

65/69 

.0 

• 

.A 

5.0 

20.2 

23. A 

12.8 

*.2 

1997 

66,9 

60/6* 

.0 

.0 

.3 

2.5 

7.6 

8.7 

5.0 

1.8 

771 

25.8 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

6 

,2 

total 

0 

1 

27 

277 

900 

101* 

571 

19* 

298* 

100,0 

PCT 

.0 

• 

.9 

9.3 

30.2 

3A.0 

19.1 

6.5 

table  1* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  OIRECTJON  BY  T£MP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

.2 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.2 

2.5 

.7 

.3 

.7 

.7 

.1 

.A 

.0 

.1 

12.8 

32. A 

9.5 

2. A 

1.7 

1 • A 

2.  A 

2. A 

.0 

1.8 

6.5 

13.1 

2.3 

.5 

.2 

.2 

1.0 

1.7 

.0 

.A 

.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20.7 

*8.3 

12.5 

3.2 

2.6 

2.3 

3.5 

A. 5 

.0 

2.3 

table  is 


TABLE  16 


heanS/Extremes  and  percentiles 


OF  TEMP  (OEG  fj  by  hour 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

998 

95* 

508 

58 

18 

M 1 N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

79 

71 

69 

65 

62 

57 

*6 

65.3 

1812 

00603 

.0 

6.6 

29. A 

36. A 

20.9 

6.7 

7* 

756 

06609 

7* 

71 

69 

65 

61 

57 

*6 

65.3 

23*6 

06609 

.0 

8.9 

26.0 

35.9 

22.3 

6.8 

7* 

730 

12615 

02 

76 

73 

60 

63 

59 

*6 

67.7 

262A 

12615 

.0 

16.5 

31.6 

31.6 

1A.6 

5.6 

70 

765 

18621 

79 

7* 

71 

66 

63 

59 

*6 

66.5 

2*55 

18621 

.0 

9. A 

33.3 

31.2 

18.8 

7.3 

72 

03* 

TOT 

82 

7* 

71 

66 

62 

58 

*6 

66.1 

8237 

TOT 

0 

319 

932 

1039 

590 

205 

72 

3085 
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AREA  0004  CANARY  ISLANDS 

TABLE  IT  20 . ON  15. IM 

PC T FREQ  OF  AIR  TEMRE RATURF  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AU-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

45 

49 

53 

57 

01 

05 

0’ 

73 

77 

* 1 

TOT 

M 

wo 

TNP  OIF 

40 

52 

50 

00 

04 

00 

72 

70 

00 

04 

fug 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

2 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 1 

.1 

.0 

11 

.0 

.3 

7/0 

.0 

.0 

.0 

.0 

«M 

.1 

.2 

• 2 

• 

.0 

23 

.0 

.6 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

10 

.0 

.5 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.4 

• 2 

.0 

.0 

30 

.0 

1.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.8 

.4 

,0 

.0 

75 

.0 

2.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

1.0 

.2 

.M 

.0 

70 

.0 

2.1 

2 

.0 

.0 

.0 

• o 

• A 

1.9 

1.9 

.2 

.0 

• 0 

170 

.0 

4.0 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.8 

2.7 

.1 

.0 

.0 

209 

7.2 

0 

.0 

.0 

.0 

4 

1.4 

0.7 

2.0 

.1 

.9 

.0 

479 

12.0 

-1 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.2 

13.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

623 

10.7 

-2 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.0 

13.0 

.8 

.0 

,n 

.0 

607 

4 

10.6 

-3 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.9 

7.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

490 

4 

13.2 

-4 

• 0 

.0 

.0 

.2 

4.4 

3.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

306 

.0 

0.3 

-5 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.4 

1.5 

• 

.0 

.0 

.0 

107 

.0 

5.1 

-0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.4 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

90 

.0 

2.4 

-7/ -0 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

77 

4 

2.1 

-9/-10 

.0 

.1 

• 

.2 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

21 

4 

.5 

-11/-13 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

4 

.6 

-14/-10 

.5 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.5 

-20/-22 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,n 

• 0 

1 

.0 

4 

TOTAL 

27 

0 

14 

53 

900 

2000 

477 

01 

8 

1 

1097 

10 

3079 

PCT 

.7 

.2 

.4 

1.0 

26.0 

40.5 

12.9 

1.0 

.2 

4 

100.0 

.5 

99.5 

PER  100 : (PRIMARY)  1920-1973 
(OV|A-ALL)  1055-1973 


PERIOD:  (OVER-ALL)  1903-1973 

TABLE  IB 

PCT  FREQ  OF  WIND  SPFfO  (rTS>  AnO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHT*  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

.3 

1.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

.6 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1-2 

.2 

4.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

0.0 

.5 

9.5 

3.9 

.0 

• 0 

.0 

13.9 

3-4 

.0 

2.0 

3.7 

.2 

.0 

.0 

6.7 

.0 

4.9 

9.1 

.6 

.0 

.0 

14.0 

5-0 

.0 

.3 

3.3 

1.0 

.1 

.0 

*.7 

.0 

.0 

6.1 

1.0 

4 

.0 

0.0 

7 

.0 

4 

1.9 

1.2 

4 

.0 

3.2 

.0 

.4 

2.9 

1.3 

.1 

.0 

4.6 

0-9 

.0 

4 

.4 

.5 

.0 

.0 

.9 

.0 

.1 

.9 

1.3 

.0 

.0 

2.4 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.3 

• 

.0 

.9 

.0 

.0 

.3 

.7 

4 

.0 

1.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.5 

13-10 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

4 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

20-22 

.0 

.0 

.0 

4 

.o 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

01-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

9.4 

10.7 

3.4 

.2 

.0 

24.2 

l.l 

17.0 

23.5 

3.3 

.3 

.0 

40.0 

E 

SE 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.1 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

. 3 

1-2 

.2 

3.1 

.9 

.0 

.0 

.0 

4.1 

4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-4 

.0 

1.5 

1.7 

.1 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

. 0 

5-6 

.0 

.2 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

0-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

• 0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

01-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

074 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

3.7 

3.7 

.3 

.0 

.0 

10.0 

.2 

1.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 
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PERIOO  * (QVfR-AU)  1963-1973 


DECEMBER 
TABLE  IB  (CONT) 


AREA  0006  CANARY  ISLANDS 
28. ON  13. IN 


PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPEED  (KTS) 

AND  DIRECTION  ' 

^fePSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

s 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21  22 

sw 

-33  36-67 

68« 

<1 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

3-6 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

3-6 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

7 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.6 

.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 


MOT  1-3 

<1  * 

1-2  .0 

3-6  .0 

3-6  .0 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  .0 

17-19  .0 

20-22  .0 

23-25  .0 

26-32  .0 

33-60  .0 

61-68  .0 

69-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

87*  .0 

TOT  PCT  • 


6-10  11-21 
.3  * 

.3  .3 

.1  .3 

.0  .1 

.0  .2 

.0  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

l.l  1.1 


22-33  36-67 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

* .0 

* .0 

.1  .0 

* .0 

.2  .0 

.0  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.6  .1 


6«»  PCT 

.0  .6 

.0  .8 

.0  .6 

.0  .2 

.0  .3 

.0  .2 

.0  • 

• 0 .2 

.0  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  2.8 


1-3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 


6-10  11-21 

.6  .1 

1.0  .3 

.6  .6 

.2  .6 

.0  .2 

* * 

.0  • 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

2.3  1.7 


NN 

22-33  36-67 

.0  .0 

.0  .0 

• .0 

.1  • 

.2  .0 

.1  .0 

• .0 

.1  .0 

.1  .1 

.0  .0 

* .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.7  .1 


68* 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 


PCT 

.7 

1.5 

1.0 

.7 

.6 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 


TOTAL 

PCT 


95.3 


WIND  SPEED  (KTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

7.2 

6.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

16.1 

1-2 

1.1 

20.1 

7.0 

.0 

.0 

.0 

28.2 

3-6 

* 

10.6 

13.9 

.8 

.0 

.0 

27.2 

5-6 

.0 

1.7 

10.8 

2.2 

.1 

.0 

16.9 

7 

• 0 

.6 

5.3 

2.8 

.1 

.0 

8.6 

8-9 

.0 

.1 

1.5 

2.0 

.0 

.0 

3.6 

10-11 

• 0 

• 0 

.6 

1.1 

* 

.0 

1.6 

12 

.0 

* 

.1 

.6 

.2 

.0 

1.0 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.6 

.2 

.0 

.7 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

20-22 

• 0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

* 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

876 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

s.6 

39.2 

61.6 

10.1 

.7 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


2187 


PERIOD:  (OVER-ALL)  1969-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-6 

9-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

N 

Oi 

1 

O 

N 

23-25  26-32  33-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

u ® 

W V 

1.5 

9.2 

12.1 

6.6 

3.0 

1.6 

.3 

.2 

.1 

• 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

913 

HGT 

6 

6-7 

• 

.8 

5.0 

6.5 

3.9 

1.9 

1.1 

• 3 

.3 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

326 

6 

8-9 

.0 

.3 

2.0 

3.2 

3.0 

1.6 

1.7 

.9 

.6 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

331 

7 

10-11 

.0 

.5 

.7 

.8 

1.0 

1.2 

.7 

• 2 

.2 

.1 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

163 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.0 

• 6 

• 5 

.2 

.1 

• 2 

.2 

9 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

66 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.2 

• 1 

• 1 

.1 

* 

• 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

9 

INOET 

6.3 

6.7 

3.6 

2.6 

2.1 

1.0 

.3 

.2 

• 

.0 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

373 

6 

TOTAL 

136 

606 

706 

526 

379 

193 

119 

33 

60 

16 

6 

2 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2398 

3 

PCT 

3.9 

15.6 

27.2 

20.2 

16.6 

7.3 

6.6 

2.1 

1.3 

.2 

.1  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PERIOD  t (PRINARY)  1915-1973 
( OVER-ALL  > 1654-1973 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
20. ON  15. 1W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  HIND  DIRECTION 


PKfCIUTiTION 

type 

other 

WEATHER 

PHENOMENA 

WND  DIR 

RAIN 

rain 

SHWR 

0R2L 

FR2G 

PCPN 

Snow  other 
frin 
pcpn 

HAIL 

PCPN  AT 
00  TIME 

PCPN  PAST 
HOUR 

THOR 

ltng 

FOG 

WO 

PCPN 

fog  wo 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

• 4 

1*0 

,4 

.0 

,0 

.0 

4 

1.0 

1.0 

.3 

1.7 

4 

1.6 

.1 

93.3 

NE 

.> 

*5 

.3 

.0 

\o 

.0 

• 

1.0 

.5 

.3 

1.5 

4 

1.9 

.2 

94.7 

E 

1.0 

«• 

,2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.9 

.5 

.6 

2.4 

• 1 

2.0 

.1 

92.3 

SE 

1.1 

1.4 

,4 

.0 

.0 

.0 

• 

3.1 

.9 

2.4 

3.5 

.0 

1.3 

.4 

BB.  5 

S 

i.i 

1*2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

2.1 

.7 

2.3 

.0 

1.3 

.2 

90.4 

sw 

1.5 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4.5 

1.1 

1.0 

2.0 

.0 

1.2 

.0 

B9.0 

w 

.B 

2*2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

3.9 

1.9 

.7 

.9 

.0 

.9 

4 

91.0 

NW 

1.0 

1*0 

.7 

.0 

.0 

.0 

4 

3.2 

1.9 

.5 

1.0 

4 

i.B 

.1 

90,7 

VAR 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

• 4 

*1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.1 

3.9 

.1 

1.5 

.1 

93.5 

tot  pct 
TOT  OBS: 

.6 

45233 

.9 

,4 

.0 

.0 

.0 

4 

1.8 

.9 

.4 

l.a 

4 

1.9 

.2 

93.2 

TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  occurrence  by  hour 
PRECIPITATION  type  other  WEATHER  PHENOMENA 


hour 

(GMT) 


00L03 
O0CO  9 
12115 
10C21 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 


RAIN  RAIn 
SHWR 


.6  .7 

.5  1.1 

.5  .7 

.0  .9 

.5  .9 

40777 


ORZl 

FRZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

fog 

fog  1 

wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPN 

pcpn 

past 

HR 

BLWG 

SNUW 

WEA 

.3 

.0 

.0 

.0 

4^ 

1.5 

.9 

.8 

1.4 

4 

1.2 

.1 

94.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4'" 

2.2 

.9 

.0 

1.9 

4 

1.4 

.1 

92.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

4 

1.5 

.9 

4 

1.5 

4 

2.2 

.2 

93.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

4 

1.8 

.0 

.3 

2.2 

4 

2.5 

.2 

92.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

4 

1.8 

.9 

.5 

1.8 

4 

1.8 

.2 

93.2 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.2 

11.0 

12.8 

2.5 

.1 

.0 

27.0 

12.3 

27.8 

33.6 

28.1 

24.0 

27.2 

33.3 

29.3 

25.1 

NE 

1.2 

14.9 

21.4 

5.0 

.3 

.0 

42.7 

13.5 

43.6 

39.8 

42.5 

44.8 

41.6 

39.3 

41.4 

45.0 

E 

.0 

3.7 

2.4 

.3 

4 

.0 

7.0 

10,7 

6.8 

5.4 

6.6 

B.5 

7.4 

3.9 

6.3 

7.7 

SE 

.3 

1.4 

.6 

.1 

4 

.0 

2*5 

0.1 

1.9 

1.6 

2.4 

2.7 

3.0 

2.9 

2.6 

2.6 

S 

.4 

1.3 

.7 

.2 

4 

.0 

2.0 

9.2 

2.4 

2.5 

2.3 

2.3 

3.3 

3.5 

2.0 

2.1 

SW 

.4 

2.0 

1.2 

.2 

4 

.0 

3.9 

9.5 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

4.1 

3.5 

4.2 

3.8 

w 

.5 

2.3 

1.2 

.2 

4 

.0 

4.3 

9.2 

4.0 

4.5 

4.3 

4.2 

4.2 

4.6 

4.5 

4.4 

NW 

.0 

3.7 

2.0 

.4 

4 

.0 

0.6 

10.0 

6.3 

6.5 

6.B 

6.9 

6.4 

5.0 

6.0 

6.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

3.4 

2.4 

3.4 

2.2 

2.7 

1.1 

2.2 

2.4 

TOT  OBS 

91709 

12.0 

10500 

1058 

10551 

0131 

17204 

1152 

17056 

9309 

TQT  PCT 

7.9 

40.3 

42.4 

0.9 

.0 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

<6H  71 

hno  DIR 

0-0 

7.10 

17-27 

2B-40 

419 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

10 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.0 

15.2 

6.6 

.7 

• 

27.6 

12.3 

28.1 

27.1 

27.0 

27.0 

NE 

5.6 

23.1 

12.3 

1.5 

• 

42.7 

13.3 

43.4 

43.2 

41.5 

42.7 

E 

2.1 

3.0 

1.0 

.1 

• 

7.0 

10.7 

6.7 

7.2 

7.3 

6.0 

SE 

1.1 

1.1 

.3 

* 

• 

2.5 

0.1 

1.9 

2.5 

3.0 

2.6 

S 

l.l 

1.1 

.3 

• 1 

6 

2.6 

9.2 

2.4 

2.3 

3.4 

2.5 

SW 

1.4 

1.0 

.6 

*1 

• 

3.9 

9.5 

3.0 

3.6 

4.1 

4.1 

w 

1.6 

2.0 

.6 

• 1 

• 

4.3 

9.2 

4.0 

4.3 

4.2 

4.5 

NW 

2.2 

3.4 

.4 

.1 

4 

6.6 

10.0 

6.3 

6.6 

6.3 

6.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.8 

.0 

3.3 

3.0 

2.6 

2.3 

TOT  OBS 

91709 

12.0 

19566 

20602 

10416 

27045 

TOT  PCT 

23.1 

9l.6 

22.6 

2.6 

• 1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PAGE  >10 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1913-197} 
(OVER-ALL)  1959*197} 


table  * 


AREA  OOO*  CANARY  ISLANDS 
2B.0N  13. 1M 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  QF 

MIND  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

9-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

39-97  M9+ 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(03 

3.3 

9.9 

90.7 

91.7 

9.9 

.5 

.0 

11.9 

100.0 

19566 

06(09 

3.0 

5.1 

91.6 

91.2 

8.6 

.3 

.0 

11.  f 

100.0 

266B2 

12(15 

2.6 

5.2 

38.7 

99.0 

9.9 

.6 

.0 

12.2 

100.0 

18916 

18(21 

2.3 

5.2 

90.1 

92.  « 

9.0 

.6 

.0 

12.1 

100.0 

27095 

TOT 

PCT 

2»i 

5.1 

90.J 

92.9 

8.9 

.6 

.0 

12.0 

100.0 

917Q9 

PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREOUENC Y QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >9/8) 
ANO  OCCURRENCE  QF  NH  <5/9  BY  MIND  DIRECTION 


MNO  DIR 

0-2 

3-9 

5-7 

8 ( 

TOTAL 

CLOUO 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000^ 

NH  <5/8 

08SC0 

OBS 

COVER 

199 

299 

399 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  HOT 

N 

12.9 

7.0 

9.2 

9.2 

3.7 

.1 

6 

.2 

1.3 

9.1 

3.9 

1.2 

.3 

.2 

.3 

21.7 

NE 

16.2 

8.0 

10.9 

9.1 

3.5 

• 

6 

.2 

1.3 

9.0 

3.5 

1.3 

.9 

• 2 

.9 

27.2 

E 

2.5 

.8 

1.2 

.5 

3.9 

• 

* 

• 

.1 

.3 

.3 

.2 

.1 

• 

.1 

3.6 

SE 

1.0 

.9 

.6 

.3 

3.9 

• 

.0 

* 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

• 

1.7 

S 

1.1 

.7 

1.0 

.9 

3.6 

• 

* 

• 

.1 

.3 

.2 

.1 

♦ 

• 

• 

2.2 

SM 

1.5 

.9 

1.3 

.9 

3.5 

• 

6 

6 

.2 

.9 

.3 

• 1 

• 

• 

• 

3.0 

M 

1.8 

1.1 

1.1 

.3 

3.9 

« 

« 

* 

.1 

.9 

.3 

.1 

9 

• 

• 

3.3 

NM 

2.6 

1.7 

1.8 

.6 

3.5 

• 

.0 

• 

.2 

.6 

.5 

.2 

.1 

• 

• 

9.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

.5 

.6 

.2 

2.3 

• 

.0 

• 

• 

.2 

.2 

• 1 

• 

• 

• 

2.7 

TOT  ats 

35825 

3.6 

TOT  PCT 

91.0 

20.8 

27.1 

11.1 

100.0 

.2 

.1 

.5 

3.9 

10.9 

8.9 

3.6 

1.0 

.5 

1.0 

70.9 

35925 

100.0 


TABLE  7 

CUMULATIVE  *cT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >9/9)  AND  VSBY  (NN) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

> OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/9 

>30YD 

>0 

• OR  >6500 

1.2 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

• OR  >3000 

2.0 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

9.9 

6.0 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

■ OR  >2000 

11.8 

1*.6 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

• Or  >1000 

20.2 

29.6 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

• OR  >600 

22.6 

2 7.9 

28.6 

28.7 

28.7 

26.7 

28.7 

26.7 

- OR  >300 

23.0 

28.3 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

• OR  >150 

23.1 

28.9 

29.2 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

■ OR  > 0 

23.1 

28.9 

29.3 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

total  number 

; OF  OBS: 

36615 

PCT  FREQ 

NH  <5/8* 

70.6 

FRRCENTAGE 

FREQ  OF 

LON  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

! 3 

* 5 

678  OBSCD 

OBS 

. 11.9  8, 

,9  6.0 

7.3  7.3  9.2  .1 

38923 

Rage  m 


“ 


ANNUAL 


*6*100!  (PRIMARY)  1913-IV73 
(0VE*-ALL>  1834-I97j 


TABLE  10 


AREA  0004  CANARY  ISLANDS 
28. ON  13. 1W 


percent  FREQUENCY  OF  ceiling  heights  (FEETjNH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  of  NH  <5/|  BY  hour 


hour 

(GHT) 

ooo 

149 

130 

299 

300 

399 

GOO 

999 

1000 

1999 

2000 

3499 

3300 

4999 

3000 

6499 

6300 

7999 

8000* 

total 

NH  <3/8 
ANY  HGT 

TOTAL 

OBS 

00(03 

• 

• 4 

2.9 

S.9 

7.9 

2.9 

.8 

.9 

.9 

29.4 

74.6 

•936 

06C09 

• 1 

.6 

4.9 

13.0 

10.2 

4.1 

1.2 

.6 

1.0 

39.6 

64.4 

9127 

12(19 

.1 

.9 

9.0 

9.8 

9.7 

3.9 

1.1 

.9 

1.1 

28.6 

71.4 

10190 

18(2 1 

• 

• 

.4 

2.7 

4.3 

7.7 

3.U 

.9 

.9 

l.l 

24.6 

79.4 

9814 

TOT 

PCT 

• 2 

.1 

.9 

9.3 

lo.o 

9.6 

3.3 

1.0 

.9 

1.0 

28.9 

71.9 

3B067 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  QF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  ANO/OR 
PERCENT  FREQUENCY  V$*Y  (NH)  §Y  MOU*  CEILING  HGT  (FEETjNH  >4/8)* BY  HOyR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<9 

S<10 

10* 

total 

OBS 

hour 

(GMT) 

<150 
<30Y  D 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5 ♦ 

total 

OBS 

00C03 

• 1 

.4 

2.0 

17.8 

79.4 

14713 

00(03 

.3 

.6 

5.5 

22.0 

72.4 

8465 

06C09 

.1 

.7 

1.8 

22.4 

74.9 

18106 

06(0’ 

.3 

1.2 

7.6 

30.3 

62.1 

8766 

12(15 

• 1 

.4 

.4 

1.8 

17.4 

79.9 

15026 

12(13 

.2 

.7 

9.4 

24.8 

69.8 

9872 

18(21 

• 

.7 

1.9 

20.5 

76.4 

18240 

18(21 

* 

.9 

5.1 

21.2 

73.8 

9512 

TOT 

PCT 

.1 

.9 

.. 

1.9 

19.7 

77.3 

460*9 

100.0 

TOT 

PCT 

.2 

.8 

5.9 

24.6 

69.5 

36615 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEh*  PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL  PCT 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-39 

60-69 

70-79 

«0~«9 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NH 

VAR 

CALM 

83/89 

.0 

* 

• 

.0 

• 

9 

• 0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

• 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

• 

• 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

• 

• 

• 

4 

.0 

73/79 

• 0 

• 

• 

.9 

2.4 

1.2 

.4 

9.1 

2.0 

2.1 

.2 

.1 

.3 

.0 

. 1 

70/74 

.0 

• 

.1 

3,8 

11.5 

13.0 

3.0 

33.9 

12.0 

14.2 

1.4 

.9 

1.0 

1.2 

2.9 

.0 

,7 

63/69 

.0 

6 

.1 

1.7 

7.3 

14.3 

12.9 

4.8 

41.3 

12.1 

15.5 

2.5 

1.3 

1.5 

2.2 

2.3 

2.8 

.0 

.9 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.1 

4.7 

6.6 

4.3 

2.0 

18.9 

5.8 

7.9 

1.1 

.5 

1.6 

.0 

.9 

53/39 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.4 

.1 

.1 

• 

• 

• 

• 

0 

.1 

.0 

50/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

total 

34207 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.3 

3.9 

17.0 

33.3 

31.7 

12.2 

32.2 

39.9 

5.3 

2.3 

3.0 

3.9 

4.3 

6.7 

.0 

2.2 

table  is  table  lfr 


means, extremes  and  percentiles  of  temp  <oeg  f>  by  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

3* 

1* 

MIN 

mean 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

•0-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

87 

73 

71 

67 

64 

61 

46 

67.1 

19825 

00(03 

.0 

2.0 

12.3 

32.1 

36.7 

16.9 

80 

8456 

06(09 

89 

73 

71 

67 

63 

61 

46 

6Y.0 

26791 

06(09 

.0 

2.8 

13.7 

32.0 

36.1 

15.4 

79 

8876 

12(15 

87 

78 

75 

70 

66 

63 

46 

70.0 

18206 

12(19 

.0 

6.9 

23.7 

38.7 

23.7 

7.1 

74 

8897 

18(21 

87 

77 

74 

69 

69 

63 

46 

64.0 

26742 

1*(21 

.0 

3.6 

17.7 

38.0 

30.7 

10.0 

77 

9069 

TOT 

87 

77 

73 

68 

64 

62 

46 

68.2 

91614 

TOT 

0 

1331 

5972 

12419 

111*4 

4322 

78 

35258 
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PERIOD;  (PRIMARY)  1915-1973 
( OVER-ALL ) 1*59-1973 


AREA  0009  CAMARY  ISLANDS 
2*. ON  15. JM 


RCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEG  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OP  FUC  (WITHOUT  P*EC IMITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

95 

99 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

*3 

TOT 

N 

NO 

TMP  OIF 

9* 

32 

56 

60 

69 

68 

72 

76 

80 

89 

88 

FOG 

fug 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. r> 

9 

.0 

2 

.0 

9 

17/19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

9 

19 

.0 

9 

19/16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

9 

9 

31 

9 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.1 

.1 

9 

106 

9 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.1 

.2 

• 1 

9 

210 

9 

.5 

7/9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.3 

.9 

.9 

9 

330 

9 

1.3 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

;1 

.2 

.3 

.2 

9 

.0 

360 

9 

.8 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.9 

.9 

9 

.0 

998 

.1 

2.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.2 

1.1 

9 

.0 

1909 

.1 

3.2 

3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

1.0 

1.7 

1.6 

.2 

.0 

.0 

1999 

.1 

9.3 

2 

• 0 

• 0 

.0 

• 

.5 

2.9 

3.2 

2.2 

.2 

9 

.0 

3507 

• 2 

*.2 

l 

• 0 

.0 

.0 

• 

.1 

9.2 

5.1 

2.6 

.1 

9 

.0 

5316 

.2 

12.5 

0 

.0 

.0 

• 

9 

2.2 

7.3 

6.8 

2.9 

9 

9 

.0 

7921 

.9 

18.5 

-1 

.0 

.0 

• 

.1 

3.3 

7.0 

5.6 

1.2 

9 

.0 

.0 

7396 

• 3 

17.1 

-2 

.0 

.0 

• 

.1 

9.1 

9.8 

2.9 

.5 

9 

.0 

.0 

5309 

.2 

12.3 

-3 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.8 

2.5 

1.9 

.2 

9 

.0 

.0 

3009 

.1 

7.0 

-9 

.0 

.0 

• 

.3 

2.0 

1.3 

.7 

.1 

9 

.0 

.0 

1*78 

9 

9.9 

-5 

.0 

*0 

• 

.3 

1.2 

.9 

9 

9 

.0 

.0 

1103 

9 

2.6 

-6 

.0 

• 0 

• 

.2 

.9 

.1 

9 

• 0 

.0 

.0 

939 

9 

1.1 

-7/-B 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

377 

9 

.9 

-9/ -10 

.0 

0 

.1 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

157 

9 

.9 

-11/-13 

• 

• 1 

.1 

• 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

115 

9 

.3 

-19/- 16 

• 

• 

• 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

• 0 

93 

9 

• 1 

-17/-19 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

9 

9 

-20/-22 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6 

9 

9 

total 

PCT 

.1 

.1 

.3 

1.3 

18.9 

32.8 

30.9 

13.9 

2.1 

• 3 

9 

92162 

100.0 

1.9 

9*.l 

PCT  FREO  OF  *!N0  SPFeO  (KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

9-10 

11-21 

<1 

.3 

1.6 

.1 

1-2 

.3 

6.1 

2.8 

3-9 

9 

2.8 

6.7 

3-6 

.0 

.7 

9.9 

7 

9 

.1 

2.0 

8-9 

.0 

9 

.6 

10-11 

.0 

9 

.2 

12 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

9 

17-19 

.0 

.0 

9 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

87t 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

11.3 

17.5 

HOT 

1-3 

9-10 

11-21 

<1 

.2 

1-2 

.1 

1.3 

.5 

3-9 

9 

,7 

3-6 

9 

.9 

7 

.0 

9 

8-9 

.0 

9 

10-11 

.0 

.0 

12 

.0 

9 

13-16 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

• 0 

91-9* 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

87+ 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

2.3 

1.7 

22-33  39-97 

.0  .0 


22-33  39-97 


9-10  11-21 

.3  * 


NE 

22-33  39- 

.0 
.0 
.9 
1.2 
1.3 
.8 
.5 
.1 
.1 


SE 

22-33  39- 
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s 


I 


PERIOD:  (OVER-ALL) 


ANNUAL 

TABLE  II  (CUNT ) 


AREA  0004  CANARY  ISLANOS 
21. ON  15. IN 


PCT  FRtQ  OF  mIND  SPEED  (RTS ) ANO  DIRECTION  VERSUS  SFA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

*!♦ 

FCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

• 5 

• 4 

4 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.1 

,7 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.4 

3-4 

• 

• 4 

4 

• 0 

.0 

.8 

4 

.5 

.6 

4 

.0 

.0 

1.1 

5-6 

• 

• 

• 

4 

.0 

.3 

4 

• 1 

.3 

4 

.0 

7 

.0 

• 

. 1 

4 

.0 

.1 

.0 

4 

.1 

• 1 

4 

.0 

8-9 

.0 

• 

• 

• 

4 

.0 

.1 

.0 

4 

.1 

4 

4 

.0 

10-11 

.0 

.0 

• 

• 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

4 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.4 

1.0 

.2 

4 

.0 

2.9 

.3 

2.0 

1.4 

.2 

4 

.0 

4.0 

w 

pc> 

NW 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4ft* 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.7 

4 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

1.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.2 

2.0 

• 5 

.0 

.0 

.0 

2.6 

3-4 

• 

.4 

.5 

• 

.0 

.0 

1.0 

4 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.6 

5-6 

* 

.1 

.3 

.1 

4 

.0 

.4 

.0 

.6 

.1 

4 

.0 

.8 

7 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

.0 

4 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

• 0 

• 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•c 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

«Q 

%Q 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

2.3 

1.3 

.2 

4 

.0 

4.1 

.4 

3.6 

2.2 

• 4 

4 

.0 

6.5 

«IN0  SPEED  (RTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

6.9 

5.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

13.0 

1-2 

1.3 

19.0 

7.9 

.0 

• 0 

.0 

28.2 

3-4 

*1 

8.9 

17.6 

1.2 

.0 

.0 

27.5 

5-6 

4 

1.7 

12.9 

2.5 

.0 

17.2 

7 

4 

.3 

5.3 

2.4 

.0 

8.1 

8-9 

.0 

.1 

1.7 

1.6 

4 

.0 

3.4 

10-11 

• 0 

4 

.5 

1.0 

.0 

1.6 

12 

.0 

4 

a 

.3 

.0 

.5 

13-16 

.0 

.0 

a 

.3 

.0 

.5 

17-19 

• 0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

•.I 

35.3 

46.6 

9.3 

.5 

.0 

100.0 

RERIOOl  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HAVE  HEIGHT  (FT)  vS  NAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

1-9 

10.11 

(SEC) 

<6 

1.7 

9.2 

11.4 

6.6 

3.3 

1.1 

.4 

6-7 

4 

1.1 

5.2 

7.2 

4.4 

2.2 

1.1 

1-9 

4 

.4 

1.1 

2.9 

2.8 

1.9 

1.1 

10-11 

.0 

.6 

.7 

.9 

1.0 

.8 

.5 

12-13 

.0 

.0 

.9 

*6 

.4 

.3 

.3 

>13 

.0 

4 

.0 

.3 

.2 

.1 

.1 

INOET 

4.3 

4.6 

5.3 

3.7 

2.8 

1.2 

.8 

TOTAL 

PCT 

6.0 

15.9 

25.4 

22.5 

14.9 

7.7 

4.3 

12  13-16  17-19  20-22  23-25  26-32  33-40  41-48  49-60  61-70  71-86  87*  TOTAL  NEAN 

HGT 


.0  10046 
.0  6526 
.0  3512 


.0  6859 

29486 

.0  100.0 
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’(MOO:  (PRIMARY) 
»UV  ift-AUI 


1*15-1973 

1836-1*73 


AREA  0006  „ANARV  ISLANDS 
21. ON  15.  U 


RlRCfcNT  FREQUENCY  JR  OCCURRENCE  OR  SEA  T£MP  (DEG  F)  »Y  MONTH 


StA  T MR 
DIG  R 

JAN 

REB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*3/96 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

*1/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

$9/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

0 

.0 

$7/9$ 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

83/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

• 3/BA 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

81/82 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

26 

• 

79/ $0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

• 2 

.1 

.0 

76 

.1 

77/7$ 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.3 

.8 

1.8 

1.3 

.6 

• 

336 

.6 

7J/76 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

.6 

1.2 

6.7 

9.3 

8.5 

1.7 

.1 

1786 

2.0 

75/76 

• 2 

.1 

• 2 

.2 

.6 

2.1 

7.6 

22.1 

60.6 

35.0 

10.8 

.7 

8537 

9.8 

71/72 

.5 

.6 

1.1 

.6 

1.9 

9.9 

25.9 

63.9 

35.3 

37.6 

30.6 

6.7 

13913 

16.0 

69/70 

6.1 

2.6 

3.6 

3.6 

8.8 

30.2 

63.0 

23.9 

9.6 

12.0 

33.7 

20.0 

16278 

16.6 

67/6* 

22.6 

15.6 

16.5 

16.  A 

36.5 

39.7 

18.6 

6.6 

2.2 

3.5 

16.6 

62.7 

17027 

19.5 

65/66 

60.9 

36.6 

32.7 

36.6 

37.5 

13.7 

2.8 

.5 

1.3 

6.3 

22.1 

16617 

19.1 

63/66 

25.8 

36.9 

38.7 

35.7 

15.0 

3.5 

.7 

.2 

.6 

1.7 

7.1 

12006 

13.8 

61/62 

6.6 

7.8 

7.6 

8,6 

1.3 

.2 

.1 

* 

* 

• 1 

.2 

2.0 

2130 

2.6 

59/60 

.9 

1.7 

1.2 

. 8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.5 

601 

.5 

57/5* 

.1 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

70 

.1 

55/56 

.1 

.1 

6 

.0 

• 

,0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

16 

• 

53/56 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

0 

51/52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

69/50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

0 

.0 

67/68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

65/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

63/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

61/62 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 3 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

2 7/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

7296 

6298 

7722 

7329 

7665 

6895 

7262 

7?68 

6568 

7695 

7673 

78q9 

87220 

100.0 

mean 

65.6 

66.7 

66.9 

66,0 

66.3 

68.2 

69.9 

71.6 

72.6 

72.1 

70.0 

67.2 

68.1 

TABLE  21 
PRESSURE  (MB) 


HO 

0000 

03(j0 

0600 

0900 

1200 

1500 

1800 

2100 

MEAN 

TOTAL 

□BS 

JAN 

1021 

1020 

1020 

1021 

1021 

1019 

1020 

1022 

1021 

6808 

FEB 

1018 

1016 

1017 

1020 

1019 

1017 

1017 

1019 

1018 

6350 

MAR 

1018 

1018 

1017 

1019 

1019 

1018 

1017 

1018 

1018 

5312 

APR 

1018 

1018 

1017 

1018 

1019 

1017 

1017 

1018 

1018 

5036 

MAY 

1018 

1017 

1017 

1019 

1019 

1018 

1017 

1018 

1018 

5135 

JUN 

1019 

1017 

1018 

1019 

1019 

1018 

1018 

1019 

1018 

6605 

JUL 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1017 

1017 

1017 

1017 

6886 

AUG 

1017 

1015 

1016 

1016 

1017 

1016 

1016 

1016 

1016 

6912 

SEP 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1018 

1017 

1018 

1018 

6623 

OCT 

1018 

1016 

1017 

1018 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

5113 

NQV 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1016 

1017 

1018 

1018 

5098 

DEC 

1021 

1020 

1020 

1021 

1021 

1020 

1020 

1020 

1020 

5259 

ANN 

1019 

10l7 

1018 

1019 

1019 

1018 

1018 

1018 

1018 

58933 

DBS 

12515 

llll 

12631 

3366 

12*16 

1170 

12296 

3668 

percentiles 

MO 

MIN 

1* 

5 ft 

25* 

50* 

75* 

95* 

99* 

MAX 

JAN 

996 

10q5 

1011 

1018 

1021 

1026 

1029 

1032 

1036 

FEB 

995 

10o* 

1010 

1015 

1018 

1022 

1026 

1029 

1036 

MAR 

997 

IO06 

1010 

1015 

1018 

1021 

1025 

1028 

1038 

APR 

997 

IO06 

1011 

1016 

1018 

1020 

1026 

1026 

1036 

MAY 

1002 

1010 

1013 

1016 

1018 

1020 

1023 

1025 

1032 

JUN 

1006 

10 1 1 

1C  16 

1017 

1019 

1020 

1023 

1025 

1029 

JUL 

1005 

1010 

1013 

1016 

1017 

1019 

1021 

1023 

1027 

AUG 

1006 

1009 

1012 

1015 

1016 

1018 

1020 

1022 

1026 

SEP 

1001 

1010 

1013 

1016 

1018 

1019 

1022 

1023 

1028 

OCT 

1003 

IO06 

1012 

1016 

1018 

1019 

1022 

1026 

1031 

NOV 

998 

10o9 

1010 

1015 

1018 

1021 

1026 

1027 

1035 

DEC 

996 

1006 

1012 

1018 

1021 

1026 

1027 

1030 

1036 

PAGE  516 


JANUARY 


PERIOD:  (PRIMARY) 

1923-197 j 

AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL) 

1833-197 j 

TABLE 

1 

24. 7N  16. 6W 

PERCENT 

frequency  of  weather 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

ty*e 

other  weather  phenomena 

WNO  DIR 

RAIN 

rain 

SHWr 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

OTHER 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  time 

pcpn  past 
hour 

thor 

ltng 

FOC 

WO 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.7 

.7 

l.B 

.2 

1.0 

.0 

9A , 7 

NE 

.2 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.2 

1 • A 

.1 

.7 

.A 

96.2 

E 

.7 

• A 

. A 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.7 

.6 

.5 

3.1 

.0 

3.6 

2.1 

88.  A 

SE 

.7 

*2 

• 3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

1.0 

.3 

A. 9 

.0 

6.1 

6.2 

80. A 

S 

1.3 

1.3 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.3 

2.3 

3.0 

3.9 

.5 

1.8 

.7 

85.0 

sw 

.3 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

2.8 

.8 

2.0 

1.0 

1.3 

.5 

90.1 

w 

.9 

2.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

A.  3 

1.5 

.3 

1.2 

.0 

1.2 

1.0 

90.9 

NW 

1.0 

*.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

2.0 

1.0 

1.5 

.0 

.7 

.0 

89.6 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

• A 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

. A 

.0 

6.9 

.0 

3.1 

.A 

88.8 

TOT  PCT 
TOT  QBS: 

.A 

6271 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

0 

1.3 

.7 

.3 

2.3 

.1 

1.6 

.9 

92.3 

TABLE  2 


percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 


PRECIPITATION 

typ6 

OTHER 

weather 

phenomena 

HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWr 

DRZL 

frzg 

PCPN 

snow 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

pcpn  at 

OB  TIME 

pcpn  past 
hour 

th^r 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

fqg  wo 
pcpn 

PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.A 

• A 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.7 

1.2 

1.3 

.0 

1.2 

.7 

9A.2 

06609 

.6 

.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.B 

1.3 

.5 

2.3 

.3 

1.1 

1.0 

92.0 

12615 

.2 

*6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

.3 

.1 

2.6 

.3 

2.0 

1.1 

92. A 

18621 

.5 

.9 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

1.7 

.A 

.3 

2.8 

.1 

2.3 

1.1 

91.3 

TOT  PCT 
TQT  QBS: 

.A 

6A90 

*6 

.3 

.0 

.0 

.0 

* 

1.3 

.7 

.5 

2.3 

.2 

1.6 

1.0 

92. A 

TABLE  3 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

WIND  DIRECTION 

By  speed  ano 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33  34- 

A7 

48^ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

QBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.2 

3.1 

3.8 

,A 

.0 

• 

10. A 

10.0 

12.5 

12.2 

9.9 

7.9 

8.3 

10.0 

12.0 

11.1 

NE 

1.0 

15. A 

27.7 

A. 3 

.1 

• 

A8.A 

13.5 

50.5 

AB.8 

A9.7 

A6.1 

45.9 

46.7 

48. 7 

49. 2 

E 

.7 

8.3 

9. A 

1 . A 

* 

.0 

19.8 

12.1 

16.5 

17.9 

19. A 

26.9 

22. A 

17.1 

17.4 

20.3 

SE 

.A 

2.6 

2.0 

.2 

* 

* 

5.2 

10.6 

3.3 

3.5 

A. 8 

6.8 

7. A 

3.4 

A. 7 

A. 7 

S 

.5 

1.8 

1.1 

.1 

* 

.0 

3.5 

9.2 

3. A 

3.0 

3.3 

1.7 

A. 7 

6.6 

3.8 

1.9 

SW 

.A 

2.0 

1.2 

.1 

0 

.0 

3.8 

9.8 

A. 2 

7.1 

A.  1 

2. A 

3.9 

4,3 

♦ . 1 

2.6 

w 

.5 

1.5 

.6 

.1 

0 

.0 

2.7 

8.6 

2.6 

3.0 

2.5 

2.5 

2.3 

5,8 

3.1 

3.2 

NW 

.5 

1.7 

.5 

• 1 

0 

.0 

2.8 

8.6 

2.7 

1.7 

2.2 

3.5 

2.7 

3.5 

3.0 

3.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

3.3 

3.3 

.0 

4.2 

2.7 

A. 3 

2.2 

2.4 

,7 

3.1 

3.1 

TOT  OBS 

102A 

A662 

56A6 

809 

17 

3 

12161 

U.7 

2330 

1A8 

23AA 

1 1A0 

2341 

152 

2393 

1111 

TQT  PCT 

8. A 

38.3 

A6.A 

6.7 

.1 

* 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

QRS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

13 

21 

N 

3. A 

5.5 

1.5 

.1 

* 

10. A 

10.0 

12.5 

9.2 

8.4 

11.8 

NE 

5.4 

27.3 

14.  B 

.8 

• 

48. A 

13.5 

50. A 

48.5 

43.9 

48. 9 

E 

3.3 

U.7 

4.5 

.3 

• 

19.8 

12.1 

16.6 

21.8 

22.1 

18.4 

SE 

1.5 

2.9 

.8 

.1 

* 

5.2 

10.6 

3.3 

5.5 

7.3 

4.7 

S 

1.3 

1.8 

.3 

• 

.0 

3.5 

9.2 

3. A 

2.8 

4.8 

3.2 

SW 

1.3 

2.0 

.3 

• 

* 

3.8 

9.8 

4.4 

3.5 

3.9 

3.6 

w 

1.3 

1.0 

.3 

* 

* 

2.7 

8.6 

2.6 

2.5 

2.5 

3.1 

NW 

1.3 

1.2 

.3 

* 

• 

2.8 

8.6 

2.7 

2.6 

2.7 

3.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.3 

3.3 

.0 

4.2 

3.6 

2.3 

3.1 

TOT  OBS 

2703 

6513 

27R2 

154 

7 

12161 

11.7 

2478 

3484 

2693 

3506 

TOT  PCT 

22.2 

33.6 

22.9 

1.3 

.1 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

i 
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JANUARY 


PERIOD : (PRIMARY)  19*3-1973  AREA  0009  CENTRAL,  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1895-1973  TABLE  * 24. 7N  1ft. 6* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  SPEED  BY  hour  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-!0 

wind 

11-21 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

OOtOi 

4.2 

9.3 

38.1 

49.4 

6.9 

.2 

6 

11.6 

100.0 

247B 

06109 

3.6 

4.1 

38.5 

46.3 

7.2 

.1 

• 

11.9 

100.0 

3464 

12419 

2.3 

9.3 

36.4 

49.2 

6.6 

.1 

.0 

12.0 

100.0 

2693 

18421 

3.1 

9.9 

39.8 

49.0 

5.9 

.2 

• 

11.4 

100.0 

3506 

TOT 

399 

629 

46ft? 

5646 

809 

17 

3 

11.7 

12161 

PCT 

3.3 

9.1 

38.3 

46.4 

6.7 

.1 

• 

100.0 

table  9 table  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

BY  MINO  DIRECTION  ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <9/6  BY  MIND  DIRECTION 


MEAN 

NNO  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

• L 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

6Q0 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/6 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

8.0 

1.8 

1.5 

.6 

2.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

.4 

• 

• 

.1 

10.4 

HE 

29.1 

B . 9 

8.8 

2.9 

2.5 

.1 

.0 

.1 

.7 

2.4 

2.3 

1.5 

.3 

.2 

.5 

41.2 

E 

9.0 

2.2 

2.1 

.9 

2.2 

• 

• 

• 

.1 

.4 

.4 

.2 

.1 

• 

.4 

12.4 

SE 

2.5 

.6 

.8 

.6 

2.7 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.2 

.1 

.1 

• 

.1 

3.8 

S 

1.9 

1.2 

1.9 

.6 

4.0 

.1 

.0 

.1 

.3 

.6 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

4.1 

SW 

2.1 

1.5 

1.4 

.4 

3.5 

• 

* 

.1 

.1 

.3 

.2 

.2 

.0 

* 

.1 

4.2 

w 

1.1 

.7 

.6 

.1 

3.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

• 

* 

2.1 

NM 

1.1 

.5 

.5 

.1 

3.0 

.0 

* 

• 

.0 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

1.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.5 

.6 

.4 

.2 

1.6 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.1 

* 

• 

* 

4.3 

TOT  OBS 

2997 

889 

913 

319 

5078 

2.5 

15 

3 

19 

69 

241 

199 

132 

36 

21 

62 

4281 

5078 

TQT  PCT 

98. 2 

17.9 

1B.0 

6.3 

100.0 

.3 

.1 

.4 

1.4 

4.7 

3.9 

2.6 

.7 

.4 

1.2 

64.3 

100.0 

Table  t 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  qF  SIMULTANFQUS  OCCURRENCE 


of 

CEILING 

HEIGHT 

(Nh  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

V56Y  (NM) 

CEILING 

> OR 

- OR 

* OR 

• OR 

• PR 

• OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.2 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

• OR  >5000 

1.8 

2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

• OR  >3500 

4.0 

4.7 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

• OR  >2000 

7.2 

8.4 

8.7 

8.7 

8.8 

8.8 

6.8 

8.8 

• OR  >1000 

11.4 

13.1 

13.4 

13.5 

13.5 

13.9 

13.9 

13.5 

• OR  >600 

12.5 

14.3 

14.8 

14. B 

14.8 

14.9 

14.9 

14.9 

• OR  >300 

12.7 

14.6 

15.1 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

• OR  >190 

12.7 

14.7 

15.2 

15.2 

15.3 

15.3 

15.3 

15.3 

■ OR  > 0 

12.8 

14.7 

15.3 

15.3 

15.4 

15.4 

15.5 

15.6 

TOTAL 

667 

767 

79ft 

798 

BOO 

803 

810 

811 

total  NUMBER 

OF  OBS  t 

5210 

PCT 

FREQ 

NH  <5/B  * 

84.4 

TABLE  7 a 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

012345678  OBSCD  DBS 
43. A 13.2  12.9  B.4  6.4  3.B  4.1  3.8  4.3  .2  9909 


TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

sRd 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM> 

RTS 

QBS 

0-3 

• 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

<1/2 

4-iO 

* 

4 

4 

.0 

.1 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

« 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

TOT  * 

4 

4 

4 

.0 

.1 

4 

4 

4 

.0 

4 

.3 

0-3 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

1/2<1 

9-10 

4 

.0 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

4 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

.0 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  t 

4 

.1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

1<2 

A-10 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

4 

• 1 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

4 

.1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.4 

0-3 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.3 

2<3 

4-10 

.1 

.3 

.2 

.2 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

1.0 

11-21 

4 

*4 

.3 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

1.1 

224 

.0 

• 1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  « 

.2 

.9 

.6 

.5 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

.1 

2.6 

0-3 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.4 

1.3 

3<10 

4-10 

.6 

1.3 

1.6 

.7 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

5.7 

11-21 

.5 

3.0 

1.4 

.6 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

6.3 

224 

.1 

.9 

.2 

4 

4 

4 

.1 

.1 

.0 

1.5 

TOT  % 

1.4 

3.9 

3.3 

1.6 

.8 

.6 

.5 

.3 

.0 

.4 

14.8 

0-3 

1.0 

.3 

.3 

.2 

• 4 

.3 

.5 

.4 

.0 

3.2 

7.4 

10* 

4-10 

4.3 

12.7 

5.9 

1.5 

1.6 

2.0 

1.3 

1.3 

.0 

30.6 

11-21 

3.7 

23.1 

6.3 

1.0 

1.0 

1.3 

.4 

.3 

.0 

39.1 

224 

.2 

3.2 

.8 

.1 

.1 

• 1 

4 

4 

.0 

4.4 

TOT  S 

9.2 

41.3 

13.4 

2.3 

3.1 

3.0 

2.2 

2.0 

• 0 

3.2 

31.3 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

10.9 

48.3 

17.7 

3.0 

4.2 

4.5 

2.7 

2.4 

.0 

3.9 

100.0 

8880 

RAGE  319 


JANUARY 


PERIOO:  ( PR  I MAR  Y ) 1923-197J 

<OVEA-ALU  1353-1973 


ARE*  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6« 


PERcrNT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHT*  (FEET/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1 49 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00103 

.1 

.1 

.0 

1.3 

3.9 

2.6 

2.3 

.4 

.1 

.5 

11.0 

89.0 

1341 

06809 

.5 

.0 

.6 

1.3 

5.2 

3.9 

2.3 

1.0 

.7 

1.3 

16.8 

83.2 

1241 

12815 

.1 

.1 

.5 

1.4 

6.1 

5.2 

2.5 

.6 

.3 

1.3 

18.3 

81.7 

1490 

16821 

.4 

.1 

.4 

1.3 

3.2 

3.3 

2.8 

.6 

.4 

1.5 

14.0 

86.0 

1358 

TOT 

16 

3 

19 

72 

246 

206 

134 

37 

21 

63 

817 

4613 

5430 

PCT 

.3 

.1 

.3 

1.3 

4.5 

3.8 

2.5 

.7 

.4 

1.2 

15.0 

85.0 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

frequency 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

10> 

total 

OBS 

00803 

.1 

.2 

.2 

2.0 

14.9 

B2.5 

2015 

06809 

.2 

.5 

.3 

2.2 

16.7 

Bo. 2 

2411 

12815 

.3 

.5 

.3 

3.0 

12.9 

83.O 

21 6’ 

18821 

.5 

.5 

.6 

3.2 

15. 1 

80.I 

2504 

TOT 

26 

39 

32 

238 

1361 

7403 

9099 

PCT 

.3 

.4 

.4 

2.6 

15.0 

81.4 

100.0 

TABLE  12 

cumulative  pct  freu  of  ranges  of  vsby  inm)  ano/or 

CEILING  HGT  (FEET,NH  >4/9), BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

1GMT> 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

AND  9* 

OBS 

00803 

.2 

.2 

3.9 

9.4 

86.7 

1290 

06809 

.4 

1.0 

4.6 

14.9 

80.5 

1175 

12815 

.1 

1.0 

5.4 

16.2 

78.4 

1436 

18821 

.5 

1.1 

5.8 

11.6 

82.6 

1309 

TOT 

16 

45 

258 

680 

4272 

5210 

PCT 

.3 

.9 

5.0 

13.1 

82.0 

100.0 

TABLE  13 

percent  frequency  op  relative  humidity  by  temp 

total  pct 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

&■ 

■0 

1 

0 

<0 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

80/84 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

2 

• 

75/79 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

* 

.1 

.0 

13 

.3 

70/74 

.0 

• 

* 

.7 

1.5 

2.2 

1.3 

.5 

299 

6.3 

65/69 

.0 

• 

.6 

4.2 

11.9 

19.3 

17.8 

6 . B 

2861 

60.5 

60/64 

.0 

* 

.3 

1.2 

6.1 

11. 8 

8.3 

4.7 

1538 

32.5 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

19 

.4 

TOTAL 

0 

4 

41 

293 

930 

1583 

1304 

576 

4732 

100.0 

PCT 

.0 

.1 

.9 

6.2 

19.7 

33.5 

27.6 

12.2 

table  15 

MEANS# 

extremes 

ANO 

PERCENTILES 

OF  TEMP 

( DEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MiN 

MEAN 

TOTAL 

085 

00803 

79 

71 

68 

65 

61 

59 

46 

64.9 

2518 

06809 

75 

70 

68 

64 

61 

58 

48 

64.6 

3501 

12815 

84 

76 

72 

67 

62 

60 

54 

67.0 

2672 

1862 1 

83 

75 

72 

66 

62 

60 

49 

66.3 

3484 

TOT 

84 

74 

71 

65 

61 

59 

46 

65.7 

12175 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  (jF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

S 4 

N 

NN 

VAR 

CALM 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

.0 

* 

.7 

1.6 

1.0 

.8 

.7 

.6 

.4 

.3 

.0 

.3 

6.4 

27.1 

10.5 

3.1 

3.8 

3.9 

2.0 

1.5 

.0 

2.2 

4.3 

20.5 

4.2 

.6 

.7 

.6 

.3 

.4 

.0 

.8 

.1 

.2 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

11.4 

49.5 

15.7 

4.6 

5.2 

5.2 

2.8 

2.2 

.0 

3.4 

TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


MOUR 

IGMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00803 

.0 

3.0 

15.5 

34.2 

31.1 

16.2 

79 

1215 

06809 

.0 

6.5 

17.1 

29.4 

29.9 

17.2 

78 

1172 

22815 

.0 

12.5 

23.6 

33.9 

21.5 

8.6 

73 

1261 

18821 

.0 

6.1 

21.2 

35.6 

28.6 

8.5 

75 

1246 

TOT 

0 

346 

949 

1631 

1356 

612 

76 

4894 
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JANUARY 


PEMOO:  (PRIMARY) 

1923-197J 

AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALD 

1833-1973 

TABLE  it 

24. 7N  16. 6H 

PIT  FRED  QF  AIR  TEMPERATURE  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  QF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  ( OEG  F) 


AIR-SEA 

AS 

A9 

33 

37 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

TMP  OIF 

A8 

32 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

BA 

F0C 

F0C 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

3 

.0 

.1 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

2 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.1 

• 

• 

16 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.3 

• 

.0 

50 

.1 

.8 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

• 

.0 

AO 

* 

.7 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.8 

.2 

.0 

• 

96 

.1 

1.6 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

1.4 

.2 

.0 

.0 

181 

.1 

3.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

. A 

2. A 

1.7 

• 

.0 

.0 

260 

.2 

A. 3 

2 

• 0 

.0 

.0 

• 

1.1 

A. 7 

2.2 

.1 

.0 

.0 

A65 

.2 

7.9 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

7.3 

2.3 

.1 

.0 

.0 

676 

.2 

11.5 

0 

.0 

.0 

.0 

.1 

A.B 

10.7 

1.7 

.1 

* 

.0 

1001 

.A 

17.0 

-1 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.0 

10.6 

.7 

* 

.0 

.0 

1007 

.A 

17.2 

-2 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.2 

7.2 

.3 

• 

.0 

.0 

802 

.3 

13.6 

-3 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.2 

3.0 

.1 

• 

.0 

.0 

A90 

.2 

8.3 

-A 

.0 

.0 

.0 

.2 

3. A 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

287 

.1 

A. 9 

-3 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.9 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

176 

.1 

3.0 

•6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

65 

6 

1.1 

-7/-B 

.0 

.0 

.1 

.3 

. 6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

• 

1.1 

-9/-10 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

IA 

.0 

.2 

-11/-13 

• 

.1 

.1 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1A 

.0 

.2 

-1A/-16 

• 

• 0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

TOTAL 

2 

3 

12 

116 

1891 

291 A 

702 

88 

10 

5 

37A3 

l A 1 

5602 

PCT 

• 

.1 

.2 

2.0 

32.9 

30.7 

12.2 

1.5 

.2 

.1 

100.0 

2.5 

97.5 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPEED  (KTS) 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

48* 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

1.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.6 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1-2 

.3 

2.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.2 

7.2 

3.7 

.0 

.0 

.0 

11.0 

3-A 

.0 

2.1 

2.4 

.0 

.0 

.0 

A.  A 

* 

4,3 

10.8 

.5 

.0 

.0 

15.8 

3-6 

.0 

.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

1.3 

• 

,9 

8.0 

.8 

.0 

• 0 

9.6 

7 

.0 

• 

.A 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 1 

3.3 

1.2 

.0 

.0 

4.7 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.6 

.6 

.0 

.0 

1.3 

10-11 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

• 0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.Q 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.2 

5.9 

6.8 

.6 

.0 

.0 

12.2 

.9 

14.5 

26.8 

3.5 

• 

.0 

45.6 

HOT 

1-3 

A-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.A 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.3 

3.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

3. A 

• 

1.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3-A 

• 

1.7 

2.8 

• 

.0 

.0 

4.6 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3-6 

.0 

.3 

1.6 

.2 

.0 

.0 

2.1 

.0 

* 

.6 

.1 

.0 

.0 

.7 

7 

.0 

• 0 

. 6 

.1 

.0 

.0 

.6 

.0 

* 

.2 

• 1 

.0 

• 0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

• 0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

7.2 

6. A 

.4 

.0 

.0 

14.7 

.4 

2.3 

2.0 

.2 

.0 

.0 

4.9 
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PE* 100  * (QVE*-ALU 


TABLE  IB  (CONT) 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16.6* 


PC T FREO  OF  WIND  S*FeP  (RTS)  AND  DIRECTIUN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


hgt 

1-3 

4-10 

<1 

.2 

.6 

1-2 

.1 

1.5 

3-4 

.1 

.9 

5-6 

.0 

.1 

7 

.0 

• 

e-9 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

71-86 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

3.1 

HGT 

1-3 

4-10 

<1 

.4 

.2 

1-2 

.1 

1.0 

3-4 

• 

.2 

5-6 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

61-70 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

87» 

.0 

.0 

11-21  2 2-33  34-47 


4-10  11-21 

.5  * 


11-21  22-33  34-47 


NW 

22-33  34-47 


NlND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

10.8 

6.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

17.8 

1-2 

1.6 

19.0 

7.2 

.0 

.0 

.0 

27.9 

3-4 

• 2 

10.4 

18.6 

.6 

.0 

.0 

29.8 

5-6 

• 

1.6 

12.3 

1.2 

.0 

.0 

15.1 

7 

• 0 

.2 

4.6 

1.5 

.0 

.0 

6.5 

8-9 

.0 

.0 

1.0 

.8 

• 

.0 

1.9 

TOT  PCT  12,7  38.0  44,6  4.6 


PERIOD*  (OVER-ALU  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  NAVE  HEIGHT  (FT)  v$  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

(SEC) 

<6 

1.9 

8.7 

11.9 

5.8 

2.0 

.6 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

6-7 

• 

1.1 

5.6 

7.0 

4.2 

1.7 

.8 

• 

.1 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.8 

1.7 

2.8 

3.1 

1.0 

.8 

.2 

.2 

• 

* 

10-11 

.0 

.7 

1.1 

1.2 

1.1 

,7 

.7 

• 2 

• 1 

• 

• 0 

12-13 

.0 

.0 

1.1 

1.2 

.7 

.7 

.5 

• 1 

.2 

.1 

* 

>13 

.0 

.0 

.0 

.4 

.7 

.2 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

INqET 

5.6 

4.6 

6.4 

3.6 

2.7 

1.1 

.6 

.1 

.1 

• 

.0 

TOTAL 

305 

652 

1132 

898 

596 

247 

167 

42 

39 

6 

3 

PCT 

7.5 

16.0 

27.7 

22.0 

14.6 

6.0 

4.1 

1.0 

1.0 

.1 

.1 
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•>l*!00:  (PRIMARY)  1924-197J 
(OVER-ALL)  1655-1973 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. SW 


PERCENT  FREQUENCY  OF  NEATHER  OCCURRENCE  6T  HIND  DIRECTION 


PRECIPITATION 

type 

OTHER 

WEATHER 

Phenomena 

WND  dir 

RAIN 

RAIn 

0R2L 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FOG 

FUG  WU 

SHORE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TINE 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

SLUG 

SNUW 

WEA 

N 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.2 

.1 

.7 

.1 

97.3 

NE 

• 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.9 

.0 

.6 

.2 

97.6 

E 

.0 

• 9 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.7 

2.3 

.0 

1.7 

.6 

94.2 

SE 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.3 

.8 

2.1 

1 

l.l 

89.5 

S 

2.6 

1*0 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.9 

1.1 

.9 

2.0 

1.0 

.5 

.0 

91.7 

sw 

.7 

.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1.6 

.6 

1.9 

.0 

.6 

.0 

93.4 

w 

.2 

.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.9 

.2 

.5 

.0 

.0 

.2 

97.0 

NW 

.2 

.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.3 

.6 

1.1 

.0 

.2 

* 

96.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calh 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

6.9 

1.7 

1.7 

.6 

90.5 

TQT  PCT 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

,7 

.3 

.3 

1.3 

.2 

.7 

.2 

96.2 

TOT  OBS:  6538 


PERCENT  FREQUFNCY  OF  weather  occurrence  by  hour 


PRECIPITATION  type 


other  weather  phenomena 


HOUR 
( GMT ) 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

frzg 

PCPN 

Snow 

othfr 

FRZn 

PCPn 

HATL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

Pcpn  past 
hour 

Thor 

ltng 

fog 

wo 

pcpn 

fog  wo 

PCPN 
PAST  HR 

SHORE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.2 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.7 

.7 

1.4 

.2 

.6 

.4 

95.2 

06C09 

.3 

.3 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

.2 

.5 

1.6 

.2 

.5 

.2 

95.5 

12C15 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 4 

.2 

.1 

2.0 

.1 

.7 

.2 

96.4 

18C21 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.2 

1.4 

.2 

1.0 

.2 

96.6 

TUT  PCT 
TQT  OBS: 

.2 

6788 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.4 

1.6 

.2 

.7 

.2 

95.9 

tarle  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21  22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

1.2 

6.4 

6.5 

1.0 

• 

.0 

17.1 

10.8 

18.6 

22.6 

16.3 

14.7 

15.1 

23.4 

18.5 

17.8 

NE 

1.1 

14.3 

23.7 

5.4 

.2 

.0 

46.7 

13.9 

45.9 

46.0 

46.7 

51.2 

45.4 

37.9 

44.9 

31.9 

E 

.4 

4.7 

4.3 

.4 

• 

.0 

10.2 

11.8 

6.1 

.0 

9.6 

15.0 

12.8 

10.4 

8.8 

9.7 

SE 

.2 

1.3 

.4 

• 

.0 

.0 

2.0 

8.0 

1.5 

1.8 

1.9 

2.0 

3.2 

1.8 

1.5 

1.6 

S 

.4 

1.4 

.5 

• 

• 

.0 

2.4 

6.0 

2. A 

2.6 

2.2 

2.0 

3.1 

2.7 

2.4 

1.3 

SW 

.7 

3.3 

1.5 

.2 

* 

.0 

5.7 

8.9 

6.0 

8.3 

3.7 

3.7 

6.3 

6.1 

5 . B 

4.5 

w 

.9 

3.2 

1.2 

.1 

.0 

.0 

5.3 

8.1 

3.1 

8.7 

3.4 

4.4 

4.9 

6.1 

6.2 

3.0 

NW 

.7 

4.3 

1.3 

.2 

• 

.0 

6.7 

8.6 

7.0 

4.4 

6.7 

5.7 

5.7 

9.6 

8.0 

6.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.9 

3.9 

.0 

5.3 

5.6 

3.4 

1.2 

3.6 

2.1 

3.9 

1.3 

TOT  OBS 

1147 

4911 

4997 

925 

32 

0 

12012 

11.4 

2387 

124 

2307 

1061 

2539 

140 

2409 

1043 

TOT  PCT 

9.5 

40.9 

41.6 

7.7 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WlNO 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  0 IR 

0-6 

7.16 

17-2  7 

28-40 

4 !♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

16 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

4.7 

9.3 

2.8 

.2 

.0 

17.1 

10.6 

18.6 

13.8 

15.5 

16.3 

NE 

3.1 

25.4 

14.8 

1.3 

.0 

46.7 

13.9 

43.9 

46.1 

45.0 

47.0 

E 

2.0 

5.9 

2.1 

.2 

.0 

10.2 

11.6 

7.7 

11.3 

12.7 

9.1 

SE 

1.0 

.9 

.2 

• 0 

.0 

2.0 

8.0 

1.3 

1.9 

3.1 

1.5 

S 

1.2 

1.1 

.2 

• 

.0 

2.4 

8.0 

2.6 

2.1 

3.1 

2.2 

SW 

2.3 

2.6 

.4 

.1 

.0 

3.7 

6.9 

6.1 

5.1 

6.2 

5.4 

w 

2.4 

2.5 

.4 

• 

.0 

5.3 

6.1 

3.3 

5.1 

4.9 

5.6 

NW 

2.7 

3.3 

.3 

• 

.0 

6.7 

8.6 

6.8 

6.4 

5.9 

7.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.9 

3.9 

.0 

5.3 

4.1 

3.5 

3.2 

TOT  OBS 

3056 

6130 

2396 

230 

0 

12012 

11.4 

2511 

3368 

2679 

3454 

TOT  PCT 

25.4 

31.0 

21.6 

1.9 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AfcA IQO  • (PRINART)  1926-1971 
(OVER-ALU  1B55-197J 


ff$*u**y 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
26. 7N  16. 3W 


I 


PERCENTaCE  FREQUENCY  op  NINO  SPEED  BY  MQUR  ( GMT ) 


HOUR 

CALM 

1-1 

*-in 

WINO 

11-21 

SPEED 

22-31 

KNOTS) 

3*-*7 

*R  + 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

08  S 

00(03 

6.7 

*1.1 

18.7 

8.0 

.2 

.0 

11.1 

100.0 

2911 

06(09 

5.1 

*0.6 

*1.6 

8.2 

.* 

.0 

11.9 

100.0 

3368 

12(19 

9.6 

*0.0 

*2.9 

7.8 

.3 

.0 

11.6 

100.0 

2679 

18(21 

5.3 

*1.7 

*2.7 

7.0 

.1 

.0 

U.* 

100.0 

3*5* 

rcr 

*7* 

673 

♦9ll 

♦ 9*7 

•25 

32 

0 

11.* 

12012 

PCT 

5.6 

*n,N 

*1.6 

7.7 

.3 

.0 

100.0 

TAKE  9 

PC T PRfO  OP  10TAL  CLO^D  AHQOHT  (EIGHTH^ 
BY  NINO  oirictiok 


NNO  DIR 

0-2 

3-* 

5-7 

B ( 

total 

MEAN 

rcnoo 

000 

N 

13.2 

3.3 

2.8 

OBSCD 

.5 

08  S 

COVER 

2.0 

1*9 

.1 

ne 

26.5 

6.5 

6.2 

1.6 

2.1 

.1 

E 

*.l 

1.3 

1.1 

.* 

2.1 

• 

SE 

.9 

.2 

.5 

.2 

1.* 

• 

S 

1.* 

.3 

.9 

.* 

9.9 

.0 

SW 

3.5 

1.2 

1.7 

.9 

1.* 

.1 

w 

3.  B 

1.6 

1.0 

.2 

2.* 

• 

NH 

*.9 

2.0 

1.0 

.2 

2.3 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.* 

.9 

1.1 

.3 

2.* 

.1 

tqt  ois 

3292 

926 

873 

2%9 

93*0 

2.3 

27 

TQT  PCT 

61.6 

17.3 

16.3 

*.7 

100. 0 

.5 

table  6 


percentage  frequency  op  ceiling  heights  <ft,nh  >6/8) 
ANO  OCCURRENCE  UP  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

3 00 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

• 

• 

.2 

.5 

.7 

.3 

.1 

0 

.2 

17.7 

.0 

• 

.* 

1.3 

1.6 

1.2 

.2 

.3 

35.7 

.0 

.0 

« 

.2 

• 2 

.2 

• 

.1 

6.0 

.0 

.0 

• 

.1 

* 

.1 

• 

• 1 

1 •* 

* 

6 

.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

. 1 

.1 

2.1 

.0 

.1 

.2 

.6 

.* 

.3 

.1 

. 1 

.2 

5.* 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

0 

.1 

5.8 

* 

.0 

.1 

.2 

.3 

.1 

0 

0 

.1 

7.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.1 

.3 

.3 

.1 

• 

.1 

*.7 

2 

7 

56 

201 

197 

132 

32 

29 

62 

♦ 59* 

53*0 

* 

.1 

1.0 

3.8 

1.7 

2.5 

.6 

1.2 

86.0 

100.0 

TABLE  7 

CUHUtATjVE  *CT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >6/8)  ANO  VIST  (NN ) 


VJBY  IWO 


ceiling 

• OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(P£ET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50YO 

>0 

• OR  >6500 

1.3 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

• OR  >5000 

1.8 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

• OR  >3500 

3.9 

*.6 

♦ .7 

*.7 

*.7 

*.7 

*.7 

6.7 

• OR  >2000 

7,3 

8.3 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

• Or  >1000 

10.8 

12.1 

12.* 

12.* 

12.* 

12.* 

12.* 

12.* 

• OR  >600 

11.7 

13.1 

13.* 

13.* 

13.* 

13.* 

13.* 

13.* 

• OR  >300 

11.8 

13.2 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

• OR  >150 

11.8 

13.3 

13.5 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

13.6 

• OR  > 0 

11.8 

13.6 

13.8 

13.8 

13.9 

13.9 

19.1 

l*.l 

total 

650 

717 

758 

760 

7*2 

765 

773 

773 

TOTAL  number  of  OBSt  5*86 


PCT  FREQ  NH  <5/8*  85.9 


TABLE  7A 

percentage  preq  of  low  clouo$  (eighths) 

total 

0121*5678  OBSCD  0BS 
19.2  16.9  11.7  9.B  5.8  3.9  *.*  3.1  2.8  .5  5798 
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FEBRUARY 

PERIOD*  t PRIMARY  > 1924-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALU  1855-l97j  TABLE  8 24. 7N  16. 5W 


PERCENT 

FRfQ 

OF  NINO 

DIRECTION 

VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

precipitation  with 

VARYING  VALUES  OF 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

( NM ) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PC  P 

• 

• 

.0 

• 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

TOT  X 

• 

• 

.0 

4 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.5 

TOT  X 

.1 

• 1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

NO  PCP 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

4 

.2 

TOT  % 

• 

• 1 

* 

.0 

• 

• 

* 

* 

.0 

* 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.6 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

1,4 

TOT  X 

.2 

.6 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

1.4 

PCP 

• 

.1 

• 

.0 

• 1 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.4 

5<10 

NO  PCP 

3.1 

7.7 

1.4 

.4 

.4 

.7 

.4 

.8 

.0 

.7 

15.5 

TOT  X 

3.1 

7.7 

1.4 

.4 

.4 

.8 

.5 

.9 

.0 

.7 

15.9 

PCP 

• 

.1 

• 

.0 

• 

* 

• 

4 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

15.8 

33.0 

3.« 

1.3 

2.5  6 

.2 

5.7 

6.9 

.0 

4.3 

81.5 

TOT  » 

15.8 

33.0 

5.8 

1.3 

2.5  6 

.2 

5.8 

6.9 

.0 

4.3 

81.7 

TOT  ObS 
TQT  PCT 

19.3 

41.6 

7.3 

1.8 

3.1  7 

.2 

6.3 

7.9 

.0 

5.3 

100.0 

6530 

TABLE  9 

PERCENT  F«EO  OF  WIND  DIRECTION  VS  RIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  0*  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

CNN) 

KTS 

QBS 

0-3 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

<1/2 

4-10 

• 

4 

.0 

• 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

0-3 

« 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.1 

1/2<1 

4-10 

.1 

* 

• 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

4 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

1<2 

4-10 

4 

.1 

• 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

224 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

• 

.1 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

.3 

0-3 

• 

• 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.2 

.2 

* 

.1 

4 

.1 

4 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.3 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.5 

224 

.1 

.2 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.3 

TOT  * 

.3 

.6 

.1 

.1 

.1 

.1 

4 

.1 

.0 

.1 

1.6 

0-3 

.1 

.1 

.1 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.7 

1.2 

5<10 

4-10 

1.0 

1.6 

.6 

.2 

.2 

.4 

.3 

.4 

.0 

4.7 

11-21 

1.2 

4.6 

.7 

.1 

.1 

.3 

.1 

.2 

.0 

7.2 

224 

.3 

1.1 

.1 

4 

4 

.1 

4 

4 

.0 

1.7 

TOT  * 

2.6 

7.4 

1.5 

.3 

.4 

.8 

.4 

.7 

.0 

.7 

14.8 

0-3 

1.0 

.9 

.6 

.2 

.4 

.6 

.9 

.6 

.0 

3.7 

8.7 

104 

4-10 

7.8 

11.6 

3.9 

1.0 

1.4 

3.3 

3.1 

4.2 

.0 

36.4 

11-21 

5.6 

19.5 

2.9 

.6 

.4 

1.2 

1.0 

1.3 

.0 

32.3 

224 

.6 

3.7 

.6 

.0 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

5.1 

TOT  X 

15.0 

35.7 

7.5 

1.6 

2.3 

5.3 

5.1 

6.3 

.0 

3.7 

82.5 

TOT  QBS 

8966 

TOT  PCT 

18.1 

66.1 

9.3 

2.1 

2.7 

6.3 

5.6 

7.2 

.0 

4.7 

100.0 
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PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  MFIGHTS  (FEET.NH  >6/6)  ANO 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/6  BY  HOUR 


HOUR 

0 00 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

169 

299 

599 

969 

1969 

3699 

6999 

6699 

7999 

any  mgt 

06S 

00C03 

.6 

.1 

• 1 

.8 

3.7 

2.5 

1.1 

.6 

.7 

1.6 

11.5 

88.5 

1396 

06*09 

.6 

.0 

.2 

l.S 

6.1 

*.0 

2.8 

.2 

.7 

1.6 

15.5 

86.5 

1310 

12*15 

.5 

.0 

.1 

• 8 

6.2 

5.1 

3.0 

.6 

.3 

1.2 

15.7 

86.3 

1563 

1BC21 

• 6 

• 1 

.2 

1.0 

2.« 

2.B 

2.6 

1.0 

.6 

.7 

11. 8 

88.2 

1681 

TOT 

50 

2 

8 

57 

213 

207 

135 

33 

?9 

66 

780 

6950 

5730 

PCT 

.5 

• 

.1 

1.0 

3.7 

3.6 

2.6 

.6 

.5 

1.2 

13.6 

86.6 

100.0 

TABLE  11 


TABLE  12 


PERCENT  FREQUENCY  V$BY  ( NH ) §Y  rtOUR 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  ANO/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/8),BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

3<10 

104 

total 

DBS 

HOUR 

<GMT> 

<150 
<50Y  D 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 
AND  54 

total 

OBS 

00C03 

.2 

.6 

.2 

2.1 

16.5 

*2.6 

207 8 

00*03 

.7 

3.3 

10.1 

86.6 

1323 

06*09 

.3 

• 6 

.2 

1.9 

17.2 

79.8 

2616 

06*09 

1.0 

6.5 

13.5 

82.0 

1265 

12*15 

.5 

.5 

.6 

1.0 

ll*6 

86.3 

2205 

12*15 

.7 

2.3 

16.6 

83.1 

16*9 

18*21 

.6 

.6 

.5 

1.5 

15.3 

*2.0 

2518 

18*21 

.7 

2.7 

10.3 

86.9 

1632 

TOT 

31 

63 

31 

167 

1355 

7610 

92i7 

TnT 

29 

63 

173 

666 

6650 

56*9 

PCT 

.3 

.5 

.3 

1.6 

16.7 

*2.6 

100.0 

PCT 

.8 

3.2 

12.1 

16.7 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TfmP 


temp  f 

0-29 

30-39 

60-69 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

■0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

75/79 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

* 

• 

18 

.6 

70/76 

.0 

.0 

* 

.6 

1.9 

3.2 

3.0 

.6 

645 

9.3 

65/69 

.0 

.0 

.3 

2.2 

7.7 

18.9 

20.7 

8.0 

2771 

57.8 

60/66 

.0 

.0 

.1 

,6 

5.3 

12.0 

io.e 

6.5 

1546 

32.3 

35/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.2 

13 

• 3 

TOTAL 

0 

0 

17 

U7 

722 

1666 

1622 

6*1 

4793 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.6 

3.1 

15.1 

36.3 

33.8 

13.4 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

30* 

5* 

1* 

MjN 

MEAN 

TOTAL 

DBS 

00*03 

81 

70 

68 

66 

61 

57 

50 

64.3 

2559 

06*09 

78 

70 

68 

66 

60 

57 

49 

64.2 

3409 

12*15 

82 

75 

72 

67 

62 

59 

52 

67.2 

2661 

18*21 

82 

73 

72 

66 

62 

60 

30 

66*3 

3431 

TOT 

82 

76 

71 

65 

61 

50 

49 

65.5 

120 60 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  BIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

Ng 

E 

SE 

S 

SW 

M 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

* 

.0 

• 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

2.1 

2*2 

.5 

*2 

.4 

1.2 

.9 

1.0 

.0 

.7 

1 1 .6 

20.8 

6.1 

1.2 

1.9 

4,7 

5.3 

3.8 

.0 

2.6 

5.2 

19.1 

3.1 

• 4 

.7 

.9 

.7 

1.4 

.0 

.8 

• 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

19.1 

42.2 

7.0 

2.0 

3.0 

6.9 

6.9 

8.2 

.0 

4.1 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

QBS 

00*03 

.0 

1.4 

9.6 

29.4 

30.6 

20.7 

81 

1210 

06*09 

.0 

2.1 

11.1 

30.1 

38.1 

18.6 

80 

1212 

12*15 

.0 

6.4 

22.6 

37.3 

26.9 

7.1 

75 

1273 

18*21 

.0 

3.8 

16.8 

37.8 

32.6 

9.0 

77 

1289 

TOT 

0 

173 

743 

1683 

1695 

692 

78 

4986 
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26. 7N  16.5V 


PC T PREG  OP  AIR  TfcHFFRATURt  (OfO  P)  ANO  THE  OCCURRENCE  OP  POC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AU-SEA  TEMPERATURE  OlPPERENCE  ( DEG  P) 


AIR-SEA 

69 

51 

97 

6l 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

wu 

tmP  dip 

92 

36 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

86 

PQG 

FOG 

16/16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

5 

6 

#1 

1 1 / 1 » 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

6 

19 

.0 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 2 

.2 

• 

.0 

33 

6 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.7 

.5 

• 1 

.0 

83 

.1 

1.3 

6 

#0 

.0 

.0 

• 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

62 

6 

1.0 

5 

.0 

.0 

• 

.1 

.8 

1.0 

.3 

.0 

.0 

132 

• 1 

2.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.6 

1.7 

.2 

6 

.0 

227 

• 1 

3.6 

3 

.0 

• 0 

.0 

.1 

2.1 

2.0 

.1 

.0 

• 0 

280 

.1 

6.5 

2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

5.0 

2.3 

6 

.0 

.0 

318 

.1 

8.6 

1 

.0 

.0 

• 

2.0 

8.2 

3.0 

6 

.0 

• 0 

809 

.2 

13.1 

0 

.0 

.0 

.1 

6.0 

11.3 

2.1 

6 

.0 

.0 

1191 

.3 

19.2 

-1 

.0 

.0 

.2 

6.5 

9.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

1066 

.3 

16.9 

-2 

.0 

• 

.2 

6.6 

5.3 

.3 

6 

.0 

.0 

750 

.1 

12.1 

-3 

.0 

.0 

.2 

6.1 

2.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

616 

.1 

6.7 

-6 

• 

.0 

.3 

2.7 

.8 

• 

.0 

.0 

.0 

230 

.1 

3.7 

-3 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

128 

• 

2.0 

-6 

.0 

• 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

61 

• 0 

.7 

-7/-* 

.0 

• 

.3 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

• 

.8 

-9/-10 

.0 

.1 

.3 

.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

37 

.0 

.6 

— 1 1 / — 1 3 

.1 

.1 

.1 

6 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 

.5 

-16/-16 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

-17/-19 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

TOTAL 

17 

36 

117 

1927 

2938 

’16 

115 

19 

6 

6107 

100 

6007 

PCT 

.3 

.6 

2.2 

31.6 

68.1 

15.0 

1.9 

.3 

.1 

100.0 

1.6 

98.6 

PER  100 : (OVER-AU) 


PCT  PREO  OP  v!NO  SPPEO  <RtS)  AnO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


MGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6«* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6B« 

PCT 

<1 

.7 

2.3 

6 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.5 

1.6 

• 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1-2 

.6 

5.1 

1.7 

.0 

.0 

.0 

7.3 

.7 

7.9 

3.1 

• 0 

.0 

.0 

11.7 

3-6 

• 1 

2.6 

2.9 

.2 

.0 

• 0 

5.6 

.1 

2.7 

6.9 

.2 

• 0 

.0 

9.9 

5-6 

.0 

• 6 

1.9 

.1 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.6 

5.3 

.6 

.0 

.0 

6.6 

7 

.0 

.1 

.9 

.6 

• 

.0 

1.* 

.0 

• 1 

3.2 

1.2 

.1 

.0 

6.6 

8-9 

• 0 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

.3 

.0 

• 0 

1.1 

.7 

• 1 

• 0 

2.0 

10-11 

.0 

• 

.1 

.6 

.0 

.0 

.5 

.0 

6 

.2 

.8 

• 

• 0 

1.0 

12 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

• 0 

• 0 

.1 

.2 

• 

.0 

.3 

13-16 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.0 

.5 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

• 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

10.3 

7.7 

1.6 

.1 

.0 

20.8 

1.3 

12.7 

20.2 

3.9 

.6 

.0 

38.3 

E 

SE 

HOT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6§4 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68« 

PCT 

<1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

• 3 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

2.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.1 

.7 

.1 

• 0 

.0 

.0 

3-6 

• 

.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

• 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

9-6 

• 1 

.3 

6 

.0 

• 0 

.5 

• 0 

• 

.1 

.0 

.0 

• 0 

7 

.0 

.2 

• 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

•-9 

• 0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

61-68 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 
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3.6 
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.1 

• 0 

.0 
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• 2 
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.6 

.0 

.0 

.0 
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AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 5W 


PCT  FREO  OF  mINO  SPFEO  UTS)  AND  OIRfcCT IQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

*•♦ 

•CT 

1-3 

4-10 

11-2) 

22-33 

34-47 

46« 

PCT 

<1 

.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.4 
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.2 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.7 
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.0 

• 4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

• 

.9 

.0 

.0 

.0 

1.4 
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.0 

4 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

0 

.7 

• 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 2 

.1 

• 0 

.0 

.3 

6-9 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

« 

0 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

• 0 

• 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

• 0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A 1-*B 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

♦9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 1-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•n 

.0 

.0 

.0 

.0 

•7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

2.1 

.6 

W 

.1 

• 0 

.0 

3.2 

.7 

4.0 

1.9 

.3 

NW 

.0 

.0 

6.9 

MCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

*84 

•»CT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

464 

PCT 

<1 

.6 

.9 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.6 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1-2 

.4 

2.6 

.♦ 

.0 

.0 

.0 

3.* 

.4 

3.2 

• 4 

.0 

.0 

.0 

4.0 

3-* 

• 

.7 

.4 

.0 

• 0 

• 0 

1.1 

• 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.6 

9-6 

.0 

.1 

.3 

• 

• 0 

.0 

,4 

.0 

• 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.9 

7 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

6-9 

.0 

• 

.1 

9 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-4* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  FCT 

1.1 

4.1 

1.3 

9 

.0 

.0 

6.4 

1.0 

9.9 

1.6 

.1 

.0 

.0 

8.2 

WIND 

speed 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

12.1 

6.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

20.4 

1-2 

3.1 

24.6 

6.9 

.0 

.0 

.0 

34.1 

3-4 

.3 

6.7 

12.6 

.4 

.0 

.0 

22.0 

9-6 

• 

1.4 

8.8 

.9 

.0 

.0 

11.1 

7 

0 

.5 

4.6 

1.7 

.1 

.0 

6.9 

6-9 

0 

.1 

1.5 

1.0 

.1 

.0 

2.7 

10-11 

.0 

* 

.4 

1.2 

• 

.0 

1.7 

12 

.0 

.0 

.1 

.3 

• 

.0 

.4 

13-16 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.-o 

.7 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

23-29 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

19.5 

43.2 

35.1 

9.8 

.4 

.0 

100.0 

TOT 

DBS 


TOTAL 

PCT 


RER 100  * (OVER-ALL)  19*9-1973 


TABLE  19 


PERCENT 

PREOUfNCY 

OF  WAVE 

HEIGHT 

(FT) 

vS  WAVE 

PER  100  (SECONOS) 

PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

6-9 

10-11 

12  11 

-16  17. 

19  20 

-22  23- 

29  26 

-32  33- 

♦0  41 

-48 

♦9-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

HGT 

<6 

1.8 

8.0 

9.6 

4.2 

2.2 

.9 

.9 

• 1 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1199 

3 

6-7 

0 

1.3 

4.9 

5.7 

3.4 

1.9 

.8 

.9 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

799 

5 

6-9 

.0 

.9 

2.7 

3.2 

3.1 

1.4 

.8 

.3 

.3 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

533 

6 

10-11 

.0 

1.4 

1.0 

1.3 

1.1 

.6 

.3 

.4 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

317 

6 

12-13 

.0 

.0 

1.4 

.8 

.7 

.3 

#7 

.3 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

201 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.4 

.2 

• 1 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

9 

INoET 

6.4 

9.4 

9.8 

3.8 

2.9 

1.6 

.8 

• 5 

.4 

9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1204 

4 

TOTAL 

336 

718 

1113 

637 

592 

310 

|00 

97 

91 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4326 

9 

PCT 

8.2 

16.6 

29.7 

19.3 

13.7 

7.2 

4.6 

2.2 

2.1 

.2 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  321 


MARCH 


PER  100 • (PRIMARY)  1923-1973 
( QVfcR-ALL ) 1855-197 j 


Pfc«CFNT 

precipitation 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
TABLE  I 24. 7N  16. ON 

frequency  of  weather  occurrence  by  wind  direction 

TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  dir 

rain 

rain 

SHWR 

DRZL 

FRZC 

PCPN 

SNOW 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
06  TIME 

pcpn  past 
hour 

thdr 

LTNG 

FOG 

wo 

PCPN 

FOC  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
9LWC  DUST 
BLWC  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

N 

.1 

• 4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.4 

1.4 

.0 

1.2 

.2 

96.0 

NE 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

. l 

.3 

1.6 

.0 

1.7 

.4 

95.7 

E 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

2.2 

.0 

2.6 

] 

l.l 

92.9 

SE 

1.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.9 

1.9 

2 . B 

.0 

.0 

.0 

91.5 

S 

.9 

• 0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

96.9 

SW 

.2 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1.5 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

96.1 

w 

.4 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.4 

.0 

1.0 

.0 

.2 

.4 

95.9 

NW 

.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.0 

1.5 

.0 

. 8 

.1 

96.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.7 

.0 

4.5 

.6 

85.1 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

7107 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.3 

1.7 

.0 

1.4 

.3 

95.5 

table  ? 

pfrcent 

FREQUFNCY 

OF  WEATHER  OCCURRENCE 

z 

o 

c 

PRECIPITATION  type 

other 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

rain 

RAIN 

DRZL 

FRZC 

snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT  PCPN  Past 

THDR 

FCJC 

FOG  WO 

smoke 

SPRAY 

NO 

( GMT ) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB 

TIME  HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWC  SNOW 

WEA 

00C09 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3  .2 

.6 

1.0 

.0 

1.0 

.3 

96.5 

06C09 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.7  .5 

.3 

1.9 

.0 

.9 

.3 

95.4 

12C15 

.0 

.3 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.4  .4 

.0 

1.6 

.0 

1.8 

.4 

95.4 

18C21 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5  .4 

.2 

2.3 

.0 

1.9 

.4 

94.4 

TQT  PCT 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5  .4 

.3 

1.7 

• 0 

1.4 

.3 

95.4 

TOT  DBS:  7310 


TABLE  9 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WINO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48  + 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.2 

10.3 

9.7 

1.5 

• 

.0 

22.7 

11.6 

26.9 

23.0 

23.0 

18.1 

18.7 

17.3 

24.6 

23.4 

NE 

.9 

15.3 

27.0 

7.1 

.2 

.0 

50.5 

14.4 

48.0 

57.4 

50.2 

52.7 

53.1 

58.3 

49.1 

49.8 

E 

.3 

2.8 

2.5 

.6 

• 

.0 

6.2 

11.9 

4.9 

4.6 

6.2 

8.8 

7.8 

3.9 

4.9 

5.6 

SE 

.1 

.6 

.1 

• 

.0 

.0 

.9 

7.7 

.7 

.7 

1.1 

1.0 

1.1 

.0 

.7 

.8 

S 

.2 

.7 

.4 

• 

.0 

.0 

1.2 

8.4 

1.1 

2.3 

1.3 

1.3 

1.5 

1.3 

1.2 

.8 

SW 

.4 

1.9 

.8 

.1 

• 

.0 

3.2 

8.8 

2.6 

1.8 

3.0 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

2.5 

w 

.5 

3.7 

1.4 

.2 

* 

.0 

5.7 

9.1 

5.4 

3.8 

5.2 

5.3 

5.6 

6.2 

6.6 

6.5 

NW 

.7 

4.7 

2.0 

.2 

• 

.0 

7.5 

9.0 

7.9 

6.5 

7.6 

7.5 

6.5 

8.0 

7.6 

8.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.5 

.0 

2.5 

1.3 

2.0 

1.3 

1.8 

1.8 

TUT  OBS 

847 

5444 

5964 

1317 

4* 

0 

13616 

12.3 

2671 

153 

2645 

1208 

2661 

153 

2703 

1222 

TOT  PCT 

6.2 

40.0 

43.8 

9.7 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.3 

12.4 

4.7 

.0 

22.7 

11.6 

26.7 

21.5 

18.7 

24.2 

NE 

5.4 

25.9 

17.4 

1.8 

* 

50.5 

14.4 

48.5 

51.0 

53.4 

49.3 

E 

1.3 

3.3 

1.4 

• 0 

6.2 

11.9 

4.9 

7.0 

7.6 

5.1 

SE 

.4 

.4 

• 

• 

.0 

.9 

7.7 

.7 

1.1 

1.0 

.7 

S 

.6 

.6 

.1 

• 

.0 

1.2 

8.4 

1.2 

1.3 

1.5 

1.1 

SW 

1.3 

1*6 

.3 

• 

.0 

3.2 

8.8 

2.6 

3.3 

3.7 

3.2 

w 

2.3 

2.8 

.5 

, 1 

* 

5.7 

9.1 

5.4 

5.2 

5.6 

6.6 

NW 

2.8 

4.1 

.6 

• 

.0 

7.5 

9.0 

7.8 

7.5 

6.6 

8.0 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.3 

2.2 

2.0 

1.8 

TOT  OBS 

2929 

6959 

3416 

310 

2 

13616 

12.3 

2824 

3853 

3014 

3925 

TOT  PCT 

21.5 

*1.1 

25.1 

2.3 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  32* 
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MARCH 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6M 


TABLE  4 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  W1N0  SPEED  BY  huUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00L03 

2.3 

3.6 

39.1 

44.7 

9.8 

.5 

.0 

12.4 

100.0 

2824 

06&09 

2.2 

4,3 

40,7 

42.0 

10.3 

.4 

.0 

12.2 

100.0 

3853 

12415 

2.0 

4,3 

39,9 

43.5 

10. 1 

.2 

.0 

12.4 

100.0 

3014 

18421 

1.8 

4,4 

39, •» 

45.1 

8.6 

.2 

.0 

12.1 

100.0 

3925 

TOT 

279 

568 

54a* 

396a 

1317 

44 

0 

12.  i 

13616 

PCT 

2.0 

4,2 

40,0 

43,8 

9.7 

.3 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PCT  FR£ 0 Of  TOTAL  CLQUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 

BY  mind  direction 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

150 

N 

16.1 

4.3 

3.9 

DBSC  D 
1.2 

OBS 

COVER 

2.2 

149 

• 

299 

.0 

NE 

27.0 

9.7 

10.1 

2.8 

2.6 

• 

.0 

E 

2.4 

.7 

.9 

.2 

2.6 

.0 

.0 

SE 

.3 

.1 

.2 

.1 

3.2 

• 

.0 

S 

.9 

.3 

.2 

.1 

2.4 

• 

.0 

sw 

1.7 

.7 

.6 

.1 

2.8 

• 

.0 

w 

3.3 

1.2 

1.2 

.2 

2.6 

• 

.0 

NW 

4.1 

1.5 

1.4 

.4 

2.7 

• 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

.3 

.4 

.1 

2.2 

.0 

.0 

TQT  OBS 

3360 

1106 

1111 

296 

3873 

2.5 

3 

0 

TQT  PCT 

57.2 

18.8 

18.9 

5.0 

100.0 

.1 

.0 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  ift/nh  >a/b> 

ANO  OCCURRENCE  QF  NH  <3/8  BY  WIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TUTAL 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

.1 

.4 

1.1 

.9 

.3 

.1 

.1 

.2 

22.2 

.1 

.9 

3.1 

2*6 

1.2 

.4 

.3 

.4 

40.5 

.0 

.1 

.2 

,2 

,1 

.0 

* 

* 

3.5 

• 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

• 

• 

.5 

* 

* 

.1 

,1 

* 

.0 

.0 

* 

1.3 

.0 

* 

.2 

,2 

.1 

.1 

.0 

• 

2.6 

.0 

.1 

.3 

.4 

.1 

• 

• 

• 

4.9 

.0 

.1 

.4 

.2 

,1 

* 

* 

.1 

6.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

,1 

.1 

* 

* 

9 

1.8 

13 

97 

333 

281 

128 

36 

26 

54 

4900 

5873 

.2 

1.7 

3.7 

4.8 

2.2 

.6 

.4 

.9 

83.4 

100.0 

TABLE  7 


CUMULATIVE  PcT  FREQ  Of  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

<NH  >4/81 

A VO 

VJ8 Y (N M) 

vsby  (NH) 

CEILING 

m OR 

• OR 

- OR 

• OR 

■ "R 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

- OR  >6500 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

■ OR  >5000 

1.8 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

■ OR  >3300 

3.7 

♦.1 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

■ OR  >2000 

7,7 

8.8 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

■ Or  >1000 

12.3 

14.3 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

■ OR  >600 

13.9 

15.9 

16.2 

16.2 

16.2 

16.3 

16.3 

• OR  >300 

14.1 

16.1 

16.4 

16.4 

16.4 

16.5 

16.5 

■ OR  >150 

14.1 

16.1 

16.4 

16.4 

16.4 

16.5 

16.5 

• OR  > 0 

14.1 

16.1 

16.4 

16.5 

16.3 

16.5 

16.5 

total 

843 

965 

983 

987 

9R7 

991 

991 

• OR 

>0 

1.4 

2.0 

4.2 

9.0 

14.6 

16.3 

16.5 

16.5 

16.6 
993 


TOTAL  NUMBER  of  OBSj  3994  PCT  FREQ  NH  <3/8 : 83.4 


TABLE  7 A 

percentage  frfq  of  low  clouos  (fighths) 


36.3  16.4  13.8  9.6  6.7 


6 7 

4.6  4.6 


total 

8 OBSCO  OBS 

3.9  .1  6303 
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PERIOD: 


(PRIMARY)  1923-19?3 
(OVER-AIL)  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16.6m 


PERCENT  FRtO  OF  WIN0  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 


precipitation  with  v, 


rying  value?:  of  visibility 


VS8  Y 

N 

NF 

E 

SP 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

( NM ) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

* 

• 

• 

• 

* 

.0 

* 

.2 

TOT  % 

• 

• 

.0 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.2 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

I/2<i 

NO  PCP 

.1 

.3 

• 

.0 

,0 

• 

• 

• 

.0 

* 

.6 

TOT  * 

.1 

.A 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

TOT  t 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.7 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

1.3 

TOT  % 

.3 

.7 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

.0 

.2 

1.5 

PCP 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

5<  10 

NO  PCP 

3.8 

7 . i 

1.0 

.1 

.3 

.6 

.7 

1.0 

.0 

.4 

15.7 

TOT  % 

3.8 

7.8 

1.0 

.2 

.3 

.6 

.7 

l.o 

.0 

.A 

15.9 

PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

20.8 

40.0 

3.2 

.5 

1.2 

2.6 

5.0 

6.3 

.0 

1.6 

81.3 

TOT  X 

20.8 

AO.  1 

3.2 

.5 

1.2 

2.7 

5.1 

6.3 

.0 

1.6 

81.6 

TQT  nbS 
TQT  PCT 

25.1 

A9 . 2 

*. A 

.7 

1.6 

3.n 

5.9 

7.5 

.0 

2.2 

100.0 

total 

obs 


7091 


TABLE  9 

PFRCENT  F«EQ  OF  WIND  OIRECTTQN  VS  WIND  SPEED 
WITH  VAPYINC  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

NT  S 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

<1/2 

4-10 

* 

* 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

.1 

11-21 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

6 

* 

• 

• 

• 

• 

0 

.0 

• 

.1 

0-3 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

0 

.0 

• 

• 

1 / 2 < 1 

4-10 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

0 

• 

• 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

0 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

.2 

22* 

6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TO T « 

.1 

.3 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

• 

.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

1<2 

4-10 

0 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

.1 

11-21 

0 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.2 

22* 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

.1 

.2 

• 

.0 

0 

0 

• 

• 

.0 

• 

• 3 

0-3 

• 

• 

6 

.0 

.0 

0 

• 

0 

.0 

.2 

.3 

20 

4-10 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.3 

• 

• 

• 

.0 

0 

0 

.0 

.6 

22* 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

tot  * 

.3 

.7 

.1 

• 1 

• 

« 

.1 

.1 

.0 

.2 

1.6 

0-3 

.1 

.1 

• 

• 

• 

.1 

• 

.1 

.0 

.4 

.9 

5<  10 

A-IO 

1.3 

1.9 

.5 

• 1 

.1 

.3 

.4 

.4 

.0 

5.1 

11-21 

1.7 

4.4 

.4 

• 

,1 

.2 

.2 

.3 

.0 

T.  3 

22* 

.3 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

1.7 

TOt  * 

3.4 

7.6 

1.0 

.2 

.3 

.5 

.7 

.9 

.0 

.4 

15.0 

0-3 

1.0 

.8 

.2 

.1 

.1 

.3 

.3 

.4 

.0 

1.6 

4.8 

10* 

4-10 

9.3 

13.0 

1.9 

.3 

.6 

1.6 

3.2 

4.2 

.0 

34.1 

11-21 

B.5 

22.4 

1.5 

• 1 

.3 

.6 

1.2 

1.6 

.0 

36.2 

22* 

1.2 

5.6 

• 3 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

7.4 

TOt  * 

20.0 

41.9 

3.9 

.5 

.9 

2.5 

4.9 

6.3 

.0 

1.6 

82.6 

TOT  qB$ 
TOT  PCT 

24.0 

50.7 

5.1 

.8 

1.2 

3.1 

5.6 

7.3 

.0 

2.1 

100. 0 

total 

OBS 


20025 
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TABLE  10 

2**.TN  16. 6W 

PE*CFNT  FRFqIJEN  CV  OF  CEILING  HF  IGhTS  (F£FT,MH  >4,/»>  AND 
OCCURRENCE  of  NH  <3/8  BY  hour 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

looo 

2000 

3300 

3000 

6300 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(CMT) 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

08  S 

0U(03 

.1 

.0 

.1 

1.3 

4.8 

4.0 

1.9 

.4 

.3 

.7 

13.8 

66.2 

1497 

06109 

.0 

.0 

• 2 

2.0 

8.2 

3.9 

3.1 

.9 

.3 

1.2 

21.9 

78.1 

1467 

12(13 

.1 

• 0 

.3 

2.1 

3.3 

3.3 

2.1 

.6 

.3 

1.1 

17.8 

82.2 

1683 

1 BL2  1 

.1 

>0 

.3 

.9 

3.3 

3.3 

1.3 

.4 

.3 

.7 

10.8 

89.2 

1568 

TOT 

3 

0 

13 

99 

3*0 

29q 

130 

36 

26 

57 

996 

5219 

6213 

PCI 

.1 

.0 

.2 

1.6 

5.3 

4.7 

2.1 

.6 

.4 

.9 

16.0 

84.0 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 


cumulative  PCT 

FREQ 

OF  RANCES  OF 

VS6Y  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY 

V$8Y 

(NMJ 

ft  Y HOUR 

CSH.2NG 

HOT 

/FEET* 

NH  >4/8>/0Y  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<S 

5<  10 

!©♦ 

Total 

HOUR 

<150 

0 

0 

V 

<1000 

1000 ♦ 

NH  <5/8 

total 

< CMT  1 

obs 

(CMT) 

<soyd 

<1 

<3 

AN054 

And  5* 

OBS 

00(03 

• 

.3 

.3 

1.3 

14.4 

P3.6 

22b  9 

00(03 

.1 

.3 

3.1 

12.5 

84.4 

1435 

06(09 

.1 

.7 

.2 

1.7 

17.7 

79.6 

2714 

06Cu9 

.0 

.4 

4.6 

20.0 

75.5 

1403 

12(13 

.2 

.3 

.4 

1.9 

12.4 

84.9 

2438 

12(13 

.1 

.5 

4.9 

15.3 

79.5 

1628 

18(21 

.2 

• 6 

.5 

1.5 

15.4 

81.8 

2786 

18(21 

.1 

.3 

2.6 

9.5 

87.9 

1328 

TQT 

13 

3 1 

36 

163 

1340 

8424 

10227 

TOT 

5 

26 

228 

858 

4908 

5994 

PCT 

.3 

.4 

1.6 

13.1 

P2.4 

100.0 

PCT 

.1 

.4 

3.8 

14.3 

81.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 

TOTAL  pct 


T|MP  f 

0-29 

30-39 

40-49 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

1 

0 

o- 

OBS 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

73/79 

.0 

• 

0 

.1 

.3 

.3 

.1 

.0 

43 

.8 

70/74 

.0 

•0 

.1 

,4 

2.5 

4.0 

3.3 

.9 

610 

11*2 

63/69 

.0 

.0 

.1 

1.2 

8,9 

20.1 

20. 1 

8.4 

3192 

50.7 

60/64 

.0 

.0 

* 

.5 

3.5 

9.9 

10.8 

4.4 

1586 

29,2 

33/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

7 

,1 

total 

0 

I 

12 

U9 

830 

1R63 

1863 

749 

3439 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.2 

2.2 

13.3 

34.3 

34.3 

13.8 

table  15 

MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles  OF 

temp 

(OEG  F>  BY 

HQUR 

HOUR 
(CMT  ) 

MAX 

99* 

93* 

30* 

3* 

1* 

MjN 

MEAN 

TOTAL 

08$ 

00(03 

77 

71 

69 

65 

61 

60 

37 

04.9 

2871 

06(09 

81 

71 

69 

64 

61 

39 

5* 

64.6 

3866 

12(13 

84 

77 

73 

68 

63 

61 

52 

67.8 

2967 

18(21 

83 

76 

73 

07 

63 

61 

30 

67.0 

3838 

TOT 

84 

73 

72 

66 

62 

60 

50 

66.1 

13362 

TABLE  1 A 

percent  frequency  of  wino  oirectjon  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.1 

3.1 

4.6 

.5 

.1 

.2 

.6 

.9 

1.0 

.0 

.1 

13.8 

27.5 

2.6 

.4 

1.2 

l.B 

3.9 

4.6 

.0 

.8 

7.0 

17.6 

1.3 

.2 

.1 

.3 

.8 

1.4 

.0 

.5 

.1 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

26.1 

50.0 

4.5 

.7 

1.5 

2.8 

3.7 

7.2 

.0 

1.5 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUNiDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(CMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-69 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

1.2 

9.0 

31.6 

38.4 

19.8 

81 

1382 

06(09 

.0 

1.7 

10.4 

29.6 

40.1 

18.3 

81 

1370 

12(15 

.0 

4.6 

22.1 

37.6 

27.8 

7.9 

70 

1418 

18(21 

.0 

2.3 

19.1 

37.4 

31.4 

9.7 

77 

1407 

TOT 

0 

138 

849 

1901 

1915 

774 

79 

5377 
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RfcRIOO:  (PRIMARY)  923-197}  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(UVEA-ALL ) 1855-1973  TABLE  17  24. 7N  16. 6M 

PC T FREQ  QF  AIR  TEMRfRATURP  (DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  ( M 1 THUUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SFA  TEMPERATURE  UTFFERtNCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

49 

*■. 

t, 

37 

6 1 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

w 

MO 

TmP  DIF 

52 

& 

60 

6* 

68 

72 

76 

80 

84 

FUG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

2 

.0 

* 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

1 

.0 

* 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

4 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.3 

.1 

.0 

27 

0 

.4 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

32 

* 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.6 

.2 

.0 

86 

.1 

1.3 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.5 

.3 

• 

.0 

63 

• 

.9 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

1.5 

.6 

6 

.0 

186 

.1 

2.7 

A 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

1.7 

.3 

.0, 

.0 

244 

.1 

3.6 

3 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.2 

2.4 

.3 

.0 

.0 

336 

.1 

5.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.0 

4.9 

3.1 

.3 

0 

.0 

616 

.3 

9.1 

1 

.0 

.0 

.0 

2. * 

7.7 

2.9 

• 

.0 

.0 

665 

.2 

12.9 

0 

.0 

.0 

.1 

3.7 

10.9 

2.4 

.1 

• 

.0 

1269 

.2 

19.0 

-1 

.0 

.0 

.1 

6.2 

9.5 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1119 

.3 

16.7 

-2 

.0 

.0 

.1 

3.1 

5.7 

.6 

• 

.0 

.0 

767 

.1 

11.5 

-3 

.0 

.0 

.2 

3. A 

2.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

445 

.1 

6.7 

-A 

.0 

.0 

.2 

2.0 

1.1 

.1 

• 

.0 

.0 

224 

• 

3.4 

-5 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

158 

0 

2.4 

-6 

.0 

.0 

.1 

. 4 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

47 

.0 

.7 

-7/-B 

.0 

.1 

.1 

y 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

48 

.0 

.7 

-9/ -10 

.0 

.1 

.1 

! 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

• 

.4 

-11/-13 

• 

* 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

• 

.1 

-1A/-16 

• 

• 

.0 

• 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

TOTAL 

2 

13 

A3 

1892 

3205 

1142 

214 

30 

3 

6584 

118 

6466 

PCT 

• 

.2 

1.3 

2».7 

48.7 

17.3 

3.3 

.5 

• 

100.0 

1 * B 

98.2 

PER  100 : (UVEA-ALL)  1963-1973 

table  ib 

PC T FREQ  OF  ^TNO  SPFgD  (RTS)  AND  OIRECTTON  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.3 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1-2 

.3 

4.2 

1.7 

.0 

.0 

.0 

6.7 

.2 

7.5 

3.2 

.0 

.0 

.0 

10.9 

3-4 

.0 

2.4 

3.9 

.3 

.0 

.0 

6.3 

.1 

4.5 

10.6 

.8 

.0 

.0 

16.1 

5-6 

.0 

.6 

3.5 

.5 

.0 

.0 

4.6 

.0 

1.0 

8.8 

2.2 

.0 

.0 

12.1 

7 

.0 

.1 

1.7 

.6 

.0 

.0 

2.3 

.1 

• 

4.2 

2.0 

.1 

.0 

6.4 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.4 

.0 

.0 

.9 

.0 

0 

1.1 

1.5 

.1 

.0 

2.8 

10-11 

.0 

.0 

.2 

• 2 

• 

.0 

.4 

.0 

.0 

.5 

.6 

.1 

.0 

1.2 

12 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.4 

13-16 

.0 

• 0 

.1 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

« 

.0, 

* 

.0 

.0 

* 

* 

0 

.0 

.1 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,r 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

T07  PCT 

.6 

8.6 

11.8 

2.0 

.1 

.0 

23.0 

.6 

14.9 

28.7 

7.7 

.3 

.0 

52.3 

E 

SE 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

• 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

• 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

.4 

.7 

.1 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

5-6 

.0 

.1 

.4 

• 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

7 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 74 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

2.1 

1.6 

.2 

.0 

.0 

4.0 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 
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PERIOD!  (OVER-ALL)  1963-1973 


MARCH 


table 

PCT  FREQ  OF  UNO  SRFgO  <*7$) 

S 

hot  1-3  A- 10  11-21  22-33  34-47  <.8»  PCT 

<1  • .3  • .0  .0  ,0  .3 

1-2  • .3  .1  .0  .0  .0  .4 

3-4  .0  * 3 .2  .0  .0  ,0  .4 

3-6  .0  • .3  .0  .0  ,0  « 3 

7 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

8-9  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

10-11  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  • .0  .0  .0  • 

17-19  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

Hi-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

874  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TQT  PCT  * .9  .6  .0  .0  .0  1.3 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
lb  (CQNT)  24. 7N  16. 6* 

AND  DIRECTION  VtRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

SM 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT 

.2  .6  .0  .0  .0  .0  .8 

.1  .9  .2  .0  .0  .0  1.2 

.0  .5  .2  .0  .0  .0  .7 

.0  .1  .1  .0  .0  .0  .2 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * .0  .0  .0  • 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * * .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.3  2.0  .3  * .0  .0  2.9 


HGT  1-3  4-10  11-21 

<1  .3  .8  .1 

1-2  .1  2.2  .2 

3-4  .0  .7  .5 

5-6  .0  .2  .5 

7 .0  .0  .2 

8-9  .0  • .0 

10-11  .0  .0  .0 

12  .0  • .0 

13-16  .0  .0  • 

17-19  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .4  4.0  1.6 


22-33  34-47  4**  PcT 

.0  .0  .0  1.2 

.0  .0  .0  2.6 

.0  .0  .0  1.3 

• .0  .0  .8 

• .0  .0  .2 

* .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0 

• .0  .0  .1 

.0  .0  .0  • 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .n  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.1  .0  .0  6.1 


WIND 

spefd 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

5.1 

6.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

12.0 

1-2 

.9 

18.9 

5.9 

.0 

.0 

.0 

25.7 

3-4 

• 2 

".5 

16.5 

1.2 

.0 

.0 

27.4 

5-6 

*0 

2.0 

14.1 

2.7 

.0 

.0 

18.9 

7 

*1 

.2 

6.3 

2.7 

.1 

.0 

9.4 

8-9 

*0 

.1 

1.7 

2.0 

.1 

.0 

3.9 

10-11 

• 0 

.1 

.7 

.8 

.1 

.0 

1.6 

12 

• 0 

* 

.1 

.4 

.0 

.0 

.5 

13-16 

.0 

• 

.2 

.2 

.1 

.0 

.5 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.0 

.1 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC7 

6.2 

37.0 

46.3 

10.1 

.4 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALU  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIQO  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.4 

8.3 

10.4 

6.0 

2.8 

1.0 

.4 

*1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1456 

HGT 

4 

6-7 

• 1 

.8 

5.7 

5.7 

4.6 

2.4 

1-5 

• 4 

.3 

•1 

.1 

*0 

• 0 

• 0 

.0 

>0 

.0 

• 0 

• 0 

1027 

6 

8-9 

.0 

.5 

1.6 

2.9 

3.6 

1.5 

1.1 

.3 

.7 

.1 

.1 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

582 

7 

10-11 

.0 

.8 

.7 

1.0 

1.6 

1.1 

1.0 

.4 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

338 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.3 

.6 

.5 

.5 

.7 

• 3 

.3 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

210 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.4 

.3 

.2 

.2 

.2 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

9 

INqET 

3.8 

3.9 

5.1 

4.0 

3.1 

1.6 

,7 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1076 

4 

TOTAL 

233 

684 

1181 

971 

787 

402 

263 

38 

103 

14 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4756 

5 

PCT 

3.4 

14.4 

24.8 

20.4 

16.5 

8.5 

5.5 

1.9 

2.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

J 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1855-1973  TABLE  1 24. 7N  16. 6W 


percent  frequency  of  weather  occurrence  BY  WIND  direction 
PRECIPITATION  TY®e  other  WEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZl 

FRZG 

Snow 

OTHFr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THOR 

fog 

fqg  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wu 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

OUST 

src 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

3LWG 

SNOW 

WEA 

N 

A 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

* 

1.5 

* 

1.6 

.2 

96.0 

NE 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

1.4 

.0 

1.8 

.1 

96.0 

E 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.A 

.6 

3.9 

.0 

.4 

.0 

94.1 

SE 

3.6 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.3 

.0 

3.6 

1.8 

.0 

.0 

.0 

90.9 

S 

l.a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.3 

.0 

2,7 

4.1 

.0 

.0 

.0 

93.2 

SN 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

1.1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

97.0 

W 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.6 

.0 

.3 

.0 

98. A 

NW 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.3 

1.1 

.0 

1.0 

.0 

97.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

96.6 

TOT  PCT 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

1.3 

* 

1.6 

.1 

96.0 

ror  08S : 6660 


TABLE  * 


percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHFr 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thdr 

fog 

fog  wq 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWr 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIC 

pcpn 

PCPN 

Past  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

,7 

.3 

.2 

1.3 

.0 

1.2 

.1 

96.1 

06C09 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.4 

1.2 

.0 

1.1 

.1 

96.7 

12C15 

.1 

• 1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.2 

.1 

1.6 

.0 

1.7 

.1 

96.0 

1 8 C.  2 1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

1.8 

.1 

2.2 

.2 

95.5 

TQT  PCT 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.4 

.2 

.2 

1.5 

• 

1.6 

.1 

96.1 

tot  DBS:  6828 


table  * 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  by  SPEED  and  BY  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

$PD 

N 

1.2 

11.3 

12.8 

2.0 

• 

.0 

27.3 

12.1 

30.1 

33.6 

27.4 

22.5 

23.5 

20.6 

30.8 

26.6 

NE 

.8 

13.8 

32.0 

7.4 

.2 

.0 

34.2 

14.8 

52.4 

58.0 

54.0 

55.1 

57.8 

66.8 

51.8 

52.7 

E 

.3 

1.9 

2.1 

.3 

.0 

.0 

4.5 

11.8 

3.1 

1.5 

4.8 

8.1 

5.5 

2.1 

3.4 

4.6 

SE 

.2 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.6 

7.2 

.4 

.0 

.6 

.7 

.8 

.8 

.4 

.7 

S 

.2 

.3 

.2 

* 

.0 

.0 

.7 

7.7 

.5 

.0 

.8 

.5 

1.1 

.0 

.7 

.6 

sw 

.2 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.6 

9.9 

1.5 

.8 

1.6 

2.0 

1.6 

1.4 

1.6 

1.5 

w 

.4 

1.7 

.9 

.1 

.0 

.0 

3.0 

8.8 

3.7 

1.1 

2.9 

2.7 

2.4 

1.1 

3.1 

3.8 

NW 

.7 

4.1 

1.7 

.1 

« 

.0 

6.6 

8.7 

6.8 

4.3 

6.5 

7.1 

5.3 

6.6 

6.9 

8.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.4 

.0 

1.4 

.6 

1.4 

1.3 

1.9 

.6 

1.3 

1.0 

TQT  OBS 

681 

4381 

6443 

1291 

31 

0 

12827 

13.0 

2477 

162 

2464 

1200 

2634 

138 

2554 

1178 

TQT  PCT 

5.3 

34.2 

50.2 

10.1 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPFeO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

*1* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0*5 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.2 

15.6 

6.1 

.4 

.0 

27.3 

12.1 

30.4 

25.8 

23.4 

29.5 

NE 

4.7 

27.4 

20.4 

1.8 

.0 

54.2 

14.8 

52.7 

54.3 

58.3 

52.1 

E 

1.0 

2.4 

1.1 

• 

.0 

4.5 

11.8 

3.0 

5.9 

3.3 

3.8 

SE 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

.6 

7.2 

.4 

.6 

.8 

.5 

S 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.7 

7.7 

.5 

.7 

1.0 

.6 

sw 

.6 

.8 

.2 

• 

.0 

1.6 

9.9 

1.3 

1.7 

1.6 

1.6 

w 

1.3 

1.3 

.3 

• 

.0 

3.0 

8.8 

3.6 

2.9 

2.4 

3.3 

NW 

2.6 

3.4 

.5 

• 

.0 

6.6 

8.7 

6.6 

6.7 

5.4 

7.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.4 

.0 

1.4 

1.4 

1.8 

1.2 

TOT  DBS 

2250 

6607 

3672 

298 

0 

12R27 

13.0 

2639 

3664 

2792 

3732 

TOT  PCT 

17.5 

51.5 

28.6 

2.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

r 
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APRIL 

PER] 00 : (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1855*1973  TABLE  A 24. 7n  16. 6M 


PERCENTAGE  FBtOilFNCY  OF  UNO  SPEED  8*  M(JUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4A* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00L03 

1.4 

3.8 

34.2 

49.1 

11.2 

.4 

.0 

13.2 

100.0 

2639 

0OLO9 

1.4 

3.8 

34.5 

30.2 

9.9 

.2 

.0 

12.9 

100.0 

3664 

12L15 

1.8 

4.0 

32.0 

31.1 

10.7 

.3 

.0 

13.1 

100.0 

2792 

18C21 

1.2 

3.9 

33.4 

30.3 

9.0 

.2 

.0 

12.7 

100.0 

3732 

TOT 

181 

500 

4381 

644^ 

1291 

31 

0 

13.0 

12827 

PCT 

1.4 

3.9 

34.2 

30.2 

10.) 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FR£Q  OF  TOTAL  CLO^O  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

BY  MINO  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  8Y  WIND  OIRfiCTlON 

MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 C 

TOTAL 

cl  nun 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000+ 

NH  <5/8 

total 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

N 

18.7 

5.8 

5.8 

1,7 

2.3 

• 

• 

.0 

.5 

2.0 

1.9 

.7 

.2 

.1 

*2 

26.4 

NE 

28.0 

11.2 

11.7 

3.8 

2.9 

.0 

.0 

.1 

1.0 

4.3 

3.6 

1.4 

.4 

.2 

.6 

43.1 

E 

1.1 

.4 

.5 

2.9 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

.1 

.0 

4 

4 

1.8 

SE 

.1 

.1 

.1 

• 

3.B 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.2 

S 

.4 

• 

.2 

# 1 

3.3 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

sw 

.7 

.3 

.2 

• 

2.5 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

4 

* 

.0 

.0 

.0 

1.2 

W 

1.6 

.4 

.3 

. 1 

2.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

2.2 

NW 

3.0 

1.1 

.6 

.2 

2.4 

.0 

4 

,0 

4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

4.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

.2 

.2 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

1.3 

TOT  OBS 

3044 

loaa 

1094 

340 

5566 

2.7 

1 

1 

4 

93 

388 

341 

130 

37 

18 

46 

4507 

5566 

TQT  PCT 

54.7 

19.5 

19.7 

6.1 

100.0 

• 

* 

.1 

1.7 

7.0 

6.1 

2.3 

.7 

.3 

.B 

81. 0 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

WEIGHT 

<NH  >4/8) 

VSflY  (NM) 

VS8Y  (NM) 

CEILING 

4 OR 

• OR 

• OR 

• OR 

. "R 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEFT) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OK  >6500 

.9 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

1.5 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

• OR  >3500 

3.5 

♦.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

■ OR  >2000 

8.9 

10.1 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

• Or  >1000 

14.5 

16.9 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

■ OR  >600 

15. 6 

18.5 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

• OR  >300 

15.  B 

18.6 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

■ OR  >150 

15.8 

18.6 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

• OR  > 0 

15.8 

18.6 

19.0 

19.0 

19,0 

19.0 

19.0 

19.0 

TOTAL 

894 

1030 

1070 

1072 

1072 

1072 

1072 

1072 

total  NUMBER  of  OBSt  5643  PCT  FREQ  NH  <5/»  * 81.0 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

01  £345678  OBSCD  OBS 

31.8  17.0  14.4  11.0  6.3  4.3  5,2  5.0  4.9  * 5923 
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TABLE  8 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6M 


PERCENT  FRgO  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  HR  NON-OCCUAA£NCE  OP 

precipitation  *ith  varying  values  of  visibility 


VS#  Y 

N 

NE 

E 

SF 

S 

SN 

w 

NM 

VAR 

CALM 

pct 

total 

(NN> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OttS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  S 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

L / 2 < 1 

NC  PC** 

.2 

.3 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.6 

TOT  % 

.2 

.3 

.1 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

PCP 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

l <2 

NO  P(.P 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.8 

• 

.0 

• 

• 

• 

4 

.0 

4 

1.3 

TOT  t 

.3 

.8 

• 

.0 

• 

• 

• 

4 

.0 

4 

1.3 

PCP 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5<  10 

NO  PCP 

5.5 

10.9 

.7 

.1 

.2 

.3 

1.0 

.0 

.2 

19.2 

TOT  t 

3.6 

ll.O 

.7 

.1 

.2 

.3 

1.0 

.0 

.2 

19.4 

PCP 

.1 

• 

4 

.0 

* 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

25.0 

42.2 

1.7 

.3 

. 6 

1.0 

2.1 

4.3 

.0 

1.1 

7B.3 

TOT  % 

25.1 

42.? 

1.8 

.3 

.6 

1.0 

2.1 

4.3 

.0 

1.1 

78.4 

TOT  QBS 
TQT  PC  T 

31.3 

54.5 

2.3 

.4 

.8 

1.4 

2.3 

5.4 

.0 

1.3 

100.0 

6640 

TABLE  9 

PERCENT  F*EQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPG 

N 

NE 

E 

3E 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

<NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

9 

<1/2 

4-10 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

11-21 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l/2<  1 

4-10 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

4 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

0-3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-10 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.1 

11-21 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

224 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.1 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

.2 

0-3 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.1 

2<3 

4-10 

.1 

,2 

4 

.0 

4 

4 

9 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.5 

4 

.0 

.0 

.0 

9 

4 

.0 

.7 

224 

4 

.1 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.3 

.8 

4 

• 0 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

1.4 

0-3 

.1 

.1 

4 

.1 

4 

4 

.1 

.1 

.0 

.2 

.7 

5<  10 

4-10 

1.6 

1.7 

.3 

4 

.1 

.2 

.5 

.0 

4.7 

11-21 

2.7 

6,3 

,4 

4 

.1 

.1 

.3 

.0 

9.9 

224 

.7 

2.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

9 

.0 

2.8 

TOT  * 

5.0 

10.1 

.7 

.1 

.2 

.3 

1.0 

.0 

.2 

1B.0 

0-3 

1.1 

.6 

• 1 

4 

• 1 

.3 

.6 

.0 

1.2 

4.1 

104 

4-10 

10.4 

10.7 

1.0 

.2 

.2 

1.5 

3.4 

.0 

27.9 

11-21 

11.3 

23.5 

1.1 

4 

• 1 

.7 

1.3 

.0 

40.5 

224 

1.6 

5.4 

.2 

4 

• 0 

4 

.0 

.1 

.0 

7.3 

TOT  * 

24.4 

42.2 

2.5 

.3 

.5 

1.1 

2.3 

5.4 

.0 

1.2 

79.9 

TOT  QBS 
TQT  PCT 

30.0 

33.4 

3.3 

.4 

.7 

1.4 

2.8 

6.3 

.0 

1.6 

100.0 

9337 

PAG!  337 


APRIL 

PER  100 s (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1835-1973  TABLE  10  24. 7N  16. 6W 

PERCENT  FRFqUENCV  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET,NH  ><,/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  bY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

9<»9 

19*9 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

oas 

00803 

.0 

.0 

.0 

1.6 

5.4 

5.J 

1.7 

.6 

.1 

.6 

19.2 

B4.8 

1419 

06809 

.0 

.1 

.3 

2.8 

11.9 

10.3 

3.3 

1.1 

.5 

.9 

31.3 

68.7 

1378 

12819 

.1 

.0 

.0 

1.3 

6.4 

6.4 

2.7 

.6 

.4 

1.1 

18.9 

81.1 

1554 

11821 

.0 

.0 

.0 

.8 

3.7 

2.9 

1.3 

.4 

.2 

.9 

9.4 

90.6 

1503 

TOT 

1 

1 

4 

94 

3*9 

393 

132 

38 

18 

46 

1082 

4774 

5856 

PCT 

• 

• 

.1 

1.6 

6.7 

6.0 

2.3 

.6 

.3 

.8 

18.5 

81. 5 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS«Y  (NM)  0 Y HOUR  CEILING  HGT  ( FEET>NH  >4/8), BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

l<2 

2<9 

5<  10 

10* 

TOTAL 

ORS 

hour 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 

And  54 

total 

OBS 

00803 

• 

.4 

.1 

1.3 

17.8 

80.3 

2120 

00803 

.0 

.0 

2.9 

13.9 

83.2 

1358 

06809 

.2 

• 2 

.2 

1.6 

20.3 

77.5 

2943 

06809 

.2 

.5 

5.0 

28.0 

67.0 

1318 

12819 

.1 

.4 

.2 

1.6 

19.6 

82.1 

2224 

12815 

.1 

.1 

2.7 

17.8 

79.3 

1505 

18821 

.0 

.7 

.3 

1.2 

l8.B 

79.0 

2619 

18821 

.0 

.0 

2.1 

8.8 

89.2 

1462 

TOT 

8 

42 

20 

136 

1731 

7569 

9506 

TOT 

3 

9 

176 

954 

4513 

5643 

PCT 

.1 

.4 

.2 

1.4 

18.2 

74.6 

100.0 

PCT 

.1 

.2 

3.1 

16.9 

80.0 

1U0.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  T**P 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

0 

1 

O 

o 

70-79 

80-89 

o 

o 

o 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

75/79 

• 

• 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

34 

.7 

70/74 

.0 

.0 

.1 

.7 

2.6 

3.3 

1.6 

.4 

449 

8.7 

65/69 

.0 

.0 

.1 

2.1 

12.5 

23.4 

18.1 

7.1 

3269 

63.3 

60/64 

.0 

.0 

• 

.2 

3.6 

10.0 

9.6 

3.9 

1406 

27.2 

95/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.) 

7 

.1 

total 

1 

1 

14 

157 

979 

1908 

1917 

589 

5166 

100.0 

PCT 

• 

* 

.3 

3.0 

19.0 

36.9 

29.4 

11.4 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

* 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

• 

3.1 

4.0 

.3 

• 

.1 

.2 

.3 

.6 

.0 

.2 

19.5 

35.5 

1.3 

.2 

.5 

.9 

1.5 

3.6 

.0 

.4 

8.6 

16.2 

.8 

. 1 

.1 

.1 

.3 

.9 

.0 

. 1 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

31.3 

56.0 

2.3 

.4 

.7 

1.2 

2.2 

5.1 

.0 

.7 

table  15 


MEANS, 

extremes 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG  F)  ftY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

IS 

MIN 

MFAN 

TOTAL 

OBS 

00803 

77 

70 

68 

65 

62 

60 

52 

65.0 

2679 

06809 

83 

72 

69 

65 

62 

60 

54 

65.0 

3668 

12815 

84 

77 

74 

68 

64 

61 

54 

68.1 

2734 

18821 

83 

77 

73 

67 

63 

61 

52 

67.4 

3668 

TOT 

84 

75 

72 

66 

62 

60 

52 

66.4 

12749 

table  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-B9 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00803 

.0 

1.2 

13.2 

35.6 

34.2 

15.8 

79 

1306 

06809 

.1 

1.9 

14.2 

34.1 

34.4 

15.3 

79 

1281 

12815 

.0 

6.6 

24.6 

39.7 

23.0 

6.0 

74 

1327 

18821 

.0 

3.8 

23.5 

37.9 

26.2 

8.5 

75 

1353 

TOT 

1 

180 

1000 

1942 

1547 

597 

77 

5267 
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PERIOD • (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL ) 1833-1 9 7j 


APRIL 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
2A.7N  16. 6W 


PC T FREQ  OF  AIR  TEMpFRATURF  < OEG  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  F0G  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  air-sea  tfmperature  difference  (DEG  F) 


A I R-SEA 

A9 

53 

37 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

ThP  DIF 

52 

56 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

8A 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

2 

.0 

A 

1A/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

A 

.1 

11 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

A 

.2 

.1 

.0 

22 

A 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

AA 

.1 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.5 

.A 

A 

.0 

75 

A 

1.2 

6 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

.6 

.3 

.0 

.0 

70 

.1 

1.1 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

l.A 

• A 

A 

.0 

178 

.1 

2.9 

A 

.0 

.0 

.0 

.A 

l.A 

1.7 

.3 

A 

.0 

228 

.2 

3.6 

3 

.0 

.0 

• 0 

.3 

2.7 

2.0 

.2 

.0 

.0 

327 

.1 

5.3 

2 

.0 

.0 

• 

1 . A 

3.3 

2.5 

A 

A 

.0 

57A 

.1 

9.3 

1 

.0 

.0 

.0 

2.7 

8.6 

2.1 

A 

A 

.0 

818 

.2 

13.3 

0 

.0 

.0 

« 

3.3 

11.9 

l.A 

A 

.0 

.0 

1126 

.1 

16. A 

-1 

.0 

.0 

.1 

5.6 

11.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

1063 

.3 

17.3 

-2 

.0 

.0 

.1 

A.* 

6.3 

.2 

A 

.0 

.0 

693 

.1 

11.3 

-3 

.0 

.0 

• 

3. A 

3.5 

.1 

.0 

A 

.0 

A30 

.1 

7.0 

-A 

.0 

.0 

.2 

1.8 

l.A 

* 

.0 

A 

.0 

208 

A 

3. A 

-5 

.0 

* 

.2 

.9 

.7 

* 

A 

.0 

.0 

113 

.0 

1.9 

-6 

• 0 

.0 

* 

.3 

.1 

.0 

A 

.0 

.0 

28 

A 

.A 

-7/ -8 

.0 

* 

.1 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

37 

.0 

.6 

-9/-10 

.0 

• 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

-11/-13 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

d 

.0 

.1 

-1A/-16 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

A 

total 

3 

B 

53 

1697 

3339 

803 

1AA 

2A 

3 

6068 

97 

5971 

PCT 

* 

.1 

.9 

27.8 

33.0 

13.2 

2. A 

.A 

.1 

100.0 

1.6 

98. A 

PERIODS  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  le 

PCT  FREQ  OF  *IN0  SPEED  (KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

ASA 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

NE 

22-33 

3A-A7 

A8^ 

PCT 

<1 

.3 

1.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.3 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1-2 

.A 

5.8 

2.3 

.0 

.0 

.0 

8.5 

.1 

5.6 

3.0 

.0 

.0 

.0 

10.7 

3-A 

.0 

3.1 

6.7 

.A 

.0 

.0 

10.3 

.0 

3.  A 

11.2 

1.0 

.0 

.0 

13.6 

3-6 

.0 

.6 

A. 2 

.8 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.5 

10. A 

2. A 

.0 

.0 

13.3 

7 

.0 

.2 

2.3 

.8 

.0 

.0 

3.2 

.0 

.3 

3.9 

2.3 

A 

.0 

8.5 

8-9 

.0 

A 

.7 

.5 

.0 

.0 

1.3 

.0 

A 

2.2 

1.8 

A 

.0 

A.O 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.3 

A 

.0 

.3 

.0 

A 

.7 

.9 

.0 

.0 

1.7 

12 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.2 

• 1 

.0 

.A 

13-16 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

.2 

A 

.0 

.3 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

A 

• 0 

.0 

.1 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

11.3 

16.3 

2.9 

.1 

.0 

31.8 

.A 

11.1 

33.9 

8.8 

.1 

.0 

56. A 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

E 

22-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

SE 

22-33 

3A-A7 

AS* 

PCT 

<1 

A 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

1-2 

• 0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.♦ 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

3-A 

.0 

.1 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

A 

A 

• 0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

• 0 

.0 

.3 

A 

.0 

.0 

.♦ 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

• 1 

.1 

A 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

• 0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

12 

.0 

• 0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-29 

.0 

• 0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

A 

.6 

1.3 

.1 

.0 

.0 

2.0 

A 

• 1 

A 

A 

.0 

.0 

.2 

face  339 


PCMOO"  (OVER-ALU  1963-19?3 


AM  1 1 


TABLE 

PCT  FREQ  OF  mINO  SFFgO  (RTj) 
S 

HGT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  *8«  PCT 

<1  • .1  .0  .0  .0  .0  .1 

1-2  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .1 

3-4  .0  • .1  .0  .0  .0  .1 

9-6  .0  .0  .0  • .0  .0  • 

7 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

8-9  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

10-11  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  • .0  .0  .0  • 

17-19  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  • .0  .0  .0  « 

23-29  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-41  .0  .0  .0  .0  .7  . 0 .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

07*  .3  .0  .0  .0  .0  ,0  .0 

TOT  PCT  .1  .1  .1  • .0  .0  .3 


AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
It  (CONT)  24. 7N  16.6* 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

sw 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  48*  PCT 

• .1  .0  .0  .0  .0  .1 

• .1  • .0  .0  .0  .2 

.0  .1  .1  • .0  .0  .3 

.0  .0  .2  • .0  .0  .2 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  • .0  .0  • 

.0  .0  .0  • .0  .0  4 

.0  .0  * .0  .0  .0  • 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  • .0  .0  .0  4 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

•0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.1  .3  .3  .1  .0  .0  .8 


M NN 

HGT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  *8*  PcT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  46*  PCT 

<1  .1  .3  .0  .0  .0  .0  .3  .2  .5  .0  .0  .0  .0  .7 

1-2  .2  .6  .2  .0  .0  .0  1.0  .1  1.4  .2  .0  .0  .0  1.7 

3-4  .0  .2  .4  .0  .0  .0  .6  .0  .7  .9  .0  .0  .0  1.2 

9-6  .0  4 .1  .0  .0  .0  .1  .0  .2  .3  4 .0  .0  .9 

7 .0  .0  4 ,0  .0  .0  4 .0  .0  .1  • .0  .0  .2 

8-9  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  • .1  .0  .0  .1 

10-11  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  * .0  .0  .0  • 

12  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  4 .0  .0  .0  4 

13-16  .0  .0  4 .0  .0  .0  4 .0  .0  .0  4 .0  .0  4 

17-19  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-29  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-06  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

074  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .3  1.1  .7  .0  .0  .0  2.1  .3  2.7  1.2  .2  .0  .0  4.4 


WIND  SPEFO  (RTS ) VS  SEA  HEICMT  (FT) 

HGT  0-i  4-1C7  11-21  22-33  34-47  48*  PCT  TOT 

OBS 

4.0  .4  .0  .0  .0  7.8 

13.0  7.7  .0  .0  .0  22.7 

7.7  19.6  1.4  .0  .0  28.6 

1.3  19.3  3.3  ,0  .0  19.9 

.6  8.4  3.1  4 .0  12.2 

• 2.9  2.4  • .0  9.3 

.1  .9  1.3  4 .0  2.3 

.0  .3  .3  .1  .0  .7 

.0  .1  .2  4 .0  .4 

.0  .0  4 .0  .0  * 

.0  .1  • .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.ft  .0  .0  .0  .0  .0 

• 0 .0  .0  .0  .0  .0 

3489 

27.4  95.7  12.0  .2  .0  100.0 


PERIOD*  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


percent  frequency  op  nave  height  <ftj  vs  nave  period  (Seconos) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33-60 

61-68  49. 

60  61 

o 

71-86 

17* 

TOTAL 

MEAN 

(SEO 

<8 

1.1 

6.6 

9.8 

6.2 

4.2 

1.6 

.4 

• 1 

.1 

9 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

1288 

HOT 

4 

6-7 

• 

1.2 

4.7 

6.6 

6.0 

3.0 

1.7 

.8 

.6 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1056 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.8 

3.0 

4.3 

3.0 

1.8 

. 6 

.9 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

655 

7 

10-11 

.0 

.9 

.7 

1.0 

1.0 

.7 

.3 

. 6 

.3 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

218 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.2 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

118 

9 

>13 

.0 

.0 

.0 

*2 

.3 

.1 

.2 

• 

.1 

.0 

.1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

43 

9 

INOET 

2.9 

3.4 

9.1 

3.6 

3.2 

1.9 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

911 

4 

TOTAL 

157 

917 

1000 

811 

829 

439 

263 

113 

75 

1 

6 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4289 

5 

PCT 

3.7 

12.1 

23.3 

21.2 

19.3 

10.2 

5.7 

2.6 

1.7 

• 

.1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

<1  3.A 

1-2  1.2 

3-4  .0 

9-6  .0 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  .0 

17-19  ,o 

20-22  .0 

23-29  .0 

26-32  .0 

33-40  .0 

41-48  .o 

49-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

874  .0 

707  PCT  4.6 


TOTAL 

PCT 


98.0 
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pERIOC:  (PRIMARY)  1923-197}  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALU  1034-1973  TAOLfe  l 24. 7N  16.00 

percent  frequency  of  weather  OCCURRENCE  BY  NINO  direction 

PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZC 

snow 

OTHER 

HAIL 

PtPN  at 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWr 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

LTNC 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIC 

PCPh 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

MEA 

N 

• 1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.6 

2.0 

.1 

3.3 

.3 

93.3 

NE 

• 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.4 

2.1 

.0 

3.0 

,3 

93.9 

E 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 6 

.0 

.0 

1.7 

.0 

1.6 

.0 

96.1 

SE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

98. 6 

S 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97.9 

SO 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.2 

3.4 

1.0 

.0 

.0 

.0 

94.9 

w 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.6 

1.3 

2.9 

.0 

.6 

.0 

93.2 

NW 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.4 

.1 

.8 

2.3 

.1 

2.5 

.0 

93.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.B 

.0 

.0 

l.B 

.0 

96.4 

TOT  PCT 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

.6 

2.0 

P 

2.9 

.3 

93.9 

TUT  na$:  6083 


TABLE  > 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

DKZL 

FRZG 

PCPN 

SNnw 

OTHER 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  at 
OB  THE 

PfPN  past 
hour 

thdr 

lTng 

FOG 

WO 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 

PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

00C03 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

1.2 

1.1 

.0 

2.7 

.1 

94.5 

00C09 

.1 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 3 

.1 

.9 

2.8 

.1 

2.0 

.2 

93.7 

12C15 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

2.0 

.1 

3.7 

.3 

93.6 

1BC21 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

2.3 

.0 

3.2 

.3 

93.8 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

.1 

69B7 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.1 

.6 

2.1 

* 

2.9 

.3 

93.9 

TABLE  3 

pekcentagf 

FREQUENCY  pf 

WINO 

DIRECTION 

by  SPEED  AND 

BY  HOUR 

WINO  SPEEO  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

4^ 

4B» 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

.9 

13.0 

15.3 

1.9 

• 

.0 

31.1 

12.2 

34.7 

36.4 

31.3 

24.1 

27.3 

32.4 

34.1 

30.3 

NE 

.7 

13.1 

32.3 

6.0 

.1 

.0 

34.2 

14.2 

30.3 

50.0 

54.0 

59.7 

57.2 

34.3 

32.5 

55.4 

E 

.4 

1.4 

1.7 

.? 

• 

.0 

3.6 

11.3 

2.8 

2.8 

3.4 

6.1 

4.8 

.9 

2.7 

3.2 

SE 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.4 

7.3 

.3 

.0 

.4 

.7 

.7 

.2 

.3 

.2 

S 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

B.7 

.6 

.0 

.6 

.3 

.8 

.3 

.4 

.2 

sw 

.2 

.7 

.2 

* 

.0 

.0 

1.2 

7.6 

1.3 

1.3 

1.0 

.9 

1.3 

1.9 

1.1 

.8 

w 

.3 

1.3 

.5 

• 

.0 

.0 

2.3 

7.9 

2.6 

1.1 

2.3 

l.B 

2.1 

1.7 

2.2 

2.9 

NW 

.6 

3.B 

1.3 

* 

.0 

.0 

3.6 

B.l 

6.1 

7.8 

3.7 

5.7 

4.6 

6.9 

3.7 

6.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.0 

1.0 

.0 

1.3 

.6 

1.2 

.8 

1.1 

1.2 

.7 

.9 

TOT  OBS 

346 

4641 

6649 

1069 

2 1 

0 

12920 

12.7 

2346 

134 

2497 

1194 

2641 

162 

2530 

1176 

TQT  PCT 

4.2 

33.9 

31.3 

8.2 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  9A 

WINO 

SPFeO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

QMS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

13 

21 

N 

3.3 

18.3 

7.2 

.3 

.0 

31.1 

12.2 

34.8 

29.1 

27.8 

32.9 

NE 

4.4 

29.9 

19.0 

1.0 

P 

54.2 

14.2 

50.3 

55.8 

37.1 

33.4 

E 

.8 

2.0 

.8 

.1 

.0 

3.6 

11.5 

2.8 

4.3 

4.3 

2.9 

SE 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

• 4 

7.3 

.3 

.5 

.6. 

.4 

S 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 5 

1.7 

.6 

.5 

.8 

.4 

sw 

.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

1.2 

7.6 

1.4 

1.0 

1.4 

1.0 

w 

1.0 

1.1 

.1 

• 

.0 

2.3 

7.9 

2.5 

2.1 

2.1 

2.4 

NW 

2.4 

3.0 

.3 

.0 

.0 

3.6 

1.1 

6.2 

3.7 

4.7 

3.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.2 

1.1 

1.1 

.7 

TOT  08S 

2084 

7113 

3344 

177 

2 

12920 

12.7 

2700 

3691 

2803 

3726 

TOT  PCT 

16.1 

33.1 

27.4 

1.4 

P 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PER  100  •’  < PR  I MAR V ) 1923-1973 
(OVER-ALL)  !«»«-lV73 


7ABLE  a 

PERCENTAGE  FftEOuENCV  Of  MjND  SPEED  BY  MjUR  (GMT) 
MIND  SPEED  (KNOTS)  PCT 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
2A.7N  16. 6M 


HOUR 

CALM 

1-i 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

AB* 

MEAN 

FREU 

OBS 

ooloj 

1.2 

2.9 

35.7 

51.7 

B . 2 

.3 

.0 

12.9 

100.0 

2700 

06409 

1.1 

3. A 

37. A 

A9.5 

8.4. 

.2 

.0 

12.5 

100.0 

3691 

12115 

1.1 

i.  A 

3A , 0 

52.2 

9.2 

.1 

.0 

13.0 

100.0 

2803 

1BC21 

.7 

3.2 

36.0 

52.6 

7. A 

.1 

.0 

12.7 

100.0 

3726 

TOT 

130 

Al  6 

A64l 

66A9 

1063 

21 

0 

12.7 

12920 

PCT 

1.0 

3.2 

35.9 

51.5 

8.2 

.2 

.0 

100.0 

PCT  PRgO  Of  TOTAL  CLOUD  AHQUNT  (EIGHTH*) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  ><,/b> 

ANO  OCCURRENCE  0?  NH  <5/6  BY  MIND  DIRECTION 


MND  DIR 

0-2 

3-A 

5-7 

6 L 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

0000* 

NH  <5/6 

total 

OBSCO 

OBS 

COVER 

1A9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

20.3 

6.6 

7. A 

2.9 

2.8 

• 

• 

.2 

1.1 

2. A 

1.9 

1.0 

.2 

.A 

.A 

29.6 

ME 

22.1 

9.9 

13. C 

A. 8 

3.  A 

.1 

• 

.1 

1.2 

6.0 

3.6 

1.8 

.3 

.2 

.6 

35.9 

E 

.9 

.A 

.A 

.2 

3.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.1 

• 1 

• 

.0 

.0 

1.5 

SE 

.2 

.1 

• 

.0 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

S 

.3 

.2 

.2 

• 

2.9 

.0 

• 0 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.5 

SM 

.5 

.A 

.A 

.1 

9. A 

* 

• 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

1.1 

M 

1.0 

.A 

.6 

.1 

3.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

• 

1.6 

NM 

3.0 

1.3 

1.1 

.A 

2.8 

* 

.0 

.0 

• 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 

.1 

A. 9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.5 

.2 

.0 

.1 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

TOT  OBS 

2708 

1077 

1279 

A82 

55A6 

3.1 

6 

A 

16 

136 

511 

335 

160 

AO 

37 

58 

A223 

55A6 

TQT  PCT 

A8.8 

19. A 

23.1 

8.7 

100. 0 

.1 

.1 

.3 

2.5 

9.2 

6.0 

3.2 

.7 

.7 

1.0 

76.1 

100.0 

table  t 

cumulative  p<t  freq  qf  simultaneous  OCCURRENCE 


OF 

ceiling 

HEIGHT 

(NH  >4/0 ) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

> OR 

• *R 

• OR 

• OR 

- OR 

■ OR 

• OK 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

> 1 / A 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.1 

1.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

■ OR  >5000 

l.B 

2.3 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

• OR  >3500 

A. A 

5.5 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

■ OR  >2000 

9.2 

11. A 

11.7 

n.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

• OR  >1000 

16.0 

20.3 

20.6 

20. B 

20. B 

20. B 

20.8 

20.8 

■ OR  >600 

17.8 

22.6 

23.2 

73.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

■ OR  >300 

18.0 

22.  B 

23.5 

?3.5 

23.5 

73.5 

23.5 

23.5 

• OR  >150 

18.0 

72.9 

23.6 

23.6 

23.6 

73.6 

23.6 

23.6 

■ OR  > 0 

16.0 

22.9 

73.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

TOTAL 

1009 

128A 

1325 

1326 

1326 

1326 

1326 

1328 

tutal  number 

OF  OBS i 

559ft 

PCT 

FPEO 

NH  <5/B: 

76.3 

table  7 a 

percentage  freq  uf  lom  clouos  (eighths) 

total 

012BA567S  OBSCD  OBS 
31.5  IA.A  13.1  9.9  6.9  A. 8 5.8  6.6  6.9  .1  5861 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1929-1973  AREA  OOOS  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

COVER-ALL)  185A-1973  TABLE  6 2*.7N  16. 6W 

PERCENT  FRtO  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 


precipitation 

with 

VARYING  VALUES 

OF  VISIBILITY 

VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ObS 

<1/2 

NO  PCP 

* 

.0 

.0 

.ft 

,0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.* 

ToT  * 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.* 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

L<2 

NO  PCP 

.1 

.2 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.* 

TOT  X 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.* 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.7 

1.0 

* 

.0 

* 

* 

* 

.2 

.0 

* 

2.0 

TOT  X 

.7 

1.0 

• 

.0 

* 

* 

• 

.2 

.0 

* 

2.0 

PCP 

* 

* 

* 

.0 

* 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

3<10 

NO  PCP 

8.* 

12.6 

.6 

* 

.2 

.3 

.5 

.9 

.0 

.1 

23.7 

TOT  X 

8.* 

12.6 

.6 

* 

.2 

.* 

.5 

.9 

.0 

.1 

23.8 

PCP 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

10 * 

NO  PCP 

26.7 

36.3 

1,6 

.3 

.3  I 

.1 

l.7 

*.* 

.0 

.6 

73.2 

TOT  X 

26.6 

36.3 

1.6 

.3 

.3  1 

.1 

1.7 

*.* 

.0 

.6 

73.3 

TQT  OBS 
TQT  PCT 

36.2 

50.3 

2.3 

.3 

,7  1 

.5 

2.2 

3.6 

.0 

.8 

100.0 

6876 

TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

$PD 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

<NH) 

RTS 

OBS 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

<1/2 

*-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

* 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

1/2<1 

*-10 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

11-21 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

,1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

1<2 

*-10 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

22* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.3 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.1 

2<3 

*-10 

.3 

.2 

• 

.0 

* 

* 

* 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.3 

.5 

• 

.0 

* 

* 

• 

• 

.0 

.9 

22* 

* 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.6 

.8 

• 1 

.0 

* 

* 

* 

.1 

.0 

• 

1.7 

0-3 

.2 

.2 

• 

• 

* 

.1 

.1 

.0 

.2 

.9 

3<10 

*-10 

2.6 

2.7 

* 

.1 

.1 

.* 

.0 

6.5 

11-21 

3.9 

7.2 

.0 

* 

• 1 

.2 

.0 

11.9 

22* 

.3 

l.B 

• 

.0 

• 0 

* 

* 

* 

.0 

2.5 

TOT  * 

7.3 

11.9 

• 

.1 

.3 

.8 

.0 

.2 

21.7 

0-3 

.6 

.5 

.1 

>1 

.1 

.* 

.0 

.7 

2.9 

10* 

*-10 

10.2 

10.0 

.1 

• 2 

.7 

1.3 

3.1 

.0 

26.5 

11-21 

12.9 

25.2 

1.1 

.1 

• 1 

• 1 

.8 

.0 

60.7 

22* 

1.5 

6.1 

* 

• 

* 

• 

* 

.0 

5.8 

TOT  * 

25.3 

39.8 

2.3 

.3 

•* 

1.0 

1.8 

*.3 

.0 

.7 

73.9 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

33.* 

32.9 

3.0 

.3 

.5 

1.3 

2.3 

3.6 

.0 

.9 

100.0 

93*3 
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HAY 

period  (Primary > 1923-1973  area  0005  central  Spanish  samara 

( qver-all ) 1854-197*  table  10  2a. 7n  16.6W 

PERCENT  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  ( FEET/ NH  >4/8)  AND 

occurrence  OF  NH  <3/6  by  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3O6O 

65°0 

8000* 

TOTAL 

NM  <5/8 

TOTAL 

(GHI ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

08  S 

00803 

.0 

.0 

.1 

1.2 

6.0 

3.7 

2.3 

.7 

.1 

.6 

14.7 

65.3 

1404 

06809 

.2 

.1 

.4 

4.8 

15.6 

9.6 

4.2 

.9 

.5 

1.5 

37.7 

62.3 

1375 

12CI9 

.2 

.1 

.5 

2.1 

9.1 

6.0 

3.8 

.8 

1.4 

1.6 

25.4 

74.6 

1532 

18821 

.0 

• 1 

.1 

1.4 

5.2 

4.3 

2.2 

.5 

.5 

.5 

14.9 

85.1 

1467 

TOT 

6 

4 

16 

136 

513 

339 

1B1 

42 

36 

59 

1334 

4444 

5778 

PCT 

.1 

.1 

.3 

2.4 

8.9 

5.9 

3.1 

,7 

.7 

1.0 

23.1 

76.9 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

RY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

tqtal 

(GHTj 

OBS 

00803 

.0 

.2 

.2 

1.6 

20.6 

77 .2 

2171 

06809 

• 1 

.5 

.2 

1.8 

25.4 

72.0 

2586 

12815 

• 

.2 

.4 

2.2 

18.6 

T«.6 

2241 

18821 

.0 

.3 

.5 

1.4 

22.1 

75.6 

2655 

TOT 

4 

29 

31 

172 

2109 

730B 

9653 

PCT 

• 

.3 

.3 

1.0 

21.8 

75.7 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HOT  (FEET/NH  >*/B),BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000 ♦ 

NH  <5/0 

TOTAL 

(GMT) 

<50Y0 

<1 

<5 

AN05* 

AND  2 + 

□ BS 

00803 

.0 

.1 

3.2 

13.7 

83.1 

1347 

06809 

.2 

.8 

7.6 

32.3 

60.1 

1332 

12815 

.2 

.8 

4.8 

22.4 

72.8 

1485 

1BC21 

.0 

.2 

3.6 

13.1 

83.3 

1434 

TOT 

6 

28 

268 

1135 

4195 

5598 

PCT 

.1 

.5 

4.8 

20.3 

74.9 

100. 0 

table  13 


TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 


PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  DIRECTION  BY  TEH P 


TOTAL  PC T 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

Bo-89 

90-100 

DBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

N 

NM 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

l 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

80/84 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

3 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.1 

.7 

.6 

.1 

* 

89 

1.6 

.7 

.7 

• 

* 

* 

* 

.0 

.1 

.0 

• 

70/74 

.0 

.0 

.1 

.4 

3.6 

6.4 

4.0 

1.3 

871 

15.9 

5.5 

7.2 

.7 

.1 

.1 

.5 

.5 

1.2 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.4 

3.5 

23.1 

30.6 

10.9 

3976 

72.8 

25.9 

38.1 

1.3 

.2 

.5 

.8 

1.5 

4.3 

.0 

.3 

60/64 

.0 

.0 

• .0 

.0 

.3 

1.9 

4.0 

3.3 

522 

9.6 

3.3 

5.4 

.2 

* 

* 

• 

* 

.3 

.0 

• 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

2 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

0 

1 

7 

55 

556 

1838 

2126 

06l 

5464 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.1 

1.0 

10.2 

34.0 

36.9 

13.8 

35.7 

51.5 

2.2 

.3 

.6 

1.3 

2.0 

5.9 

.0 

.5 

table  is 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  QF  TEMP  (DEC  F)  0Y  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMj DI TY  BY  HOUR 


HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

l* 

M JN 

MF  AN 

TOTAL 

HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-  79 

60-69 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

00803 

79 

72 

69 

66 

63 

61 

51 

66.2 

OBS 

2711 

(GHT) 

00803 

.0 

.1 

3.7 

27.9 

44.1 

24.2 

83 

OBS 

1334 

06809 

82 

72 

70 

66 

63 

61 

51 

66.2 

3681 

06809 

.0 

.3 

6.2 

27.1 

43.9 

22.5 

82 

1351 

12815 

88 

70 

75 

69 

65 

63 

54 

69.4 

2729 

12813 

.0 

2.8 

IB. 6 

39.8 

31.7 

7.0 

76 

1303 

1*821 

17 

78 

75 

68 

65 

63 

57 

60.6 

3637 

10821 

.0 

1.3 

11.7 

41.0 

35.5 

10.4 

78 

1431 

TOT 

08 

77 

73 

67 

64 

62 

31 

67.6 

12778 

TOT 

0 

64 

359 

1882 

2137 

877 

80 

5519 
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period:  ‘Primary)  1923-1973  area  0003  central  Spanish  sahara 

‘OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  17  24. 7N  16. 6W 

PCT  FREQ  OP  AIR  TEMPERATURE  ‘DEC  F>  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  ‘WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SFA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  ‘DEC  F) 


AlR-SEA 

49 

53 

57 

61 

6* 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

w 

WO 

TMP  DIF 

52 

36 

60 

64 

6P 

72 

76 

BO 

84 

88 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

2 

.0 

4 

14/16 

• 0 

• 0 

*0 

.0 

4 

4 

4 

.2 

4 

.0 

12 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.2 

• 1 

.0 

31 

.0 

.5 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.2 

.4 

.1 

4 

.0 

44 

4 

.7 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.6 

.2 

4 

.0 

95 

4 

1.5 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

,7 

.2 

.0 

4 

98 

.1 

1.5 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

l.P 

2.0 

.6 

.0 

.n 

.0 

236 

.1 

3.9 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.6 

2.7 

.5 

4 

4 

.0 

326 

.1 

5.1 

3 

.0 

.0 

• 

.3 

2.6 

3.2 

,4 

4 

.0 

.0 

403 

.2 

6.3 

2 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.1 

4.1 

.2 

4 

.0 

.0 

704 

.2 

11.0 

1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

10.2 

4.4 

.3 

• 0 

,n 

.0 

1017 

.2 

16.0 

0 

.0 

.0 

4 

2.7 

13.4 

3.5 

.1 

4 

.0 

.0 

1240 

.6 

IV. 2 

-1 

.0 

.0 

4 

1.9 

12.3 

2.5 

4 

4 

.0 

.0 

983 

.4 

15.3 

•2 

.0 

.0 

4 

1.? 

6.7 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

564 

.1 

8.9 

-3 

.0 

.0 

4 

.9 

2.7 

.3 

.0 

4 

.0 

.0 

248 

.0 

4.0 

-4 

.0 

.0 

4 

.6 

.9 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

102 

4 

1.6 

-5 

.0 

.0 

.4 

.6 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

76 

4 

1.2 

-6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

4 

.4 

-7/-B 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.4 

-9/-10 

4 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

-11/-13 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

2 

.0 

4 

- 14/- 16 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

4 

total 

5 

5 

22 

704 

3724 

1496 

24B 

49 

23 

2 

6268 

137 

6131 

PCT 

.1 

• 1 

.4 

H.2 

39.4 

23.9 

4.0 

.8 

.? 

4 

100. 0 

2.2 

97.8 

MAY 


} 


PCRIOO: 

<OV£R 

-ALL) 

1963-1973 

AREA 

0009 

CENTRAL 

SPANISH  SAHARA 

TABLE 

16 

(CUNT) 

24 

7H  16 

6M 

PCT 

FREQ  OF 

fc(N0 

SPEED 

(RTS) 

AND 

DIRECTION  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

s 

SW 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-67 

48* 

PCT 

<1 

• 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

4 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-* 

.0 

0 

.2 

.0 

.0 

*0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

5-6 

.0 

0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

• -9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 1-A6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

|7» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.5 

.4 

.0 

*0 

.0 

.9 

.2 

.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

M 

NR 

total 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4«4 

PC  7 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4 8* 

PCT 

PCT 

<1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.1 

2.4 

• 9 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3-* 

.0 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

. 9 

0 

.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3-6 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

• 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

7 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 1 

0 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.3 

.6 

• 

.0 

.0 

2.2 

.3 

4.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

6.0 

92.8 

WJNO 

5PEFD 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

2.9 

4.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

7.0 

1-2 

1.1 

14.5 

8.2 

.0 

.0 

.0 

23.9 

3-4 

• 

7.2 

19.3 

1.0 

.0 

.0 

27.5 

5-6 

• 0 

1.6 

17.8 

2.9 

0 

.0 

22.3 

7 

.0 

.4 

8.5 

3.6 

.1 

.0 

12.3 

8-9 

.0 

.1 

2.6 

1.7 

* 

.0 

4.4 

10-11 

.0 

.0 

.9 

.9 

0 

.0 

1.7 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.4 

13-16 

• 0 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.7 

28.0 

37.3 

10.6 

.2 

.0 

100.0 

TOT 

DBS 


3629 


PERIOD.*  ( OVER-AIL ) 1969-1973  TABLE  19 


PERCENT  FRtyUEHCT  Of  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

07* 

TOTAL 

MEAN 

( SFC  > 
<6 

1.3 

7.2 

10.9 

7.3 

3.7 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1418 

hgt 

4 

6-7 

.0 

1.3 

6.0 

8.7 

6.7 

3.1 

«4 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1229 

6 

8-9 

* 

.3 

2.0 

3.3 

3.8 

2.0 

1.2 

• 3 

.2 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

578 

6 

10-2 1 

.0 

• 6 

.7 

1.0 

.9 

.8 

.6 

.1 

.0 

0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>0 

217 

6 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.3 

.9 

.3 

.2 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

93 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

• 

* 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

10 

INOFT 

1.6 

3.9 

4.3 

4.0 

2.6 

1.5 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

836 

4 

TOTAL 

128 

587 

1077 

1084 

799 

398 

210 

64 

40 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4394 

3 

PCT 

2.9 

13.4 

24.3 

24.7 

18.2 

9.1 

* 9 

1.5 

.9 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  3*6 
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P6MOO: 


(PRIMARY  ) 

1922-1973 

AREA  0005 

CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL) 

1855-1973 

table  l 

24, 7N  16. 6W 

percent 

FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

TY»e 

OTHER  WEATHER 

phenomena 

WND  OIR 

RAIN 

RAlu 

DRZ  L 

FK7G 

snow 

OTHFR 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thdr 

fug 

FOG  WO 

SMQKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

PRZn 

OB  TIHE 

hour 

ltnc 

WU 

PCPN 

HAZE 

8LwG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

• 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

4.7 

.0 

9.0 

.8 

90.2 

NE 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.4 

3.1 

.0 

3.1 

.7 

92.5 

E 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.8 

1.3 

.0 

3.5 

.0 

93.7 

SE 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.*. 

.0 

.0 

10.3 

• 0 

.0 

.0 

86.2 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.2 

2. A 

.0 

.0 

93.9 

SW 

.5 

.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.0 

2.6 

.0 

9.1 

.0 

90.7 

M 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97.9 

NW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.7 

.0 

1.1 

.5 

94.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.1 

.0 

.0 

.0 

92.9 

TQT  PC T 

.1 

« 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

3. 7 

• 

3.3 

# 7 

91.7 

TQT  QBS:  6338 


TABLE  7 


percent  frequency  qf  weather  occurrence  by  HOUR 

PRECrPfTATION  TYPp  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCpN  AT 

08  time 

pcpn  past 
hour 

thor 

itng 

fug 

wo 

pc  pn 

fog  wo 
pcpn 

PAST  hr 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00&03 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.6 

2.9 

. I 

2.5 

.7 

92.9 

06C09 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.i 

.0 

.7 

3.9 

.0 

2.5 

.5 

92.3 

12615 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

3.7 

.0 

9.1 

.6 

91.3 

18621 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

9.9 

.0 

9.3 

.9 

90.2 

TO T PC  T 
TUT  0B$: 

*1 

6951 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

3.7 

• 

3.3 

.7 

91.7 

TABLE  3 

PERCENTAGE 

FREQl'fc 

NCY  OF 

WIND  1 

DIRECTION 

BY  SPEED  AND 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-3 

9-10 

11-21 

22-33  39- 

47 

98* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.9 

12.9 

17.2 

2.9 

.1 

.0 

33.0 

12.7 

37.2 

90.1 

32.3 

25.8 

29.8 

39.9 

35.2 

33.9 

NE 

.7 

15.7 

39.8 

6.5 

.2 

.0 

57.9 

19.3 

53.6 

50.7 

58.9 

69.7 

60.6 

51.8 

55.8 

59.2 

E 

.2 

1.9 

1.9 

.2 

• 

.0 

3.2 

11.  6 

2.7 

.5 

3.2 

9.9 

3.9 

.5 

2.6 

2.5 

SE 

* 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.4 

B.6 

.9 

.7 

.9 

.5 

.5 

.0 

.3 

.9 

S 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.9 

8.9 

.5 

.0 

.3 

.3 

.5 

1.0 

.5 

.1 

sw 

.1 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.6 

7.2 

.6 

.7 

.6 

.9 

.5 

1.0 

.8 

.3 

w 

.2 

.7 

.2 

* 

.0 

.0 

1.1 

6.9 

1.3 

2.9 

.9 

1.0 

1.1 

1.8 

1.1 

.5 

NW 

.3 

1.7 

.9 

* 

.0 

.0 

2.5 

7.6 

2.5 

2.9 

2.6 

1.7 

2.1 

2.8 

2.9 

2.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.0 

1.0 

.0 

1.2 

2.1 

1.3 

.6 

1.1 

1.3 

.8 

.9 

TOT  OBS 

927 

3986 

6618 

1122 

32 

0 

12185 

13.2 

2391 

196 

2322 

1197 

2977 

159 

2929 

1119 

TOT  PCT 

3.5 

32.7 

59.3 

9.2 

.3 

.0 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3 A 

WIND 

spfed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

2»-40 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

9.7 

19.8 

8.0 

.4 

* 

33.0 

12.7 

37.4 

30.1 

30.4 

34.6 

NE 

9.6 

31.8 

2". 3 

l.l 

* 

57.9 

14.3 

53.4 

60.5 

60.0 

56.9 

E 

.8 

1.6 

.7 

• 

.0 

3.2 

11.6 

2.6 

3.8 

3.7 

2.6 

SE 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.4 

8.6 

.4 

.4 

.4 

.3 

S 

.2 

.2 

• 

* 

.0 

.4 

8.9 

.5 

.3 

.5 

.4 

SW 

.3 

.3 

• 

• 

.0 

.6 

7.2 

.6 

.6 

.5 

.6 

w 

.6 

.9 

• 

.0 

.0 

1.1 

6.9 

1.4 

.9 

1.1 

.9 

NW 

1.2 

1.2 

.1 

• 

.0 

2.5 

7.6 

2.5 

2.3 

2.2 

2.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.2 

1.1 

1.1 

.8 

TOT  OBS 

1666 

6759 

3565 

197 

3 

12185 

13.2 

2487 

3519 

2631 

3548 

TOT  PCT 

13.7 

55.9 

29.3 

1.6 

« 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

RACE  34*» 
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PERIQO:  (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(QVER-ALII  1655-1973  TABLE  4 24.7 N 16. 6W 


PERCENTAGE  FPEOuENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HQUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-!0 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

Mt  AN 

PCT 

FRFQ 

total 

OBS 

00C03 

1.2 

2.5 

33.1 

53. A 

9.5 

.2 

.0 

13.2 

100.0 

2487 

06C09 

1.1 

2.5 

33.4 

53.8 

8.9 

.4 

.0 

13.1 

100.0 

3519 

12L15 

1.1 

2.3 

31.0 

55.1 

10.3 

.2 

.0 

13.5 

100.0 

2631 

1 84.2  1 

.8 

2.5 

33.1 

54.9 

8.5 

.2 

.0 

13.1 

100.0 

3548 

TOT 

127 

300 

3986 

66)8 

1122 

32 

0 

13.2 

12185 

PCT 

1.0 

2.5 

32.7 

54.3 

9.2 

.3 

.0 

100.0 

table  5 table  6 

PC T FREQ  QF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  ( FT, NH  >4/8) 

BY  HIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HIND  DIRECTION 

MEAN 


HNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65  00 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

22.2 

5.8 

6.8 

5.1 

2.8 

.1 

.0 

.1 

1.5 

3.6 

2.8 

1.1 

.3 

.2 

.4 

29.8 

NE 

23.1 

7.8 

12.1 

7.4 

3.5 

.1 

* 

.3 

2.3 

6.1 

4.0 

2.0 

.7 

.2 

.8 

33.9 

E 

.7 

.2 

.5 

.4 

4.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.2 

.1 

* 

* 

• 

1.0 

SE 

.1 

.1 

.1 

.2 

3.1 

* 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

* 

.2 

S 

,3 

.1 

.1 

.1 

3.0 

• 

* 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.5 

SW 

.3 

.3 

.3 

• 

3.7 

.0 

* 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

H 

.6 

.4 

.4 

• 

3.3 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

• 

1.2 

NH 

l.B 

.7 

.6 

.2 

2.7 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

* 

• 

2.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.8 

.3 

.2 

.1 

2.4 

* 

.0 

.0 

* 

« 

.1 

.0 

.0 

* 

* 

1.3 

TOT  OBS 

2553 

806 

1071 

68* 

5119 

3.2 

16 

2 

19 

203 

532 

378 

168 

52 

28 

70 

3651 

5119 

TOT  PCT 

49.9 

15.7 

20.9 

13.5 

100.0 

.3 

• 

.4 

4.0 

10.4 

7.4 

3.3 

1.0 

.5 

1.4 

71.3 

100. 0 

table  7 


CUMULATIVE  PcT  Frfq  jF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

o 

2 

V$BY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

■ OR 

- OR 

- OR 

• OR 

> nR 

- OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

• OR  >6500 

1.1 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

■ OR  >5000 

1.8 

2.8 

2.9 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

■ OR  >3500 

4.2 

6.0 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

■ OR  >2000 

9,4 

12.8 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

• Or  >1000 

16.2 

22.7 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

■ OR  >600 

18.6 

26.5 

27.8 

27.8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

■ Ok  >300 

18.7 

26.8 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

■ OR  >150 

18.7 

26.8 

28.2 

28.2 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

- OR  > 0 

18.7 

27.0 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

28.6 

28.6 

TOTAL 

972 

1398 

1471 

1475 

1476 

1480 

1483 

1483 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS;  5186  PCT  FrEQ  NH  <5/8 : 71.4 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  EREQ  OF  LOW  CL GUOS  (EIGHTHS) 

total 

012345678  OBSCO  OBS 
31.3  13.9  11.0  8.5  5.9  4.3  5.9  7.3  11.6  .3  5435 
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PERIOD:  -PRIMARY) 

1922-1973 

AREA 

0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL) 

1855-1973 

TABLE 

8 

24. 7N  16. 6W 

PERCENT 

FRfcO  OF 

WIND  DIRECTION  VS 

occurrence 

OR  NON-JCCURRENCE 

OF 

precipitation 

with 

VARYING 

VALUES  OF 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

HP 

E 

SE 

s 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NQ  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.1 

TOT  x 

• 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

4 

.0 

• 

.1 

PCP 

,0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/ 2<1  NU  PCP 

,4 

.3 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.7 

TOT  % 

.4 

.3 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I<2 

NO  PtP 

.2 

.1 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.4 

TOT  % 

.2 

.1 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.4 

PCP 

* 

* 

.0 

* 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

2<5 

NO  PCP 

1.7 

.9 

• 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.1 

2.9 

TOT  * 

l.e 

.9 

• 

• 

• 

* 

* 

. 1 

.0 

.1 

2.9 

PCP 

* 

• 

.0 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5<  10 

NO  PCP 

u.i 

16.1 

.2 

2 

.1 

.1 

.7 

.0 

.2 

29.5 

TOT  X 

li.i 

16.? 

.8 

.2 

2 

.1 

.1 

.7 

.0 

.2 

29.5 

PCP 

• 

, 

.0 

.0 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

25.5 

33. n 

1.3 

.2 

4 

.6  1 

.2 

2.2 

.0 

1.0 

66.3 

TOT  » 

25.5 

33.8 

1.3 

.2 

4 

.6  1 

.2 

2.2 

.0 

1.0 

66.3 

TOT  OBS 
TOT  PcT 

39.0 

51.3 

2.1 

.3 

7 

.8  1 

.3 

3.1 

.0 

1.3 

100. 0 

6330 

TABLE  9 


PERCENT  t-'REO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  Op  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

KT  S 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

<1/2 

4-10 

* 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

* 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

4-20 

* 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

11-21 

.2 

.2 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

22* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.2 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-10 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.1 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

22* 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.2 

.1 

* 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.1 

2<J 

4-10 

.4 

.2 

* 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.7 

11-21 

.9 

.5 

4 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

1.5 

22* 

.1 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

TOT  * 

1.4 

1.0 

4 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

2.7 

0-3 

.1 

.2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.2 

.6 

5<10 

4-10 

3.0 

3.2 

.4 

.1 

4 

4 

.1 

.4 

.0 

7.2 

11-21 

5.6 

9.5 

.2 

4 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

15.6 

22* 

1.1 

2.4 

.1 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

3.6 

TOT  * 

9.8 

15.4 

.7 

.2 

.1 

• 1 

.1 

.6 

.0 

.2 

27.0 

0-3 

.6 

.4 

• 1 

4 

4 

*1 

.1 

.2 

.0 

.9 

2.4 

104 

4-10 

9.4 

10.2 

.7 

.2 

.2 

.3 

.7 

1.5 

.0 

23.2 

11-21 

12.6 

24.4 

.8 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.0 

38.5 

22* 

1.3 

3.8 

.1 

.0 

.0 

*0 

.0 

4 

.0 

5.1 

TOT  * 

23.9 

38.8 

1.6 

.3 

.3 

*5 

1.0 

2.0 

.0 

,9 

69.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

35.7 

35.5 

2.4 

.4 

.5 

• 6 

1.1 

2.6 

.0 

1.1 

100.0 

8783 
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PER  1 00 : (PRIMARY)  1922*1973  AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1853-1973  TABLE  10  24. 7N  16. 6W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET.NH  ><>/ 8 > AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

*999 

6*99 

7999 

ANY  HUT 

OBS 

00603 

.2 

.0 

• 3 

2.9 

6.4 

4.6 

1.8 

1.0 

.3 

1.6 

19.4 

80.6 

1291 

06609 

.2 

.1 

.7 

7.4 

19.0 

12.4 

5.5 

1.1 

.6 

1.* 

*8.4 

51.6 

1266 

12615 

.3 

.0 

.3 

3.9 

10.9 

9.2 

3.7 

1.2 

.9 

1.7 

32.3 

67.7 

1413 

18621 

.3 

.1 

.1 

1.5 

4.4 

2.5 

1.9 

.6 

.2 

.8 

12.5 

87.5 

1353 

TOT 

16 

2 

19 

207 

538 

381 

170 

52 

29 

7* 

1*88 

3835 

5323 

PC  T 

• 3 

* 

.4 

3.9 

10. 1 

7.2 

3.2 

1.0 

.5 

1.4 

28.0 

72.0 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

l/2<i 

1 <2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

.4 

.1 

2.8 

24.6 

72.1 

1978 

06609 

.1 

,7 

.2 

2.2 

30.3 

66.3 

239* 

12*15 

.2 

.4 

.5 

3.3 

24.7 

70.9 

2069 

18621 

.1 

.7 

.5 

2.5 

27.8 

68.5 

2*5* 

TOT 

9 

*8 

29 

236 

2409 

6164 

8895 

PCT 

.1 

.5 

.3 

2.7 

27.1 

69.3 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PC T FREQ  OF  RANGES  OF  VS8Y  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( FEET#  NH  >*/8>/BY  HOUR 


hour 

<150 

<6  00 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND3* 

AND  5* 

OBS 

00603 

.2 

.5 

6.4 

15.4 

78.2 

1243 

06GQ9 

.2 

1.1 

11.2 

39.1 

49.7 

1242 

12615 

.5 

.9 

7.9 

26.8 

65.4 

1375 

18C21 

.3 

.6 

5.1 

10.0 

84.8 

1326 

TOT 

16 

40 

394 

1179 

3613 

5186 

PCT 

.3 

.8 

7.6 

22.7 

69.7 

100.0 

TABLE  13 

TA.9LE 

1* 

PERCENT 

frequency 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

tfmp 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  WIND  DIRECTION 

BY  TEMP 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30- 

-39 

*0-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

N6 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW  VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/8* 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

* 

• 

* 

1* 

.3 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73/79 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.1 

1.7 

.3 

.2 

187 

3.7 

1.3 

1.8 

.2 

• 

* 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

70/7* 

.0 

.0 

* 

.2 

3.4 

15.3 

12. B 

3.8 

1817 

35.6 

13.6 

17.7 

.7 

.1 

.2 

.* 

.8 

1.4 

.0 

.5 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.5 

12.7 

31  .6 

12.5 

2981 

58.3 

22.5 

31.6 

1.0 

.2 

.1 

.3 

.6 

1.3 

.0 

.7 

60/6* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

1.1 

111 

2.2 

1.1 

.9 

* 

• 

* 

* 

.0 

* 

.0 

• 

total 

0 

0 

6 

20 

312 

1530 

2343 

9oO 

5111 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

.* 

6.1 

29.9 

*5.8 

17.6 

38.6 

52.2 

1.9 

.3 

.* 

.9 

1.5 

2.9 

.0 

1.4 

HOUR 

means, 

MAX 

extremes 

998 

ANO 

95* 

table  15 
percentiles 

50*  5* 

OF  TEMP 
1* 

(OEG  F)  BY 
MJN  MFAN 

HOUR 

TOTAL 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 
0-29  30-59  60-69 

TABLE  16 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 
70-79  BO-89  90-100 

BY  HOUR 
MEAN 

TOTAL 

(GMT  > 
00603 

81 

73 

72 

68 

65 

63 

50 

68.1 

OBS 

2310 

(GMT) 

00603 

.0  .2 

1.7 

18.9 

52.5 

26.8 

B5 

OBS 

1254 

06809 

81 

75 

72 

68 

64 

63 

32 

68.1 

3512 

^6609 

.0  .1 

2.8 

20.8 

50.3 

25.9 

8* 

1292 

12615 

85 

80 

76 

71 

67 

6* 

58 

71.0 

2573 

12613 

.0  1.4 

12.1 

42.4 

36.3 

7.9 

78 

1311 

18621 

17 

80 

76 

70 

66 

6* 

53 

70.6 

346* 

18621 

.0  .4 

8.0 

37.0 

44.1 

10.5 

80 

1332 

TOT 

• 7 

78 

75 

o9 

65 

63 

30 

69.5 

12059 

TOT 

0 26 

322 

1555 

2373 

913 

82 

5189 
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PER  LOO : (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAMARA 

(OVER-ALL)  1655-1973  TABLE  17  29. 7N  16. 6W 

PCT  FREtJ  UP  AIR  TEMPERATURE  (OEO  F)  AND  The  OCCURRENCE  0F  FOG  ( W I THQUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SEA  temperature  difference  (DEO  F) 


AIR-SEA 

99 

33 

57 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

M 

WO 

TMP  OIF 

52 

5© 

60 

69 

69 

72 

76 

00 

89 

80 

FDG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

9 

6 

.0 

.1 

19/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

9 

.1 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.2 

.2 

.2 

9 

92 

9 

.7 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.3 

.5 

. I 

.0 

59 

9 

1.0 

7/8 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.5 

1.1 

.9 

• 1 

.0 

129 

.2 

2.0 

6 

.0 

.0 

9 

.0 

.7 

.6 

.6 

.2 

9 

.0 

103 

.1 

1.7 

5 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

1.6 

1.6 

• 2 

.0 

.0 

202 

.1 

3.9 

9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.9 

2.9 

1.6 

.1 

9 

.0 

331 

.3 

5.6 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

3.6 

1.6 

9 

.0 

.0 

388 

.9 

6.9 

2 

.0 

.1 

.0 

.3 

3.9 

6.2 

1.2 

.0 

9 

.0 

692 

.5 

10.9 

1 

.0 

.0 

.0 

.3 

7.9 

9.2 

.» 

.0 

.0 

.0 

999 

.7 

16.9 

0 

.0 

.0 

.0 

.6 

9.9 

10.2 

.* 

.0 

9 

.0 

1200 

.8 

20.9 

-1 

.0 

.0 

.0 

.9 

8.0 

6.6 

.1 

9 

.0 

.0 

856 

.9 

19.7 

-2 

.0 

.0 

• 

.9 

9.2 

2.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

376 

.2 

6.9 

-3 

.0 

.0 

* 

.2 

1.7 

1.0 

9 

.0 

.0 

.0 

169 

.1 

2.8 

-9 

* 

.0 

.0 

.9 

.9 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

99 

.1 

1.6 

-5 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

95 

9 

.8 

-6 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 2 

.1 

9 

.0 

.6 

.0 

19 

9 

.3 

-7/ -8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

-9/-10 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

9 

9 

— 1 1 / — 1 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

9 

-19/-16 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

9 

TOTAL 

2 

3 

12 

179 

2296 

2575 

539 

97 

29 

3 

3676 

218 

5958 

PCT 

• 

.1 

.2 

3.1 

39.6 

95.9 

9.5 

1.7 

.4 

.1 

100.0 

3.8 

96.2 

PERIOD: 

HGT 

(OVER- 

1-3 

-ALL) 

9-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

FREQ  OF 

39-97 

wind 

409 

SPFEO 
PC  7 

TABLE 
(KT$>  AND 

IB 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 
NE 

1-3  9-10  11-21  22-33  39-97 

989 

PCT 

<1 

.9 

1.7 

.1 

.0 

.0 

• 0 

2.2 

.2 

• 8 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1-2 

.3 

7.3 

3.1 

.0 

.0 

.0 

10.8 

.1 

5.3 

9.9 

.0 

.0 

.0 

10.3 

3-9 

.0 

3.9 

9.6 

.5 

.0 

.0 

19.0 

.1 

3.2 

11.3 

1.0 

.0 

.0 

15.5 

3-6 

.0 

.6 

6.1 

.6 

.0 

.0 

7.3 

.0 

.7 

9.6 

1.7 

9 

.0 

12.0 

7 

.0 

• 1 

2.8 

.6 

9 

.0 

3.8 

.0 

.1 

5.0 

1.7 

9 

.0 

6.8 

8-9 

.0 

.1 

1.3 

.5 

.0 

.0 

1.8 

.0 

.1 

1.7 

1.0 

.0 

.0 

2.8 

10-11 

• 0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

1.1 

12 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

9 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

13.7 

23.1 

2.8 

9 

.0 

90.9 

.9 

10.2 

33.1 

6.1 

.1 

.0 

99.9 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

E 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

<1 

.0 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.9 

9 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-9 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

3-6 

.0 

9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

• 0 
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.2 

w 

.2 

* 

• 

.0 

.0 

.3 

5.7 

.3 

.9 

.2 

.2 

NW 

.6 

1.0 

• 

.0 

1.8 

9.8 

1.9 

l.B 

1.8 

1.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.7 

.7 

.0 

.7 

.6 

1.0 

.7 

TOT  QBS 

913 

6295 

3760 

390 

3 

12761 

15.2 

2637 

3616 

2819 

3679 

TOT  PCT 

7.2 

♦8.9 

91 .2 

2.7 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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TABLE  A 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


percentage  frequency  of  wind  speeo  by  hour  (gmtj 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

MlNn 

il-?l 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

□BS 

00603 

.7 

1.3 

20.6 

61.2 

15.8 

.3 

.0 

15.3 

100.0 

2657 

06L09 

.6 

1.5 

22.4 

62.0 

13.2 

.3 

.0 

14.8 

100. 0 

3616 

12415 

1.0 

1.1 

19.8 

62.2 

15.8 

.1 

.0 

15.3 

100.0 

2814 

18421 

.7 

1.1 

20.7 

63.1 

14.4 

.2 

.0 

15.2 

100.0 

3674 

TOT 

93 

159 

2676 

7934 

1871 

28 

0 

15.2 

12761 

PCT 

.7 

1.2 

21.0 

62.2 

14.7 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 

TABLE  6 

PCT  FREQ 

OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT 

(EIGHTHS) 

PERCENTAGE  frequency  of 

CEILING 

HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

BY 

WIND 

direction 

AND  OCCURRENCE  QF 

NH  <3/8 

BY  WIND  DIRECTION 

MND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 4 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

♦ 

NH  <3/8 

TOTAL 

CBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

24.7 

4.3 

7.3 

7.3 

2.9 

.2 

.1 

.5 

1.6 

3.5 

3.0 

1.3 

.4 

.5 

.8 

31.7 

NE 

24.3 

6.0 

11.7 

9.1 

3.4 

.1 

* 

.5 

2.2 

5.9 

4.5 

2.0 

.7 

.3 

1.1 

33.6 

E 

.5 

.2 

.3 

3.7 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

* 

.7 

SE 

.1 

* 

• 

5.1 

0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

S 

.2 

.1 

.1 

• 

2.8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

sw 

.2 

0 

.1 

• 

2.5 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

* 

.0 

.0 

• 

.3 

M 

.1 

* 

.1 

5.3 

• 

.0 

• 

* 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

NW 

1.2 

.1 

.4 

3.3 

* 

* 

• 

.2 

.3 

.2 

• 

* 

* 

• 

1.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

• 

.1 

.3 

3.9 

.1 

.0 

• 

* 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  OBS 

2880 

605 

1113 

9»9 

5587 

3.2 

29 

9 

59 

225 

557 

436 

195 

66 

47 

114 

3850 

5587 

TQT  PCT 

51.5 

10.8 

19.9 

IT. 7 

100.0 

.5 

.2 

1.1 

4.0 

10.0 

7.8 

3.5 

1.2 

.8 

2.0 

68.9 

100.0 

table  7 

CUMUlATTVF  PcT  FRFQ  Qf  SIMOLTANPOOS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM> 

VSBY  (NH) 

CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FeET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30Y0 

>0 

• OK  >6500 

.9 

2.5 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

• OR  >5000 

1.6 

3.7 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

■ OR  >3500 

3.7 

6.8 

7.5 

7.3 

7.5 

7,5 

7.6 

7.6 

• OR  >2000 

7.6 

14.0 

15.2 

15.3 

15.3 

15.3 

15.4 

15.4 

> OR  >1000 

12.9 

23.3 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

• OR  >600 

14.3 

26.8 

29.1 

29.2 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

■ OR  >300 

14.8 

27.7 

30.2 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

• OR  >150 

14.9 

27.8 

30.4 

30.4 

30.5 

30.5 

30.6 

30.6 

■ OR  > 0 

14.9 

28.0 

30.8 

30.9 

30.9 

31.0 

31.1 

31.1 

total 

829 

1562 

1720 

1724 

1727 

1731 

1733 

1734 

total  number 

OF  OBS  t 

5581 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8  * 

68.9 

TABLE  7 A 


PERCENTAGE  FRFQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 

AO. 8 


1 

8.7 


2 

7.6 


5 

A.O 


7 8 OBSCO 

7.4  14.1  .5 


TOTAL 

OBS 


I 
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TABU  8 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7n  16. 6W 


PERCENT  MEo  OP  HInO  OIRECTIun  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  nith  varying  values  of  visibility 


VSB  Y 

N 

NF 

E 

SE 

s 

sw 

w 

Ntf 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

TOT  X 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

• 

.1 

PCP 

• 

.0 

#n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

.3 

.9 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

1.8 

TOT  X 

.9 

.9 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

1.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

.6 

.7 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

• 

1.9 

TOT  % 

.6 

.7 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

* 

1.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

• 

2<5 

NO  PCP 

4.3 

3.7 

.1 

* 

.1 

.1 

,9 

.0 

.3 

«.5 

TOT  X 

9.3 

3.2 

.1 

9 

.1 

.1 

.9 

.0 

.3 

8.5 

PCP 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

5<10 

NO  PCP 

18.9 

22.1 

.8 

9 

.1 

.2 

1.0 

.0 

.3 

93.9 

TOT  X 

18.9 

22.2 

.8 

• 

.1 

.2 

1.0 

.0 

.3 

93.5 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

10* 

NO  PCP 

18.0 

25.1 

,6 

.1 

.1 

• 

.8 

.0 

.1 

85.1 

TOT  X 

18.0 

25.1 

.8 

.1 

.1 

• 

.8 

.0 

.1 

85.1 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

92.2 

52.1 

1.3 

.2 

.9 

.9 

.3 

2.2 

.0 

.8 

100.0 

total 

OBS 


6779 


TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  MlNO  DIRECTION  VS  VINO  SPEED 

WITH  VARYING  values  of  visibility 


V$BY 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SM 

V 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

<1/2 

9-10 

9 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

229 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

• 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

9 

1 / 2 < 1 

9-10 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

11-21 

.2 

.5 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

9 

.0 

.7 

229 

• 

• 1 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.7 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

9 

1.0 

0-3 

• 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

1<2 

9-10 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.3 

.5 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.8 

229 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.5 

.6 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

• .0 

9 

1.2 

0-3 

.1 

9 

.0 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

.2 

.6 

2<5 

9-10 

1.0 

.5 

.1 

9 

9 

9 

9 

.2 

.0 

1.8 

11-21 

2.1 

2.0 

.1 

9 

9 

9 

.0 

.1 

.0 

8.3 

229 

.7 

.6 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

1.5 

TOT  * 

3.9 

3.3 

.1 

9 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

.2 

8.0 

0-3 

.2 

.1 

9 

.0 

9 

9 

.1 

.1 

.0 

.2 

.8 

5<IR 

9-10 

3.3 

2.7 

.2 

.0 

9 

.1 

.1 

.5 

.0 

7.2 

11-21 

10.7 

18.8 

.3 

.0 

• 1 

9 

9 

.2 

.0 

25.8 

229 

2.5 

8,6 

.1 

9 

.0 

9 

9 

.1 

.0 

7.5 

TOT  I 

17.0 

22.1 

.6 

9 

.1 

.1 

.1 

.9 

.0 

.2 

81.2 

0-3 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

.2 

.6 

109 

9-10 

9.6 

3.1 

.3 

.1 

• 1 

.1 

9 

.6 

.0 

10.5 

11-21 

10.9 

19.9 

.8 

.1 

.1 

9 

9 

.3 

.0 

31.2 

229 

1.9 

8.0 

9 

.0 

9 

9 

• 0 

9 

.0 

6.0 

TOT  * 

17.6 

28.7 

.7 

.1 

• 1 

• 1 

9 

.6 

.0 

.2 

48.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

39.3 

95.3 

1.5 

.2 

.3 

.3 

.3 

2.0 

.0 

.7 

100.0 

9414 

Rage  jsj 
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?£RIOO:  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  1858-197J 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAMARA 
29. 7N  16. 6* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  l P E F T > NH  >6/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BV  HOUR 


HQUR 

ooo 

150 

300 

600 

loOO 

2000 

3500 

5000 

65OO 

•000 ♦ 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(CHT) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

08  S 

00603 

.8 

.1 

.0 

3.0 

6.3 

5.1 

1.7 

.6 

.6 

.9 

19.9 

80.1 

1399 

06609 

• 6 

.3 

2.0 

3.7 

16.8 

23.0 

6,0 

1.6 

1.1 

2.9 

99.7 

50.3 

1367 

12613 

• 9 

.2 

1.2 

3.0 

10.6 

8.7 

9,7 

1.8 

.9 

2.5 

36.0 

69.0 

1321 

18621 

• 3 

.1 

.9 

2.1 

5.3 

9.2 

1.3 

.6 

.7 

1.7 

16.8 

83.2 

I960 

TOT 

30 

10 

60 

227 

539 

663 

196 

66 

97 

115 

1753 

3996 

3767 

PCT 

.5 

• 2 

1.0 

3.9 

9.7 

7.7 

3.9 

1.1 

.8 

2.0 

30.5 

69.5 

100.0 

; 


TABLE  11  TABLE  W 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSBY  (NH)  *Y  HOUR  CEILING  HGT  (FEET/NH  >*/8)/BY  HOUR 


HOUR 

(GHT) 

<1/2 

1/2<1 

i<2 

2<3 

5<10 

10» 

TOTAL 
08  S 

hour 

(GHT) 

<150 
<30Y  D 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000^ 
AND5  + 

NH  <5/8 
and 

TOTAL 

08S 

00C03 

.1 

,7 

.8 

6.6 

39.3 

32.5 

2120 

00603 

.7 

1.6 

10.6 

15.1 

79.3 

1368 

06609 

.2 

l.l 

.9 

7.3 

63.0 

97.5 

2326 

06609 

.9 

2.9 

16.9 

39.3 

99.3 

1323 

12613 

.2 

1.0 

1.3 

9.7 

60.3 

97.5 

2265 

12613 

.5 

2.9 

17.1 

26.6 

56.3 

1985 

18621 

.1 

1.5 

1.9 

8.6 

61. t 

96.0 

2397 

18621 

.9 

1.0 

13.1 

12.7 

79.2 

1925 

TOT 

15 

109 

117 

766 

3911 

9575 

9688 

TOT 

28 

109 

801 

1300 

3680 

5381 

PCT 

.2 

1.1 

1.2 

8.1 

61.2 

98.2 

100.0 

PCT 

.5 

2.0 

19.9 

23.3 

62.6 

100.0 

TABLE  13 

TABLE 

19 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

temp 

PERCENT  FREQUENCY 

QF  mind  direction 

BY  TEMP 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30- 

39 

90-99 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

obs 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SM 

M 

NM  VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

80/89 

.0 

.0 

.0 

,1 

.2 

.1 

.1 

.0 

26 

.5 

.2 

.2 

* 

9 

* 

.0 

.0 

* 

0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

• 

.1 

.9 

3.9 

2.1 

.3 

382 

7.0 

3.3 

3.3 

.1 

.0 

* 

.1 

• 

0 

• 

70/79 

• 

.0 

.0 

.1 

1.2 

12.9 

29.0 

13.8 

3116 

37.0 

23.8 

30.2 

.7 

.1 

.1 

.1 

.2 

1.9 

0 

.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2.1 

20,0 

13.2 

1933 

35.3 

19.9 

19.0 

.5 

.1 

.1 

.1 

.1 

0 

.1 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

13 

.2 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

TOTAL 

1 

0 

2 

ll 

129 

1016 

2*06 

1911 

3971 

100.0 

PCT 

• 

.0 

• 

.2 

2.3 

18.6 

31.3 

27.6 

92.3 

32.9 

1.9 

.2 

.3 

.3 

.3 

2.0 

.0 

.9 

HOUR 

MEANS/ 

MAX 

extremes 

99* 

ANO 

95* 

table  is 
percentiles 

50*  5* 

OF  TEMP 

1* 

(OEO  F)  BY 
MIN  MEAN 

HOUR 

TOTAL 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 
0-29  30-59  60-69 

TABLE  16 

of  relative  humioity 

70-79  80-89  90-100 

BY  HQUR 

mean 

TOTAL 

(GHT) 

00603 

•3 

75 

73 

70 

67 

65 

57 

69.7 

OBS 

2667 

(GMT) 

00603 

.1  .1 

.0 

7.7 

50.2 

92.0 

88 

OBS 

1368 

06609 

•6 

76 

79 

70 

66 

69 

37 

69.8 

3603 

06609 

.0  .0 

.7 

12.0 

51.6 

35.7 

87 

1338 

12615 

86 

81 

78 

72 

68 

66 

59 

72.6 

2796 

12615 

.0  .9 

9.7 

30.6 

30.2 

19.1 

82 

1919 

18621 

90 

11 

78 

72 

68 

66 

61 

72.1 

3609 

18621 

.0  .5 

3.7 

23.2 

52.6 

19.9 

83 

1399 

TOT 

90 

80 

76 

71 

67 

63 

39 

71.0 

12625 

TOT 

1 13 

127 

1023 

2829 

1331 

85 

5519 

PACE  336 


JULY 


PERIOD*  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALU  183®- 1973 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PCT  FutQ  OF  AIR  TENpFRATURF  ( DEC  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FQG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIr-SEA  temperature  difference  (OEO  F) 


AIR-SEA 

53 

57 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 
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.2 

.1 

.5 

5.9 

.1 

6.9 

.9 

85.5 

TOT  DBS:  7062 


TABLE  2 

PERCENT  FREQUENCY  of  WEATHER  OCCURRENCE  by  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN  RAIn 

DRZL 

frzg 

snow 

OTHFr 

HAIL 

PCPN  at 

Pcpn  Past 

Thor 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FR2N 

06  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

MAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

• 1 .1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.2 

4.5 

.1 

5.4 

.8 

87.6 

06C09 

.2  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.7 

5.7 

.1 

5.5 

.6 

87.1 

12115 

.1  .0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.2 

.0 

.1 

5.8 

.1 

7.2 

1.3 

85.4 

18C21 

• 1 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.3 

7.6 

.1 

9.2 

.8 

82.0 

TOT  PCT 

.1  • 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

5.9 

.1 

6.9 

.9 

85.4 

tot  0BS:  7163 


TABLE  3 

percentage  frequency  OF  WIND  DIRECTION  By  SPEED  AND  BY  huur 


WIND  SPEED  (KNOTS) 


HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.4 

10.0 

20.5 

3.9 

.1 

.0 

34,9 

14.2 

37.1 

43.0 

34.5 

25.2 

33.6 

41.2 

38.6 

32.7 

NE 

.4 

12,5 

37.3 

8.3 

.1 

.0 

58.6 

15.2 

56.1 

49.7 

58.2 

66.9 

59.9 

54.1 

56.2 

61.5 

E 

.1 

1.0 

1.4 

.2 

• 

.0 

2.8 

12.8 

2.7 

3.9 

3.2 

4.5 

3.1 

2.0 

1.8 

2.2 

SE 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.3 

8.4 

.4 

.2 

.3 

.3 

.3 

.0 

.2 

.2 

S 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.4 

10.6 

.4 

1.1 

.4 

.1 

.4 

.0 

.5 

.3 

sw 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

9.2 

.4 

.2 

.3 

.1 

.4 

.0 

.3 

.0 

w 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

6.9 

.2 

.6 

.4 

.5 

.4 

.0 

.3 

.3 

NW 

.1 

1.0 

.5 

* 

.0 

.0 

1.7 

9.2 

1.9 

1.4 

1.7 

1.8 

1.2 

2.2 

1.7 

1.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.8 

.0 

.9 

.0 

.9 

.8 

.8 

.5 

.5 

.9 

TOT  OBS 

270 

3286 

7852 

1627 

29 

0 

13060 

14.5 

2564 

160 

2486 

1166 

2713 

184 

2621 

1166 

TQT  PCT 

2.1 

25.2 

60.1 

12.5 

.2 

.0 

100. 0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

spo 

03 

09 

15 

21 

N 

3.0 

19.1 

12.2 

.5 

.0 

34.9 

14.2 

37.4 

31.5 

34.0 

36.0 

NE 

3.0 

30.1 

24.2 

1.4 

.0 

58.6 

15.2 

55.7 

61.0 

59.5 

57.8 

E 

.4 

1.5 

• 

.0 

2.8 

12.8 

2.8 

3.6 

3.0 

1.9 

SE 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

8.4 

.3 

.3 

.3 

.2 

S 

.2 

.1 

, 1 

• 

.0 

.4 

10.6 

.5 

.3 

.4 

.4 

SW 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

9.2 

.3 

.3 

.3 

.2 

w 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

6.9 

.3 

.4 

.4 

.3 

NW 

.6 

.9 

• 

.0 

1.7 

9.2 

1.6 

1.8 

1.3 

1.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.8 

.0 

.8 

.8 

.8 

.6 

TOT  DBS 

1109 

6789 

4910 

252 

0 

13060 

14.5 

2724 

3652 

2697 

3789 

TOT  PCT 

8.5 

52.0 

37.6 

1.9 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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AUGUST 


PERIOD*  l PRIMARY ) 1922-1973 

(OVER-ALL)  10*4-1973 


AREA  OOO*  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7M  16. 5W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  MQUR  (GMT) 


HOUR 

calm 

1-3 

4-JO 

WlNf) 

11-71 

SPEED 

22-33 

IKNOTS) 

34-47 

48* 

MfAN 

PCT 

FREW 

total 

OBS 

00603 

.8 

1.1 

25.0 

60.4 

12.7 

.1 

.0 

14.6 

100.0 

2724 

06609 

.8 

1.6 

26.  n 

58.7 

12.6 

.3 

.0 

14.3 

100.0 

3652 

1261* 

.0 

1.4 

25.0 

59.7 

13.0 

.2 

.0 

14.5 

100.0 

2697 

18621 

.6 

1.1 

24.6 

61.7 

11.8 

.2 

.0 

14.6 

100.0 

3787 

TOT 

100 

170 

3?d6 

70*2 

1627 

25 

0 

14.5 

13060 

PCT 

.8 

1.3 

25.2 

60.1 

12.5 

.2 

.0 

100.0 

PC T FREQ  OF  TOTAL  CtOOo  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  8Y  WIND  OIRECHON 


WHO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 
OBScO 

TOTAL 

OBS 

CLOUD 

COVE* 

N 

27.5 

4.9 

6.8 

4.2 

2.3 

NE 

27.4 

7.0 

10.6 

6.1 

3.0 

E 

.7 

.3 

.3 

.2 

3.4 

SE 

.1 

• 

• 

0 

2.6 

S 

.4 

• 

.1 

.1 

2.1 

SW 

. 3 

0 

.1 

0 

2.3 

N 

.1 

.1 

.1 

0 

2.8 

NW 

1.2 

.2 

.2 

.1 

1.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

• 

.2 

.1 

2.4 

TQT  OBS 

3368 

728 

1055 

626 

5777 

2.7 

tqt  pct 

53.3 

12.6 

18.3 

10.8 

100.0 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

1.0 

2.7 

2.8 

1.1 

.3 

.2 

.7 

34.3 

1.9 

4.1 

3.7 

1.8 

.6 

• 2 

.7 

37.7 

* 

.2 

• 1 

* 

* 

.0 

• 

1.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.2 

.0 

0 

• 

* 

.0 

* 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

171 

413 

394 

177 

51 

21 

66 

4405 

5777 

3.0 

7.1 

6.8 

3.1 

.9 

.4 

1.5 

76.3 

100.0 

TABLE  7 

cumulative  pct  freq  qf  simultaneous  occurrence 


OF 

CEILING 

HErGHT 

(NH  >4/8/ 

ANO 

VSBy  INN/ 

VJBY  (NM) 

CEILING 

> OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50Y0 

>0 

• OR  >6500 

.6 

1.5 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

■ OR  >5000 

1.2 

2.4 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.6 

2.8 

■ OR  >3500 

3.0 

5.1 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.0 

5.8 

■ OR  >2000 

6.4 

U.2 

12.6 

12.6 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

• OR  >1000 

10.7 

17.9 

19.7 

19.7 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

■ OR  >600 

12.2 

20.6 

22.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

■ OR  >300 

12.5 

21.1 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

• OR  >150 

12.5 

21.1 

23.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

• OR  > 0 

12.5 

21.2 

23.5 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

TOTAL 

730 

1236 

1369 

1374 

1378 

1380 

1382 

1382 

total  number  uf  obs;  5826 


pct  FREQ  NH  <5/8 • 76.3 


percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 


43.9  11.3  8.3  6.6  5.2  4.4  5.1  6.1  8.8 
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■ 


P6RIQ0:  (PRIMARY)  19*2-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALL)  1858-197*  TA0lE  B 29. 7n  16. 5w 

PERCENT  FREQ  OE  «InD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  QR  NON-OC CURRuNC E OF 
PRECIPITATION  WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

s 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.1 

TOT  A 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

l/2<t 

NC  PCP 

l.l 

1.2 

9 

.0 

• 

* 

.0 

• 

.0 

* 

2.9 

TnT  * 

1.1 

1.3 

• 

.0 

* 

• 

.0 

• 

.0 

9 

2.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PlP 

.9 

. A 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

1.2 

TOT  Si 

.9 

•* 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

1.2 

RC  P 

.0 

* 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

3.0 

2.7 

]l 

.0 

• 

* 

• 

.2 

,0 

.1 

6.2 

TOT  * 

3.0 

2.8 

.1 

.0 

* 

* 

9 

.2 

.0 

.1 

6.2 

PCP 

.0 

.1 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

5<  10 

NO  PC P 

15.0 

18.8 

.7 

.1 

.2 

.1 

.1 

• 5 

.0 

.3 

35.8 

TOT  % 

15.0 

18.8 

,7 

.1 

.2 

.1 

.1 

.5 

.0 

.3 

35.9 

PCP 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

10* 

NO  PCP 

22.6 

28,5 

Q 

.1 

t3 

.3 

.1 

,9 

.0 

.9 

59.1 

TOT  X 

22.6 

28.5 

*9 

.] 

13 

.3 

.1 

.9 

.0 

.9 

59.2 

TOT  O0S 
TQT  PCT 

92.1 

52.2 

1.7 

.2 

.6 

,9 

.3 

1.6 

.0 

.9 

100.0 

7093 

TABLE  9 


PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  V$  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Srt 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

9 

<1/2 

9-10 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

11-21 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

0-3 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

1 / 2 < 1 

9-10 

.2 

.2 

9 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.9 

11-21 

.5 

.6 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1.1 

22* 

.2 

.2 

* 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

TOT  * 

.8 

1.0 

• 

.0 

9 

* 

.0 

9 

.0 

9 

1.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

9-10 

.1 

.1 

* 

* 

9 

.0 

9 

9 

.0 

.3 

11-21 

.2 

.5 

* 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

224 

• 

* 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.3 

,7 

• 

* 

* 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

1.0 

0-3 

.1 

9 

.0 

.0 

* 

* 

9 

9 

.0 

.1 

.2 

2<5 

9-10 

,7 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

1.8 

i 1-M 

1.8 

1.9 

* 

.0 

« 

9 

.0 

9 

.0 

3.8 

22* 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

TOT  * 

2.8 

3.1 

.1 

.0 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.1 

6.2 

0-3 

.1 

.1 

* 

* 

• 

9 

9 

9 

.0 

.3 

.5 

5<  10 

9-1" 

3.2 

3.5 

.3 

9 

9 

* 

.1 

.2 

.0 

7.3 

11-21 

8.5 

13.0 

.9 

9 

.1 

* 

9 

.2 

.0 

22.3 

n* 

1.8 

3.0 

.1 

9 

* 

9 

9 

9 

.0 

5.0 

TOT  X 

13.5 

19.5 

.8 

.1 

.2 

.1 

.1 

.5 

.0 

.3 

35.0 

0-3 

.2 

.2 

* 

9 

* 

9 

9 

9 

.0 

.3 

.9 

10  + 

9-10 

6.5 

7,0 

.9 

.1 

.1 

.1 

.1 

.5 

.0 

18.8 

11-21 

12.2 

20.9 

.6 

9 

.1 

9 

9 

• 3 

.0 

38.1 

22* 

2.0 

3.7 

.1 

9 

* 

9 

.0 

9 

.0 

5.9 

TOT  * 

21.0 

31.7 

1.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.8 

.0 

.3 

55.7 

TOT  yB$ 
TOT  PCT 

38.5 

56.0 

2.0 

.2 

.9 

.3 

.3 

1.5 

.0 

,7 

100.0 

total 

OBS 


9622 
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AUGUST 


PERIOD:  (PRIMARY)  19*2-1973  AREA  OQ05  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(OVER-ALU  1854-1973  TABLE  10  2<.,7N  16.  i* 

PEPcFNT  FRFQ"?*  CEILING  HF  I GhT  ^ ( FEE  T, NH  >4/8)  AND 

OCCURRENCE  OF  NH  0/6  fjY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GHT) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

64<>9 

7999 

ANY  HOT 

OSS 

00803 

. A 

.0 

.3 

2.5 

4.9 

4.3 

1.7 

.8 

.0 

1.2 

16.0 

B4.0 

1448 

06809 

.5 

.1 

1.2 

6.1 

12.4 

10.8 

4.6 

1.5 

.6 

2.0 

39. 6 

60.2 

1375 

12615 

.4 

.1 

.6 

2.6 

8.4 

8.8 

4.0 

.9 

.4 

1.4 

27.6 

72.4 

1611 

1*821 

.3 

.1 

.1 

.6 

2.6 

3.1 

1.8 

,4 

.4 

1.4 

10.7 

89.3 

1564 

TOT 

2* 

4 

32 

172 

417 

400 

180 

*2 

22 

8A 

1391 

4607 

5996 

PCT 

.4 

.1 

• 5 

2.9 

7.0 

6.7 

3.0 

.9 

.4 

1.5 

23.2 

76.8 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PC T FRED  OF  RANGES  OF  VS3Y  (NM)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSBY  (NM)  RY  HOUR  CEILING  HGT  (FEET.NH  >*/8>,iJY  HOUR 


HQUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

08S 

hour 

(GMT) 

<150 
<50  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

08S 

00803 

.0 

1.8 

.9 

6.2 

33.2 

59.0 

2168 

00CO3 

.7 

8.3 

12.2 

79.5 

1397 

06809 

.2 

2.1 

1.0 

5.3 

37.4 

53.9 

2533 

06809 

.5 

1.9 

14.3 

29.6 

56.2 

1332 

12613 

.1 

1.3 

.7 

8.0 

34.5 

35.4 

233  *> 

12815 

.3 

1.2 

11.3 

21.8 

66.9 

1572 

18821 

* 

2.4 

1.6 

6.5 

35.1 

5^.4 

2687 

18C21 

.3 

.5 

6.4 

8.9 

8 2.8 

1525 

TOT 

10 

187 

102 

ooB 

3416 

3401 

9724 

TOT 

22 

62 

611 

1043 

4172 

5826 

PCT 

.1 

1.9 

1.0 

6.3 

35.1 

35.5 

too.o 

PCT 

.4 

1.1 

10.5 

17.9 

71.6 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  9Y  TF.*»P  PERCENT  FREQUENCY  CjF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL  pct 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

9U-100 

DBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

* 

* 

.0 

* 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

* 

* 

.3 

.5 

.1 

.1 

52 

1.0 

.3 

.5 

.1 

.0 

* 

• 

* 

* 

.0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

6.4 

4.P 

1.4 

725 

13.6 

5.3 

7.2 

.4 

* 

.1 

* 

.4 

.0 

.1 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.4 

39.6 

22.9 

3908 

73.5 

30.0 

40.0 

1.2 

.1 

.< 

.2 

.2 

1.1 

.0 

.4 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.6 

6.0 

630 

11.8 

5.2 

6.0 

.1 

* 

.1 

.1 

.1 

• 2 

.0 

* 

TOTAL 

0 

0 

2 

5 

100 

929 

2666 

1617 

5319 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

* 

.1 

1.9 

17.5 

50.1 

30.4 

40. V 

33.7 

1.7 

.2 

.6 

.4 

.3 

1.7 

.0 

.5 

Table  15  TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  TEMP  (DEC  F)  by  HOUR  PERCFNT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50% 

5% 

1% 

MjN 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

O0C03 

84 

76 

74 

71 

68 

64 

59 

71.0 

2735 

00803 

.0 

.0 

.4 

5.7 

49.4 

44.5 

88 

1325 

06809 

84 

77 

75 

71 

67 

64 

59 

71.0 

3645 

06809 

.0 

.2 

.7 

8.6 

50.1 

40.4 

87 

1296 

12815 

87 

82 

79 

73 

69 

66 

61 

73.8 

2849 

12815 

.0 

.4 

3.7 

30.4 

50.9 

14.6 

82 

1367 

1 0 <12  1 

90 

82 

78 

73 

69 

67 

el 

73.3 

3719 

18821 

.0 

.0 

2.6 

24.0 

4B.9 

24.5 

84 

1402 

TOT 

90 

80 

77 

72 

68 

65 

59 

72.3 

12948 

TOT 

0 

7 

101 

94Q 

2685 

1657 

85 

5390 

AUGUST 


PERIOO:  (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

(UVER-AIL)  1059-1973  TABLE  17  29. 7N  16. 5W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TfcMpFRATURF  (DEG  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIk-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 

AIR-SEA  57  61  95  69  73  77  01  05  09  TOT  .W  WO 

TmP  OIF  60  69  60  72  7&  00  89  88  92  FUG  FOG 


17/19  .0  .0  .0  .0 

19/16  .0  .0  .0  .0 

li/13  .0  .0  .0  * 

9/10  .0  .0  • * 

7/8  .0  .0  .0  .3 

6 .0  .0  * .1 

5 .0  .0  * .6 

9 .0  .0  .1  2.3 

3 .0  .0  .2  3.9 

2 .0  .0  .6  7.3 

1 .0  * 1.0  11.7 

0 .0  * 1.9  12.9 

-1  .0  .0  .9  7.2 

-2  .0  .1  1.1  3.9 

-3  .0  • .3  1.7 

-9  .0  .3  .6  .7 

-5  .0  .3  . 9 .5 

-6  .0  • .1  .3 

-7/ -8  • .1  .2  .1 

-9/-10  * .1  * .1 

— 1 1 / — 1 3 * .1  • .1 

-19/-16  * * ♦ .o 

-17/-19  .0  * .0  .0 

TOTAL  9 910 

69  3329 

PCT  .1  1.1  6.9  52.9 


PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


PCT  FREO  OF  wINO  SPEED 
N 

HGT  1-3  9-10  11-21  22-33  39-97  »CT 

<1  .1  1.9  .3  .0  .0  .0  1.8 

1-2  .1  6.1  3.7  .0  .0  .0  10.0 

3-9  * 9.6  9.7  .5  .0  .0  19. A 

5-6  .0  .9  0.9  1.5  .0  .0  10.0 

.0  .1  3.9  1.1  * .0  9.7 

8-9  .0  * .8  .8  .0  .0  1.6 

10-11  .0  .0  .5  .3  .0  .0  .« 

12  .0  * .1  .1  * .0  .2 

13-10  .0  .0  .1  .1  .0  .0  .1 

17-19  .0  .0  .0  .0  * .0  * 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-25  .0  ,C  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-90  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

91-98  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

99-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  .v  .o  .0  .0  ,0  ,0 

TOT  PCT  .2  13.1  26.9  9.6  .1  .0  99.8 


E 

HGT  1-3  9-10  11-21  2 2-33  39-97  *8*  pCT 

<1  • .0  * .0  .0  .0  .1 

1-2  • .3  .2  .0  .0  .0  .5 

3-9  .0  .2  .9  * .0  .0  .6 

3-6  .0  * .2  .0  .0  .0  .2 

7 .0  .0  .1  .0  .0  .0  .1 

8-9  .0  .0  .0  * .0  .0  * 

10-11  .0  ,0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

17-19  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-23  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  ,0 

33-90  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

91-98  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

99-00  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-80  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  *0  .0  .0  .0  ,0  .0 

TOT  PCT  • .6  .9  .1  .0  .0  1.3 


.0 

.0 

.0 

• 

* 

2 

.0 

* 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

2 

.0 

• 

* 

.1 

.2 

* 

.0 

23 

.1 

.3 

.1 

.3 

.2 

* 

.0 

97 

.1 

.7 

.7 

1.0 

.3 

.0 

.0 

198 

.2 

2.1 

1.1 

.9 

• 

* 

.0 

112 

.1 

1.7 

2.7 

.8 

* 

.0 

.0 

263 

.3 

3.9 

3.3 

.9 

• 

.0 

.0 

919 

.8 

5.8 

9.9 

.6 

* 

.0 

.0 

576 

.7 

8.9 

6.1 

.2 

• 

.0 

.0 

920 

1.1 

13.9 

6.5 

.2 

.0 

* 

.0 

1236 

.9 

10.5 

9.9 

.1 

* 

.0 

.0 

1171 

.9 

17.5 

2.9 

.1 

• 0 

.0 

.0 

639 

.2 

9.8 

.7 

* 

.0 

.0 

.0 

392 

.3 

5.0 

.5 

.0 

• 0 

,0 

.0 

159 

.2 

2.3 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

122 

.2 

1.7 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

86 

.2 

1.2 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

27 

* 

.9 

* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

30 

.1 

.9 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

2 

.0 

* 

2169 

311 

59 

5 

1 

6357 

907 

5950 

39.1 

9.9 

.9 

.1 

* 

100.0 

6.9 

93.6 

table  10 

(kts)  and  direction  versus  sea  heights  ( ft ) 
ne 

1-3  9-10  11-21  22-33  39-97  98+  PCT 

.1  .5  * .0  .0  .0  .7 

.1  9.3  9.2  .0  .0  .0  3.5 

* 2.9  10.9  .5  .0  .0  13.9 

.0  .7  11.9  1.7  .0  .0  19.3 

.0  .2  5.8  1.6  .0  .0  7.6 

.0  .0  1.6  1.0  .0  .0  2.6 

.0  .0  .7  .0  .0  .0  1.5 

.0  .0  .2  .1  .1  .0  .3 

.0  .0  * .3  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.2  8.5  39.9  6.0  .1  .0  99.7 


1-3  9-10  11-21  22-33  39-97  98*  PCT 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  * * .0  .0  .0  .1 

.0  .1  * * .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  * .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .n  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  #0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .1  * • .0  .0  .2 
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table  ib  icontj 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAMARA 
2A.7N  16. 5N 


HGT 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13- It 
17-19 
20-22 
23-25 
26-32 
33-40 
*1-48 
49-60 
61-70 
71-86 
87* 

TOT  PC  T 


HGT 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

9-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-4C 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

»7* 

TOT  PC  T 


PC T ERfcO  Of  WIN"  SPEgf  <KT5)  AND  Dl*kC7?0 N VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


1-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


11-21  22-33  34-47 

• .0  .0 
• .0  .0 


1-3  4-10  11-21 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


4-10 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


22-33 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.1 

.1 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 


Sw 

22-33 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


4-10 

.2 

.7 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.1 


. 3 
.2 
.2 


22-33 

.0 


-47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


34-47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


WJND 

SPEFO 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

1.7 

2.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

4,3 

1-2 

• 3 

11.6 

8.1 

.0 

.0 

.0 

20.1 

3-4 

• 2 

7.9 

20.6 

1.1 

.0 

.0 

29.8 

5-6 

4 

1.7 

20.7 

3.2 

.0 

.◦ 

25.6 

7 

.0 

9.3 

2.8 

* 

.0 

12.5 

8-9 

• 0 

* 

2.4 

1.9 

.0 

.0 

4.3 

10- 11 

• 0 

.0 

1.2 

1.1 

.0 

.0 

2.3 

U 

.0 

» 

.2 

.2 

.1 

.0 

.6 

13-16 

• 0 

.0 

• 1 

.3 

.0 

.0 

.4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.2 

23.7 

63.2 

10.7 

.2 

.0 

100.0 

TOT 

OSS 


PERIODS  (OVER-ALL)  1949-1973 


40* 

.0 


.1 

.1 


.0 

.0 


.0 

.0 


48* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


total 

PCT 


.8 

.3 

.2 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 


PERCENT  FREQUENCY  Df  wAVg  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33- 

• 40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

.5 

7.5 

12.3 

8.6 

4.0 

1.4 

.5 

• 1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1647 

HGT 

4 

6-7 

.0 

.0 

4.7 

8.9 

8.2 

3.0 

1.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

1335 

6 

8-9 

* 

.2 

1.6 

3.6 

2.8 

2.3 

1.3 

,4 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

588 

7 

10-11 

.0 

.3 

.3 

.9 

.7 

.5 

, 4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

165 

7 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.3 

.3 

.2 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.1 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

7 

INOET 

1.3 

2.4 

4.7 

4.1 

3.3 

1.4 

.6 

• l 

.2 

• 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

854 

5 

TOTAL 

80 

524 

1150 

1250 

’ll 

417 

221 

84 

52 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4701 

5 

PCT 

1.9 

a.i 

24.5 

26.6 

19.4 

0.9 

4.7 

1.8 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100. 0 
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ptR IQO : (PRIMARY) 

(UVER-ALL ) 

19  22- 
1857- 

-1973 

-1973 

PERCENT 
PREC I P I T AT  TO* 

FREQUENCY  of 
T YPg 

table 

WEATHER 

1 

Qf  CURRfcNCE 

AREA  0005 

BY  WINO  DIRECTION 

OTHER  WEATHER 

CENTRAL 
24. 7N  16 

Phenomena 

SPANISH  SAHARA 
• 6W 

WND  DIR 

RAIN 

rain 

SHWR 

DRZL 

FkZG 

PCPN 

Snow 

OTHER 

FRZn 

PCPr: 

HAIL 

PCPN  AT 
Ob  TIME 

pcpn  past 
HOUR 

thdr 

ltng 

fug 

WO 

pcpn 

fog  wo 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

wea 

N 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.8 

3.9 

.1 

6.5 

.3 

87.9 

NE 

• 2 

• 2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.6 

2.2 

.0 

4.9 

.5 

91.0 

E 

2.0 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

. •> 

1.3 

3.5 

.0 

4.5 

.0 

86.4 

SE 

2.8 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

.0 

.0 

1.4 

.0 

9.2 

.0 

83.8 

S 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

3. A 

.0 

3.4 

.0 

.0 

11.2 

.0 

85.3 

SW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

3.4 

.0 

94.4 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

• u 

2.0 

.0 

95.9 

NW 

.0 

1.6 

»Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.4 

1.6 

.0 

3.2 

.8 

92.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

1.2 

.0 

96.4 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.3 

5875 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.7 

2.7 

* 

5.3 

.4 

90.0 

TABLE  2 

* PERCtNT 

FREQUENCY 

OF  WEATHER  OCCURRENCE 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

TYPE 

other 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

TRZG 

snow 

qthfr 

HAIL 

pcpn  at  PrPN  past 

thor 

FQG 

fog  wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

( GMT ) 

SHWR 

PCPN 

FKZn 

ob 

TIME  HOUR 

ltng 

WQ 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

blwg 

SNOW 

WEA 

00C03 

.6 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0  .2 

1.5 

2.1 

.0 

3.6 

.3 

91.3 

06C09 

.4 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2  .1 

1.0 

2.8 

.1 

3.7 

.5 

90.6 

12615 

.2 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5  .2 

.0 

2.6 

.1 

6.3 

.3 

90.0 

18621 

.0 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3  .1 

.2 

3.4 

.0 

7.3 

.5 

88.3 

TQT  PCT 

.3 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7  .2 

.7 

2.7 

* 

5.3 

.4 

90.0 

TOT  OBS: 

597  4 

TABLE  3 

percentage  frequency  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  6Y  hour 


wind  speeo 

(KNOTS ) 

WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21  11 

!-33  34- 

47 

48* 

total 

PCT 

OBS 

FREQ 

N 

1.2 

10.2 

12.6 

1.9 

* 

.0 

25.9 

NE 

1.0 

19.4 

36.6 

6.0 

.1 

.0 

63.1 

E 

.2 

2.4 

2.2 

.2 

* 

.0 

5.0 

SE 

.1 

.4 

.1 

* 

.0 

.0 

.6 

S 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

SW 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

w 

.2 

.5 

.1 

* 

.0 

.0 

.8 

NW 

.5 

1.3 

.3 

* 

.0 

.0 

2.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

1.2 

TQT  OBS 

536 

3951 

5935 

929 

12 

0 

11363 

TQT  PCT 

4.7 

34.8 

52.2 

8.2 

.1 

• 0 

100.0 

HOUR  (GMT) 


MEAN 

SPD 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

12.2 

29.2 

38.5 

25.7 

18.1 

22.7 

21.4 

29.5 

25.8 

13.7 

59.6 

54.4 

63.3 

68.5 

65.5 

70.6 

61.6 

63.3 

11.3 

4.3 

3.4 

5.3 

7.8 

5.8 

.8 

3.7 

5.1 

7.8 

.7 

.0 

.6 

.9 

.7 

.0 

.4 

.5 

7.5 

.3 

.0 

.3 

.7 

.8 

.0 

.5 

.4 

6.4 

.7 

.0 

.8 

.7 

.7 

.8 

.5 

.6 

6.2 

1.2 

.0 

.8 

.9 

.5 

.6 

.7 

1.1 

7.0 

2.3 

2.1 

2.0 

1.7 

1.9 

3.4 

2.1 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1.5 

1.1 

.8 

1.3 

2.4 

1.0 

.8 

12.7 

2219 

131 

2157 

1066 

2326 

125 

2275 

1064 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WND  DIR 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 
VAR 
CALM 
TOT  OBS 
TOT  PC  T 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

I GMT  > 

0-6 

7-16 

1 7-^7 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

4.7 

U.9 

6.1 

.3 

.0 

25.9 

12.2 

29.8 

23.2 

22.6 

28.3 

6.1 

36.5 

19.4 

1.1 

• 

63.1 

13.7 

59.3 

65.0 

65.8 

62.1 

1.1 

2.9 

1.0 

* 

* 

5.0 

11.3 

4.3 

6.1 

5.6 

4.1 

.3 

.3 

.1 

.0 

*0 

.6 

7.8 

.7 

.7 

.7 

• 4 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

7.5 

.3 

.4 

.7 

.5 

.4 

.2 

* 

.0 

.0 

.7 

6.4 

.7 

.8 

.7 

.6 

.5 

.3 

* 

.0 

.0 

.8 

6.2 

1.1 

.9 

.5 

.8 

1.2 

.7 

.1 

* 

.0 

2.1 

7.0 

2.3 

1.9 

1.9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.2 

.0 

1.7 

1.0 

1.4 

1.0 

1810 

6^48 

3040 

164 

1 

11363 

12.7 

2350 

3223 

2451 

3339 

15.9 

55.9 

26.8 

1.4 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  * 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6M 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WlNn 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4IU 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00&03 

1.7 

3.1 

33.9 

52.5 

8.7 

.1 

.0 

12.9 

100.0 

2350 

06C09 

1.0 

3.4 

36.0 

52.0 

7.5 

.2 

.0 

12.6 

100.0 

3223 

12&15 

1.6 

3.4 

32.2 

53,9 

9.0 

.1 

.0 

13.1 

100.0 

2451 

18C.21 

1.0 

4.0 

36.1 

51.1 

7.8 

.1 

.0 

12.6 

100.0 

3339 

TOT 

137 

399 

3951 

5935 

929 

12 

0 

12.7 

11363 

PCT 

1.2 

3.5 

34.8 

52.2 

8.2 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PCT  FREQ  QF  TOTAL  CLQUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 


BY 

WIND 

DIRECTION 

MEAN 

WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 £ 

total 

CLOUD 

000 

150 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

N 

20.2 

3.9 

4.6 

2.1 

2.2 

.1 

.0 

NE 

34.4 

8.5 

11.7 

5.7 

2.7 

.1 

* 

E 

1.2 

.6 

.7 

3.2 

* 

• 

SE 

.3 

.1 

.1 

« 

2.9 

.0 

.0 

S 

.2 

• 

.1 

* 

2.8 

.0 

.0 

SH 

.5 

.1 

.1 

* 

2.1 

.0 

.0 

N 

.5 

.1 

.1 

* 

2.0 

.0 

.0 

NW 

1.3 

.3 

.4 

2.7 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

.2 

.1 

.0 

1.2 

.0 

.0 

TOT  OBS 

2873 

658 

857 

405 

4793 

2.5 

12 

1 

TQT  PCT 

59.9 

13.7 

17.9 

8.4 

100.0 

.3 

* 

TABLE  t 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >*/b> 

AND  OCCURRENCE  0?  NH  <3/8  BY  HIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.1 

.6 

1.3 

1.4 

.4 

.1 

.2 

.6 

26.0 

.3 

1.3 

3.7 

3.3 

1.6 

.5 

.3 

1.4 

47.9 

.0 

* 

.2 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

2.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.0 

.0 

* 

.6 

.0 

* 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.1 

* 

* 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

1.5 

18 

92 

261 

244 

113 

36 

25 

103 

3868 

4793 

.4 

1.9 

5.4 

5.1 

2.4 

.8 

.5 

2.1 

81.1 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  Pc T FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

■ HR 

- OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.4 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

■ OR  >5000 

1.9 

3.2 

3.4 

3.4 

3.4 

* 3.4 

3.4 

3.4 

■ OR  >3500 

3.6 

5.3 

5 . B 

5.8 

. 5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

■ OR  >2000 

6.5 

10. 0 

10.8 

10.8 

•*>10, 8 

10.8 

10.8 

10.8 

■ Or  >1000 

9.8 

15.2 

16.1 

16.2 

lu.2 

16.2 

16.2 

16.2 

■ OR  >600 

11.0 

17.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

1 8 • 1 

18.1 

• OR  >300 

11.2 

17.4 

18.5 

16.5 

18.5 

18.5 

18. } 

18.5 

■ OR  >150 

11.2 

17.4 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

16.5 

18.5 

■ OR  > 0 

11.2 

17.5 

18.6 

IB. 6 

18.7 

18.7 

18.7 

18.8 

TOTAL 

543 

846 

899 

902 

904 

905 

908 

909 

total  number 

OF  OBS : 

4844 

PCT  FBEQ 

NH  <5/8: 

81.2 

^ TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 l 7 

43.0  14.3  10.8 


3 

7-  6 


4 5 


5.0  3.6 


total 

678  OBSCD  OBS 

4.3  4.8  6.2  .2  5055 
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**ERIOO:  (PRIMARY)  ,194*2-1973 
(OVER-ALU  1857-1973 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
TABLE  8 24. 7N  16. t>W 


PERCENT  FRfcO  OF  WIN*  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

* 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ft 

1/2<1 

NO  PCP 

.3 

.4 

.1 

* 

.0 

.0 

ft 

ft 

.0 

.0 

.8 

iot  x 

.3 

.4 

.1 

* 

.0 

.0 

ft 

ft 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  P CP 

.2 

.3 

* 

.1 

ft 

ft 

.0 

ft 

.0 

.0 

.9 

tot  * 

.2 

.5 

* 

.1 

ft 

ft 

.0 

ft 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

1,2 

1.7 

* 

,0 

.0 

,0 

,0 

ft 

,0 

ft 

3.0 

tot  * 

1.2 

1.8 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

ft 

.0 

ft 

■».  1 

PCP 

.1 

.2 

ft 

ft 

ft 

.0 

.0 

ft 

.0 

.0 

.3 

5<10 

NO  PcP 

9.7 

17.4 

.8 

. 2 

.2 

.3 

.2 

.4 

.0 

.2 

29.2 

TOT  * 

9.7 

17.6 

.9 

. 2 

.2 

.3 

.2 

.0 

.2 

29.6 

PCP 

* 

.1 

.1 

ft 

.0 

.0 

.0 

ft 

.0 

.0 

.2 

10+ 

NO  PCP 

19.3 

39.1 

2.2 

.3 

.3 

.5 

.6 

1 *7 

• .0 

1.2 

65.2 

TOT  % 

19.3 

39.3 

2.2 

.4 

.3 

.5 

.6 

1.7 

.0 

1.2 

65.4 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

30.9 

59.4 

3.3 

.6 

.5 

.8 

.8 

2.1 

.0 

1.4 

100.0 

total 

OBS 


5864 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  0*  VISIBILITY 

VS3Y  SPQ  N NE  E SE  S SW  W NW  VAR  CALM  PCT  TQTAL 

(NM)  KT  S OBS 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

<1/2  4-10  ♦ * .0  .0  * .0  .0  .0  .0  .1 

11-21  .0  * .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  * 

22+  .0  * .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  * 

TOT  * * .1  .0  .0  * .0  .0  .0  .0  .0  .1 

0-3  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

1 / 2 < 1 4-10  .1  .1  * ♦ .0  .0  * .0  .0  .2 

11-21  .1  .2  * .0  .0  .0  .0  .0  .0  .4 

22+  * * .0  .0  .0  .0  .0  * .0  * 

TOT  * .2  .3  .1  * .0  .0  * ♦ .0  .0  .7 

0-3  .0  .0  * .0  .0  .0  .0  * .0  .0  * 

1<2  4-10  .1  .1  * * * * .0  * .0  .3 

11-21  .1  .3  * * .0  *0  .0  * .0  .5 

22+  * * .0  * * .0  .0  .0  .0  * 

TOT  * .2  .5  * * * * .0  .1  .0  .0  .8 

0-3  * * .0  * .0  .0  * * .0  .1  .2 

2<3  4-10  .3  .4  * * * .0  .0  .0  .0  .7 

11-21  >6  1,2  .1  * ,0  .0  .0  * .0  1.9 

22+  .2  .4  • .0  >0  .0  .0  .0  .0  .6 

TOT  * 1.1  2,0  ,1  ft  * .0  * * .0  .1  3.4 

0-3  .3  .2  * * • .1  * .1  .0  .2  1.0 

5<10  4-10  2.3  3.4  .4  .1  .1  .1  .1  .1  .0  6.7 

11-21  5.0  10.6  .6  .1  .1  * * .1  .0  16.5 

22+  .9  2.6  * ♦ * .0  .0  .0  .0  3.6 

TOT  * 8.5  16,9  1.1  .2  .2  .2  .1  .3  .0  .2  27.0 

0-3  .9  .7  .1  ,1  .1  ,1  .2  .3  .0  1.0  3.4 

10+  4-10  7.7  12,9  1.2  ,1  .1  .2  .5  1.1  .0  23.8 

11-21  8.7  24.9  1.2  ,1  .1  .1  .1  .2  .0  35.4 

22+  1.1  3.5  .1  .0  .0  .0  * * .0  4.7 

TOT  * 18.3  42,0  2.6  .3  .3  .5  .7  1.6  .0  1.0  67.2 

TOT  OBS  8265 

TOT  RCT  28.5  61,7  4.0  ,5  .5  ,7  .8  2.0  .0  1.3  100.0 


Rage  36? 


r 


PE A! 00 1 * PR  I NARY ) 1922-1973 

( OVER-ALL  ) 1857-1973 
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.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

V 

22-33 

34-47 

4«* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NV 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

total 

PCT 

<1 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.? 

.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

* 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

3-4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• .0 

.0 

,1 

* 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.7 

. 98.0 

VINO  SPEED  (KTS)  VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

3.9 

4.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

8.8 

1-2 

1.1 

13.1 

7.9 

.0 

.0 

.0 

22.1 

3-4 

*2 

7.1 

19.3 

1.3 

.0 

.0 

23.4 

3-6 

.0 

2.1 

17.1 

3.2 

.0 

.0 

22.3 

7 

• 0 

.2 

7.5 

3.3 

.0 

.0 

11.1 

8-9 

• 0 

.1 

2.7 

2.3 

.0 

.0 

5.1 

10-11 

.0 

.0 

.6 

1.0 

.0 

.0 

1.6 

12 

.0 

* 

.2 

.2 

.0 

.0 

.4 

13-16 

• 0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.2 

26.9 

56.4 

11.5 

.0 

.0 

100.0 

* 


PERIOO:  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVg  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

3-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33- 

■40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC> 

<9 

1.6 

7.0 

12.2 

8.3 

4.1 

2.2 

.6 

• 1 

* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1358 

HOT 

4 

6-7 

• 

1.0 

5.9 

8.6 

6.2 

3.2 

1.9 

.4 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1016 

6 

8-9 

.0 

.4 

1.6 

2.7 

3.3 

1.9 

.8 

• 2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

422 

6 

10-11 

.0 

.3 

.7 

.8 

.6 

.2 

.3 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

115 

6 

12-13 

.0 

.0 

.6 

• 3 

.4 

.2 

.4 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

81 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

8 

INqET 

3.3 

3.4 

4.9 

3.3 

2.5 

1.6 

.7 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

758 

4 

TOTAL 

186 

452 

977 

910 

651 

353 

164 

47 

22 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3768 

5 

PCT 

4.9 

12.0 

25.9 

24.2 

17.3 

9.4 

4.4 

1.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPg  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIn 

DKZL 

PRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcPn  past 

THDR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWr 

PCPN 

FRZu 

08  TINE 

hour 

L TNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

• 3 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.6 

1.2 

. 1 

1.7 

.5 

94.6 

NE 

.4 

M *2 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.9 

.4 

.4 

1.3 

• 

1.7 

.2 

95.2 

E 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

1.0 

1.2 

.3 

1.5 

.0 

94.8 

SE 

. .0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.5 

1.0 

3.9 

.0 

.0 

.0 

92.5 

S 

4 .0 

6.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

2.3 

1.9 

4.9 

.0 

.9 

.0 

83.1 

SW 

.2 

2.2 

.3 

.0 

,0 

.0 

.0 

2.7 

2.7 

1.3 

.6 

.0 

.6 

.0 

92.2 

w 

1.4 

1.6 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

1.5 

2.0 

1.8 

.0 

1.1 

.0 

90.2 

NW 

.4 

-r  .5 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.0 

.4 

.2 

.5 

.0 

1.2 

.0 

96.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

96.3 

TOT  PCT 

.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

1.0 

.6 

.7 

1.3 

9 

1.5 

.2 

94.7 

TOT  QBS:  6309 


TABLE  2 

PFRCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAiu 

0R2L 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PcPn  past 

ThDR 

fog 

FOC  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

PRZn 

08  TIME 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

0 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

9LWG  SNOW 

WEA 

00G03 

.2 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.4 

1.1 

.9 

.1 

1.1 

.2 

95.2 

06G09 

.5 

• 6 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.4 

.6 

1.5 

1.1 

.1 

.8 

.1 

94.5 

12  015 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

.7 

.0 

1.8 

.1 

2.0 

.3 

94.2 

18G21 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

.3 

1.4 

.0 

2.0 

.4 

94.5 

TQT  PCT 

.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

1.1 

.5 

.7 

1.3 

• 

1.5 

.2 

94.6 

tot  QBS:  6552 


TABLE  3 

PERCENT  AGE  FRFQUENCY  OF  WlNO  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

40  + 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

QBS 

FREQ 

SPD 

N 

2.4 

12.6 

- 7.5 

.6 

* 

.0 

23.1 

9.5 

27.0 

25.2 

22.9 

17.5 

18.6 

18.8 

46.3 

25.5 

NE 

1.7 

22.3 

26.1 

2.5 

• 

* 

52.7 

11.9 

49.7 

58.2 

53.3 

54.6 

55.8 

61.4 

30.8 

50.2 

E 

.5 

3.8 

2.5 

.2 

• 

.0 

7.0 

9.8 

5.2 

4.2 

7.1 

10.0 

8.9 

4.1 

5.9 

6.3 

SE 

.3 

1.0 

.2 

• 

.0 

.0 

1.5 

6.8 

1.2 

1.4 

1.4 

2.3 

2.0 

.6 

1.4 

1.1 

S 

.4 

1.0 

.2 

* 

.0 

.0 

1.6 

6.9 

1.5 

.5 

1.7 

2.0 

1.7 

1.2 

1.7 

1.3 

SW 

.6 

1.7 

.6 

• 

.0 

.0 

2.9 

7.6 

3.2 

.0 

3.0 

2.9 

2.8 

.0 

3.0 

3.1 

w 

.7 

2.0 

.6 

* 

.0 

.0 

3.4 

7.4 

3.7 

1.6 

3.7 

3.8 

3.2 

4.7 

2.7 

3.5 

NW 

1.0 

3.2 

.7 

* 

* 

.0 

3.0 

6.9 

4.7 

3.3 

4.1 

4.8 

4.6 

6.2 

6.0 

6.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.8 

.0 

3.9 

5.7 

2.9 

2.0 

2.3 

3.0 

2.3 

2.9 

TOT  OSS 

1282 

5830 

4727 

414 

7 

I 

12261 

10.2 

2287 

159 

2349 

1195 

2599 

266 

2367 

1139 

TQT  PCT 

10.5 

47.5 

38.6 

3.4 

.1 

* 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3 A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7.16 

17-27 

20-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

7.8 

12.8 

2.4 

.1 

• 0 

23.1 

9.5 

26.9 

21.1 

18.6 

26.0 

NE 

8.8 

33.0 

10.5 

.4 

* 

32.7 

11.9 

50.2 

53.8 

56.2 

50.6 

E 

2.2 

4.0 

.9 

9 

9 

7.0 

9.8 

5.2 

8.1 

8.7 

6.0 

SE 

.8 

.7 

* 

.0 

.0 

1.5 

6.0 

1.2 

1.7 

2.0 

1.3 

S 

.9 

.7 

• 

.0 

.0 

1.6 

6.9 

1.4 

1.8 

1.7 

1.6 

SW 

1.4 

1.3 

.1 

• 

.0 

2.9 

7.6 

3.0 

2.9 

2.6 

3.0 

w 

1.8 

1.6 

.2 

* 

.0 

3.4 

7.4 

3.5 

3.7 

3.3 

2.9 

NW 

2.8 

2.0 

.1 

.0 

9 

5.0 

6.9 

4.6 

4.4 

4.7 

6.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.8 

.0 

4.0 

2.6 

2.4 

2.5 

TOT  DBS 

3595 

6B44 

1755 

64 

3 

12261 

10.2 

2446 

3544 

2765 

3506 

TOT  PCT 

29.3 

55.8 

1*.3 

.5 

9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OCTOBER 


PERIOu:  (PRIMARY)  19*1-1973 
(OVER-ALU  1855-197} 


TABLE  A 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
2A.7N  16. 6W 


PERCENT  fcf.E  FREQUENCY  OF  KINO  SPEEO  BY  HOUR  (GMT  l 


w NQ  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

A-lO 

11-21 

22-33 

3A-A7 

Aft* 

MEAN 

FREQ 

DBS 

JOC03 

A • 0 

6.3 

A6.A 

37.5 

3.6 

.2 

.0 

10.1 

100.0 

2AA6 

06(09 

2.6 

6.8 

A7.9 

39 .2 

3. A 

.1 

* 

10.3 

100.0 

35AA 

12(15 

2. A 

7.3 

A7.2 

39.3 

3.8 

.0 

.0 

10.3 

100.0 

2765 

16(21 

2.5 

6.3 

A8.3 

38.0 

2.8 

.0 

.0 

10.0 

100.0 

3506 

TOT 

3A2 

9A0 

56*0 

A727 

A 1 A 

7 

1 

10.2 

12261 

PCT 

2.6 

7.7 

AT. 3 

38.6 

3. A 

.1 

* 

100.0 

TABLE  5 


table  6 


PCT  FreQ  of  total  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTH*) 


WNO  DIR 

0-2 

BY 

3-A 

MIND 

5-7 

direction 
3 f TOTAL 

MEAN 

CLOUO 

ooo 

150 

N 

17.1 

3.9 

3.3 

oasco 

1.3 

OBS 

COVER 

2.0 

1A9 

.1 

299 

• 

NE 

32.9 

9.1 

8.9 

2.6 

2.3 

.1 

• 

E 

2.3 

.6 

1 . A 

, A 

3.3 

.0 

.0 

SE 

.6 

.3 

.3 

.1 

3.3 

.0 

.0 

S 

.6 

.3 

.5 

.1 

3.5 

.0 

* 

SM 

1.2 

.A 

.5 

.1 

2.8 

.0 

.0 

M 

L . A 

.5 

.5 

.1 

2.7 

* 

.0 

NM 

2.9 

1.0 

.8 

.2 

2.5 

* 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2. A 

.3 

.A 

.2 

\ .9 

.0 

.0 

TOT  OBS 

3105 

8<«5 

339 

267 

5056 

2.3 

10 

5 

TQT  PCT 

61  .A 

16.7 

16.6 

5.3 

100.0 

.2 

.1 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >*/bj 

and  OCCURRENCE  of  NH  <5/8  BY  MIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

c 

NH  <5/8 

TOTAL 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

* 

.2 

.8 

1.1 

.A 

.1 

.1 

.2 

22.5 

.1 

.A 

2. A 

2.2 

.9 

.A 

.6 

A6.1 

.0 

.2 

.3 

.A 

.2 

* 

• 

- ) 

3.8 

.0 

• 

.1 

* 

* 

* 

.0 

+ 

1.1 

.0 

.1 

* 

.1 

.1 

.0 

* 

* 

1.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

* 

* 

* 

1.9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

2.2 

• 

.1 

.1 

.2 

* 

• 

• 

.1 

A. 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

♦ 

.0 

. 1 

.1 

.1 

* 

* 

.1 

2.7 

11 

56 

205 

221 

87 

35 

26 

58 

A3A2 

5056 

.2 

1.1 

A . 1 

A. A 

1.7 

.7 

.5 

1.1 

85.9 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FRFQ  oF  SIMULTANFUUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >*/8)  And  V$bY  (NM) 


CEILING 

> HR 

> OR 

- OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

■ nR 

■ OR 

■ OR 

» OR 

(FgETI 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1  /A 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

1.3 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

OR 

>5000 

1.8 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

2. A 

OR 

>3500 

i.O 

A « 0 

A . 1 

A , 1 

A.i 

A.I 

A.I 

A.I 

OR 

>2000 

5.9 

8.2 

8.  A 

8.  A 

8. A 

8. A 

8. A 

8. A 

Or 

>1000 

9.3 

12.0 

12. A 

12. A 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

OK 

>600 

10.1 

13.1 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

13.6 

13.6 

- 

>300 

10.2 

13.3 

13.7 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

13.0 

OR 

>150 

10.2 

13.3 

13.8 

13.8 

13.8 

13.9 

13.9 

13.9 

M 

> 0 

10.2 

13.3 

13.8 

13.9 

1 A . 0 

I A . 0 

1 A , 1 

1 A.  1 

TOTAL 

532 

69* 

722 

725 

7?9 

732 

733 

733 

total  number 

OF  OBSs 

5213 

PCT 

F p £ Q 

NH  <5/8*. 

85.9 

TABLE  7A 

PERCENT AGF  Frej  qF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 12  3 

AO. 5 17.2  13,9  8.5 


TOTAL 

678  OBSCD  OBS 

A. 2 3.1  3.B  .2  5A89 
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HCTOBEB 


PERIOD: 


(PRIMARY)  1921-197J 
(OVER-ALL)  1 955-197J 

PEKCeNT  FPpO  OF  WlNO  DIRECTION  VS  QCO'RRENlF  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

Precipitation  wjth  varying  values  oe  visibility 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7N  16. 6W 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TQT  X 

.1 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

• 

* 

.0 

A 

* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

l/2<  1 

NO  PCP 

.1 

.1 

[o 

• 

.1 

* 

9 

.0 

.0 

.0 

.3 

TqT  X 

.1 

.2 

to 

• 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l <2 

NO  P(.P 

.1 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

9 

• 

.0 

.0 

.3 

TOT  x 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.0 

.0 

.3 

PCP 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

* 

2<5 

NO  PCP 

.5 

.7 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

.0 

.1 

1.3 

TOT  X 

.5 

.7 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

.1 

1.9 

PCP 

.1 

.2 

• 

• 

.1 

• 

.1 

A 

.0 

.0 

.6 

5<  10 

NO  PCP 

5.8 

10. R 

1.? 

.3 

.3 

.5 

.6 

1.0 

.0 

.9 

20.9 

TOT  5. 

5.9 

11.1 

1.3 

.3 

.9 

.6 

.7 

1.0 

.0 

.9 

21.5 

PCP 

.1 

.2 

• 

.0 

* 

* 

• 

9 

.0 

.0 

.3 

10* 

NO  PCP 

19.0 

39.9 

9.0 

1.2 

1.2 

1.9 

2.1 

9.1 

.0 

2.6 

76.0 

TOT  * 

19.0 

90.  1 

9.0 

1.2 

1.3 

) .9 

2.1 

9.1 

.0 

2.6 

76.3 

TQT  OBS 
TQT  PC 7 

25.7 

52.2 

5.9 

1.5 

1,7 

2.5 

2.9 

5.1 

.0 

3.0 

100.0 

6305 

TABLE  9 


PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  RIND  SPEcD 
WITH  VARYINC  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSbf 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

KTS 

0-3 

9 

♦ 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

<1/2 

9-10 

9 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

* 

* 

9 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

9 

22  4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

* 

* 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

0-3 

* 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

1 / 2 < 1 

9-10 

.1 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.2 

11-21 

* 

.1 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.0 

9 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

„ 9-10 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.2 

11-21 

• 

.1 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9 

.0 

.2 

22a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

tot  * 

.1 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.3 

0-3 

.1 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.2 

2<5 

9-10 

.2 

,2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

11-21 

.2 

.9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

. I 

22* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.5 

.8 

.1 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

1.5 

0-3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.6 

5<  10 

9-10 

2.6 

3.5 

.6 

.1 

.2 

,3 

.3 

.5 

.0 

8.1 

11-21 

2.1 

6.0 

.5 

9 

9 

.1 

.1 

.2 

.0 

9.0 

22* 

.2 

.7 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

1.0 

TOT  * 

5.3 

10.5 

1.3 

.2 

.3 

.5 

.5 

.8 

.0 

.3 

19.7 

0-3 

1.9 

1.9 

.9 

.2 

• 2 

,3 

.5 

.7 

.0 

2.5 

8.1 

10* 

9-  1 0 

10.2 

17.9 

2.5 

.8 

.7 

1.2 

1.9 

2.6 

.0 

37.0 

11-21 

6.0 

21.2 

1.7 

. 1 

.2 

,3 

.3 

.6 

.0 

30.5 

22a 

.3 

1.9 

.1 

9 

.0 

9 

9 

9 

.0 

2.9 

TOT  * 

18.9 

*1.9 

9.7 

1.2 

1.1 

1.9 

2.3 

9.0 

.0 

2.5 

77.9 

TQT  yft 5 
TQT  PCT 

29.5 

93.5 

6.1 

1.5 

1.5 

2.9 

2.9 

9.8 

.0 

2.9 

100.0 

total 

obs 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


OCTOBER 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


TABLE  10 

PERCENT  FREuUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  (FEET.NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  *5/8  BY  HOOK 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3 500 

5000 

6500 

8uOO* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

J 49 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

QBS 

00603 

.0 

• 2 

.1 

1.0 

2.9 

3.2 

.9 

.4 

.5 

1.3 

10.5 

89.5 

1269 

06L09 

.5 

.1 

.1 

1.2 

6.0 

4.4 

1.9 

.9 

.6 

.6 

16.4 

83.6 

1291 

12615 

.1 

.1 

,4 

1.1 

4.2 

5.6 

1.6 

.7 

.5 

1.* 

15.9 

84.  1 

1500 

18621 

.1 

.1 

.2 

.9 

2.4 

3.4 

1.8 

.7 

.4 

1.3 

11.3 

88.7 

1353 

TOT 

10 

5 

11 

87 

210 

228 

88 

36 

28 

63 

736 

4677 

5*13 

PC  T 

.2 

.1 

.2 

1.1 

3.9 

A. 2 

1.6 

.7 

.5 

1.2 

13.6 

86.4 

100.0 

I 


table  n 


PERCENT 

FREQUENCY 

VS8Y 

(NM) 

AY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<lO 

10* 

total 

(GMT) 

ops 

00603 

.1 

.3 

.3 

1.3 

19.4 

78.7 

1951 

06609 

.2 

• 4 

.4 

1.5 

20.9 

76.5 

2*51 

12615 

.2 

.3 

.2 

2.0 

17.7 

79.5 

2207 

18621 

.1 

.4 

.5 

1.2 

21.2 

76.7 

2*38 

TOT 

14 

32 

30 

136 

],79R 

7037 

904? 

PCT 

.2 

.4 

.3 

1.5 

1.9.9 

77.8 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  QF  RANGES  of  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEIlINO  HGT  (FEET/NH  >4/8 ) / BY  HOUP. 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00603 

.0 

.3 

2.6 

9.1 

88.2 

1217 

06609 

.6 

.6 

3.2 

1*  • 6 

82.2 

1237 

12615 

• 1 

.7 

3.6 

13.9 

82.5 

1456 

18621 

.1 

• 4 

2.5 

10.2 

87.3 

1303 

TOT 

10 

29 

157 

626 

4430 

5213 

PCT 

.2 

.6 

3.0 

12.0 

85.0 

100.0 

PERCENT 

FREQUENCY 

QF  RELATIVE 

HUMIDITY  AY 

TP,*fP 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  1 

RIND  DIRECTION 

BY 

TEMP 

TEMP  F 

0-29  30- 

-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

: 

SE 

s 

SW 

M 

NH 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

4 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.3 

* 

.1 

31 

.6 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

a 

75/79 

.0 

* 

• 

.4 

2.0 

6.3 

*.l 

.9 

682 

13.7 

3.3 

6.7 

.9 

.2 

.2 

.5 

.4 

1.2 

.0 

.3 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.2 

*.3 

20.1 

32.5 

15.? 

3639 

72.9 

17.9 

38.9 

4.0 

1.2 

1.2 

1.9 

2.1 

3.8 

.0 

1.9 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.9 

6.5 

4.1 

035 

12.7 

3.4 

8.1 

.4 

a 

.1 

a 

.1 

.1 

.0 

.4 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

4 

a 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

PCT 

0 

.0 

2 

• 

4 

.1 

3* 

.7 

327 

6.6 

1426 

2A.6 

2153 

43.1 

1046 

21.0 

4992 

10C.Q 

24.9 

5?.  8 

5.3 

1.5 

1.5 

2.4 

2.7 

5.2 

.0 

2.7 

TABLE  15  TABLE  16 


MEANS# 

extremes 

ANO 

percentiles 

OR  temp 

(DEG  F)  R Y 

HOUR 

percent 

FREQUENCY 

OF  RELAT 

:vE  humidity 

BY  HOUR 

HOUR 
< GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

PBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29  30- 

-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

□ BS 

00603 

82 

77 

75 

71 

68 

66 

61 

71.4 

2495 

00603 

.0 

.4 

3.7 

20.6 

44.5 

30.8 

84 

1222 

06609 

84 

77 

75 

72 

68 

65 

54 

71.4 

3575 

06609 

.0 

.3 

3.9 

21.3 

*5.9 

28.6 

64 

1312 

12615 

86 

82 

79 

74 

69 

68 

57 

74.0 

2738 

12615 

.0 

L.7 

11.1 

39.2 

37.8 

10.5 

79 

1330 

18621 

88 

61 

78 

73 

69 

67 

57 

73.4 

3471 

18621 

.0 

.8 

7.5 

32.7 

*3.  A 

15.6 

81 

1318 

TOT 

88 

81 

78 

72 

68 

66 

54 

72.5 

12279 

TOT 

0 

*2 

3*2 

1484 

2221 

1093 

82 

5182 
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OCTOBER 


PfcRIGO:  (PRIMARY)  1921-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

<OV£R-ALL»  1835-1973  TABLE  17  29. 7n  16. 6W 

PCT  FREQ  CjF  AIP  TEmrRRATUKE  <DFG  F>  AND  TmE  OCCURRENCE  QF  Ft)0  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  A!R-SfA  TEMPERATURE  OlFF£RfcNCF  (DEG  F) 


AIR-SEA 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

w 

WO 

TMP  OIF 

60 

69 

68 

72 

76 

80 

89 

88 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

9 

2 

.0 

9 

19/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

. 1 

.1 

9 

9 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.? 

.0 

35 

9 

.6 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.9 

. 1 

9 

99 

9 

.7 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.6 

.1 

.0 

98 

.0 

1.7 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.9 

* 

.0 

85 

.1 

1.9 

5 

.0 

* 

. 1 

.8 

1.7 

1.0 

. 1 

9 

216 

.1 

3.6 

9 

.0 

.0 

.1 

1.5 

2.1 

.6 

9 

.0 

265 

.1 

9.9 

3 

.0 

.0 

.2 

2.5 

3.7 

.8 

• 

.0 

931 

.1 

7.2 

2 

.0 

.0 

.9 

9.9 

9.9 

.8 

.0 

.0 

679 

.2 

11.3 

1 

.0 

.0 

1.5 

7.8 

6.9 

.3 

.0 

.0 

937 

.1 

15.7 

0 

.0 

.1 

1.5 

9.7 

6.5 

.3 

9 

.0 

1070 

.3 

17.8 

-1 

.0 

.1 

.7 

9.3 

5.0 

.1 

9 

.0 

395 

.2 

19.9 

-2 

.0 

* 

.8 

6.8 

1.8 

.1 

.0 

.0 

558 

.1 

9.3 

-3 

.0 

.1 

.5 

3.9 

.7 

9 

.0 

.0 

278 

9 

9.7 

-9 

.0 

.1 

. 5 

1.5 

.9 

.1 

.0 

.0 

199 

9 

2.5 

-5 

* 

* 

.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

31 

* 

1.9 

-6 

.0 

* 

* 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.4 

-7/-8 

.0 

* 

.1 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

37 

9 

.6 

-9/-10 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.2 

-I1/-13 

* 

.0 

* 

, 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

-19/-16 

9 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

9 

9 

TOTAL 

3 

23 

928 

2976 

2099 

392 

37 

7 

5910 

85 

5825 

PCT 

.1 

.9 

7.2 

50.9 

35.4 

5.8 

.6 

. 1 

100.0 

1.9 

98.6 

PERIOD: 

(OVER' 

-ALL) 

1963-1973 

PCT 

FREQ  OF 

N 

HOT 

1-3 

9-10 

11-21  l 2- 

33 

39-47 

<1 

1.3 

2.5 

.1 

.0 

.0 

1-2 

.7 

7.9 

1.7 

.0 

.0 

3-9 

.1 

3.9 

3.6 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.5 

2.9 

.3 

9 

7 

.0 

.0 

1.1 

.2 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.7 
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.0 
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.2 

1.9 
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.6 
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.0 

.0 

.0 

.0 

26-  32 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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wTNn 

SPEeP  <KTS) 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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PERIOD:  (OVER-ALL) 


TABLE  lb  (CONT) 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PCT  FREO  Of  UINO  SPPEN  CRT*)  AND  OIR|CT|QN  VfcRiUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 
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TARLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  Qf  WAVE  HEIGHT  (FT)  vS  HAVE  PERIOO  (SECONDS) 
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20-22 
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* 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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*2 

• 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.8 

1.0 
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.6 

.3 

.2 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.3 

.3 

.1 

.1 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 
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.6 

.4 

*1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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85 

27 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2.0 
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• 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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PERIOQ  s (PA1MARY)  1921-197J 
(OVCX.AU>  1854-297J 


TABLE  1 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  8V  KINO  01RECTIQN 


ARE*  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24, 7N  16,6V 


PRECIPITATION  TYPp 


other  heather  phenomena 


HNO  OIR 

RAIN 

RAIs 

SHHR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

SnOH 

OTHFR 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

PCPN  PAST 
HOUR 

THOR 

ltng 

FOG 

HO 

PCPN 
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SMOKE 

HAZE 
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BLWG  SNOW 

NO 
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WEA 
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.6 

.6 

.1 

.0 

.0 
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.0 

1.2 

.8 

.2 
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.2 

.2 

.1 
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.4 

.4 

.1 

.0 

.0 
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.0 
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.5 

1.0 

.1 

.7 

.3 
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E 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.7 
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.0 
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.0 
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.6 
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.0 
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.0 
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.2 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 
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NE 

7.5 
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12.9 

.0 

47.2 
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46.6 
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47.9 

E 
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7.1 
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.0 
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11.7 
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14.1 
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SE 

1.4 
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.3 

• 

.0 
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4.1 

2.6 
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.4 
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.0 
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3.9 

3.9 

SW 
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5.6 

4.9 
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.4 
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.0 
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.4 
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.0 

4.6 

8.2 
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.0 
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.0 

• 0 
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.0 
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.0 

6.2 

4.5 

4.2 

3.8 

TOT  OBS 

35X7 

6252 

2394 

123 

0 

12456 

10.7 

2514 

3520 

2746 

3576 

TOT  PCT 

29.0 

So. 6 

14.4 

1.0 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

w 


PER  1 00 : (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-AU)  1934- 197  J 


NOVEMBt* 


491*  A>4»  »»A*i»«i  tMMI 

I*.**  il.lt 


percentage  frequency  op  wind  spico  i>  muu«  imti 


hour 

CALM 

1-3 

4-10 

WINO 

11-21 

SPfPO 

22-33 

00103 

6.2 

41.9 

39.4 

9.6 

06C09 

4.5 

40.1 

6.4 

12619 

4.2 

41.6 

4.0 

19621 

3.9 

39.? 

9.7 

TOT 

569 

935 

92i9 

496a 

734 

PCT 

4.6 

♦2.4 

40.2 

6.0 

10.9  190.0 

10.9  1OO.0 

10.9  100.0 
10.7  .00.0 
lU.7 

100.0 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIOHTMs) 
9Y  WIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 6 

TOTAL 

MEAN 

CL  QUO 

N 

10.0 

4.0 

3.1 

OBSCD 

.9 

OBS 

COVER 

2.9 

NE 

22.2 

9.1 

9.1 

2.9 

2.9 

E 

5.1 

1.7 

2.1 

.7 

2.9 

SE 

1.0 

.4 

.9 

.3 

4.1 

S 

1.4 

1.0 

1.5 

.5 

4.0 

sw 

2.4 

1.7 

2.3 

.5 

3.9 

w 

2.0 

.8 

1.3 

.2 

3.2 

NW 

2.4 

1.3 

1.1 

.2 

2.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.9 

1.0 

.9 

.3 

2.3 

TOT  OBS 

2916 

1036 

1103 

343 

4999 

2.9 

TOT  PCT 

50.3 

20.7 

22.1 

6.9 

100.0 

percentage  frequency  qf  ceiling  heights  (Ft.mh  >*/*, 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/9  9Y  WIND  DIRECTION 


• 2 13.4 

.7  )9.4 


63  4129 

1.3  92.6 


CUMULAT!VE  PcT  Freq  qf  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NH) 


■ OK  >6300 
» OR  >3000 

■ OR  >3300 

• OR  >2000 

■ Or  >1000 

• OR  >600 

■ OR  >300 

• OR  >130 

■ OR  > 0 

TOTAL 


• OR 

« OR 

• OR 

• OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

> OR 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YQ 

>0 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

2.0 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

3.8 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

7.7 

9.0 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

12.2 

14.2 

14.5 

14.5 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

13.8 

16.4 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

13.8 

16.6 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

13.9 

16.6 

16.9 

16.9 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

13.9 

16.7 

17.0 

17.1 

17.1 

17.2 

17.3 

17.3 

723 

865 

883 

688 

849 

893 

896 

B99 

TOTAL  NUMBER  UP  OBS:  3193 


PCT  FREQ  NH  <5/8 J 82.7 


PERCENTAGE  FREQ  QF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 


32.3  16.9  14.3  11.3  7.3  4.8  4.3  4.0  4.3 
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N0VEM8E* 


» 100  * iPAlNAAf)  1921-197} 
<0V|R-ALL)  1099-197} 


AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7N  16.6V 


PERCENT  FRfcO  OP  MInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OP 

precipitation  nith  varying  values  op  visibility 


VSBV 

N 

NP 

E 

SP 

S 

SH 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

P CP 

.0 

.0 

.6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

.2 

.9 

TOT  % 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

.2 

.9 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

.1 

.1 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

tqt  X 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

.3 

PCP 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

1<2 

NO  PCP 

• 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

TOT  X 

• 

• 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

PCP 

• 

9 

.0 

.1 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.2 

2<9 

NO  PC P 

.2 

.6 

.1 

9 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

.1 

1.2 

TOT  % 

.2 

.6 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.0 

• 1 

1.9 

PCP 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

9 

1.0 

9<10 

NO  PCP 

2.7 

6.9 

l.A 

.9 

.7 

1.1 

.8 

.8 

.0 

.9 

15.7 

TOT  % 

2.6 

6.7 

1.9 

.6 

.9 

2.2 

1.0 

.6 

.0 

.9 

16.7 

PCP 

.1 

.2 

9 

.1 

.1 

.1 

9 

9 

.0 

9 

.6 

104 

NO  PcP 

19.2 

39.6 

7.6 

2.0 

3.6 

9.9 

3.3 

♦ .1 

.0 

9.6 

80.9 

TOT  « 

19.3 

39.8 

7.7 

2.1 

3.7 

9.9 

3.9 

♦.1 

.0 

9.6 

81.0 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

17.9 

93.3 

9.7 

2.B 

9.7 

6.9 

9.S 

9.0 

.0 

9.7 

o 

o 

o 

PERCENT  pPEQ  OF  NlND  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OE  VISIBILITY 


VSBV 

SPo 

N 

NE 

E 

S 

SN 

w 

NM 

VAR 

calm 

PCT 

<NH> 

RTS 

0-3 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

<1/2 

9-10 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

9 

9 

.0 

.2 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

9 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

9 

9 

.0 

.9 

0-3 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

1/2<1 

9-10 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.1 

11-21 

9 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

229 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

TOT  S 

9 

• 1 

9 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

.2 

0-3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

1<2 

9-10 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

11-21 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

229 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

TOT  * 

• 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

0-3 

9 

.1 

9 

9 

• 0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.2 

2<5 

9-10 

.1 

.2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

.9 

11-21 

.1 

• 3 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

.5 

229 

9 

.1 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  S 

.2 

• 6 

.1 

.1 

9 

.1 

.1 

.1 

.0 

9 

1.2 

0-3 

.2 

.3 

.1 

• 1 

.1 

• 1 

.1 

.1 

.0 

1.9 

5<10 

9-10 

1.9 

2.1 

.8 

.3 

.9 

.6 

.9 

.9 

.0 

6.3 

11-21 

.7 

3.9 

.7 

• 1 

• 2 

.3 

.3 

.2 

.0 

5.6 

229 

.1 

.7 

.1 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

1.0 

TOT  t 

2.9 

6.9 

1.7 

.6 

.7 

1.0 

.8 

.? 

.0 

15.0 

0-3 

1*9 

1.5 

.5 

• 3 

• 3 

• 9 

.5 

.6 

• 0 

6.1 

9.6 

109 

9-10 

7.3 

15.1 

6.3 

1*2 

1.7 

2.5 

1.6 

2.5 

• 0 

36.9 

11-21 

9.9 

20.2 

3.9 

.6 

.9 

1.3 

.6 

.6 

.0 

32.6 

229 

.6 

2.9 

• 9 

• 1 

• 

.1 

9 

9 

.0 

9.2 

TOT  * 

13.8 

39.7 

9.0 

2.2 

3.0 

9.3 

3.0 

3.9 

.0 

6.1 

83.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

16.3 

96.8 

10.9 

2.6 

3.7 

5.5 

3.9 

9.7 

.0 

5.1 

100.0 
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n*IOO:  (PRIMARY)  1921-1973 
( OVER -ALL  ) H94-1973 


NOVEMBER 


_ . AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

10  24. 7N  16. 6W 

PfRCRHT  FREQUENCY  nf  CEILING  HFIGHTj  (F|lT,NM  >4/#)  AMO 
OCCURRENCE  Of  NH  <9/9  IV  HOUR 


hour 

<C*T) 

000 

149 

190 

299 

300 

999 

600 

999 

1000 

1999 

2000 

3499 

3900 

4999 

9000 

64  49 

6*00 

7999 

•000* 

total 

NH  <3/6 

any  hct 

total 

OBS 

00(03 

• 1 

1.9 

4.8 

♦ .1 

1.3 

.5 

.2 

1.0 

14.0 

B6.0 

1297 

06(09 

•0 

l.B 

9.2 

4.9 

1.7 

.9 

.3 

1.7 

17.1 

92.9 

1274 

12(19 

.1 

2.3 

9.7 

5.9 

1.9 

.7 

.2 

• B 

IB. 3 

B1.7 

1466 

IBC21 

.0 

2.6 

9.3 

3.7 

2.7 

• 4 

.3 

1.9 

17.3 

B2.7 

1361 

TOT 

19 

2 

12 

112 

2®2 

294 

104 

37 

14 

67 

903 

4499 

9396 

PCT 

*4 

• 

•Z 

2.1 

9.2 

4.7 

1.9 

.7 

.3 

1.2 

16.7 

B3.3 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSfV  (NH)  MOU« 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1 <2 

2<9 

9<10 

104 

00 

• -i 

00(03 

• 2 

• 3 

.1 

1.7 

14.  • 

*2.8 

2003 

06(09 

.8 

• 3 

.1 

.7 

17.2 

B0. 9 

2407 

12(19 

.6 

• 2 

• 2 

1.6 

12-3 

84.9 

2182 

18(21 

• 2 

• 2 

.1 

1.1 

15.4 

«2.4 

2458 

TOT 

43 

24 

13 

113 

1373 

7486 

9052 

PCT 

• 5 

.3 

.1 

1.2 

13.2 

82.7 

100.0 

TABLE  12 


hour 

<150 

0 

0 

■0 

V 

<1000 

10004 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AMDS* 

ANO  54 

OBS 

00(03 

.6 

•a 

3.7 

12.0 

84,3 

1241 

06(09 

.4 

1.0 

3.9 

19.0 

81.1 

1223 

12(19 

.2 

.8 

4.6 

15.3 

80.1 

1414 

18(21 

.2 

.5 

4.3 

14.5 

81.2 

1315 

TOT 

17 

40 

215 

740 

4238 

5193 

PCT 

.3 

.8 

4.1 

14.2 

81.6 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  qF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEhP 


TEMP  F 

9 

r* 

l 

O 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-fl9 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

• 

.0 

, 1 

79/79 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.0 

1.6 

1.1 

.2 

201 

4.2 

70/74 

.0 

.0 

.1 

1.2 

8.5 

19.2 

18.3 

9.0 

2694 

96.3 

65/69 

.0 

.0 

• 

.9 

4,4 

10.  A 

19.5 

7.2 

1861 

38.9 

60/64 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

* 

• l 

.2 

25 

.5 

53/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

* 

TOTAL 

0 

0 

9 

115 

675 

1515 

1680 

794 

4788 

100.0 

PCT 

• 0 

.0 

.2 

2.4 

14.1 

31.6 

39.1 

16.6 

TABLE  14 

percent  frequency  of  wind  direction  by  tehp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

M 

NH 

VAR 

CALM 

* 

6 

* 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

.7 

1.6 

.5 

.1 

.1 

.3 

.3 

.3 

.0 

.3 

8.5 

24.4 

6.4 

1.7 

2.5 

4.7 

2.8 

3.2 

.0 

2.0 

7.3 

18.6 

3.5 

1.1 

1.8 

1.6 

1.1 

1.6 

.0 

2.1 

» 

.3 

* 

• 

• 

.1 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16.9 

44.9 

10.4 

3.0 

4.4 

6.7 

4.2 

5.0 

.0 

4.6 

table  19 


MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

percentiles  of  temp 

(DEC  F>  sY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

93* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

82 

75 

73 

69 

65 

63 

so 

69.3 

2585 

06(09 

82 

73 

73 

69 

65 

62 

50 

69.2 

3581 

12(15 

84 

80 

77 

72 

67 

64 

5A 

71.6 

2727 

16(21 

83 

79 

76 

71 

66 

64 

50 

70.8 

3586 

TOT 

64 

76 

75 

70 

66 

63 

50 

70.2 

12479 

TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  of  RELATIVE  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

s 

1 

0 

9 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

1.7 

6.6 

27.6 

40.5 

21.2 

61 

1210 

66(09 

.0 

1.7 

11.9 

26.0 

37.3 

23.1 

61 

1245 

12(19 

.0 

4.3 

19.6 

34.5 

30.4 

11.3 

77 

1263 

18(21 

.0 

2.4 

19.1 

36.3 

33.1 

13.2 

76 

1282 

tot 

0 

128 

699 

1567 

1769 

657 

79 

5020 
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NOVEMBER 


PERIOO*  (HllMItV)  192  1-  I97j 
(OVER-ALU  1854-197J 


TRUE  P 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
2*. 7N  16. 6W 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (JEG  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQG  ( WITHOUT  PREC IPITATIQN) 
VS  AIr-SEA  TtHPERATURf  DIFFERENCE  IDFC  F) 


AjR-SEA 

♦ 9 

53 

37 

61 

65 

69 

7J 

77 

81 

TOT 

M 

HO 

TrP  OIF 

u 

56 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

36 

FOC 

FOC 

1 6/ 16 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

9 

.0 

• 

3 

• 0 

• 1 

ll/U 

.0 

.n 

• 0 

.0 

.0 

* 

6 

.1 

.1 

16 

• 0 

.2 

9/10 

.9 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 

• 2 

.2 

.1 

29 

• 

• 5 

7/8 

• 0 

.A 

.0 

.9 

• 

.1 

.5 

.2 

.1 

69 

.0 

.8 

6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.1 

.0 

65 

• 

.7 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.0 

.2 

.0 

111 

« 

1.9 

6 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

1.2 

1.6 

.1 

• 

173 

.1 

2.9 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.6 

1.8 

.2 

.1 

288 

.1 

6.8 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 8 

6.8 

2.8 

.1 

• 0 

698 

.2 

8.6 

1 

.0 

.0 

• G 

.1 

2.1 

8.2 

3.0 

.1 

• 0 

787 

.2 

13.2 

0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

10.7 

2.7 

• 

6 

1053 

.3 

17.3 

-1 

.0 

• 0 

.0 

li 

6.6 

11.6 

1.6 

.0 

.0 

1020 

.3 

17.2 

•2 

• 0 

.0 

.0 

3.7 

7.9 

1.0 

• 

.0 

763 

• 2 

12.6 

-3 

.0 

.0 

.0 

• 

2.7 

6.6 

.2 

.0 

.0 

661 

.1 

7.5 

-6 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.1 

1.6 

.1 

.0 

.0 

236 

.2 

3.8 

-5 

• 0 

.0 

• 

.3 

1.1 

.9 

6 

• 0 

.0 

139 

• 

2.3 

-6 

• 0 

• A 

• 0 

.1 

.6 

.6 

6 

.0 

.0 

56 

.0 

.9 

-7/-# 

.0 

• 0 

• 

.3 

.6 

.2 

• 

.0 

.0 

65 

.0 

1*1 

-9/-10 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

• 1 

• 

.0 

.0 

28 

• 0 

.5 

-11/-13 

.0 

• 

• 1 

• 1 

• l 

• 

.0 

.0 

.0 

26 

• 

.6 

-1A/-16 

• 0 

• 1 

.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

* 

.3 

-17/-19 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

• 

• 1 

-20/-22 

.3 

• 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

• 

• 3 

-23/-2S 

• 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 0 

• 

TOTAL 

19 

16 

25 

93 

1374 

3267 

966 

80 

21 

3861 

111 

5730 

PCT 

• 3 

.3 

• 6 

1.6 

23.5 

53.6 

16.5 

1.6 

• 6 

100.0 

1.9 

98.1 

PERIOD: 

MOT 

(OVER 

1-3 

-ALL) 

6-10 

1963-1973 

PCT 

N 

11-21  22-33 

FREQ  OF 
36-67 

h!*D 

6®* 

SP*ED 

»CT 

TABLE 
(RTS)  AND 

18 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 
NE 

1-3  6-10  11-21  22-33  36-67 

68« 

PCT 

<1 

.8 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.6 

2.0 

• 1 

.0 

.0 

• 0 

2.8 

1-2 

.6 

6.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

6.0 

.3 

7.6 

2.9 

.0 

• 0 

.0 

10.6 

3-6 

• 

1.8 

2.6 

.1 

• A 

.0 

6.9 

.1 

6.0 

8.6 

.5 

.0 

.0 

13.0 

3-6 

.0 

• 5 

2.1 

.2 

.0 

• 0 

2.R 

.0 

1.3 

7.9 

1.1 

.0 

• 0 

10.6 

7 

.0 

• 1 

.7 

.6 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.1 

2.1 

.9 

• 0 

.0 

3.1 

8-9 

• 0 

• 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.9 

.0 

• 

• 9 

.9 

• 

.0 

1.9 

10-11 

.0 

• 

• l 

6 

•A 

.0 

.1 

.0 

• 

.2 

.6 

• 1 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

• 

.0 

• A 

.0 

• 

• 0 

• 0 

• 

• 2 

• 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

6 

• A 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

33-60 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1-6# 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

69-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

•A 

.0 

.4 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.4 

• 0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

0.0 

7.0 

.0 

.0 

.0 

10.2 

1.0 

16.9 

22.8 

6.0 

• 1 

.0 

62.7 

HOT 

1-3 

6-10 

c 

11-21  22-3) 

36-67 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

SE 

21-33 

36-67 

*•« 

PCT 

<1 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.2 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

• 1 

1.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.2 

• 6 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3-6 

.0 

1.6 

1.9 

6 

.0 

.0 

3.0 

.0 

• 3 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.9 

3-6 

.0 

1.2 

•l 

.0 

• 0 

1.7 

• 0 

6 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 2 

7 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.2 

• 0 

• 0 

.2 

6 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

• 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.3 

• 0 

• 0 

6 

6 

.0 

• 0 

• 1 

10-11 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

6 

6 

• 

.0 

.0 

6 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-18 

.0 

•0 

• 0 

6 

.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-1» 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

•0 

.0 

•4 

.0 

.0 

.0 

•0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-06 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

707  PCT 

.3 

6.8 

3.9 

.9 

.0 

.0 

9.3 

.6 

1*2 

.7 

•1 

.0 

.0 

2.6 

face  m 


MR  100 1 (OVER-ALL) 


TAIL!  II  (CONT) 

PCT  f *£0  0*  m f NO  !MfO  <KTS>  4*0  OlRfCTfON  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


AREA  0005  CENTRAL  $FAN|SH  SAHARA 
24.7*  10. AN 


HOT 

1-1 

4-10 

11-21  22-11 

14-47 

4t« 

PCT 

l-l 

4-10 

11-21 

22-11 

14-47 

41* 

<1 

.2 

.4 

.0  .0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.4 

4 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.2 

1.2 

.9  .0 

• 0 

.0 

1.1 

.1 

2.2 

• 5 

.0 

.0 

.0 

1-4 

.0 

.9 

• A 4 

.0 

.0 

l.l 

4 

.7 

.5 

.0 

• 0 

.0 

5-4 

.0 

• 2 

.1  .0 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 1 

.4 

.0 

• 0 

• 0 

7 

.0 

.0 

• 1 .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

• 1 

4 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

4 4 

.0 

.0 

.1 

• 0 

• 0 

.1 

.1 

4 

• 0 

10-11 

.0 

4 

• 1 .0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-14 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-15 

.0 

.0 

.0  .0 

•ft 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21-29 

.0 

.0 

.0  .0 

•ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25-12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

>1-40 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

41 -4f 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

45-AO 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

• 0 

.ft 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

41-TO 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-A4 

.0 

.0 

•0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•7* 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

2.1 

1.4  .1 

.0 

.0 

4.1 

.4 

1.7 

2.0 

.1 

* 

.0 

w 

RcT 

NW 

HOT 

1-1 

4-10 

11-21  22-11 

14-47 

4** 

1-1 

4-10 

11-21 

22-11 

14-47 

41* 

<1 

.5 

• • 

.0  .0 

• 0 

.0 

1.4 

.4 

.7 

4 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.2 

.5 

.&  .0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

2.0 

.0 

.0 

.0 

1-4 

.0 

.5 

.9  .1 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.4 

4 

.0 

.0 

f-A 

.0 

4 

• 4 4 

.0 

.0 

.4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

7 

.0 

4 

.1  .0 

.0 

• 0 

.1 

• 0 

4 

4 

.0 

.0 

1-5 

.0 

4 

.0  .0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0  4 

• 0 

.0 

4 

.0 

• 0 

4 

4 

.0 

.0 

12 

• 0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-14 

.0 

.0 

• 0 .0 

4 

.0 

4 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17-15 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21-29 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

24-12 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

11-40 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-41 

.0 

• 0 

.0  .0 

•ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

45-40 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Al-70 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

71-14 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

17* 

.0 

.0 

.0  .0 

•ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

2.1 

1.0  .1 

4 

.0 

4.2 

.9 

1.2 

1.1 

.1 

• 0 

.0 

WjND  SFEED  (NTS ) VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HOT 

0-1 

4-10 

11-21 

22-11 

14-47 

484 

PCT 

<1 

12.4 

7.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

20.1 

1-2 

2.1 

20.5 

5.8 

.0 

.0 

28.1 

1-4 

• 1 

9.4 

14.9 

.0 

.0 

25.1 

5-4 

.0 

2.6 

12.2 

1.5 

.0 

.0 

16.4 

7 

• 0 

• 2 

1.7 

1.4 

.0 

.0 

5.1 

1-9 

4 

.2 

1.5 

1.1 

.1 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.1 

• 4 

.1 

.0 

l.l 

12 

.0 

• 0 

.1 

4 

.0 

.1 

11-14 

• 0 

• 0 

.1 

4 

.0 

.1 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

21-25 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

24-12 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

11-40 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

45-40 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-70 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PcT 

14.4 

40.5 

19.0 

5.1 

.2 

.0 

100.0 

PERIOOt  (OVER-ALL)  1549-1975 


PERCENT  FREQUENCY  OF  nave  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

1-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

11-14 

17-19 

20-22 

21-25  24-12 

11-40 

41-41 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

(SEC) 

<4 

2.7 

14.9 

11.2 

4.8 

2.9 

• f 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0  .0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1484 

6-7 

4 

2.0 

5.8 

7.2 

4.2 

1.7 

1.2 

.4 

.1 

4 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

961 

4-5 

4 

• 5 

1.5 

2.9 

2.4 

1.1 

1.2 

• 5 

.2 

.1 

4 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

442 

10-11 

.0 

• 5 

• 4 

• 1 

1.1 

.9 

.4 

4 

.1 

.1 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1*0 

12-11 

.0 

.0 

1.1 

.5 

.2 

.4 

.1 

• 1 

.1 

4 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

115 

>11 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 0 

.1 

.0 

.0 

• 0 .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26 

INOIT 

5.9 

4.1 

5.7 

1.5 

2.1 

1.1 

Is 

• 1 

.1 

4 

• 0 

• 0 *o 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

987 

total 

165 

771 

1044 

*25 

512 

254 

15* 

47 

54 

11 

1 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4207 

PCT 

1.7 

11.1 

25.1 

22.0 

12.4 

6.0 

l.l 

1.1 

1.1 

.1 

4 

• 0 *0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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December 


P£RIOO-'  (PRIMARY)  1922-197) 
(OVER-ALU  1*55-1973 


TABLE  1 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16.6* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  M1N0  DIRECTION 


PRECIPITATION  type 


WNO  DIR 

RAIN 

rain 

SHWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

Snow 

other 

FRZS 

pCPn 

hail 

PCPN  at 
08  TIME 

PrPN  past 
hour 

N 

.5 

.9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

l.l 

NE 

• 1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.8 

E 

.5 

.5 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.3 

SE 

1.1 

.0 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.8 

.0 

S 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.5 

.0 

sw 

.8 

3.7 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

1.0 

w 

.7 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

6.7 

NW 

.6 

6.2 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.3 

2.7 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.6 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.6 

TOT  PCT 
TOT  OBS  > 

.3 

6625 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.6 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

smoke  spray 

NO 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE  BLWG  OUST 

SIG 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

.6 

.0 

.2  .1 

95.9 

.3 

• 

.6  .6 

96.6 

.7 

.0 

.7  .6 

95.7 

.6 

1.1 

• 0 

1.1  .2 

95.6 

.0 

.0 

1.5  .0 

96.2 

2.5 

1.0 

.0 

.0  .0 

90.2 

2.0 

.0 

.0 

.0  .0 

90.6 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

92.1 

.0 

• 0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.6  .0 

96.3 

.6 

.6 

• 

.6  .3 

95.8 

table  7 


PERCENT  FREOUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

DRZL 

frzg 

PCPN 

snow 

othfr 

ERZn 

PCPN 

HAIL 

PCPn  at 
OB  TIME 

Pcpn  past 

HOUP 

thda 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.3 

• 6 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.9 

.9 

.5 

.0 

.5 

.1 

96,3 

06C09 

• 6 

l.l 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.8 

1.2 

.7 

1.1 

.0 

.6 

.1 

96.8 

12C15 

.1 

1.0 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

1.3 

1.0 

.0 

.6 

.1 

.5 

.6 

96.3 

18C21 

• 6 

• 9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

• 3 

.2 

.7 

.0 

.9 

.6 

96.0 

TOT  PCT 

• 3 

.9 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

.8 

.6 

.7 

• 

.6 

.3 

95.8 

TQT  OBS:  6826 


TABLE  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  ANO  BY  HOUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33  36- 

67 

68* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

IS 

18 

21 

OSS 

PREQ 

SPO 

N 

1.2 

5.5 

6.3 

.5 

• 

.0 

11.5 

10.3 

13.0 

12.6 

12.5 

8.1 

9.5 

7.2 

12.8 

11.6 

NE 

1.6 

17.8 

29.5 

6.1 

.3 

.0 

55.0 

13.7 

58.0 

66.2 

55.0 

50.3 

53.6 

61.8 

56.1 

52.5 

E 

1.0 

7.3 

8.0 

1.3 

« 

.0 

17.5 

11.8 

13.1 

11.6 

16.2 

26.1 

21.2 

20.6 

16.2 

18.1 

SE 

.6 

1.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.9 

8.6 

2.0 

1.6 

2.3 

6.2 

6.1 

1.3 

2.3 

3.0 

S 

.6 

1.1 

• 3 

• 

.0 

.0 

1.9 

7.2 

1.6 

2.0 

1.7 

2.2 

1.9 

1.8 

2.0 

2.2 

sw 

.6 

1.6 

.6 

.1 

• 

• n 

2.5 

8.7 

2.5 

2.0 

2.7 

3.0 

2.6 

.7 

1.9 

3.9 

w 

.5 

1.2 

,7 

.2 

• 

,0 

2.6 

9.8 

2.5 

1.8 

2.8 

2.7 

2.3 

1.9 

2.9 

2.8 

NW 

.6 

1.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

3.3 

9.1 

3.1 

1.8 

3.6 

3.6 

3.1 

3.6 

3.5 

3.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.8 

.0 

6.0 

2.6 

3.3 

2.1 

2.1 

1.2 

2.3 

2.8 

TOT  OBS 

1096 

6889 

5771 

1066 

63 

0 

12863 

11.9 

2692 

153 

2680 

1165 

2680 

169 

2566 

1180 

TOT  PCT 

8.5 

38.0 

66.9 

8.3 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPfEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

616 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.7 

5.9 

1.9 

• 0 

11.5 

10.3 

13.0 

11.1 

9.4 

12.3 

NE 

6.6 

30.1 

16.9 

1.6 

6 

55.0 

13.7 

58. 6 

53.5 

53.9 

54.9 

E 

3.6 

10.3 

3.6 

* 

17.5 

11.8 

13.0 

1B.7 

21.2 

16.8 

SE 

1.3 

1.6 

.2 

• 

.0 

2.9 

8.6 

2.0 

2.9 

3.9 

2.6 

S 

1.1 

• 6 

.1 

6 

.0 

1.9 

7.2 

1.6 

1.9 

1.9 

2.0 

SW 

1.1 

1.1 

.2 

• 

.0 

2.5 

8.7 

2.5 

2.8 

2.3 

2.6 

w 

1.1 

1.0 

.6 

• 

2.6 

9.B 

2.5 

2.8 

2.3 

2.8 

NW 

1.6 

1.5 

.6 

• 

.0 

3.3 

9.1 

3.0 

3.6 

3.1 

3.4 

VAR 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.8 

.0 

3.9 

2.9 

2.0 

2.5 

TOT  OBS 

28BB 

6671 

3051 

250 

3 

12863 

11.9 

2665 

3665 

2849 

3724 

TOT  PCT 

22.5 

51.9 

23.7 

1.9 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 
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***100:  (PRIMARY!  1*22-197) 
(QVCR-ALU  1*55-197) 


DECEMBER 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7N  16. 6W 


TABLE  4 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  W]N0  SPEED  BY  HOUR  (CHT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

hind 

11-21 

SPEFD 

22-33 

KNOTS) 

34-47 

4*4 

M£AN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(0) 

3.9 

45.4 

8. 8 

.0 

12.0 

100.0 

2645 

06(09 

2.9 

43.6 

8.3 

.0 

ll.B 

100.0 

3645 

12(15 

2.0 

47.) 

9.2 

.4 

.0 

12.4 

100.0 

2849 

1*(2 1 

2.5 

39.7 

43.9 

7.3 

.0 

11.7 

100.0 

3724 

TOT 

359 

733 

48«9 

577! 

1066 

43 

0 

U.» 

12863 

PCT 

2.B 

44.9 

8.3 

.0 

100. 0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >9/*) 

BY  WIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/0  BY  HIND  DIRECTION 

MEAN 


HND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 ( 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004 

NH  <5/8 

total 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

7.6 

2.4 

3.0 

.8 

2.7 

• 

.0 

• 

.8 

.8 

.4 

.1 

• 

.2 

11.1 

NE 

31.7 

10.8 

14.2 

4.1 

2.9 

• 

.0 

.1 

1.1 

4.4 

3.4 

1.7 

.3 

.6 

.9 

48.3 

E 

7.8 

1.9 

2.8 

1.0 

2.6 

.0 

.0 

4 

,3 

.7 

.7 

.3 

.1 

.1 

.2 

11.2 

SE 

1.1 

.2 

• 4 

.1 

2.6 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

4 

1.5 

S 

.6 

.2 

.3 

.2 

3.4 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

• 

4 

1.0 

sw 

.5 

.3 

.4 

.2 

3.8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 1 

.1 

.0 

4 

.0 

.9 

H 

.8 

.7 

.4 

.1 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

4 

1.6 

NH 

1.3 

.8 

.8 

.2 

3.4 

• 0 

.0 

• 

.2 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

2.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

CALM 

1.8 

.4 

.3 

.1 

1.7 

• 

.0 

• 0 

4 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

2.3 

TOT  OBS 

2BB0 

952 

1217 

359 

5408 

2.8 

5 

0 

7 

109 

349 

304 

146 

31 

42 

73 

4342 

5408 

TOT  PCT 

53.3 

17.6 

22.5 

6.6 

100.0 

.1 

.0 

.1 

2.0 

6.5 

5.6 

2.7 

.6 

.8 

1.3 

80.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  *CT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
QF  CEILING  HEIGHT  (NH  >9/8)  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

> OR 

• OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

- HR 

• OR 

• OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

1.7 

2.0 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

OR 

>5000 

2.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

OR 

>3500 

4.6 

5.2 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

OR 

>2000 

9.6 

10.8 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

□R 

>1000 

15.4 

17.1 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

OR 

>600 

17.1 

19.0 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

OK 

>300 

17.2 

19.1 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

OK 

>150 

17.2 

19.1 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

OK 

> o 

17.2 

19.2 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

TOTAL 

954 

1061 

1077 

1079 

1079 

1080 

1080 

1080 

TOTAL  NUMBER 

OF  OBS: 

5536 

PCT 

FKEO  NM  <5/«! 

80.5 

TABLE  7A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LQM  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

012345678  OBSCD  OBS 
34. B 15.7  13.2  9.9  6.4  4.8  5.6  4.6  5.1  .1  5B58 
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PERIOOi  (PRIMARY)  1912-197) 
(OVER-ALU  1855-197J 


AREA  OOOb  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PERCENT  FRfQ  HP  WTnO  DIRECTION  V$  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

Nf 

f 

SP 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  % 

• 

• 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

PCP 

.0 

• 

• 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

• 

.1 

.1 

• 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 3 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

l<2 

NO  PC  P 

0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

• 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.6 

#l 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

.8 

TOT  % 

.1 

.6 

ll 

.0 

• 

.0 

0 

• 

.0 

0 

.9 

PCP 

.1 

• 3 

.1 

• 

0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.7 

5<10 

NO  PCP 

1.7 

7.0 

2.4 

.3 

.5 

.4 

.0 

• 2 

13.5 

TOT  * 

l.B 

7.3 

2.8 

•8 

.3 

.6 

.6 

.5 

.0 

.2 

14.2 

PCP 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

• 

* 

.1 

.0 

• 

.5 

104 

NO  PCP 

11.6 

50.6 

11.2 

1.6 

1.1 

1.2 

1.7 

2.7 

.0 

2.2 

83.9 

TOT  % 

11.7 

50.9 

11.2 

1.6 

1.1 

1.2 

1.7 

2.7 

.0 

2.2 

84.4 

TQT  OBS 

tqt  pc  t 

13.6 

58.9 

14.0 

2.1 

1.5 

1.8 

2.3 

3.2 

.0 

2.5 

100.0 

PERCENT  FREO  OF  NlNO  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
KITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

<1/2 

4-10 

• 

• 

• 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

11-21 

.0 

• 

0 

• 

.0 

• 0 

* 

.0 

.0 

0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

• 

• 

0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

0 

.1 

0-3 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

1 / 2 < 1 

4-10 

0 

• 

• 

« 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

224 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

• 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

* 

• 

1<2 

4-10 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

• 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

224 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  I 

• 

.1 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.3 

0-3 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

4-10 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.2 

11-21 

• 

.1 

0 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.6 

224 

.0 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.1 

.2 

0 

0 

* 

• 

0 

.0 

1.0 

0-3 

.1 

.1 

0 

• 1 

• 1 

• 

.1 

.0 

1.0 

5<  10 

4-10 

.7 

1.7 

.7 

.3 

.2 

.3 

.1 

.2 

.0 

4.3 

11-21 

.6 

3.2 

1.1 

• 1 

.1 

• 1 

.2 

.1 

.0 

5.5 

224 

.1 

1.2 

.2 

0 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

1.8 

TOT  S 

1.5 

6.2 

2.2 

.4 

.3 

.5 

.5 

.4 

.0 

12.5 

0-3 

1.0 

1.2 

.8 

• 2 

.3 

.3 

.4 

.2 

.0 

2.3 

6.8 

10* 

4-10 

5.3 

16.3 

5.8 

1.3 

.9 

1.0 

.9 

1.7 

.0 

33.1 

11-21 

4.2 

26.9 

5.8 

.5 

• 2 

• 4 

.4 

.8 

.0 

39.3 

224 

.5 

9.0 

.9 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

6.7 

TOT  I 

11.1 

49.5 

13.3 

2.0 

1.3 

1.7 

1.9 

2.B 

.0 

2.3 

85.9 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

12.7 

56.4 

15.9 

2.6 

1.7 

2.2 

2.5 

3.2 

.0 

2.8 

100.0 

total 

OBS 
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’£•100:  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  1855-197} 


TAHE  10 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7N  16. ON 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HMGmTS  <FEET,NH  >9/8>  ANO 
OCCURRENCE  Of  NH  <S'»  BY  HOUR 


HOUR 

000 

190 

900 

600 

1000 

2000 

9500 

5000 

6500 

9000* 

TOTAL 

NH  <5/6 

total 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

any  hgt 

OBS 

ootos 

.1 

• 0 

.1 

1.6 

5.0 

9.2 

2.9 

.9 

.7 

1.1 

19.5 

69. 5 

1995 

06109 

.1 

.0 

.1 

2.) 

7.5 

5.9 

9.0 

.9 

.7 

1.9 

21.9 

7B.1 

1361 

12(19 

.1 

.0 

• 1 

2.2 

6.9 

9.7 

2.5 

.9 

. 6 

1.9 

20.9 

79.6 

1599 

16(21 

• 1 

.0 

.1 

1.7 

9.9 

9.7 

2.9 

.6 

.7 

.8 

17.5 

62.5 

1613 

TOT 

9 

0 

7 

109 

357 

911 

199 

*2 

92 

7* 

10«6 

9679 

5765 

PCT 

.1 

.0 

.1 

1.9 

6.2 

5.9 

2.6 

.6 

.7 

1.9 

IB. 8 

91.2 

100.0 

table  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSRY 

(NH) 

RY  HOUR 

HOUR 

a/2 

l / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

(GMT) 

DBS 

00(03 

.0 

.2 

.2 

1.3 

11.9 

96.9 

2150 

06(09 

.1 

.2 

.3 

1.1 

19.3 

99.0 

2569 

12(19 

.2 

• 

.2 

.9 

10.7 

98.0 

2290 

19(21 

.1 

.3 

.3 

.6 

1 3*  1 

95.9 

2619 

TOT 

9 

19 

29 

96 

l?ln 

9269 

9622 

PCT 

• 1 

.2 

.2 

1.0 

12.6 

95.9 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( F£ET#NH  >9/8)#fiY  HOUR 


hour 

(GNT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AN05* 

NH  <5/9 
AND  5* 

total 

OBS 

00(03 

.1 

.3 

2.6 

19.2 

83.2 

1336 

06(0’ 

• 1 

.2 

3.5 

19.9 

76.6 

1299 

12(15 

.1 

.2 

3.9 

19.1 

79.5 

1535 

18(21 

.1 

.2 

2.6 

16.0 

81.9 

1366 

TOT 

PCT 

5 

.1 

13 

.2 

169 

3.1 

999 

17.1 

9923 

79.9 

5536 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  RY  T*?mP 


TEMP  F 

0-29 

36-39 

90-99 

50-5*» 

60-69 

70-79 

e 

i 

o 

00 

•o 

0 

1 

o 

o 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

16 

.3 

70/79 

.0 

m 

.2 

.8 

3.3 

3.6 

1 .9 

.7 

553 

10.9 

65/69 

.0 

• 

.7 

9.2 

16.0 

27.7 

19.9 

5.5 

3900 

73.9 

60/69 

.0 

.0 

.1 

.6 

2.6 

5.5 

9.7 

2.3 

836 

15.7 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

• 

9 

.1 

total 

0 

3 

99 

296 

1166 

i960 

1389 

952 

5310 

100.0 

PCT 

.0 

.1 

.9 

3.6 

22.0 

36.9 

26.1 

*.5 

table  is 


MEANS# 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEC  F)  RY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

958 

508 

58 

18 

M | N 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

79 

72 

70 

66 

63 

61 

50 

66.9 

2700 

06(09 

79 

72 

70 

66 

63 

61 

5* 

66.3 

3679 

12(15 

82 

77 

79 

68 

69 

6? 

57 

68.5 

2822 

18(21 

82 

75 

73 

67 

69 

62 

5* 

67.7 

3723 

TOT 

•2 

75 

72 

67 

63 

61 

50 

67.2 

12929 

TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  QF  HIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

N£ 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NH 

VAR 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

1.9 

9.9 

1.7 

.5 

.2 

.3 

.3 

.5 

.0 

.2 

9.1 

99.8 

10.0 

1.5 

1.1 

1.1 

1.5 

2.6 

.0 

1.7 

2.2 

10.2 

2.3 

.2 

.1 

* 

.1 

.2 

.0 

.9 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

13.3 

60.0 

19.1 

2.2 

1.9 

1.5 

2.0 

3.3 

.0 

2.3 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

9.2 

18.2 

39.2 

32.5 

10.9 

77 

1339 

06(09 

.0 

9.5 

17.5 

39.3 

31.8 

11.9 

77 

1395 

12(15 

.0 

10.5 

27.0 

38.1 

18.7 

5.7 

72 

1929 

18(21 

.0 

6.3 

29.3 

90.2 

23.1 

6.0 

79 

1379 

TOT 

0 

359 

1197 

2012 

1995 

969 

75 

5977 

DECEMBER 


PERIQO*  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  1*35-1973 


AREA  0003  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
26. Tn  16. 6* 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEHREAATURF  (OEC  F>  AnO  The  OCCURRENCE  OF  FQG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SEA  TEMPEPATURE  OIFFERENCF  (OEC  F) 

AIR-SEA  *9  33  37  ftl  65  69  73  77  81  TOT  w HO 

ThP  DIF  32  56  60  »«  68  72  76  80  86  FUG  FOG 


210  .0 

396  .1 

682  .1 
1052  .1 

1118  .2 
898  .1 

598  .1 

385  • 

215  • 

70  .0 


6101 

100.0  .7 


PERIOD:  (OVER-ALL) 


PCT  FREQ  OF  tfIND  SPEeO  <KTS)  *ND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

6-10 

11-21  2 2 

-33 

36-67 

6** 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.7 

,9 

« 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.6 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1-2 

.3 

3.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.6 

9.8 

6.6 

.0 

.0 

.0 

14.8 

3-6 

* 

1.6 

2.6 

.1 

.0 

• 0 

6.6 

.0 

6.6 

12.9 

1.0 

.0 

.0 

18.6 

3-6 

.0 

1.6 

.3 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.9 

10.6 

1.7 

.1 

.0 

13.3 

7 

.0 

* 

1.1 

.2 

.0 

.0 

1.3 

0 

.1 

6.5 

2.2 

• 1 

.0 

6.9 

8-9 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 

1.3 

1.7 

.0 

.0 

3.0 

10-11 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.6 

1.0 

.1 

.0 

1.6 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.3 

0 

.0 

.5 

13-16 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 2 

.0 

.6 

17-19 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

* 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

6.0 

6.8 

.7 

.0 

.0 

16.5 

1.0 

17.2 

36.6 

8.0 

• 6 

.0 

61.2 

E 

SE 

HOT 

1-3 

6-10 

11-21  22 

-33 

36-67 

6*6 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.5 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

• 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.3 

2.7 

1.3 

.0 

.0 

.0 

6.3 

• 

• 5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-6 

.0 

2.6 

2.2 

.0 

.0 

3.7 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

5-6 

.0 

.6 

1.6 

.2 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

• 

• 6 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.1 

* 

• 0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

0 

.0 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

5.6 

5.9 

.9 

• 

.0 

13.0 

.1 

1.0 

.6 

• 

.0 

.0 

1.5 

DECEMBER 


- 


PERIOD : (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  It)  (CUNT) 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
2A.7N  16.6V 


h^t 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

e-9 

10-11 

12 

13-16 
17-19 
20-22 
23-25 
26-32 
33-40 
4 1-4® 
49-40 
61-70 
71-B6 
87* 

TOT  PCT 


1-3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


4-10 

,3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 


PCT  FREO  OF  rf 7ND  SPP£0  <KTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


. 1 
.0 
.0 
.0 


22-33 
.0 
.0 
.0 
. 0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


.0 

.0 


48* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.6 
.1 
. 1 
.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

1.3 


1-3 

.1 


-10 

.1 

.3 


.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 


11-21 

.0 


.1 

.0 


Stf 

22-33 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


-47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 


48* 

.0 

.0 


PCT 

.3 


MOT 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-40 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOT  PCT 


1-3 

.2 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 


4-10 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 


11-21 

.0 

.1 

.1 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


22-33  34-47 


.0 

.2 


<.8* 
. 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.1 

.2 

.1 


.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
. 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.7 


1-3 

.2 

.0 

.0 

.0 


-10 

.1 

.7 

.4 

.1 

.0 


11-21 

.0 

.1 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


34-47 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


404 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


TOTAL 

PCT 


.8 

.8 

.4 

.3 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 


.0 

2.9 


MIND 

spefd 

(KTS) 

vs  SEA 

HEIGMT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

9.2 

4.R 

.2 

.0 

.0 

.0 

11.2 

1-2 

1.4 

17.9 

7.2 

.0 

.0 

.0 

26.5 

3-4 

* 

8.3 

18.3 

1.2 

.0 

.0 

27.8 

5-6 

• 0 

1.7 

14.3 

2.3 

.1 

.0 

18.3 

7 

* 

. 7 

6.5 

2.8 

.1 

.0 

9.6 

8-9 

• 0 

.1 

1.7 

2.0 

.0 

.0 

3.8 

10-11 

.0 

.0 

.5 

1.0 

.1 

.0 

1.6 

12 

.0 

.0 

.2 

.3 

* 

.0 

.6 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.0 

.6 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

« 

.1 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874. 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

7.7 

33.0 

48.9 

9.9 

.5 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


PERIOD!  (OVER-ALU  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAyE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.8 

7.8 

11.6 

7.2 

3.6 

1.2 

.7 

* 

.1 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1455 

hgt 

4 

6-7 

.1 

1.7 

4.9 

6.3 

5.9 

2.7 

1.3 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1021 

6 

8-9 

.0 

,7 

2.2 

3.5 

3.3 

1.7 

1.1 

.3 

.4 

.2 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

576 

6 

10-11 

.0 

.6 

.8 

1.0 

.9 

.8 

.3 

• 2 

.3 

.1 

.0 

* * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

218 

7 

12-13 

.0 

.0 

1.1 

.7 

.5 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

134 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

9 

INoET 

3.3 

4.3 

5.4 

2.9 

2.6 

1.1 

.5 

• 1 

.3 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

083 

4 

TOTAL 

224 

650 

1110 

933 

733 

337 

171 

52 

68 

24 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4311 

5 

PCT 

5.2 

15.1 

25.7 

21.6 

17.0 

7.8 

4.0 

1.2 

1.6 

.6 

.1 

A 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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Pfc R 10U  : (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1854-1973 


ARE*  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  8Y  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TVP£  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

THOR 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PC  PN 

fazn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

OUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

PAST  MR 

81 WG 

SNOW 

WEA 

N 

.2 

• 3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.4 

2.0 

• 1 

3.4 

.4 

92.0 

NE 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.5 

.? 

.3 

2.2 

4 

2.0 

.5 

93.5 

E 

.4 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

* 

1.0 

• 5 

.8 

2.5 

* 

3.2 

.5 

91.5 

SE 

1.0 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

2.7 

.6 

2.1 

4.7 

.1 

3.5 

.7 

06.3 

S 

1.5 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.8 

1.4 

3.0 

.4 

2.2 

.3 

09.7 

sw 

.4 

1.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

l.l 

1.4 

3.1 

.7 

1.1 

.1 

90.5 

w 

.6 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.4 

.5 

2.5 

.8 

2.6 

.1 

90.3 

NW 

.3 

1.1 

.3 

.0 

.0 

• 0 

• 

1.7 

.6 

.4 

3.5 

.2 

2.2 

.3 

91.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.6 

7.0 

.4 

3.1 

.2 

0S.1 

TOT  PCT 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

.4 

.5 

2.7 

.1 

3.1 

.5 

92.2 

TOT  OBS:  70672 


HOUR 

(GHT) 


00603 

06609 

12615 

16621 


TOT  PCT  .2 

TQT  qbs:  00735 


TABLE  ? 

percent  frequency  OF  weather  OCCURRENCE  bY  HOUR 


precipitation  type 


rain 

SHWR 


frzg 

PC»N 


SnHW  other 
PRZn 


.0 
• 0 
.0 
.0 


RcPn  at 
OB  Time 


.7 

1.0 


pcRn  past 

HOUR 


OTHER 

WEATHER 

phenomena 

thdr 

fQG 

Fog  wo 

smoke 

spray 

NO 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WE* 

1.0 

2.0 

• 

2.5 

.5 

93.0 

.7 

2.8 

.1 

2.2 

.4 

92.4 

* 

2.0 

.1 

3.5 

.6 

92.0 

.2 

3.1 

* 

4.0 

.6 

91.2 

.5 

2.7 

.1 

3.1 

.5 

92.1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 


wind  SPEED  (KNOTS) 


HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-a7 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

10 

21 

OBS 

PREQ 

SPD 

N 

1,1 

9.6 

11.4 

1.8 

* 

4 

24.0 

11.7 

26.  B 

29.4 

23.8 

18.5 

21.1 

24.1 

26.6 

23.8 

NE 

1.0 

15.7 

31.0 

6.1 

.1 

4 

53.9 

14.0 

52.1 

52.6 

53.9 

57.1 

55.2 

54.9 

52.5 

54.7 

E 

.4 

3.4 

3.5 

.5 

* 

.0 

7.9 

11.8 

6.4 

5.0 

7.8 

11.3 

9.4 

6.6 

6.6 

7.8 

SE 

.2 

.9 

.4 

* 

* 

4 

1.5 

0.5 

1.1 

l.l 

1.5 

2.0 

2.1 

1.0 

1.3 

1.3 

S 

.2 

.8 

.4 

« 

• 

.0 

1.4 

8.6 

1.4 

1.2 

1.4 

1.2 

1.7 

1.8 

1.5 

1.1 

SW 

.3 

1.3 

.6 

* 

.0 

2.3 

0.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.0 

2.4 

2.2 

2.4 

2.0 

w 

.4 

1.6 

.6 

• 

.0 

2.6 

7.0 

2.7 

2.6 

2.7 

2.3 

2.4 

2.9 

2.8 

2.0 

NW 

.5 

2.6 

.9 

• 

.0 

4.2 

0.4 

4.3 

3.4 

4.1 

4.0 

3.6 

4.9 

4.6 

4.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

2.1 

.0 

2.8 

2.3 

2.5 

1.4 

2.0 

1.7 

1.9 

1.7 

TOT  OBS 

150305 

12.5 

29178 

1797 

28859 

13920 

31270 

1064 

29820 

13677 

TQT  PCT 

6.4 

35.9 

48.8 

0.7 

.2 

4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

WINO 

SPFEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

10 

OAS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

4.7 

13.3 

9.7 

• 

24.0 

11.7 

27.0 

22.1 

21.3 

25.7 

NE 

5.3 

29.2 

IR.l 

1.2 

* 

53.9 

14.0 

52.1 

54.9 

55.2 

53.2 

E 

1.6 

4.5 

1.7 

• 

7.9 

11.8 

6.3 

9.0 

9.2 

7.0 

SE 

.6 

.7 

.1 

• 

* 

1.5 

8.5 

1.1 

1.6 

2.0 

1.3 

S 

.7 

.6 

.1 

• 

.0 

1.4 

0.6 

1.4 

1.3 

1.7 

1.4 

SW 

1.0 

l.l 

.2 

• 

• 

2.3 

8.6 

2.4 

2.2 

2.4 

2.3 

w 

1.2 

1.2 

.2 

* 

• 

2.6 

7.0 

2.7 

2.6 

2.4 

2.8 

NW 

1.0 

2.0 

.3 

• 

0 

4.2 

0.4 

4.2 

4.1 

3.7 

4.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.1 

2.1 

.0 

2.7 

2.1 

2.0 

1.0 

TOT  005 

150305 

12.5 

30975 

42779 

33134 

43497 

TOT  PCT 

19.1 

52.7 

26.5 

1.7 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1921-197) 
(OVER-AID  1194-197) 


AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16. 6W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WINO  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


NINO  SPEED  (KNOTS) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

2.7 

4.3 

33.4 

48.3 

9.1 

.2 

• 

12.5 

100.0 

30975 

06C09 

2.1 

4.0 

36.6 

48.3 

8.7 

.2 

6 

12.4 

100.0 

42779 

12C13 

2.0 

4.2 

34.6 

49.  B 

9.3 

.2 

.0 

12.7 

100.0 

33134 

1SC21 

1.8 

4.4 

36.6 

49.0 

8.0 

.2 

« 

12.3 

100.0 

43497 

TOT 

PCT 

2.1 

4.2 

33.9 

48.6 

8.7 

.2 

• 

12.5 

100.0 

150385 

table  9 


PeT  FR£Q  OF  TOTAL  CLO^D  AMQUnT  (EIGHTHS) 


BY 

WIND 

direction 

WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

total 

MEAN 

CLOUD 

N 

17.1 

4.2 

4.7 

OBScO 

2.4 

OBS 

COVER 

2.4 

NE 

27.4 

8.7 

10.7 

4.5 

2.8 

E 

3.0 

.9 

1.1 

.4 

3.0 

SE 

.6 

.2 

.3 

.2 

3.4 

S 

.7 

.3 

.9 

.2 

3.1 

sw 

1.2 

.6 

.7 

.2 

3.0 

w 

1.4 

.6 

.5 

.1 

3.0 

NW 

2.3 

.9 

.7 

.3 

2.7 

VAR 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.8 

.4 

.3 

.2 

2.1 

TOT  OBS 
tqt  PCT 

55.4 

16.7 

19.5 

8.3 

64141 

100.0 

2.7 

percentage  freouencv  qf  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/b) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <9/8  BY  WINO  DIRECTION 


000 

149 


150 

299 


300 

399 


.1 

.1 


• 0 
• 3 


600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

.7 

1.7 

1.5 

.6 

.2 

• 1 

.4 

23.1 

1.2 

3.8 

3.1 

1.5 

.4 

• 2 

.7 

40.0 

.1 

.3 

.3 

.1 

0 

0 

.1 

4.4 

• 

.1 

.1 

• 

• 

0 

• 

.9 

• 1 

.2 

.1 

.1 

0 

0 

0 

1.3 

• 1 

.2 

.1 

.1 

0 

0 

• 

2.0 

• 

.1 

.1 

.1 

0 

0 

• 

2.2 

.1 

.2 

.2 

.1 

0 

0 

* 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

0 

* 

0 

0 

2.2 

64141 

2.2 

6.6 

5.5 

2.6 

.8 

.5 

1.3 

79.8 

100.0 

TABLE  7 


CUMUlATIVF  PeT  FREQ 

Of  SIMULTANEOUS 

OCCURRENCE 

OF 

ceiling 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND  VSBV  (NM) 

V$«T  (NMt 

CEILING 

• OR 

• OR 

m OR 

■ OR 

• PR 

> OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.2 

1.7 

1.8 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

■ OR  >5000 

1.8 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

3.8 

5.0 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

■ OR  >2000 

7.8 

10.3 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.8 

10.8 

• o«  >1000 

12.7 

16.6 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

■ OR  >600 

14.1 

IB. 7 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

• OR  >300 

14.2 

18.9 

19.8 

19.8 

19.8 

19.9 

19.9 

19.9 

• OR  >150 

14.2 

19.0 

19.8 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

■ OR  > 0 

14.3 

19.0 

20.0 

20.0 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

total  number 

OF  OBS  t 

65313 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8  * 

79.8 

TABLE  7 A 


PERCENTAGE 

FREQ 

OF 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

0 12  3 

4 

5 

678  OBSCD 

OBS 

37.4  14.7  12.2  8.9  6, 

.0  4 

.2 

5.0  5.0  6.4  .2 

68681 

Rage  390 


ANNUAL 


PERIOO: 


l PR  INARY ) 1921-1973 

(OVER-ALL)  1854-1973 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
TABLE  I 24. 7N  16. 6W 


PERCENT 

FRtO  OF 

WIND 

DIRECTION  VS  OCCURRENCE 

OR  NON-OCCURRENCE 

OF 

PrFC  TP  fTATf QN  WI Th 

VARYING  VALUES  OF 

VISIBILITY 

VSBY 

N 

NE 

E 

sp 

S 

SW  W NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NH) 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* • ,0 

.0 

• 0 

* 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

.0 

* 

.2 

TOT  t 

• 

• 

• 

* 

• 

* • • 

.0 

* 

.2 

PCP 

0 

* 

• 

* 

* 

0 0 0 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

.2 

.4 

.1 

• 

• 

0 0 0 

.0 

* 

,7 

tot  % 

.2 

.4 

.1 

* 

• 

0 0 0 

.0 

0 

.6 

PCP 

• 

* 

.0 

• 

0 0 0 

*0 

.0 

* 

i<2 

NO  PCP 

.1 

*2 

* 

* 

* 

0 0 0 

.0 

* 

.5 

TOT  X 

.2 

.2 

• 

• 

• 

0 0 0 

.0 

• 

.5 

PC  P 

* 

* 

• 

• 

• 

0 0 0 

.0 

• 

• 

2<5 

NO  PCP 

1,1 

1.2 

.1 

.1 

• 

* • .1 

,0 

.1 

2.7 

TOT  % 

1.1 

1.2 

.1 

.1 

• 

* * .1 

.0 

.1 

2.8 

PCP 

* 

.1 

• 

• 

• 

* * * 

.0 

• 

.4 

5<10 

NO  PCP 

7.3 

12.0 

1.3 

.3 

.4  .4  .7 

.0 

.4 

23.3 

TOT  * 

7.3 

12.1 

1.4 

.4 

.5  .5  .6 

.0 

.4 

23.6 

PCP 

• 

.1 

* 

• 

• 

0 0 0 

.0 

* 

.2 

10* 

NO  PCP 

19.0 

37.0 

4.2 

.9 

1.3 

2.1  2.1  3.4 

.0 

1.9 

72.0 

TOT  % 

19.1 

37.1 

4.2 

.9 

1.3 

2.1  2.2  3.4 

.0 

1.9 

72.2 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

27.9 

51.1 

5.P 

1.3 

1.6 

2.7  2.7  4.3 

.0 

2.4 

100.0 

78495 

TABLE  9 


PFRCENT  pREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RTS 

0-3 

• 

* 

• 

.0 

* 

* 

* 

• 

.0 

• 

.1 

<1/2 

4-10 

• 

* 

0 

• 

* 

• 

* 

* 

.0 

.1 

11-21 

• 

* 

0 

• 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

* 

22t- 

4 

0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

• 

0 

* 

• 

• 

• 

* 

• 

.0 

• 

.2 

0-3 

• 

0 

* 

* 

.0 

* 

* 

* 

.0 

• 

* 

1/2<1 

4-10 

• 

.1 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.2 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

.0 

.3 

22* 

• 

• 

* 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

,3 

• l 

0 

• 

0 

• 

• 

.0 

0 

.6 

0-3 

• 

• 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

• 

1<2 

4-10 

• 

,1 

* 

• 

• 

0 

0 

* 

.0 

.1 

11-21 

.1 

.2 

• 

* 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.3 

22* 

• 

• 

* 

* 

« 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

.1 

.2 

• 

* 

• 

0 

• 

• 

.0 

0 

.5 

0-3 

• 

• 

• 

* 

• 

0 

• 

* 

.0 

.2 

2<5 

4-10 

.3 

.3 

.1 

6 

0 

0 

0 

.1 

.0 

.7 

11-21 

.5 

,7 

.1 

* 

0 

* 

0 

• 

.0 

1.9 

.1 

.2 

• 

• 

0 

• 

0 

• 

.0 

.4 

TOT  * 

1.0 

1.3 

• 1 

•1 

0 

* 

• 

.1 

.0 

2.7 

0-3 

.2 

.2 

.1 

• 

0 

.1 

.1 

.1 

.0 

1.0 

3<10 

4-10 

2.0 

2.5 

.5 

.2 

.2 

.2 

.4 

.0 

6.1 

11-21 

3.6 

7.1 

.6 

• l 

.1 

.1 

.2 

.0 

11.9 

22* 

.7 

1.9 

• 1 

* 

0 

• 

* 

* 

.0 

2.8 

TOT  * 

6.5 

11.7 

1.3 

.3 

.4 

.4 

.7 

.0 

21.9 

0-3 

.9 

• B 

.3 

• 2 

.2 

.3 

.4 

.0 

1.8 

5.0 

10 ♦ 

4-10 

7.7 

11.  • 

2.4 

.6 

1.1 

1.3 

2*2 

.0 

27.9 

11-21 

t«4 

23.0 

2.3 

.3 

.5 

.5 

.7 

.0 

35.9 

22* 

1.1 

3.9 

.3 

• 

• 

* 

• 

* 

• 0 

5.4 

TOT  * 

IB. 2 

39.5 

5.2 

1.0 

1.1 

1.9 

2.1 

3.9 

.0 

l.» 

74.2 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

26.0 

52.9 

6.B 

1.9 

1.5 

2.4 

2.6 

4.1 

.0 

2.3 

100.0 

TOTAL 
06  S 


109119 


PAGE  191 


>€*100:  (PRIMARY)  1921-1973 

(UVfR-ALD  1(99-1973 


ANNUAL 


AREA  0009  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
29. 7N  16. 6W 


TABLE  10 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CElLINO  HP 1GHT $ (FfET.NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/(  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

ooo 

190 

299 

900 

999 

600 

999 

looo 

1999 

2000 

3999 

3900 

9999 

9000 

6999 

6900 

7999 

6000* 

total 

NH  <9/6 
ANY  HOT 

total 

OBS 

00403 

• 

.2 

1.7 

9.S 

9.0 

1.7 

.9 

1.0 

19.7 

(9.3 

169(1 

06L09 

.1 

.6 

9.9 

10. 1 

7.6 

3.5 

.6 

1.6 

2S.7 

71.3 

15(79 

12(15 

• 1 

.9 

2.2 

6.9 

6.9 

2.9 

.6 

1.5 

22.2 

77, ( 

1(221 

1(421 

• 

• 2 

1.2 

9.9 

9.6 

2.0 

.9 

1.1 

12.2 

(6.7 

17173 

TOT 

PCT 

.1 

.2 

2.1 

6.9 

9.9 

2.5 

.9 

1.9 

19.6 

(0.9 

67696 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 


PERCENT 

FREQUENCY 

’ VS(Y 

(NM) 

BY  HOUR 

CUMULATIVE  PCT 
CEILING 

FREQ 

HGT 

OF  RANGES  OF  VSBV  (NM) 
(FEET/NH  > 9 / B ) / BY  HOUR 

AND/OR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<l0 

10* 

total 

OBS 

hour 

(G*T) 

<150 

<5OY0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <9/( 
AND  5* 

total 

OBS 

00(03 

.1 

.5 

.3 

2.5 

21.0 

79.6 

29907 

00(03 

.3 

.5 

9.6 

12.9 

(2.9 

15720 

06(09 

• 2 

.7 

.9 

2.5 

(♦•I 

72.1 

29769 

06(0’ 

1.1 

7.2 

26. 1 

6(.( 

15253 

12(15 

• 2 

.5 

.5 

3.3 

19.9 

79.7 

26550 

12(15 

.( 

6.2 

K.7 

75.1 

17670 

1(421 

.1 

.7 

.7 

2.( 

22.6 

73.1 

30671 

18(21 

.5 

9.8 

11.9 

83. B 

16670 

TOT 

PCT 

.2 

.6 

.5 

2.8 

2 2.0 

79.0 

111(92 

100.0 

TOT 

PCT 

,7 

5.7 

16.6 

77.7 

65313 

100.0 

I 


TABLE  19 


TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HIND  OIRECTION  BY  TEMP 


TOTAL  PCT 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-99 

60-69 

70-79 

BO-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

M 

NW 

VAR 

CALM 

90/99 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

9 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85/89 

.0 

.0 

9 

• 

• 

• 

.0 

.0 

* 

• 

* 

.0 

* 

9 

• 

• 

.0 

.0 

9 

60/69 

.0 

9 

• 

• 

.1 

.1 

• 

6 

.3 

.1 

.1 

* 

9 

9 

• 

• 

.0 

9 

75/79 

6 

9 

• 

.1 

.7 

2.2 

1.5 

.9 

5.0 

1.6 

2.5 

.2 

.1 

9 

.1 

.1 

.0 

.1 

70/79 

• 

9 

.9 

2.9 

9.5 

15.5 

7.9 

35.8 

10.9 

18.9 

1.7 

.9 

.9 

.8 

1.9 

.0 

.6 

65/69 

.0 

* 

1.3 

5.7 

13.6 

17.7 

7.9 

96.3 

12.1 

23.7 

3.0 

.7 

1.3 

1.5 

2.2 

.0 

1.0 

60/69 

.0 

• 

• 

.2 

1.8 

9.3 

9.1 

2.0 

12.5 

2.7 

7.5 

1.0 

.1 

.2 

.2 

.0 

.2 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

.1 

6 

* 

• 

• 

9 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

TOTAL 

61292 

100,0 

PCT 

• 

• 

.3 

2.1 

11.2 

29.8 

3(.B 

17.8 

27.5 

52.9 

5.9 

1.3 

1.7 

2.5 

2.6 

9.2 

.0 

1.9 

table  19 


MEANS# EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  temp  (OEC  F)  by  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

85 

73 

71 

68 

69 

62 

96 

67.7 

31391 

06409 

86 

79 

72 

68 

69 

62 

98 

67.6 

92996 

12415 

90 

79 

76 

70 

66 

63 

52 

70.9 

32602 

1(421 

90 

78 

75 

69 

66 

69 

99 

69.8 

92927 

TOT 

90 

77 

79 

69 

65 

62 

96 

6B.9 

199(66 

TABLE  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

00403 

• 

1.1 

7.1 

23.7 

42.2 

25.8 

83 

OBS 

15364 

06409 

9 

1.6 

8.1 

29.0 

41.9 

24.4 

82 

15394 

12419 

.0 

9.9 

16.2 

36.5 

33.6 

9.9 

77 

15973 

18421 

.0 

2.3 

13.1 

39.1 

37.6 

12.9 

79 

16055 

TOT 

2 

1989 

7015 

18699 

24336 

11305 

80 

62786 

PACE  292 
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PE RIOO:  (PUJ MAR r I 1921-1973  AREA  OOOS  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

l OVER-ALL ) 1854-1973  TABLE  17  29. 7N  16. 6W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  FI  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  ajr-sea  temperature  OTFFeRENCE  (DEO  F) 


AIR-SEA 

45 

49 

53 

57 

9l 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

89 

TOT 

W 

MO 

TMP  OIF 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

06 

92 

FOC 

FOG 

20/22 

.1 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

6 

.0 

4 

17/19 

.§ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

.0 

4 

16/16 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

73 

4 

.1 

11/13 

.# 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.1 

.1 

4 

.0 

285 

4 

.4 

9/10 

.9 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.2 

.2 

4 

.0 

486 

4 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

4 

.1 

.4 

.6 

.3 

• 0 

.0 

1086 

.1 

1.4 

6 

.9 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.4 

.6 

.2 

4 

4 

.0 

906 

.1 

1.2 

5 

• • 

.0 

• 0 

4 

• 1 

.5 

1.1 

1.1 

.3 

4 

4 

.0 

2209 

.1 

2.9 

6 

.6 

.0 

.0 

4 

.2 

.8 

1.9 

1.3 

.3 

4 

iO 

.0 

3199 

.2 

4.2 

3 

.9 

.0 

.0 

4 

• 2 

1.5 

2.7 

1.7 

.2 

4 

4 

.0 

4509 

.2 

6.0 

2 

.9 

.0 

• 

4 

• 5 

3.? 

4.6 

2.0 

.2 

4 

• 0 

.0 

7632 

• 4 

10.2 

1 

.9 

.0 

.0 

4 

l.o 

5.5 

6.5 

2.3 

.1 

.0 

4 

.0 

11021 

.4 

14.9 

0 

.9 

.0 

.0 

4 

2.3 

7.6 

6.7 

1.9 

.1 

4 

4 

.0 

13489 

.5 

18.2 

-l 

• 9 

.0 

.0 

• 1 

2.4 

6.9 

4.8 

1.2 

4 

4 

• 0 

.0 

11093 

.3 

15.1 

-2 

.9 

.0 

• 

• 1 

2.3 

4.5 

2.7 

.5 

4 

.0 

• 0 

.0 

7194 

.2 

9.8 

-3 

.9 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.3 

1.3 

.2 

4 

.0 

• 0 

.0 

3953 

• 1 

5.4 

-6 

.0 

4 

.0 

.1 

1.2 

1.2 

.6 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

2223 

• 1 

3.0 

-5 

.9 

.0 

• 

.1 

.7 

.7 

.3 

4 

4 

.0 

.0 

• 0 

1328 

4 

1.6 

-6 

.9 

.0 

• 

4 

• 2 

.? 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

438 

4 

.6 

-7/-8 

.9 

.0 

4 

.1 

.2 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

481 

4 

.6 

-9/ -10 

• e 

4 

4 

• 1 

• 1 

• 1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

226 

4 

.3 

-11/-13 

• 

• 

• 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

124 

4 

.2 

-14/-16 

• 

• 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

57 

4 

.1 

-17/-19 

• 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

4 

4 

-20/ -22 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

18 

4 

4 

-23/-2S 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 0 

4 

total 

PCT 

* 

.1 

.1 

.7 

13.0 

35.4 

34.3 

13.9 

2.1 

.4 

4 

4 

72069 

100.0 

2.9 

97.1 

PERI 00:  (UV£R-ALU  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  «INO  SPEeP  <KtS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.6 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.4 

1.4 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.9 

1-2 

.3 

5.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

7.6 

.3 

6.6 

4.1 

.0 

.0 

.0 

11.0 

3-4 

4 

2.9 

5.7 

.3 

.0 

.0 

8.9 

4 

3.7 

10.7 

.8 

.0 

.0 

15.2 

5-6 

4 

.5 

4.4 

.6 

4 

.0 

3.9 

4 

.9 

9.3 

1.7 

4 

.0 

11.9 

7 

.0 

.1 

2.0 

.7 

4 

.0 

2.8 

4 

.1 

4.3 

1.8 

4 

4 

6.3 

8-9 

.0 

4 

.6 

.5 

4 

.0 

1.1 

.0 

4 

1.4 

1.2 

4 

.0 

2.6 

10-11 

.0 

4 

.2 

.3 

4 

.0 

.5 

.0 

4 

.5 

.7 

4 

.0 

1.2 

12 

.0 

4 

4 

.1 

4 

.0 

.1 

.0 

4 

• 1 

.2 

4 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.1 

• 0 

4 

4 

.1 

4 

.0 

.2 

17-19 

.0 

4 

•0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

20-22 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

•0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 74 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

10.3 

15.1 

2.4 

E 

4 

.0 

28.8 

.7 

12.7 

30.7 

6.5 

SE 

.2 

4 

50.7 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4»4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4(4 

PCT 

<1 

4 

.0 

.0 

.0 

.6 

4 

• 0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

1.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-4 

4 

.9 

4 

.0 

.0 

1.6 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.3 

9-6 

.6 

.1 

.0 

.0 

.« 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

4 

• 2 

4 

.0 

.0 

.3 

.0 

4 

4 

4 

• 0 

.0 

• 1 

8-9 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

10-11 

• 0 

4 

6 

4 

4 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

12 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

. 0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

4 

.0 

•0 

4 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7l-«6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 74 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 3 

2.5 

2.2 

.2 

4 

.0 

3.1 

.1 

• 7 

.4 

4 

.0 

• 0 

1.2 

Race  393 


’IRIOO:  (OVER-ALL ) 1963-1973  AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 

TARLE  It  (CONT)  24. 7N  16. 6N 


RCT  FR|Q  OF  MINO  SPEfO  <*TS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

14-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

-33 

34-47 

4l9 

PCT 

<1 

.1 

9 

.0 

• 0 

.0 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

• 1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.7 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

1.0 

3-4 

• 

.2 

6 

.0 

.0 

.♦ 

9 

.3 

9 

.0 

• 0 

.6 

5-6 

• 0 

• 

.1 

• 

• n 

.0 

.» 

9 

9 

.2 

9 

• 0 

.0 

.3 

7 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

• 1 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

i-9 

.0 

• 

• 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

10-11 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

9 

• 0 

.0 

9 

9 

• 0 

.0 

9 

12 

.0 

• 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

• 0 

9 

.0 

.0 

9 

13-16 

.0 

• 

9 

.0 

• 0 

9 

.0 

• 0 

9 

9 

9 

.0 

9 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

• 0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

<0 

13-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• D 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-B6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

IT* 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.0 

.5 

9 

9 

.0 

1.7 

.2 

1.4 

.7 

.1 

9 

.0 

2.5 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

M 

22- 

33 

34-47 

4*9 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22 

NW 

-33 

34-47 

4«9 

PCT 

T?CT?L 

<1 

.2 

• 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

• 1 

1.4 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3-4 

• 

9 

.n 

.0 

.5 

9 

,4 

9 

.0 

.0 

.1 

5-6 

• 0 

• 

9 

.0 

.0 

.2 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

7 

• 

• 

• 

9 

.0 

.0 

.1 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

a-9 

.0 

• 

« 

9 

.0 

.0 

9 

• 0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

10-11 

.0 

.0 

• 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

9 

12 

.0 

• 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

9 

9 

.0 

• 0 

9 

13-16 

.0 

.0 

* 

9 

9 

.0 

9 

• 0 

• 0 

9 

9 

.0 

.0 

9 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

9 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.3 

.6 

9 

9 

.0 

2.5 

.4 

2.5 

1.0 

.1 

.0 

.0 

4.0 

96.5 

HOT 

WIND 

0-3 

speed 

4-10 

(KT5 ) 
11-21 

VS  SEA 
22-33 

HEIGHT 

34-47 

(FT) 

489 

PCT 

TOT 

<1 

6.0 

5.1 

.4 

.0 

• 0 

.0 

11.4 

DBS 

1-2 

1.3 

16.8 

7.3 

.0 

.0 

.0 

25.5 

3-4 

• 1 

8.4 

18.3 

1.1 

.0 

.0 

27.9 

5-6 

9 

1.7 

14.9 

2.4 

9 

.0 

19.1 

7 

9 

.3 

6.7 

2.7 

9 

9 

9.7 

8-9 

9 

.1 

2.1 

1.7 

9 

.0 

3.9 

10-11 

*0 

9 

.7 

1.0 

9 

.0 

1.7 

12 

.0 

9 

.1 

.3 

9 

.0 

.5 

13-16 

• 0 

9 

• 1 

.2 

9 

.0 

.3 

17-19 

• 0 

9 

.0 

9 

9 

.0 

9 

20-22 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

23-25 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

7.5 

32.3 

50.6 

9.3 

.2 

9 

100.0 

42495 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


percent  freouenct  of  wave  height  <ftj  vs  wave  period  (seconds) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

•7* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.5 

8.1 

11*1 

7.0 

3.2 

1.2 

.5 

• 1 

• 1 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16905 

hgt 

6-7 

9 

1.2 

5.4 

7.4 

5.7 

2.7 

1.3 

• 4 

• 2 

9 

9 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12570 

8-9 

6 

.5 

1.8 

3.1 

3.3 

1.9 

1*1 

• 3 

• 3 

9 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6435 

10-11 

.0 

.6 

.7 

.9 

1.0 

.7 

.5 

• 2 

.2 

9 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2582 

12-13 

.0 

.0 

1.0 

• 6 

.4 

.3 

.3 

• 1 

.2 

9 

9 

.0 

9 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1530 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.1 

• 1 

.1 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

460 

JNofT 

3.5 

4.0 

5.3 

3.7 

2.8 

1.4 

.7 

• 2 

.2 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11181 

total 

PCT 

5.0 

14.3 

25.2 

22.9 

16.6 

6.3 

4.6 

1.5 

1.2 

.2 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51663 

100.0 
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PERIOD  > l PRIMARY ) 1921*197) 

(OVIK-ALL)  1854-197) 


TABLE  20 


AREA  0005  CENTRAL  SPANISH  SAHARA 
24. 7N  16.6* 


PERCENT  FRtOljFNCY  Qf  OCCURRENCE  OP  S£A  TEMP  (PEC  F ) BY  HUNTH 


SEA  THP 
OEC  F 

JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PCT 

96* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 0 

95/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

89/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

•7/88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

85/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

*0 

.0 

7 

4 

83/84 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

10 

4 

81/82 

• 0 

.0 

.0 

• 

4 

4 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

4 

73 

• 1 

79/80 

.0 

.0 

* 

• 

4 

4 

• l 

.4 

.3 

.5 

.1 

4 

178 

.1 

77/78 

• 

• 

.1 

4 

4 

,1 

.4 

1.0 

1.5 

2.0 

.7 

4 

702 

.5 

75/76 

.1 

.1 

.2 

.1 

.4 

1.3 

4.0 

8.8 

9.4 

3.1 

.2 

3198 

2.2 

73/74 

.4 

.3 

.6 

.3 

2.6 

8.8 

20.5 

30.1 

32.8 

15.0 

1.8 

13171 

9.2 

71/72 

1.7 

1.2 

t.9 

1.3 

2.9 

13.2 

25.5 

33.1 

28,8 

28.8 

32.6 

9.5 

21028 

14.8 

69/70 

8.3 

o.i 

7.5 

8.1 

15.8 

30.0 

32.3 

28.1 

18.0 

15.2 

27.0 

24.3 

25802 

18.1 

67/68 

28.5 

21.9 

23.1 

27.6 

35.8 

31.7 

20.6 

12.6 

9.6 

8.0 

15.3 

33.2 

31987 

22.4 

65/66 

J4.4 

35.6 

34.2 

34.8 

27. 0 

14.2 

8.5 

?.5 

2.3 

2.5 

5.1 

18.8 

26402 

18.5 

63/64 

21.0 

27.4 

26.1 

2?. 6 

14.2 

6,5 

2.3 

.4 

.4 

.7 

1.8 

10.0 

16064 

11.3 

61/62 

4.6 

6.2 

9.4 

4.2 

2.6 

,9 

.1 

.1 

• 1 

.1 

.2 

1.8 

3181 

2.2 

59/60 

.7 

1.1 

.8 

. 8 

.1 

4 

.0 

4 

4 

.3 

542 

.4 

57/58 

.2 

.1 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

76 

.1 

55/56 

.1 

.1 

• 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

35 

4 

53/54 

• 

.0 

• 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

35 

4 

51/52 

.0 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

4 

49/50 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

4 

47/48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

45/46 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

43/44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

41/42 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/34 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

11524 

11530 

1294? 

12174 

12201 

11400 

12033 

12255 

10692 

11659 

11884 

12250 

142494 

100.0 

mean 

65.9 

65.4 

65.6 

65.8 

66.7 

68.2 

69.6 

71.0 

71.6 

71.8 

70.3 

67.6 

68.2 

I 


I 


PRESSURE  (M*) 
AVERAGE  BY  HOUR  (GMT) 


MO 

0000 

0300 

0600 

0900 

1200 

1500 

1800 

2100 

MEAN 

total 

OBS 

JAN 

1020 

1018 

101«» 

1020 

1020 

1017 

1018 

1019 

1019 

8196 

FEB 

1018 

1017 

1017 

1019 

1019 

1016 

1017 

1019 

1018 

8378 

MAR 

1018 

1017 

1017 

1018 

1018 

1017 

1016 

1018 

1017 

9405 

APR 

1018 

1016 

1017 

1017 

1018 

1017 

1016 

1017 

1017 

8689 

MAY 

1017 

1016 

1016 

1018 

1018 

1017 

1016 

1017 

1017 

8768 

JUN 

1018 

1016 

1017 

1018 

1018 

1017 

1017 

1018 

1017 

8257 

JUL 

1016 

1015 

1015 

1016 

1017 

1016 

1015 

1016 

1016 

8564 

AUC 

1015 

1014 

1014 

1015 

1015 

1014 

1014 

1015 

1015 

8919 

SEP 

1016 

1016 

1016 

1016 

1017 

1016 

1015 

1016 

1016 

7619 

OCT 

1017 

1016 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1017 

1017 

8230 

NOV 

1017 

1016 

1016 

1017 

1018 

1015 

1016 

1017 

1017 

8231 

DEC 

1020 

1019 

1019 

1020 

1020 

1018 

1019 

1019 

1019 

8658 

ANN 

1018 

1016 

1017 

1018 

1018 

1016 

1016 

1017 

1017 

101934 

06S 

21425 

I836 

20827 

5779 

22845 

1890 

21628 

5704 

percentiles 


MO 

MIN 

18 

5* 

258 

508 

758 

95* 

99* 

MAX 

JAN 

998 

10o6 

1011 

1017 

1019 

1022 

1026 

1028 

1033 

FEB 

1000 

100® 

1011 

1015 

1018 

1021 

1025 

1028 

1034 

MAR 

1003 

1009 

1012 

1015 

1017 

1020 

1023 

1026 

1033 

APR 

1002 

1009 

1012 

1015 

1017 

1019 

1022 

1025 

1035 

MAY 

1001 

1010 

1013 

1015 

1017 

1019 

1021 

1023 

1034 

JUN 

1003 

1012 

1014 

1016 

1017 

1019 

1021 

1023 

1032 

JUL 

1000 

1008 

1011 

1014 

1016 

1017 

1020 

1022 

1032 

AUG 

1000 

1008 

1011 

1013 

1015 

1016 

1019 

1020 

1029 

SEP 

1000 

1009 

1012 

1015 

1016 

1018 

1020 

1022 

1030 

OCT 

1000 

1010 

1012 

1015 

1017 

1018 

1021 

1023 

1029 

NOV 

1001 

1008 

1011 

1015 

1017 

1019 

1022 

1024 

1032 

OEC 

998 

1009 

1013 

1017 

1019 

1022 

1025 

1028 

1034 
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’tmoo:  (PRIMARY)  1921-1971 
(OVIR-AIU  1919-1971 


JANUARY 


AREA  0006  CARE  BLANC 
20. 3N  16. 2W 


TABLE  1 

PERCENT  FRPnlJENCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WTNO  DIRECTION 


FRECIFITATION  TYRe  other  WEATHER  phenohena 


WHO  01 R 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

3nHW 

OTHER 

HAIL 

pcpn  at 

Pcpn  past 

thor 

fog 

fog  wo 

shore 

SPRAY 

NO 

SHWR 

pcpn 

FRZn 

OB  time 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

.1 

• 1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.0 

.6 

2.9 

.1 

2.2 

.9 

93.3 

NE 

• 2 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.0 

• 6 

2.1 

• 

2.9 

1.6 

92.8 

E 

.1 

• 6 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.1 

.6 

2.6 

.0 

B.7 

4.6 

91.1 

SE 

• B 

•2 

1.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.4 

• 2 

1.2 

4.4 

.7 

6.3 

9.9 

77.3 

S 

9.9 

1.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

1.1 

B.8 

4.6 

.9 

1.3 

1.1 

79.7 

sw 

1.7 

1.6 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.1 

.2 

1.6 

2.6 

.2 

2.0 

1.7 

99.6 

W 

.0 

2.2 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

2.2 

.0 

1.2 

.9 

.9 

2.9 

96.0 

NW 

.1 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.9 

.0 

2.1 

.9 

1.1 

.7 

94.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.1 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

1.2 

11.6 

.9 

1.1 

1.2 

80.7 

TQT  PCT 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.8 

.1 

.6 

2.1 

.1 

2.0 

1.7 

90.9 

TOT  OBS:  741! 


TABLE  ? 


PERCENT  FREQUENCY  QF  W£ATh£A  OCCURRENCE  BY  HOUR 


RREC IR!  TiTION 

tvpe 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

(GHT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

Snow 

OTHER 

FRZn 

PCPN 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
HOUR 

thor 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

shore 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

OOG03 

.2 

.9 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.9 

.1 

2.2 

2.6 

.1 

2.4 

1.6 

90.1 

06609 

.8 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

1.4 

3.0 

.1 

2.1 

1.0 

91.6 

12119 

.3 

• 3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.7 

.2 

.0 

2.9 

.2 

3.0 

1.7 

91.3 

18L21 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.7 

.2 

• 2 

3.9 

.2 

4.3 

2.2 

89.9 

TQT  PCT 

.4 

.3 

.1 

.0 

• 0 

• 0 

* 

.9 

.1 

.9 

2.1 

• 1 

3.0 

1.7 

90.4 

TQT  OBS:  7621 


I 


table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  by  speed  ano  by  hour 
wind  SPEEO  ( KNOTS ) HOUR  (GHT ) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4B« 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

19 

18 

21 

OBS 

FREQ 

spo 

N 

1.0 

9.8 

12.3 

1.0 

• 

.0 

24.2 

11.8 

30.9 

36.9 

23.9 

19.3 

17 

7 

24.9 

28.4 

29.2 

NE 

.9 

19.6 

29.0 

4.8 

.2 

.0 

90.9 

13.7 

48.7 

42.3 

92.9 

99.7 

92 

2 

36.6 

46.6 

92.9 

E 

.6 

9.3 

6.9 

1.2 

« 

.0 

13.7 

12.9 

8.9 

4.9 

11.8 

20.8 

19 

1 

19.9 

12.1 

13.4 

SE 

.2 

1.2 

.9 

• 

• 

.0 

2.0 

8.9 

1.4 

1.9 

1.8 

1.9 

6 

9.8 

1.9 

2.1 

S 

.3 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.9 

6.6 

1.9 

1.6 

1.9 

1.0 

9 

2.9 

1.3 

.9 

SW 

.3 

.9 

.2 

• 

4 

.0 

1.9 

7.7 

1.7 

2.1 

1.4 

1.1 

3 

.7 

1.6 

.9 

w 

.2 

.8 

.2 

* 

.0 

.0 

1.3 

7.2 

1.1 

2.9 

1.3 

1.4 

1 

2.2 

1.4 

1.9 

NW 

.3 

1.9 

.4 

• 

.0 

.0 

2.2 

7.9 

2.2 

1.6 

1.7 

1.7 

9 

3.0 

3.2 

2.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

CALH 

3.1 

3.1 

• 0 

4,4 

6.9 

4.2 

1.1 

2 

2 

4.4 

3.9 

.8 

TOT  OBS 

908 

4641 

6316 

900 

31 

0 

12796 

12.1 

2480 

193 

2920 

1199 

2676 

161 

2921 

1106 

TUT  PCT 

7.1 

36.3 

49.4 

7.0 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  3A 


WlNO 

speed 

(RNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

19 

21 

N 

4.4 

14.9 

4.8 

.1 

• 0 

24.2 

11.8 

30. B 

20.9 

18. 1 

27.4 

NE 

9.4 

2B.2 

19.7 

1.1 

6 

90.9 

13.7 

48.3 

93.9 

91.2 

48.4 

E 

2.9 

7.3 

3.6 

.3 

.0 

13.7 

12.9 

8.3 

14.7 

19.1 

12.9 

SE 

.9 

.9 

.2 

• 

.0 

2.0 

B.9 

1.4 

1.9 

2.8 

2.0 

S 

.9 

.6 

6 

.0 

.0 

1.9 

6.6 

1.9 

1.4 

2.0 

1.2 

SW 

.8 

.6 

.1 

• 

• 

1.9 

7.7 

1.7 

1.4 

1.3 

1.4 

w 

.7 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.3 

7.2 

1.1 

1.4 

1.2 

1.9 

NW 

1.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

2.2 

7.9 

2.1 

1.7 

2.0 

3.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALH 

3.1 

3.1 

.0 

4.6 

3.2 

2.3 

2.6 

TOT  QBS 

2944 

6909 

3142 

198 

3 

12796 

12.1 

2633 

3679 

2897 

3627 

TOT  PCT 

19.9 

94.0 

24.6 

1.9 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  UF  hind  SPEED  8Y  hour  (GHT) 

MlNU  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALN 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  ♦ 

M£  AN 

FREQ 

OBS 

00403 

4.6 

4.5 

49.2 

5.8 

.1 

.0 

11 .7 

100.0 

2633 

06409 

3.3 

49.9 

8.3 

.4 

.0 

12.5 

100.0 

3679 

12415 

3.6 

51.1 

7.9 

.3 

.0 

12.0 

100.0 

2857 

18421 

4.5 

47.6 

6.0 

.2 

.0 

11.7 

100.0 

3627 

TOT 

401 

507 

46*1 

6316 

900 

31 

0 

12.1 

12796 

PCT 

3.1 

4.0 

36.3 

49.4 

7.0 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  3 

PCT  FR£Q  OF  TOTAL  CLOUD  ANOUNT  (EIGHTHS) 
• Y N I NO  DIRECTION 


MND  01 R 

0-2 

3-4 

5-7 

8 4 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

23.8 

3.1 

3.2 

OBSCO 

1.0 

OBS 

COVER 

1.4 

149 

.1 

HE 

31.3 

5.0 

6.6 

2.4 

1.9 

.1 

E 

6.5 

.9 

1.3 

.5 

1.9 

.1 

SE 

1.0 

.2 

.4 

.2 

3.0 

• 

S 

.6 

.2 

.8 

.4 

4.7 

6 

SM 

.6 

.5 

.5 

.3 

4.0 

4 

M 

.6 

.4 

.3 

.1 

3.3 

4 

NM 

1.5 

.3 

.5 

.1 

2.4 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

CALM 

3.0 

.5 

.9 

.4 

2.3 

.2 

TOT  OBS 

4077 

656 

868 

325 

5926 

1.9 

26 

T0T  PCT 

68.8 

11.1 

14.6 

5.5 

100.0 

.4 

TABLE  6 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft/nh  >*/«> 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  MIND  DIRECTION 

150  300  600  1000  2000  3500  5000  6500  *000*  NH  <5/8  TOTAL 

299  599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HGT  OBS 

.0  * .1  .5  .5  .3  .1  • .3  29.1 

* * .3  1.4  1.2  .8  .3  .?  .6  40.2 

.0  * .1  .2  .3  .2  * .0  *1  8.2 

.0  .0  .1  .1  .1  * .0  • .1  1.5 

.0  • .1  .2  .3  * • * .1  l.l 

.0  • .1  .2  .1  .0  ♦ * .1  1.5 

.0  .0  * • .0  • .0  .0  * 1.3 

.0  .0  * • • .1  * • .1  2.1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

* • * .3  .1  .1  • .2  .1  3.9 

2 11  43  174  .154  88  28  32  89  5279  5926 

* .2  .7  2.9  2,4  1.3  .5  .5  1.5  89.1  100. 0 


TABLE  7 

CUMUlATIVF  PCT  FREQ  OF  SIHULTANFOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (Nh  >4/8)  AND  VSBY  (NH) 


CEILING 

- OR 

• OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

■ PR 

• PR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>i 

>1/2 

>1/4 

>5QY0 

>0 

OR 

>6500 

1.7 

1.9 

2.0 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

OR 

>5000 

2.1 

2.3 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

OR 

>3500 

3.3 

3.8 

3.9 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

OR 

>2000 

3.3 

6.3 

6.5 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

OR 

>1000 

7.6 

9.1 

9.5 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

OR 

>600 

a.i 

9.8 

10.2 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

OR 

>300 

8.2 

9.9 

10.4 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

OR 

>150 

8,2 

10.0 

10.4 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

10.5 

OR 

> 0 

8,2 

10.1 

10.7 

10.8 

10.8 

10.6 

11.0 

11.0 

TOTAL 

495 

607 

643 

650 

652 

654 

661 

664 

total  number 

OF  OBS i 

6034 

PCT  FREQ 

«D 

V 

z 

z 

89.0 

TABLE  7A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOM  CLDUOS  (EIGHTHS) 

total 

012345678  OBSCO  OBS 
63.0  9.3  7.)  4.9  3.5  2.5  3.0  2.5  3.6  .4  6328 
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TABLE  B 


PERCENT  FRgO  OF  NlNO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

SI 

s 

sw 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<i/2 

NO  PCP 

.1 

• 

• 

• 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.1 

.3 

TOT  ft 

.1 

A 

• 

• 

• 

A 

.0 

A 

.0 

.1 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.6 

.3 

.1 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.9 

TOT  ft 

■ A 

.3 

.1 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

• 3 

.A 

.3 

.1 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

1.2 

TOT  ft 

.3 

.A 

.3 

.1 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

1.2 

PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

20 

NO  PCP 

.3 

1.2 

1.0 

.2 

.1 

A 

A 

.0 

.3 

3.6 

TOT  ft 

.5 

1.1 

1.0 

.2 

.1 

A 

A 

.0 

.5 

3.6 

PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

.1 

A 

A 

.0 

A 

.6 

3<10 

NO  PCP 

A. A 

B.B 

2.6 

.6 

.A 

.A 

.3 

.0 

.6 

19.0 

TOT  ft 

A. A 

B.9 

2.7 

.6 

.3 

.5 

.0 

.6 

19.6 

PCP 

• 

.1 

* 

• 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.2 

10* 

NO  PCP 

2A.A 

3A.8 

3. A 

1.0 

l.A 

l.A 

l.o 

l.B 

.0 

2.9 

7A.2 

TOT  ft 

2A.A 

3A.9 

5.  A 

1.0 

1.5 

1.3 

1.0 

1.8 

.0 

2.9 

7A.3 

TOT  QBS 
TQT  Pc T 

30.2 

65.7 

9.6 

2.0 

2.1 

2.0 

1.6 

2.5 

• 0 

A. 3 

100.0 

7A26 

TABLE  9 

PERCENT  FAEO  OF  WIND  OIRECTION  VS  NT NO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPo 

N 

N£ 

£ 

SE 

S 

sw 

k 

Nk 

VAR 

CAL  « 

PCT 

(NH> 

KTS 

0-3 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

<1/2 

A-10 

.1 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

.2 

11-21 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

.0 

A 

.3 

0-3 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

1/2<1 

A-10 

.2 

.1 

.1 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.3 

11-21 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

• 3 

22a 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.3 

.1 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.7 

0-3 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

1<2 

A-10 

• 1 

.2 

.1 

.1 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.5 

11-21 

.1 

• 3 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.5 

22a 

A 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  ft 

.2 

.5 

.3 

.1 

A 

.0 

A 

A 

.0 

A 

1.2 

0-3 

A 

A 

.1 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.6 

.5 

2<3 

A-10 

.3 

.5 

.6 

.1 

A 

A 

A 

A 

.0 

1.6 

11-21 

.2 

,6 

.5 

.1 

A 

A 

A 

A 

.0 

1.6 

22a 

A 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  ft 

.5 

1.3 

1.1 

.2 

• 1 

.1 

A 

A 

.0 

.6 

3.7 

0-3 

.2 

.2 

.2 

.1 

A 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.7 

1.6 

3<  10 

A-10 

l.B 

3.0 

1.3 

.6 

.3 

.2 

.2 

.6 

.0 

7.6 

11-21 

l.B 

6.7 

1.3 

.1 

A 

.1 

.1 

.1 

.0 

8.2 

22a 

.2 

.9 

.3 

A 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

1.6 

TOT  * 

A.O 

B.B 

3.0 

.6 

»A 

.6 

.6 

.5 

.0 

.7 

18.8 

0-3 

.8 

.7 

.6 

.2 

.3 

.2 

.2 

,3 

.0 

2.6 

5.7 

10a 

A-10 

8. A 

11. A 

2.9 

.7 

.9 

.8 

.6 

1.2 

.0 

26.9 

11-21 

11.8 

22.6 

3.3 

.2 

.1 

• 2 

.2 

.3 

.0 

38.3 

22a 

.7 

3,2 

.6 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

6.6 

TOt  * 

21.6 

37,6 

7.0 

1.1 

1.3 

1.2 

2.0 

1.8 

.0 

2.6 

75.3 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

27.0 

68.6 

11.3 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

2.3 

.0 

3.8 

100.0 

total 

OBS 
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(OVER-ALU  1835-197J  TABLE  10  20. 3N  18. 2* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTi  (F£ET,NM  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  *3/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

35OO 

3OOO 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

19*9 

3499 

4999 

64«9 

7999 

any  hot 

OBS 

00(03 

• 4 

.0 

.2 

.5 

2.0 

2.6 

1.1 

.3 

.7 

1.4 

9.2 

90.8 

1486 

O6C09 

.6 

.0 

.3 

.6 

3.2 

2.6 

1.2 

.6 

.5 

1.5 

11.4 

88.6 

1497 

12(15 

.5 

.1 

.1 

1.0 

3.3 

2.3 

1.7 

.4 

.4 

1.4 

11.5 

08.5 

1672 

18(21 

.3 

.0 

.1 

.6 

2.8 

2.3 

1.8 

.5 

.6 

1.5 

10.7 

89.3 

1582 

TOT 

28 

Z 

11 

45 

1T6 

160 

70 

?9 

33 

92 

668 

5569 

6237 

PCT 

.4 

0 

.2 

.7 

2.9 

2.6 

1.4 

.5 

.5 

1.5 

10.7 

89.3 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSgY  (NH)  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10» 

total 

OBS 

00(03 

.2 

• 6 

.7 

4.1 

17.5 

76.9 

2207 

06(09 

• 4 

.7 

.9 

3.0 

21.4 

73.6 

2759 

12(15 

.4 

.5 

1.1 

3.8 

16.7 

77.5 

2393 

18(21 

.3 

1.1 

1.9 

4.2 

1’.9 

73.1 

2739 

TOT 

33 

74 

118 

378 

191? 

7305 

10100 

PCT 

.3 

.7 

1.2 

3.7 

1R.9 

75.1 

100.0 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

ceiling 

FREQ 

hgt 

OF  ranges  of  vsby  <nm> 

(FEET/NH  >4/8 ) / 5 Y HOuR 

AND/OR 

hour 

(GMT) 

<150 

<soyd 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5+ 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.4 

.7 

5.0 

7.0 

87.2 

1441 

06(09 

.6 

1.2 

4.7 

9.7 

85.5 

1437 

12(15 

.6 

.9 

5.3 

9.5 

85.3 

1629 

18(21 

.3 

.5 

5.7 

9.4 

84.9 

1327 

TOT 

PCT 

28 

.5 

48 

.8 

313 

5.2 

350 

9.1 

5171 

85.7 

6034 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

0 

0 

• 

0 

o- 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

75/79 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

*2 

.1 

.0 

27 

.5 

70/74 

.0 

• 

.2 

1.4 

3.4 

4.7 

2.7 

1.3 

761 

13.8 

65/69 

.0 

.0 

.7 

4.0 

9.2 

15.8 

19.3 

8.3 

3130 

57.3 

60/64 

.0 

.0 

.1 

1.3 

3.7 

7.9 

9.9 

5.1 

1531 

28.2 

33/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

* 

.1 

12 

.2 

TOTAL 

0 

1 

59 

371 

912 

1381 

1763 

8l5 

5502 

100.0 

PCT 

.0 

* 

1.1 

6.7 

16.6 

28.7 

32.0 

14.8 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(OEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95% 

50% 

3% 

1% 

Ml*» 

mean 

TOTAL 

OBS 

00(03 

•2 

73 

70 

66 

62 

60 

54 

65.8 

2669 

06(09 

79 

72 

70 

66 

61 

59 

5* 

65.6 

3692 

12(15 

S3 

78 

74 

68 

63 

60 

35 

68.0 

2811 

18(21 

84 

77 

73 

67 

63 

61 

53 

67.6 

3304 

TOT 

84 

76 

72 

66 

62 

60 

3* 

66.8 

12736 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OE  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

N 

NH 

VAR 

CALM 

• 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 2 

.1 

• 

.0 

* 

• 

* 

.0 

* 

3,7 

5.4 

2.1 

,6 

.4 

.3 

,3 

.5 

.0 

,4 

17.0 

25.6 

6.1 

1.1 

1.4 

1.5 

1.0 

1.6 

.0 

1.9 

9.1 

15.6 

1.8 

.3 

.2 

.3 

.3 

.3 

.0 

.4 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30.0 

46.9 

10.1 

2.1 

1.9 

2.2 

1.5 

2.4 

.0 

2.8 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

00-09 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

.0 

2.9 

9.5 

26.5 

40.9 

20.3 

81 

1333 

06(09 

.0 

6.8 

13.5 

23.4 

36.2 

20.1 

79 

1434 

12(15 

.0 

14.4 

23.1 

■>0.2 

23.0 

9.2 

73 

1430 

18(21 

.0 

6.6 

18.7 

33.6 

29.6 

11.4 

76 

1442 

TOT 

0 

437 

921 

1606 

1820 

855 

77 

5639 

PACE  399 


1 


JANUARY 


RtR IQO • (RRIHARr)  1923-197} 
• OVER-ALL  I 1833-197} 


TABLE  I? 


AREA  000b  CARE  BLANC 
20. JN  1B.2U 


RCT  FREQ  OF  A 1 • TE**RERATUAF  <OEG  F)  ANO  The  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  RREC l R 1 TAT  ION) 
VS  AlR-SFA  TEHRERATURE  DIFFERENCE  l DEG  F) 


A1N-SFA 

51 

*7 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

T NR  OIF 

36 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

FOG 

F0(, 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2 

.0 

9 

14/16 

.3 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 

• 1 

12 

.0 

.2 

11/11 

.0 

.0 

9 

• 1 

.0 

.3 

.2 

• 

42 

.1 

.5 

9/10 

.0 

.0 

• 

• 

.2 

.4 

.2 

• 

58 

.1 

.8 

7/B 

.0 

.0 

• 

.2 

.7 

.5 

.1 

.0 

98 

.1 

1.3 

6 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

62 

• 

.9 

3 

.0 

.0 

.1 

.8 

1.1 

.4 

• 

.0 

166 

.1 

2.4 

* 

.0 

.0 

.1 

1.7 

1.8 

.5 

.0 

.0 

290 

.2 

4.1 

3 

.0 

• 

.3 

3.6 

2.1 

.2 

.0 

• 0 

433 

.2 

6.3 

2 

.0 

.0 

1.6 

3.7 

2.8 

.5 

• 

.0 

717 

.5 

10.1 

1 

.0 

.1 

1.7 

7.9 

3.2 

.3 

• 

.0 

1029 

.5 

14.7 

0 

.0 

,2 

5.8 

9.8 

2.3 

.2 

.0 

.0 

1249 

.7 

17.7 

-l 

• 

.2 

3.6 

7.2 

1.8 

.2 

• 

.0 

1015 

.4 

14.5 

-2 

.0 

.3 

1.6 

4.7 

1.1 

.1 

• 

• 

659 

.3 

9.4 

-3 

.0 

.2 

2.0 

2.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

358 

.1 

5.2 

-4 

• 

.3 

1.8 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

257 

.1 

3.7 

-3 

• 

.4 

1.2 

.8 

.1 

.0 

• 0 

*0 

173 

• 

2.6 

-6 

.0 

.1 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

62 

9 

.9 

-7/-1 

.1 

.1 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

59 

• 

.8 

-9/-10 

• 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.2 

-11/-13 

• 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

-14/-16 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

total 

1* 

1838 

1281 

40 

229 

6359 

125 

3223 

251 

16 

6788 

RCT 

.? 

1.8 

27.1 

47.5 

18.9 

3.7 

.6 

.2 

100.0 

3.4 

96.6 

RE  R 100  •*  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ib 


PCT  FREO  OF  WIND  SRFfO  <KTS>  ANO  0 IRfcCT IQN  VeRSUS  SE*  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48-* 

RCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33  34 

-47 

4 8 ♦ 

PCT 

<1 

.8 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.4 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

.5 

6.1 

3.2 

.0 

.0 

.0 

9.8 

.4 

7.4 

4.4 

.0 

.0 

.0 

12.1 

3-4 

.1 

3.2 

6.2 

.1 

.0 

.0 

9.6 

• 

3.7 

9.2 

.4 

.0 

.0 

13.4 

3-6 

9 

.8 

9.3 

.2 

.0 

.0 

6.4 

• 

.9 

6.8 

.8 

• 

.0 

8.5 

7 

.0 

.1 

2.1 

.4 

.0 

.0 

2.6 

.0 

.2 

2.8 

.8 

.0 

.0 

3.8 

8-9 

.0 

• 

.3 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

9 

.3 

.4 

• 

.0 

.9 

10-11 

.0 

9 

.3 

.1 

.0 

.0 

% 4 

.0 

9 

.2 

.3 

.0 

.0 

.4 

12 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

* 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

•c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

IT* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

1.4 

12.3 

17.6 

1.1 

.e 

.0 

32.4 

.8 

14.0 

24.1 

2.8 

4 

.0 

41.7 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-3* 

34-47 

48* 

•CT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33  34 

-47 

48* 

RCT 

<1 

.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.1 

2.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.9 

3-4 

.0 

1.3 

1.4 

4 

.0 

.0 

2.7 

4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

3-6 

• 0 

.3 

1.1 

4 

• 0 

.0 

1 .4 

.0 

• 1 

• 2 

.0 

.0 

.0 

. 3 

7 

.0 

.0 

.4 

• l 

• 0 

.0 

.6 

.0 

.0 

4 

• 0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.? 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

4 

.0 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

• 9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

26-3* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

61-70 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7. 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

• 3 

4.2 

4.1 

• 3 

4 

.0 

9.2 

.3 

1.2 

• 3 

.0 

.0 

.0 

2.1 

RAGE  *00 


J ANUAK i 


PfcRIOO: 

(OVER-ALU 

1963-1973 

PCT 

FRfeO  OF 

■rfINO 

SPEeO 

s 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21  22- 

33 

36-67 

6«* 

PCT 

<1 

.2 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

• 

.a 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

3-6 

• 0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

5-6 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.r 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

el-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.0 

Akfc A 0006  CAPE  BLANC 


TABLE  18  (CUNT) 

(RTS)  And  DIRECTION  VtRSUS  SEA 

HEIGHTS 

SM 

(FT) 

20. 3N 

18 

1-3 

6-10 

11-21  22 

-33  36-67 

6 8 ♦ 

PCT 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

MOT  1-3 

<1  .2 

1-2  .1 

3-6  .0 

9-6  .0 

7 .0 

«-•>  ,0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  .0 

17-19  .0 

20-22  .0 

23-25  .0 

26-32  .0 

33-60  .0 

61-68  .0 

69-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

87*  .0 

TOT  PC  T .3 


6-10  11-21 
.2  .0 

.5  .1 

.1  • 

• .1 

.0  .0 

.a  .o 

.o  • 

•o  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.9  .2 


2 2-33  36-67 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .n 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


68» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 


.1 

.1 

.0 

,P 

* 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
. 0 
1.6 


1-3  6-10  11-21 

.3  .5  .0 

.1  .8  .2 

• .3  .1 

.0  .1  .1 

• .0  .1 

.0  .0  • 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  . 0 .0 

.5  1.6  .5 


NW 

22-33  36-67  68* 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.o  .a  .o 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .r  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 


PCT 


TOTAL 

PCT 


1.1 


.1 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 


93. 


5 


HGT 

WIND 

0-3 

SPEED 

6-10 

(KTS) 

11-21 

VS  SEA 
22-33 

HEIGHT 

36-67 

(FT) 

68* 

PCT 

TOT 

<1 

9.7 

6.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

16.3 

OBS 

1-2 

1.8 

19.1 

9.1 

.0 

.0 

.0 

30.0 

3-6 

• 1 

9.3 

17.0 

.6 

.0 

f.o 

27.1 

5-6 

* 

2.2 

13.5 

1.0 

* 

'.0 

16.8 

7 

* 

.3 

5.3 

1.6 

.0 

.0 

7.0 

8-9 

• 0 

* 

1.0 

.6 

* 

.0 

1.7 

10-11 

.0 

* 

.5 

.6 

• 

.0 

.9 

12 

• 0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

11.6 

37.1 

67.1 

6.2 

.1 

.0 

100.0 

6067 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1969-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WavE  HFIGhT  (FT)  y$  wAyE  PERIOD  (SFCONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

6-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.9 

9.5 

11.1 

6.1 

2.7 

.6 

.6 

• 1 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1611 

HGT 

6-7 

• 

1.8 

5.3 

6.6 

6.2 

1.8 

.8 

• 2 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1022 

8-9 

• 

.6 

1.8 

3.1 

2.9 

2.1 

1.0 

• 2 

.3 

* 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

602 

10-11 

.0 

.7 

.8 

1.2 

1.0 

.8 

.8 

• 1 

.1 

* 

• 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

280 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.5 

.5 

.8 

.6 

• 2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

180 

>13 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

.2 

.6 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

111 

INOET 

5.7 

6.6 

5.7 

2.9 

2.7 

1.0 

.6 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1151 

TOTAL 

J79 

856 

1265 

1029 

718 

358 

212 

56 

61 

17 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6957 

PCT 

7.6 

17.2 

25.5 

20.8 

16.5 

7.2 

6.3 

1.1 

1.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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FiMUII* 


t>6*lOO:  (PRIMARY)  1923-1V7J 
(OVER-ALL)  1635-19TJ 


AREA  0006  C AP|  BLANC 
20. 3N  lt.lt 


P|*CfNT  FREQUENCY  OP  HEATHER  QfCUpAtNCE  8<  M(NO  DIRECTION 


PRECIPITATION  T»Pf 


oiher  heather  phenomena 


MNO  OIR 

RAIN 

rain 

DR  It 

TRIG 

SnOm 

OTHP* 

MAIL 

PCPN  AT 

PYPN  PAST 

thor 

FOG 

fog  mu 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shhr 

PC  pn 

FA!  * 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

MO 

pcpn 

HAZE 

BLMG  DUST 

SIC 

PC»N 

PCPN 

PAST  HR 

BLMG  SNOM 

MEA 

N 

• 

• 1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.9 

2.0 

.1 

9.1 

1.0 

93.0 

NE 

.3 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.1 

.6 

1.7 

.0 

9.2 

1.1 

92.9 

E 

.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.4 

.2 

.9 

3.9 

.2 

9.9 

.9 

86.6 

SE 

6.1 

• 0 

3.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.6 

6.1 

.0 

.0 

.4 

2.2 

.4 

81.2 

S 

3.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4.0 

2.9 

6.0 

2.7 

.0 

1.0 

2.9 

83.6 

SH 

3.3 

.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.3 

2.7 

.4 

6.7 

.9 

1.1 

.0 

83.4 

H 

.a 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.e 

.0 

.0 

9.4 

.0 

1.2 

1.3 

91.2 

NH 

.1 

• 0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

,4 

.2 

.9 

9.2 

.1 

3.9 

.4 

89.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.4 

.4 

.4 

9.9 

.4 

3.7 

1.1 

87.9 

TflT  PC T 

,3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

.7 

2,4 

.1 

3.2 

1.0 

91.9 

PFRCE»T  FREQUENCY  CF  HEATHER  OCCURRENCE  by  hour 
PRECIPITATION  T YPp  OTHER  \ 


OTHER 

weather 

phenomena 

thor 

fqg 

F 00  MO 

smoke 

SPRAY 

NO 

ltng 

MO 

PCPN 

haze 

BLMG 

JUST 

SIG 

PCPN 

PAST  HR 

BLMG 

SNOU 

MEA 

1.1 

1.8 

.0 

2.5 

1 

1.2 

92.8 

1.2 

2.6 

• 1 

1.7 

.8 

92.5 

.1 

2.3 

• 2 

3.8 

.9 

92.1 

.9 

3.1 

.2 

4.9 

I 

1.4 

89.3 

.7 

2.9 

.1 

3.2 

J 

1.1 

91.6 

TOT  08S:  7577 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  HIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


HIND  SPEED  (KNOTS) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

IS 

18 

21 

DBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.3 

13.7 

19.3 

2.5 

* 

• 

36.9 

12.6 

42.8 

48.9 

35.9 

26.8 

30.9 

50,0 

41.5 

36.4 

NE 

.8 

13.0 

25.0 

5.5 

.1 

.0 

44.4 

14.2 

39.5 

30.6 

45.1 

53.7 

48.5 

34.2 

39.9 

47.5 

E 

.4 

2.3 

2.6 

.6 

.1 

.0 

5.9 

12.5 

3.8 

2.8 

5.3 

9.5 

8.2 

4.6 

4.8 

5.4 

SE 

.2 

.3 

.2 

* 

.0 

.0 

.7 

8.8 

.5 

2.0 

.8 

.5 

1.1 

.8 

.6 

.4 

S 

.2 

.5 

.1 

* 

.0 

.0 

.6 

7.5 

.8 

.5 

.7 

.4 

1.0 

.5 

.9 

.7 

SM 

.3 

• 9 

.1 

, 1 

.0 

.0 

1.4 

7.1 

1.5 

1.6 

1.6 

1.4 

1.2 

1.5 

1.3 

.9 

w 

.4 

1.2 

.3 

• 

.0 

.0 

2.0 

7.1 

2.2 

2.0 

2.1 

1.7 

1.8 

2.6 

1.6 

2.4 

NW 

.7 

3.1 

1.4 

, 1 

.0 

.0 

5.4 

8.6 

5.7 

5.3 

5.0 

4.8 

4.7 

4.1 

6.8 

4.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.6 

2.6 

.0 

3.1 

6.3 

3.5 

1.2 

2.4 

1.6 

2.5 

1.4 

TOT  Q8S 

936 

4860 

6796 

1236 

32 

1 

13661 

12.5 

2683 

160 

2706 

1287 

2821 

184 

2753 

1267 

TO T Pc  T 

6.8 

35.1 

49.0 

8.9 

.2 

* 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

WIND 

SPFEO 

(knots  ) 

HOUR 

(GMT) 

hnd  dir 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

414 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

22 

N 

5.9 

21.2 

9.3 

.4 

* 

36.9 

12.6 

43.2 

33.0 

32.1 

39.9 

NE 

4.5 

23.0 

15.6 

1.2 

* 

44.4 

14.2 

39.0 

47.9 

47.6 

42.3 

E 

1.2 

3.0 

1.4 

.2 

* 

5.9 

12.5 

3.8 

6.6 

8.0 

5.0 

SE 

.4 

.2 

.1 

* 

.0 

.7 

8.8 

.6 

.7 

1.1 

.5 

S 

.4 

.3 

.1 

* 

.0 

.8 

7.5 

.8 

.6 

1.0 

.9 

SW 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.4 

7.1 

1.5 

1.6 

1.3 

1.2 

M 

1.1 

.8 

.1 

.0 

.0 

2.0 

7.1 

2.2 

2.0 

1.8 

1.8 

NM 

2.2 

2.7 

.5 

* 

.0 

5.4 

8.8 

5.6 

4.9 

4.7 

6.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.6 

2.6 

.0 

3.2 

2.8 

2.4 

2.2 

TDT  OBS 

2647 

7165 

3790 

257 

2 

13861 

12.5 

2643 

3993 

3005 

4020 

TOT  PC T 

19.1 

51.7 

27.3 

Z • 9 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 
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FEBRUARY 


PERiOO*  (PRIMARY)  1923-197* 
COVER-ALL)  1853-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  16. 1M 


percentage 

frequency  of 

WINO  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WINQ 

11-21 

SPEFD 

22-33 

(KNOTS) 

34-47  48* 

mean 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

oes 

00C03 

3.2 

4.2 

34.3 

49.6 

8.2 

.1 

* 

12.3 

100.0 

2843 

06L09 

2.8 

4.2 

33.2 

49.8 

9.7 

.3 

.0 

12.7 

100.0 

3993 

12C13 

2.4 

4.1 

35.4 

48.5 

9.4 

.3 

.0 

12.6 

100.0 

3005 

18&21 

2.2 

4.1 

37.0 

48.3 

8.3 

.1 

.0 

12.3 

100.0 

4020 

TOT 

360 

376 

4860 

67*6 

1236 

32 

1 

12.5 

13861 

PCT 

2.6 

4.2 

35.1 

49.0 

8.9 

.2 

* 

100.0 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,nH  >4/0) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  WTNO  DIRECTION 


MEAN 

WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

» C 

total 

C LOUD 

000 

150 

300 

6 00 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4,999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

34.2 

4.1 

4.7 

2.5 

i.6 

.2 

• 

.1 

.4 

1.0 

.7 

.5 

.1 

.2 

41.8 

NE 

25.3 

3.8 

4.0 

2.0 

1.8 

.1 

.0 

* 

.4 

1.0 

.8 

.5 

.1 

.2 

31.7 

E 

2.3 

.5 

.6 

.3 

2.4 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

3.3 

SE 

.3 

* 

.2 

.3 

4.4 

* 

.0 

• 

.1 

• 

.1 

.1 

* 

• 

• 

.5 

S 

.6 

.1 

.2 

.1 

2.7 

.0 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.8 

sw 

1.0 

.1 

.2 

.2 

2.2 

.0 

• 

• 

* 

.1 

• 

• 

• 

.0 

• 

1.3 

w 

1.2 

.4 

.2 

.1 

2.1 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

♦ 

• 

.0 

.0 

• 

1.7 

NW 

4.3 

.8 

.6 

.5 

2.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

. 1 

5.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.6 

.3 

.7 

.5 

2.5 

,1 

* 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

• 

.1 

3.4 

TOT  OBS 

4325 

610 

687 

385 

6007 

1.8 

29 

4 

9 

61 

149 

118 

90 

27 

36 

75 

5409 

6007 

TOT  PCT 

72.0 

10.2 

11.4 

6.4 

100.0 

.5 

.1 

.1 

1.0 

2.5 

2.0 

1.5 

.4 

.6 

1.2 

90.0 

100.0 

CUMULATIVE  f»CT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

A NO 

VSbv  tNM) 

VSBY  ( NH ) 

CEILING 

> OR 

■ OR 

» PR 

« OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(Feet ) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

> OR  >6500 

1.1 

1.7 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

■ OR  >5000 

1.4 

2.1 

2.3 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

■ OR  >3500 

2.5 

3.5 

3.8 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

■ OR  >2000 

6.1 

5.4 

5.8 

5.8 

5.9 

5.9 

5.9 

5.9 

• Or  >1000 

5.9 

7.8 

8.3 

8.6 

8.4 

8.4 

8.4 

8.4 

■ OR  >600 

6.5 

8,7 

9.3 

9.6 

9.4 

9.4 

9.4 

9.4 

• OR  >30C 

6.6 

8.8 

9.4 

9.5 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

■ OR  >150 

6.6 

8.6 

9.5 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

• OR  > 0 

6.6 

8,9 

9.7 

9.6 

9.9 

10.0 

10.0 

10. 1 

TOTAL 

406 

546 

596 

602 

6"5 

610 

614 

618 

TOTAL  NUMBER 

OF  OBS i 

6122 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8* 

89.9 

TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


62.1  12.2 


2 

7.2 


3 

4.3 


6 

2.3 


7 

2.3 


8 0BSC0 
3.9  .3 


TOTAL 

OBS 
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FEBRUARY 


PERIOD:  (PRIMARY)  1929-1973 
(OVER-ALU  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0006  CAPE 
20. 3N 


PERCENT  F«t0  OF  KIn"  DIRECTION  VS  UCC'RRENCF  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PKFCIPITATION  NITh  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NR 

F 

if 

S 

Sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NN) 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCR 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.1 

.2 

TOT  % 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.1 

.3 

PCR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCR 

,4 

,3 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

• 

1.1 

TOT  X 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

• 

1.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

1<2 

NO  RcR 

.3 

.5 

.1 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

TOT  % 

.3 

.5 

.1 

• 

• 

• 

0 

.0 

.0 

0 

.9 

PCP 

• 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

• 

.0 

0 

.1 

2<5 

NO  PCR 

1.3 

.7 

.3 

• 

.0 

.1 

.1 

.4 

.0 

.2 

3.0 

TOT  X 

1.3 

.7 

.3 

.1 

• 

.1 

.1 

.4 

.0 

3.1 

PCP 

.1 

.1 

• 

• 

• 

.1 

0 

• 

.0 

.0 

.3 

5<  10 

NO  PCP 

8.4 

7.9 

1.0 

.? 

.2 

.3 

.5 

1.2 

.0 

.6 

20.6 

TOT  X 

6.5 

8.0 

1.1 

.2 

.2 

.4 

.5 

1.2 

.0 

.6 

20.6 

PCP 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10» 

NO  PCR 

34.1 

26.5 

2.6 

,5 

.8 

1.0 

1.4 

4.3 

.0 

2.8 

73.9 

TOT  X 

34.1 

26.5 

2.6 

.9 

.8 

1.0 

1.4 

4.3 

.0 

2.8 

74.0 

TOT  OBS 
TQT  PC T 

44.7 

36.0 

4.? 

.8 

1.0 

1.5 

2.0 

6.0 

.0 

3.7 

100.0 

TOTAL 

OBS 


7372 


TABLE 

9 

PFRCENT 

FREQ 

OF  rind  direction 

VS  NINO 

SPEED 

WITH  VARYING 

VALUES 

OF  VISIBILITY 

VSBY 

SRO 

N 

NE 

E 

$ 

Sk 

w 

NW  VAR 

CAW 

per 

total 

<NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

0 

.0 

.0 

0 

.1 

<1/2 

4-10 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

11-21 

« 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

224 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.0 

* 

.2 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

1/2<1 

4-10 

.1 

.1 

* 

• 0 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.2 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.4 

224 

* 

• 

• 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.2 

.1 

• 0 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

0 

.9 

0-3 

* 

* 

* 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

0 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

.2 

• 

.0 

* 

* 

0 

• 

.0 

.4 

11-21 

.1 

.2 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

224 

• 

• 

.0 

* 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.3 

.5 

.1 

* 

* 

* 

* 

* 

.0 

0 

1.0 

0-3 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.1 

.3 

2<3 

4-10 

.6 

.4 

.1 

• 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

1.4 

11-21 

.6 

.4 

.1 

* 

• 

• 

.0 

.2 

.0 

1.2 

224 

.1 

* 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

1.3 

.8 

.2 

• 1 

0 

• 1 

• 

.4 

.0 

.1 

3.1 

0-3 

.2 

.2 

.1 

0 

0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.5 

1.3 

5<10 

4-10 

2.5 

1.9 

.5 

0 

.1 

.2 

.3 

.6 

.0 

6.1 

11-21 

3.7 

4.2 

.5 

• 1 

* 

0 

.1 

.3 

.0 

8.9 

224 

.8 

1.3 

.1 

* 

0 

0 

.0 

0 

.0 

2.3 

TOT  X 

7.3 

7.7 

1.2 

.2 

• 2 

.3 

.4 

1.0 

.0 

.5 

18.7 

0-3 

1.1 

.5 

.3 

• 1 

*2 

.2 

.3 

.6 

.0 

2.4 

5.7 

10* 

4-10 

11.9 

9.6 

1.4 

• 2 

.4 

.8 

.9 

2.6 

.0 

27.6 

11-21 

16.9 

17.6 

1.5 

• 1 

• 1 

• 

.2 

1.1 

.0 

37.5 

224 

1.7 

3.2 

.2 

• 

.0 

0 

* 

.1 

.0 

5.2 

TOT  X 

31.3 

30.8 

3.5 

.4 

.6 

1.1 

1.4 

4.4 

.0 

2.4 

76.2 

TOT  oS$ 

10267 

TOT  PCT 

40.9 

o 

o 

3.0 

.7 

.8 

1.5 

1.9 

5.9 

.0 

3.2 

100.0 

BLANC 

18. 1W 


RAGE  404 


February 


«*£RIUO:  ( PR  I MAR  i ) 1923-197J 

(OVER-ALL)  1855-1973 


TABLE  10 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18.1* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  l FEET  * NH  >*/«>  AND 
OCCURRENCE  OF  NM  <5/8  B V HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3j00 

5O00 

65OO 

8000* 

total 

NH  <3/0 

total 

(GMT) 

i A9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

any  hgt 

08  S 

00(03 

.3 

.1 

.1 

.9 

2.2 

1.5 

1.1 

.3 

.5 

.9 

7.9 

92.1 

1A87 

06C09 

.5 

.1 

.1 

1.3 

3.2 

2.2 

1.3 

.5 

.3 

1.2 

10.6 

89. A 

1518 

12(15 

.5 

.0 

.2 

1.1 

2.3 

2.9 

1.9 

.5 

.6 

1.7 

11.8 

88.2 

1688 

18L21 

.5 

.1 

.1 

.6 

2.3 

1.1 

1.5 

.A 

.9 

1.3 

8.8 

91.2 

1616 

TOT 

29 

A 

9 

62 

156 

123 

92 

27 

37 

82 

621 

5688 

6309 

PCT 

.5 

.1 

.1 

1.0 

2.5 

1.9 

1.5 

.A 

.6 

1.3 

9.8 

90.2 

100.0 

TABLE  II  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  ANO/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VS§Y  (NM)  BY  HOUR  CEIlING  MGT  (FEET,NH  >*/8>/gY  HOUR 


HOUR 

(GHT, 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<l0 

10* 

total 

UBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
ANO  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

.5 

.7 

3.1 

18.7 

Tft.9 

2278 

00(03 

.3 

.6 

A. 5 

6.1 

89. A 

1*38 

06(09 

.2 

1.1 

.8 

2.2 

19.6 

7ft. 0 

2838 

06C09 

.5 

1.0 

A. 6 

8. A 

87.0 

1*56 

12(15 

.3 

• 8 

1.0 

3.8 

15.7 

7a. A 

2A57 

12(15 

.5 

.8 

5.5 

9.5 

85.0 

16*6 

1 8(2 1 

.3 

1.3 

1.5 

3.6 

20.1 

73.3 

2892 

18(21 

.5 

.9 

5.7 

6.8 

87.5 

1582 

TOT 

25 

99 

10A 

331 

1950 

7956 

10A65 

TOT 

29 

50 

312 

A7S 

5335 

6122 

PCT 

.2 

.9 

1.0 

3.2 

1*.6 

Tb.O 

100.0 

PCT 

.5 

.8 

5.1 

7.8 

87.1 

100.0 

TABLE  13  TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TE*P  PERCENT  FREQUENCY  UF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

80/8A 

.0 

• 

.0 

.1 

• 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.A 

70/7* 

.0 

.0 

.1 

.6 

2.7 

6.0 

65/69 

.0 

.0 

.1 

1.5 

5.3 

16.5 

00/6A 

.0 

.0 

• 

.2 

2.3 

7. A 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

total 

0 

1 

8 

1*3 

622 

1760 

PCT 

.0 

• 

.1 

2.5 

10.7 

30. A 

Bo-89 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

.0 

.0 

6 

.1 

A 

* 

.1 

.1 

56 

1.0 

.A 

.3 

A. 5 

.9 

852 

1 A , 7 

6.7 

A. 9 

2?.7 

9.0 

32*8 

56.1 

26.2 

19.2 

10.9 

7.0 

1616 

27.9 

11.9 

12. A 

.1 

.1 

12 

.2 

.1 

.1 

227* 

39.3 

9 82 
17.0 

5790 

100.0 

A5.3 

37.0 

E SE  S SM  M NH  VAR  CALM 

* .0  .0  .0  .0  • .0  .0 

I • • * .0  .1  .0  .1 

9 .1  .1  .2  .3  1.1  .0  . A 

2.8  .A  .A  .8  1.2  3.7  .0  1.9 

•8  .3  .3  .3  .3  .8  .0  .7 

• .0  .0  .0  .0  .0  .0  • 

A. I .9  .9  1.2  1.8  5.7  .0  3.2 


table  is 


HEANS, EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  TEMP  ( DEG  F>  gY  HQUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MiN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

82 

72 

69 

65 

61 

60 

50 

65.2 

2871 

06(09 

79 

72 

69 

65 

61 

59 

50 

6A.  9 

*01 1 

12(15 

8* 

77 

73 

68 

63 

61 

52 

68.0 

2970 

18(21 

86 

78 

73 

67 

62 

61 

50 

67.* 

39§i 

TOT 

86 

76 

72 

66 

62 

60 

50 

66.3 

13833 

TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


«OUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-B9 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.5 

A. 8 

22.7 

*6.3 

25.7 

BA 

1*03 

06(09 

.0 

2.1 

7. A 

25.5 

AO.O 

25.0 

82 

1509 

12(15 

.0 

5.0 

18.2 

35.3 

32.5 

9.0 

76 

1500 

(8(21 

.0 

2.7 

11.9 

36.6 

38.3 

10.5 

78 

153* 

TOT 

0 

155 

635 

179* 

2327 

1035 

80 

59*6 

PAGE  A05 


FEBRUARY 


PERIOD : (PRIMARY)  1923*1973  AREA  0006  CAPE  6i.AH  C 

(UVER-ALU  1853-1973  TABLE  1?  20.3N  18. 1W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TfcMPEAATURF  (DEO  F)  AND  The  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRfcC IP  I TATION) 

VS  AIr-SEA  TFMPfcRATURE  01 FFERfcNCF  (DEC  f> 


AIR-SEA 

69 

53 

57 

61 

63 

6V 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

WO 

TMP  OIF 

52 

56 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

86 

9« 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

1 

.0 

0 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

2 

.0 

0 

16/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.2 

• 

37 

.0 

.5 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.3 

.6 

.2 

0 

.0 

73 

.1 

1.0 

7/8 

.0 

.0 

*0 

* 

.1 

.6 

• 1 

.0 

102 

.1 

1.6 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

.6 

• 

.0 

.0 

107 

.1 

1.5 

5 

• 0 

.0 

.0 

• 

.9 

1.6 

.3 

• 

• 

.0 

211 

.1 

3.0 

* 

.0 

.0 

• 

.3 

1.7 

2.2 

.6 

• 

• 

.0 

318 

.2 

6.5 

3 

.0 

.0 

• 0 

.6 

3.» 

2.9 

.3 

• 

.0 

.0 

673 

.3 

6.7 

2 

.0 

.0 

.0 

!.♦ 

5.9 

3.0 

.3 

• 

• 

.0 

725 

.3 

10.6 

l 

.0 

.0 

• 

3.3 

8.8 

3.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1062 

.6 

15.3 

0 

.0 

.0 

.1 

6.6 

11.0 

2.7 

.1 

• 

.0 

.0 

1386 

.5 

19.9 

-I 

.0 

.0 

.3 

5.6 

7.1 

1.3 

* 

• 0 

• 0 

• 0 

996 

.6 

16.3 

-2 

.0 

• 

• 2 

6.2 

3.8 

.7 

0 

• 

.0 

.0 

603 

.2 

8.7 

-3 

.0 

• u 

.1 

2.0 

2.2 

.6 

0 

.0 

.0 

.0 

320 

• 

6.7 

-6 

.0 

.0 

.1 

1.6 

.9 

• 1 

0 

.0 

.0 

.0 

186 

• 1 

2.7 

-5 

.0 

.0 

.1 

.6 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

79 

0 

1.1 

-6 

.0 

• 

.1 

.3 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

0 

.6 

-7/-B 

• 0 

.0 

.1 

.2 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

35 

0 

.5 

-9/-10 

.0 

• 0 

• 

* 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

8 

.0 

.1 

-11/-13 

* 

• 

.0 

.1 

« 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

-16/-16 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

TOTAL 

5 

6 

77 

I8U 

3171 

1380 

272 

67 

18 

2 

6789 

186 

6605 

PCT 

.1 

• 1 

1.1 

26.7 

66.7 

20.3 

6.0 

.7 

.3 

0 

100.0 

2.7 

97.3 

PERIOD:  (OVER -ALL ) 1963-1973 

TABLE  18 


PCT 

FREO  OF 

WIND 

SPEED  (KTs> 

ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HCT 

1-3 

6-10 

11-21 

N 

22-33 

36-67 

68  + 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

NE 

22-33 

36 

-67 

68* 

PCT 

<1 

.9 

3.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

A. 6 

.3 

1.6 

• 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1-2 

.6 

8.7 

6.6 

.0 

.0 

.0 

13.7 

.2 

6.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

9.2 

3-6 

* 

3.5 

9.6 

.5 

.0 

.0 

13.3 

* 

1.9 

6.3 

.3 

.0 

.0 

8.6 

5-6 

.0 

1.1 

7.0 

1.0 

.0 

.0 

9.1 

.0 

.6 

3.6 

.6 

.0 

.0 

6.8 

7 

.0 

.3 

3.1 

.9 

• 

.0 

6.3 

.0 

• 1 

2.2 

.6 

* 

.0 

3.1 

8-9 

.0 

• 

,9 

.3 

.0 

.0 

1.3 

.0 

* 

.6 

.6 

.0 

.0 

1.2 

10-11 

.0 

.0 

,5 

.2 

• 

.0 

.8 

.0 

.0 

.3 

.6 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

0 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

17-19 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

.0 

• 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

17.2 

25.9 

3.1 

.1 

.0 

67.6 

.6 

10.2 

18.1 

3.0 

.1 

.0 

31.9 

HCT 

1-3 

6-10 

11-21 

E 

22-33 

36-67 

684 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

SE 

22-33 

36-67 

68<- 

PCT 

<1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 

1.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

3-6 

• 0 

.6 

,7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-6 

.0 

.1 

.3 

• 

.0 

.0 

. 6 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 0 

• 

.0 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 
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TABLE  4 

20. 3N  18. 1W 

percentage 

FREQUENCY  OF 

MINO  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT) 

wind 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

total 

HOUR  CALM 

1-3 

4-10 

il-21 

22-33 

34-47  4B« 

MEAN 

FREQ 

OBS 

OOtOJ 

2.0 

3.4 

30.7 

52.3 

11.1 

.3 

6 

13.4 

100.0 

3197 

06409 

1.5 

3.0 

31. R 

51. A 

11.7 

.2 

• 

13.4 

100.0 

4439 

12415 

1.2 

3.6 

29.6 

52.7 

12.3 

.4 

0 

13.8 

100.0 

3314 

19421 

1.0 

3.3 

33.0 

92.4 

10.2 

.2 

0 

13.1 

100.0 

4464 

TOT 

215 

513 

48*3 

8040 

1740 

41 

2 

13.4 

15414 

PCT 

1.4 

3.3 

31.4 

52.3 

11.3 

.3 

• 

100.0 

TABLE  5 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (EIGHTH5) 
BY  NINO  DIRECTION 


MEAN 

WHO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

OBSCO 

OBS 

COVE* 

149 

299 

N 

42.5 

5.8 

5.8 

2.1 

1.5 

.0 

• 

NE 

23.0 

4.0 

3.7 

l.l 

1.7 

.0 

.0 

E 

1.2 

.2 

.2 

l.B 

.0 

.0 

SE 

.1 

• 

.1 

• 

2.9 

.0 

.0 

S 

.5 

.1 

.1 

• 

1.9 

.0 

.0 

sw 

.5 

.2 

.1 

• 

2.2 

.0 

.0 

W 

.9 

.1 

.2 

• 

1.7 

• 

.0 

NW 

4.1 

.8 

.7 

1.7 

6 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

.1 

.2 

.2 

1.8 

• 

.0 

TOT  OBS 

4804 

732 

709 

245 

6490 

1.6 

4 

2 

TOT  PCT 

74.0 

11.3 

10.9 

3.B 

100.0 

.1 

• 

TABLE  6 


percentage  frequency  op  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/8) 

ANO  OCCURRENCE  of  NH  <3/8  BY  HIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

O 

o 

o 

♦ 

NH  <5/8 

total 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

.1 

.4 

1.1 

1.0 

.6 

.1 

.2 

.7 

51.0 

.1 

.3 

.7 

.5 

.1 

.1 

.3 

28.8 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

6 

.0 

• 

1.5 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

* 

• 0 

.2 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 

, 1 

• 

• 

• 

.0 

• 

.7 

.0 

.0 

6 

• 

• 

• 

.0 

.0 

1.1 

• 

.1 

.1 

.2 

• 

• 

* 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

.1 

1.4 

20 

47 

152 

133 

B8 

23 

24 

6B 

5929 

6490 

.3 

.7 

2.3 

2.0 

1.4 

.4 

• 4 

1.0 

91.4 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  Pc*  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  UCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VS0Y  (NM) 

CEILING 

OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.0 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

• OR  >5000 

1.2 

1.6 

l.B 

1.0 

l.B 

1.0 

1.8 

1.6 

• OR  >3500 

2.2 

2.9 

3.0 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

■ OR  >2000 

3.6 

4.8 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

■ OR  >1000 

5.3 

7.0 

7.4 

7.5 

7.5 

7.9 

7.5 

7.5 

» OR  >600 

5.9 

7.7 

8.1 

8.2 

8.2 

0.2 

8.2 

8.2 

■ OR  >300 

6.1 

8.0 

8.4 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

6.5 

■ OR  >150 

6.1 

8.0 

6.4 

0.9 

8.5 

8.5 

8.5 

6.5 

• OR  > 0 

6.1 

8.0 

8.4 

0.5 

0.5 

6.6 

8.6 

6.6 

TOTAL 

402 

527 

559 

560 

963 

567 

567 

567 

total  number 

OF  OBS  t 

6592 

PCT 

F»eQ 

NH  <9/8* 

91.4 

TABLE  7A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


2 

8.7 


) 

9.7 


9 

l.t 


8 

2.8 


7 

2.2 


8 OBSCO 
2.9  .1 


TOTAL 

OBS 
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TAKE  8 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  IS. II 


PERCENT  PRfO  flF  HInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

,n 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 

.0 

.1 

.1 

TOT  % 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

.1 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PtP 

.6 

.3 

• 

• 

,0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

1.1 

TOT  S 

.6 

• 3 

• 

• 

• 0 

.0 

.1 

.2 

.0 

• 

1.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.4 

• 4 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.1 

TOT  % 

.4 

.4 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

l.l 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

2<3 

NO  PCP 

1.7 

1.0 

.1 

• 

.0 

• 

.1 

.3 

.0 

.1 

3.4 

TOT  % 

1.7 

1.0 

. ? 

* 

• 

• 

.1 

.3 

.0 

.1 

3.4 

PCP 

• 

4 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

3<10 

NO  PCP 

12.6 

7.6 

.3 

0 

.1 

.2 

.4 

1.3 

.0 

.3 

22.8 

TOT  % 

12.6 

7.6 

.3 

0 

.1 

.2 

.4 

1.3 

.0 

.3 

23.0 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

104 

NO  PCP 

39.6 

23.2 

1.1 

.6 

,7 

.8 

4.0 

.0 

1.2 

71.3 

TOT  % 

39.6 

23.2 

l.l 

.6 

.7 

.9 

4.0 

.0 

1.2 

71.3 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

34.9 

32.6 

1.8 

.2 

.7 

.9 

1.3 

3.8 

.0 

1.6 

100.0 

total 

obs 


7784 


TABLE  9 

PERCENT  f*EO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPu 

N 

NE 

E 

«E 

s 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NHJ 

obs 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

11-21 

* 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.1 

0-3 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

.0 

4 

4 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.1 

0 

* 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.3 

11-21 

.2 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.3 

22* 

.1 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

• 4 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

4 

.8 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.1 

1<2 

4-10 

.2 

.1 

0 

.0 

.0 

0 

.1 

4 

.0 

.5 

11-21 

.2 

.2 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.4 

22« 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.3 

.3 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.0 

0-3 

• 

• 

0 

.0 

• 

0 

.0 

4 

.0 

.1 

.2 

2<3 

4-10 

.9 

.4 

.1 

0 

• 0 

0 

4 

.2 

.0 

1.2 

11-21 

.9 

.6 

.1 

.0 

• 

0 

4 

4 

.0 

1.3 

22* 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

.0 

.0 

.4 

TOT  I 

1.6 

1.1 

.2 

* 

• 

• 

.1 

.2 

.0 

.1 

3.4 

0-3 

.2 

• 1 

• 

* 

• 

0 

.1 

4 

.0 

.3 

.8 

3<10 

4-10 

2.9 

1.7 

.3 

• 1 

• 1 

.1 

.2 

.7 

.0 

6.0 

11-21 

6.4 

4.8 

.2 

* 

* 

0 

.1 

.3 

.0 

11.8 

7.2* 

1.4 

1.7 

• 

.0 

0 

0 

.0 

4 

.0 

3.1 

TOT  X 

11.0 

8.2 

.9 

.1 

.1 

.2 

.3 

1.1 

.0 

.3 

21.7 

0-3 

.8 

.3 

.1 

• 

.1 

.1 

.2 

.4 

.0 

1.1 

3.1 

104 

4-10 

11.0 

6.3 

.7 

.1 

.3 

.4 

.7 

2.8 

.0 

22.2 

11-21 

21.4 

16.6 

.6 

0 

.1 

.1 

.1 

.9 

.0 

39.8 

22* 

3.4 

4.3 

.2 

.0 

• 

0 

.0 

4 

.0 

8.0 

TOT  X 

36.3 

27.7 

1.3 

• l 

• 5 

.6 

1.0 

4.1 

.0 

1.1 

73.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

49.9 

37.6 

2.2 

• 2 

.6 

.8 

1.5 

3.6 

.0 

1.6 

100.0 

11184 
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TABLE  IQ 

20. 3N  18. IM 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFlChTs  ( FEET#  NH  >4/8>  AND 

occurrence  OF  NN  <}/$  gv  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3$00 

3000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GH7> 

149 

2 99 

599 

999 

1099 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

0»S 

OUt  0 3 

.0 

.0 

.2 

.6 

1.6 

1.6 

.7 

.1 

.2 

.9 

3.9 

94.1 

1628 

06609 

.2 

.1 

.3 

1.0 

4.0 

2. A 

1.8 

.4 

.1 

.8 

11.1 

88.9 

1566 

12613 

.1 

.0 

.A 

.8 

1.9 

2. A 

1.8 

.7 

.3 

1.1 

9.6 

90.4 

1818 

18621 

.1 

.0 

.2 

.3 

1.8 

1.7 

1.0 

.3 

.3 

1.3 

7.3 

92.7 

1733 

TOT 

5 

2 

20 

*7 

1*4 

136 

89 

25 

24 

70 

572 

6173 

6745 

PC  T 

.1 

• 

.3 

.7 

2.3 

2.0 

1.3 

.4 

.4 

1.0 

8.3 

91.5 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  ranges  of 

VSBY  (Nh) 

and/or 

PERCENT 

FREQUENCY  VSgY 

<NM> 

gY  HOUR 

ceiling 

HGT 

(FEET# 

NH  >4/B)#bY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

l/2<i 

1<2 

2<5 

5<10 

\f)+ 

TOTAL 

HOUR 

<150 

A 

a 

0 

<1000 

1000+ 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT, 

□ BS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

and  5* 

OBS 

00603 

.1 

.6 

.8 

3.7 

19.7 

75.1 

2541 

00603 

.0 

.3 

4.9 

4.8 

90.3 

1590 

06609 

.3 

1.0 

• 8 

2.8 

23.0 

72.2 

3032 

06609 

.2 

.7 

4.7 

9.2 

86.1 

1525 

12613 

• 2 

• 5 

.9 

4.2 

20.6 

73.5 

2649 

12615 

.1 

.6 

6.1 

7.7 

86.2 

1783 

18621 

• 2 

1.0 

i.A 

3.0 

22.8 

71.6 

3140 

18621 

.1 

.4 

4.5 

6.4 

89.1 

1694 

TOT 

22 

9\ 

113 

383 

2458 

82*5 

11362 

tot 

5 

30 

333 

464 

5795 

659 2 

PCT 

.2 

.8 

1.0 

3.4 

21.6 

73.0 

100.0 

PCT 

.1 

.5 

5.1 

7.0 

87.9 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP  PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  T£MP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-59 

60-69 

0 

1 

-J 

<0 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NW 

VAR 

CALM 

80/84 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

4 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75/79 

.0 

4 

• 

.4 

.6 

• 3 

• 

101 

1.6 

.7 

.5 

• 1 

• 

• 

* 

* 

.1 

.0 

• 

70/74 

.0 

• 

.0 

,4 

3.5 

6.3 

4.9 

l.A 

1037 

16.6 

8.8 

5.1 

.5 

• 

.2 

.2 

.3 

1.3 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

3.8 

16.7 

24.6 

11.0 

3530 

56.6 

32.1 

17.9 

.6 

.1 

.4 

.5 

.7 

3.5 

.0 

.6 

60/64 

.0 

.0 

• 

• 

.8 

3.4 

12.2 

6.6 

1564 

25.1 

13.5 

9.9 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

.7 

.0 

.3 

33/39 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

• 

6 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

PCT 

0 

.0 

2 

• 

4 

.1 

72 

1.2 

535 

8.6 

1812 

29.0 

2624 

42.0 

1193 

19.1 

6242 

100.0 

55.2 

33.5 

1.6 

.2 

.7 

.8 

1.2 

5.7 

.0 

1.1 

table  is  table  16 


MEANS# 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG 

; F)  by 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  relative  humidity 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M JN 

mean 

total 

OSS 

HOUR 

(GMT) 

0-29  30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-1 00 

MEAN 

total 

OBS 

00803 

84 

72 

70 

65 

62 

60 

56 

63.5 

3213 

00803 

.0  .5 

A. 2 

19.4 

47.4 

28.5 

84 

1562 

06809 

83 

72 

70 

63 

61 

60 

52 

65. A 

4434 

06809 

.0  .8 

4.6 

20.9 

46.1 

27.6 

84 

1369 

12813 

S3 

77 

74 

68 

63 

61 

57 

68.5 

3255 

12815 

.0  1.9 

14. 6 

39.1 

33.4 

8.9 

78 

1608 

18821 

86 

78 

7A 

68 

63 

62 

59 

68.0 

4387 

18821 

.0  1.9 

10.6 

35.5 

39.3 

12.4 

79 

1647 

TOT 

86 

76 

73 

66 

62 

60 

52 

66.8 

13289 

tot 

0 84 

347 

1845 

2684 

1226 

81 

6386 

pace  ah 
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MARCH 


*£*10 0:  < MR | MAR Y ) 1923-1*7*  AREA  0006  CAPE  BLANC 

l OVER-ALL ) 1853-1973  TABLE  17  20. 3N  IB. 1 W 

PQT  FREQ  OP  AIR  TfcMpfRRTURE  (DEC  P)  AND  TmE  OCCURRENCE  QP  FOC  (WITHOUT  PREC IP  1 TATI 3N ) 

VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEC  F> 


air-sea 

49 

33 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WO 

TmP  OIF 

32 

36 

60 

66 

68 

72 

76 

80 

94 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

1 

.0 

• 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

• 

3 

.0 

6 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

« 

4 

6 

.0 

a 

11/13 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 

• 

a 

a 

a 

30 

• 

.4 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

a 

.3 

a 

• 

45 

* 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

a 

.7 

.7 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

RAGE  413 


APRIL 


PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973 
(JVER-ALL)  1*55-1973 


table  l 


AREA  0006  CAPE  8LANC 
20. 3N  18. 1M 


PERCENT  FREQUENCY  OF  MEATHER  OCCURRENCE  BY  HIND  01 RECTI  ON 


precipitation  type 


other  heather  phenomena 


HNQ  0 JR 

rain 

RAIN 

ORZL 

PRZG 

5hOH 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

Thor 

FOG 

PQG  HO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHHR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

LTnG 

HU 

PCPN 

HAZE 

BLHG  DUJT 

S I G 

PCPN 

PCPN 

past  HR 

blhg  sngh 

HEA 

N 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.1 

.3 

3.5 

• 

7.6 

1.9 

86. A 

NE 

• l 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.3 

3. A 

.0 

5.3 

1.3 

89. A 

E 

.7 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.7 

.0 

.0 

■'•0 

.0 

3.0 

.0 

95.3 

SE 

.0 

7.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

92.2 

S 

.0 

>0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

A.O 

7.9 

.0 

3.0 

.0 

85. 1 

SH 

.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

9.1 

.0 

1.8 

.0 

88.2 

H 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.0 

1 . A 

7.5 

.0 

5.1 

.0 

85.1 

NH 

.3 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.7 

5.0 

.0 

8.2 

.9 

8A.3 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

<0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

.0 

2.8 

l.A 

90.1 

TOT  PCT 

.2 

.1 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.A 

3.6 

* 

6.7 

1.6 

87.5 

TUT  OBS:  7*85 


TABLE  2 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 

precipitation  type  other  heather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHHR 

DRZL 

PRZG 

PCPN 

SnHH 

OTHER 

PR7N 

PC*>N 

HAIL 

PCPN  at 
OB  TIME 

Pc pn  past 

HOUR 

THOR 

ltng 

PQG 

HQ 

PCPN 

fog  ho 
pcpn 

PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLHG  DUST 
BLHG  SNUH 

NO 

SIG 

HEA 

00C03 

.2 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.1 

.6 

3.1 

.0 

5.5 

1.7 

88.7 

06C09 

.2 

*1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.1 

.7 

A.O 

.0 

5.5 

1.1 

68.2 

12C15 

.1 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

3.1 

.0 

7.3 

l.A 

88.1 

18621 

• 

•1 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.1 

.1 

A. 3 

• 

7.9 

2.2 

85.1 

TOT  PCT 
TQT  08SS 

.1 

8015 

• l 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.A 

3.6 

* 

6.6 

1.6 

87.5 

TABLE  3 

percentage 

FREQUENCY  of 

HIND 

DIRECTION 

By  SPEED  ANO 

BY  HOUR 

HIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

HND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

total 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

PRIQ 

SPO 

N 

.7 

13.5 

30.0 

6.2 

.1 

.0 

50.5 

1A.A 

55.6 

59.5 

A9.9 

A1.5 

A5.2 

53.0 

55.6 

49.5 

NE 

.3 

8.3 

24.3 

6.6 

.2 

.0 

39.7 

15.7 

3A.6 

31.7 

AO.O 

A8.A 

45.5 

40.0 

34.3 

40.2 

E 

.1 

1.0 

.8 

.2 

* 

.0 

2.1 

13.0 

1.6 

.5 

2. A 

2.7 

2.5 

.2 

2.0 

1.9 

SE 

• 

.1 

• 

• o 

.0 

.0 

.2 

7. a 

.2 

.0 

.1 

.2 

.2 

.0 

.1 

.2 

S 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.3 

10.7 

.2 

.0 

.A 

.2 

.2 

.0 

.3 

.2 

SH 

.1 

.2 

. 1 

• 

.0 

.0 

.5 

9.0 

. A 

.0 

.A 

.A 

.5 

.2 

.4 

.7 

H 

.2 

.6 

.2 

* 

.0 

.0 

1.1 

6.9 

1.2 

.0 

1.1 

1.0 

1.0 

1.6 

1.0 

1.3 

NH 

.A 

2.7 

1.6 

.1 

.0 

.0 

A, 9 

9.7 

5. A 

7.7 

A. 9 

A. 6 

3.B 

4.4 

5.2 

5.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.9 

• 0 

.9 

.5 

.8 

1.0 

1.0 

.5 

.9 

.4 

TOT  OBS 

A27 

4075 

8793 

2015 

40 

0 

15350 

1A.A 

2959 

182 

2991 

1A56 

3120 

205 

3007 

1430 

TOT  PCT 

2.8 

26.5 

57.3 

13.1 

.3 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  *a 


HINO 

speed 

(knots) 

HOUR 

(GMT) 

hno  oir 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-AO 

A14 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREC 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

4.5 

26.9 

18.6 

IcO 

• 

SO. 5 

1A.A 

55.8 

A7.2 

A5.6 

53.6 

NE 

2.2 

18.5 

17.3 

Z .4 

* 

39.7 

15.7 

34.5 

4 2,8 

45,2 

36.2 

E 

.3 

1.2 

.5 

.1 

.0 

2.1 

13.0 

1.6 

2.5 

2.  A 

2.0 

SE 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

7.8 

.1 

.1 

.2 

.2 

S 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.3 

10.7 

.2 

.3 

.2 

.3 

SH 

.2 

.2 

.1 

• 

• 0 

.5 

9.0 

.A 

.4 

.5 

.5 

H 

.6 

.4 

• 

• 

.0 

1.1 

6.9 

1.1 

1.1 

1.1 

l.l 

NH 

1.6 

2 • T 

.5 

• 

.0 

A. 9 

9.7 

5.5 

4.8 

3.8 

5.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.9 

.9 

.0 

.9 

.9 

1.0 

.7 

TOT  OBS 

1617 

76li 

57*6 

383 

3 

15350 

1 A , A 

3 1 A 1 

4447 

3325 

4437 

TOT  PCT 

10.5 

49.6 

37. A 

2.5 

A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  A 1 A 


APRU 


PfcPIQO:  (PRIMARY)  1923-1973 
(UVER-AIU  1855-197'i 


AREA  0006  CAPE  BlANC 
20. 3N  18. 1W 


percent  age 

FREQUENCY  QP 

MIND  SPEED  BY 

HyUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

— 10 

MlNQ 

11-?1 

SPEFQ 

22-33 

(KNOTS) 

3A-57 

58* 

MEAN 

PCT 

FRED 

total 

OBS 

OOC03 

.9 

1.8 

23. *5 

58.2 

13.5 

.2 

.0 

19.5 

100.0 

31A1 

06C09 

.9 

1.8 

26. R 

56.5 

13.6 

.9 

.0 

19.5 

100.0 

AAA7 

12C15 

1.0 

2.2 

2*.* 

36.6 

1 A . 3 

.3 

.0 

15.7 

100.0 

3325 

IBLZl 

.7 

1.9 

27.9 

57.9 

11.5 

.1 

.0 

15.1 

100.0 

AA37 

TOT 

133 

295 

NO?*) 

8793 

2015 

AO 

0 

15. A 

15350 

PCT 

.9 

1.9 

26.5 

37.3 

13.1 

.3 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PCT  PREO  OP  1QTAL  CLJUd  AMOUNT  (EIGHTHS) 
97  MIND  DIRECTION 

MEAN 


MNO  DIR 

0-2 

3-5 

3-7 

8 L 

OBSCO 

TOTAL 

OBS 

ctoun 

COVER 

000 

1A9 

150 

299 

N 

A3. 6 

5. A 

6.2 

2.7 

1.3 

.1 

* 

NE 

>2.6 

5.7 

5.3 

1.6 

1.9 

0 

.0 

E 

1.5 

.2 

. 1 

.1 

1.7 

0 

.0 

SE 

.1 

• 

0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

S A 

.2 

.1 

0 

• 

1.7 

.0 

.0 

$« 

.1 

.1 

• 

• 

2.8 

* 

.0 

N 

.5 

.1 

.1 

.1 

?.,? 

• 

.0 

NM 

3.3 

.3 

.5 

.2 

1.7 

* 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

• 

• 

.1 

• 8 

.0 

.0 

TCT  OBS 

A805 

739 

755 

3i3 

6601 

1.7 

12 

3 

TQT  PCT 

72.8 

11.2 

11.3 

A. 7 

100.0 

.2 

• 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nh  >5/0) 

ANO  OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  BY  MIND  OIRECTIQN 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/B 

total 

59® 

999 

1999 

3A99 

5999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

• 

.5 

1.1 

1.3 

.7 

.3 

.2 

.6 

52.9 

• 

.5 

1.1 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.1 

29.7 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

* 

« 

0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

. .0 

• 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 

0 

* 

.0 

.0 

• 

• 

.2 

.0 

0 

0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

* 

.0 

A.i 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

1.0 

A 

66 

162 

176 

85 

33 

25 

51 

598A 

6601 

.1 

1.0 

2.5 

2.7 

1.3 

.5 

.A 

.8 

90.7 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  pCT  FREQ  0*  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >5/8)  AND  VS0Y  ( NM j 


VSBY  (NM) 


ceiling 

* HR 

• HR 

> OR 

# OR 

• HR 

• OR 

■ OR 

> OR 

(FcET> 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>l'A 

>30V0 

>0 

• OR  >6500 

.7 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

1.0 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

■ OR  >3500 

1.9 

2.7 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

■ OR  >2000 

3.7 

3.2 

5.5 

5.6 

3.6 

5.6 

5.6 

5.6 

■ Or  >1000 

5.3 

7.7 

8.0 

8.0 

8.0 

8.1 

8.1 

8.1 

■ OR  >600 

5.8 

6.6 

9.0 

9.0 

9.0 

9.1 

9.1 

9.1 

> OR  >300 

5.9 

8.6 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

■ OR  >150 

3.9 

B.7 

9.1 

9.1 

9.1 

9.2 

9.2 

9.2 

■ OR  > 0 

5.9 

8.8 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

TOTAL 

392 

585 

616 

618 

619 

620 

620 

620 

total  number 

OF  OBS | 

6651 

PCT  FREQ 

NH  <3/8: 

90,7 

TABLE 

7A 

PERCENTAGE 

FREQ  OF 

LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

0 1 

2 3 

* 5 

6 

7 8 OBSCD 

TOTAL 

OBS 

63.9  u.o 

6.8  8.7  3, 

.1  2.3 

2.5 

2.0  2.9  .1 

6877 
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APRIL 


PERIOD:  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALU  1835-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1W 


PERCENT  FReO  OF  WIND  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
PRFCIPITATIQN  WITh  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NP 

e 

SF 

s 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  » 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

• 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l/2<i 

NO  PCP 

.7 

.7 

• 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

• 

1.6 

TOT  * 

.7 

.7 

* 

.0 

• 

* 

• 

.1 

.0 

* 

1.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 <2 

NO  PCP 

.6 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

TOT  * 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<  5 

NO  PCP 

2.  + 

.9 

• 

• 

• 

* 

4 

.2 

,0 

.1 

3.7 

TOT  X 

2.+ 

.9 

• 

• 

• 

• 

• 

.2 

.0 

.1 

3.7 

PCP 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

• 

4 

• 

.0 

.0 

.2 

5<10 

NO  PCP 

17. + 

8.7 

.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

1.6 

.0 

.2 

28.8 

TOT  * 

17.5 

8.7 

.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

1.6 

.0 

.2 

29.0 

PCP 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

35.6 

23.0 

1.+ 

.1 

.2 

.2 

.6 

2.8 

.0 

.6 

6 + .+ 

TOT  X 

35.7 

23.0 

1.6 

.1 

.2 

.2 

.6 

2.8 

.0 

.6 

6+.  5 

TOT  OBS 

TQT  pct 

57.1 

33.6 

1.8 

.1 

.3 

.3 

.9 

+ .7 

.0 

.9 

100.0 

PERCENT  fREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

<NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

•u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

+-10 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

11-21 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

.0 

4 

.0 

4 

4 

1 / 2 < 1 

+-10 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.2 

11-21 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.8 

22* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.5 

.5 

4 

.0 

4 

4 

4 

.1 

.0 

4 

1.1 

0-3 

* 

• 

* 

.0 

• 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-10 

.1 

4 

* 

.0 

• 

4 

.0 

4 

.0 

.2 

11-21 

.4 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.6 

22* 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.7 

.3 

* 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

1.0 

0-3 

* 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.6 

.3 

* 

.0 

4 

4 

4 

.1 

.0 

1.0 

11-21 

1.2 

.5 

.0 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

1.8 

22+ 

.3 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.5 

TOT  * 

2.1 

.9 

* 

4 

4 

4 

4 

.2 

.0 

.1 

3.5 

0-3 

.2 

.1 

* 

• 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.2 

.7 

5<10 

4-10 

3.8 

1.6 

.1 

* 

4 

.1 

.2 

.8 

.0 

6.8 

11-21 

9.6 

5.1 

.2 

* 

4 

4 

4 

.7 

.0 

15.7 

22* 

2.1 

1.5 

* 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

3.7 

TOT  * 

15.7 

0.5 

.4 

.1 

• 1 

.2 

.2 

1.6 

.0 

.2 

26.9 

0-3 

.6 

.2 

* 

• 

4 

4 

.2 

.3 

.0 

.6 

1.9 

10* 

4-10 

9.2 

5.1 

.8 

• 

.1 

.1 

.3 

1.9 

.0 

17.5 

11-21 

21.2 

16,7 

.5 

• 

• 1 

.1 

.1 

.8 

.0 

39.4 

22* 

4.1 

4.3 

.1 

.0 

4 

4 

.0 

4 

.0 

8.5 

TOT  * 

35.0 

26,3 

1.4 

.1 

.2 

.2 

.6 

3.0 

.0 

.6 

67.4 

TOT  qBS 
TOT  PCT 

54.1 

36.5 

1.0 

.1 

.3 

.4 

.9 

4.9 

.0 

1.0 

100.0 

PACE  +16 
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TABLE  10 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. iN  IS. IM 


PERCENT  RREOUENCY  OF  CEILING  HPIGmTs  (FEET.NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  ts*  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

65OO 

BOOO* 

total 

NH  <3/8 

total 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00C03 

.2 

.0 

.1 

.5 

1.5 

1.8 

.6 

.4 

.2 

.3 

5.6 

94.4 

1630 

06C09 

.2 

.1 

.2 

1.7 

4.0 

3.5 

1.6 

.5 

.4 

1.1 

13.1 

86.9 

1616 

12C15 

.3 

.1 

.0 

1.0 

2.3 

3.1 

1.7 

.6 

.5 

.7 

10.4 

B9.6 

1847 

18921 

.1 

.0 

.0 

.7 

1.9 

1.9 

1.2 

.3 

.3 

.9 

7.3 

92.7 

1725 

TOT 

12 

3 

9 

66 

164 

177 

87 

33 

25 

51 

622 

6196 

68U 

PCT 

.2 

• 

.1 

1.0 

2.9 

2.6 

1.3 

.5 

.9 

.7 

9.1 

90.9 

100.0 

TABLE  11 


percent 

FREQUENCY  VSrY 

(NM) 

BY  hour 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<ie 

10* 

TOTAL 

ops 

00603 

• 

1.1 

.7 

3.3 

23.3 

69.5 

2459 

06609 

.1 

1*3 

.8 

3.2 

26.  R 

67.8 

3059 

12L15 

• 

.8 

.9 

3.8 

27.1 

67.4 

2661 

1BC21 

.1 

1.5 

1.5 

3.9 

27.9 

63.0 

3097 

TOT 

7 

134 

112 

404 

3028 

7391 

11276 

PCT 

.1 

1.2 

1.0 

3.6 

26.9 

67.3 

100.0 

TABLE 

12 

cumulative  pc 

T FrEQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (Nm) 

AND/OR 

CE  I L I 

NO  HGT 

(FEETj 

1 NH  >4/8), BY  HOUR 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00C03 

.1 

.2 

4.4 

5.0 

90.6 

1574 

06609 

.2 

.5 

6.1 

10.4 

83.5 

1568 

12615 

.3 

.4 

5.3 

6.9 

85.8 

1813 

18621 

.1 

.2 

5.4 

6.4 

88.3 

1696 

TOT 

11 

22 

352 

511 

5788 

6651 

PCT 

.2 

.3 

5.3 

7.7 

87.0 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 

TOTAL  PCT 


TEMP  F 0-29  30-39  40-99  50-39  60-69  70-79  8Q-89  90-100  OBS  FREQ 


80/84 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.0 

5 

.1 

73/79 

.0 

.0 

9 

.2 

.4 

.4 

.2 

9 

82 

1.3 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.4 

3.2 

6.1 

2.4 

. 8 

811 

13.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.7 

17.4 

22.9 

8.8 

3397 

54.3 

60/64 

.0 

.0 

9 

.0 

.8 

6.6 

14.3 

9.6 

1961 

31.3 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

4 

.1 

total 

0 

0 

3 

71 

571 

1918 

2491 

1206 

6260 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

9 

1.1 

9.1 

30.6 

39.8 

19.3 

TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NM 

VAR 

CALM 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.1 

4 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

4 

6.9 

5.0 

.1 

4 

.1 

.1 

.2 

.6 

.0 

.1 

31.0 

18.9 

.4 

.1 

.1 

.2 

.6 

2.7 

.0 

.3 

19.0 

9.9 

1.2 

4 

4 

4 

. 1 

1.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

57.7 

34.3 

1.7 

.2 

.2 

.3 

.9 

4.3 

.0 

.4 

table  is 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  TEMP  (DEG  F)  by  HOUR  PERCENT  FREQUENCY  of  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

NAX 

99* 

95* 

5G* 

5* 

1* 

M I N 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

84 

72 

69 

65 

62 

60 

55 

65.4 

3152 

00603 

.0 

• 4 

3.1 

21.6 

47.3 

27.6 

84 

1523 

06609 

83 

73 

70 

65 

61 

60 

54 

63.5 

4423 

06609 

.0 

1.0 

4.5 

22.7 

44.4 

27.3 

84 

1562 

12615 

86 

78 

74 

68 

63 

62 

5* 

68.4 

3262 

12815 

.0 

2.3 

16.9 

40.3 

30.8 

9.8 

77 

1626 

18621 

86 

78 

74 

68 

63 

62 

54 

68.0 

4354 

18621 

.0 

1.2 

11.5 

36.9 

37.3 

13.1 

79 

1628 

TOT 

86 

77 

73 

66 

62 

61 

54 

66.8 

15191 

TOT 

0 

78 

380 

1939 

2522 

1220 

81 

6339 

APRIL 


ir 
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TABLE  17 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1M 


PC  T FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  < DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  temperature  DIFFERENCE  (DEO  F) 


AJR-SEA 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

wo 

TmP  DIF 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

5 

.0 

.1 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

« 

19 

.0 

.3 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

.2 

• 

.0 

37 

• 

.5 

9/10 

.0 

.0 

* 

.1 

.3 

.5 

.1 

0 

.0 

75 

.1 

1.0 

7/8 

.0 

.0 

6 

.2 

1.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

137 

.2 

1.7 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 

.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

106 

.1 

1.4 

5 

.0 

.0 

.2 

1.2 

1.7 

.5 

• 

• 

.0 

256 

.2 

3.4 

4 

.0 

.0 

.5 

2.3 

2.1 

.6 

• 

* 

.0 

405 

.2 

5.5 

3 

.0 

• 

1.1 

4.1 

2.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

591 

.3 

8.0 

2 

.0 

• 

3.7 

6.1 

2.5 

.3 

• 

.0 

.0 

905 

.5 

12.2 

1 

.0 

• 

4.9 

3.2 

2.3 

.1 

0 

.0 

.0 

1112 

.5 

15.1 

0 

.0 

6.8 

9.0 

2.1 

.1 

0 

.0 

.0 

1300 

.8 

17.4 

-1 

.0 

5.1 

6.6 

1.4 

.1 

0 

.0 

.0 

937 

.6 

12.8 

-2 

.0 

3.1 

4.1 

.5 

• 

.0 

• 0 

.0 

561 

.2 

7.7 

-3 

.0 

1.8 

2.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

306 

• 

4.3 

-4 

.0 

. 1 

1.2 

.9 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

167 

.1 

2.3 

-5 

.0 

• 

.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

96 

• 

1.3 

-6 

.0 

* 

.3 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

41 

• 

.6 

-7/ - 8 

* 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

44 

.1 

.5 

-9/ - 10 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

0 

.2 

-11/-13 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.2 

-14/-16 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

0 

TOTAL 

9 

63 

2140 

3321 

1263 

273 

59 

18 

1 

7147 

277 

6870 

PCT 

.1 

.9 

29.9 

46.3 

17.7 

3.8 

.8 

.3 

0 

100.0 

3.9 

96.1 

PERIOD! 

HGT 

(OVER 

1-3 

-ALL) 

4-10 

1963-; 

11-21 

1973 

PCT 

N 

22-33 

FREQ  PF 
34-47 

WIND 

48* 

SPEED 

PCT 

table 

(KTS>  AND 

18 

DIRECTION  VERSUS  sea  HEIGHTS  (FT) 
NE 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.4 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.1 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.2 

6.0 

4.2 

.0 

.0 

.0 

10.4 

* 

2.8 

2.5 

.0 

.0 

.0 

5.3 

3-4 

• 

3.8 

14.1 

1.6 

.0 

.0 

19.3 

* 

1.5 

7.2 

.9 

.0 

.0 

9.6 

5-6 

.0 

.3 

11.0 

1.9 

0 

.0 

13.3 

.0 

.4 

3.6 

1.4 

* 

.0 

7.4 

7 

.0 

.3 

5.7 

2.5 

.0 

• 0 

8.3 

.0 

* 

3.5 

1.6 

.0 

.0 

5.2 

8-9 

.0 

.1 

1.7 

1.9 

• 

.0 

3.7 

.0 

* 

1.0 

.9 

.0 

.0 

1.9 

10-11 

.0 

* 

.7 

.8 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.3 

.8 

• 

.0 

1.0 

12 

.0 

* 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

.0 

0 

* 

.2 

.0 

.0 

.3 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

0 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

* 

0 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.e 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

12.4 

37.8 

9.0 

.1 

.0 

60.0 

.1 

5.3 

20.3 

6.0 

0 

.0 

31.7 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

3-6 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

1.4 

* 

• 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•c 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

• 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• u 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ u 

.0 

49-60 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

87 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

1.5 

.3 

.1 

• 

.0 

2.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

face  ms 


PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-19?3 
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AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1W 


table  i»  icont) 

PC T FREO  OF  hINO  SPEfO  (kT$>  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HflCMTi  (FT) 


s 

HOT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  pCT 

<1  .0  • .0  .0  .0  ,0  • 

1-2  .0  • • .0  .0  .0  .1 

3-4  .0  • • .0  .0  .0  .1 

3-6  .0  .0  .1  * .0  ,0  .1 

7 .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

8-9  .0  .0  • 6 .0  .0  • 

10-11  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

17-19  .0  .0  .0  .0  .0  ,0  .0 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .n  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

07*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .0  .1  .2  • .0  .0  .3 


1-3  *-10  11-21  22-33  34-47  48*  pCT 

.0  • .0  .0  .0  .0  • 

• • • .0  .0  .0  .1 

.0  * • .0  .0  .0  * 

.0  • • * .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * * .0  .0  * 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .3  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

• .1  .1  * .0  .0  .2 


WIND 

SPEFD 

(KTS) 

VS  SEA 

height 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

2.1 

2.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

4.8 

1-2 

• 4 

10.3 

7.3 

.0 

.0 

.0 

18.0 

3-4 

• 

5.8 

22.3 

2.4 

.0 

.0 

30.6 

5-6 

*0 

l.o 

17.3 

3.5 

• 

.0 

21.7 

7 

*0 

1.7 

9.4 

4.2 

.0 

.0 

15.3 

8-9 

• 0 

.1 

2.7 

2.9 

* 

.0 

5.7 

10-11 

*0 

* 

1.0 

1.5 

* 

.0 

2.7 

12 

• 0 

• 

• 1 

.4 

.0 

.0 

.6 

13-16 

• 0 

.0 

.3 

.2 

* 

.0 

.5 

17-19 

*0 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.2 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

*0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

*0 

.0 

• 0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

2.5 

21.4 

60.7 

15.2 

.1 

.0 

100.0 

PERIOO*  (OVER-ALL)  19*9-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREOuEnCT  OP  NAVE  HEIGHT  (FT)  y$  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

(SEC> 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

M 

0 

1 

M 

N 

23-25  26 

-32  33- 

40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87» 

TOTAL 

MEAN 

HOT 

<6 

.7 

5.1 

8.1 

6.4 

5.7 

1.9 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1598 

5 

6-7 

.1 

1.0 

5.6 

7.7 

7.1 

3.5 

1.* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1433 

6 

8-9 

.0 

«3 

2.1 

3.0 

4.3 

3.1 

1*6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

822 

7 

10-11 

.0 

.5 

.7 

.7 

.9 

.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

242 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

• 4 

.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

111 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

*2 

• 2 

.1 

.1 

• 

6 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33 

8 

INOET 

1.6 

2.6 

5.1 

3.2 

2.9 

1.4 

1.1 

,5 

• l 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

975 

5 

TOTAL 

121 

531 

1186 

1129 

1118 

566 

371 

120 

104 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5214 

6 

PCT 

2.3 

10.2 

22.7 

21.7 

21.4 

10.9 

6.2 

2.3 

2.0 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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HAY 


PERIOD!  f PA l HAM  V ) 1922- l?7j 

(OVER-ALU  185*-I97j 


TABLE  1 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  IB. iW 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  8Y  NINO  DIRECTION 


precipitation  type 


other  heather  phenomena 


WHO  OIR 


N 

NE 

f 

Si 

s 

SM 

W 

NW 

VAR 

calm 

TOT  PCT 
TOT  0*S! 


RAIN  RAIN  0R2L  PRZC  SnOW  OTHER 
shwr  pcpn  PRZn 

pcpn 


• .1 

• .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.1  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


HAIL 

PCPN  aT 

PCPN  PAST 

THOR 

FOG 

fog  ho 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPN 

past  hr 

8LHG  SNOW 

HEA 

* 

• 1 

.1 

• 8 

5.0 

.0 

8.9 

1.6 

83.5 

.0 

.2 

• 

.8 

3.8 

.0 

5.3 

1.0 

68.9 

.0 

.0 

.0 

3.5 

1.4 

.0 

6.3 

.0 

88.8 

• 0 

.0 

.0 

.0 

14.8 

.0 

29.6 

.0 

55.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.0 

3.6 

.0 

93.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

.0 

8.4 

3.5 

78.3 

.0 

.0 

.0 

.7 

11.3 

.0 

13.3 

1.0 

73.7 

.0 

.0 

.0 

.6 

7.9 

.2 

10.9 

1.4 

78.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

11.4 

.0 

5.7 

.0 

80,0 

* 

.2 

.1 

.8 

4.9 

• 

6.0 

1.4 

»4.7 

table  ? 


PERCENT  frequency  of  weather  OCCURRENCE  By  hour 


PRECIPITATION  TYPf 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

ORZL 

frig 

pcpn 

snow 

QTH*r 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

00103 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

06C09 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

12C1S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

18121 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

TOT  PCT 
TOT  08 S: 

• 

7901 

.1 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

.2 

other  heather  phenomena 


PCPN  past 

THOR 

fqg 

fog  ho 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

SLWG  OUST 

SIC 

PCPN 

past  hr 

blhg  snow 

HEA 

.2 

1.8 

4.2 

.0 

6.7 

1.3 

65.7 

.0 

1.3 

5.2 

* 

5.7 

1.3 

86.3 

.0 

.0 

4.5 

.0 

8.7 

1.2 

85.5 

* 

.4 

5.8 

.0 

10.8 

1.6 

81.1 

.1 

.8 

5.0 

* 

8.0 

1.4 

84.6 

TABLE  3 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  of 

WIND  DIRECTION 

8 Y SPEED  AND 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

H NO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

08S 

FREQ 

spo 

N 

.5 

11.2 

35.1 

7.5 

.1 

.0 

54.4 

15.3 

*7.9 

63.4 

55.0 

45.7 

52.1 

67.4 

57.0 

52.0 

NE 

.2 

6.9 

24.2 

5.5 

.1 

.0 

36.9 

15.6 

32.5 

27.8 

36.1 

46.8 

39.9 

26.7 

34.0 

39.1 

E 

.1 

,4 

.7 

.2 

.0 

.0 

1.4 

13.3 

1.1 

.6 

1.1 

2.2 

1.7 

.0 

1.1 

1.4 

SE 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

10.7 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.1 

* 

S 

.2 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.4 

8.0 

.3 

.0 

.6 

.2 

.7 

.0 

.5 

.0 

sw 

.1 

.2 

« 

* 

.0 

.0 

.3 

8.1 

.4 

.6 

.4 

.2 

.3 

.0 

.4 

• 

w 

.1 

.5 

.1 

* 

.0 

.0 

.8 

7.7 

1.0 

.0 

.7 

.5 

.6 

.4 

.9 

.6 

NW 

.2 

2.5 

2.3 

.2 

.0 

.0 

5.3 

11.1 

6.1 

5.7 

5.4 

4.0 

4.2 

5.5 

5.8 

6.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

.4 

.0 

.6 

1.9 

.4 

,3 

.4 

.0 

.3 

.7 

TOT  OSS 

279 

3324 

9503 

2046 

33 

0 

15165 

15.0 

2664 

159 

2940 

1489 

3059 

205 

3004 

1445 

TOT  PCT 

1.8 

21.9 

62.6 

13.5 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIK 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

06s 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

3.0 

27.4 

22.8 

1.2 

4 

54.4 

15.3 

58.2 

51.9 

53,1 

55.4 

NE 

1.4 

17.9 

16.6 

1.0 

.0 

36.9 

15.6 

32.2 

39,7 

39.1 

35.6 

E 

.3 

.6 

,4 

• 

.0 

1.4 

13.3 

1.1 

1.5 

1.6 

1.2 

SE 

* 

.1 

• 

• 0 

.0 

.1 

10.7 

.1 

.1 

.1 

.1 

S 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.4 

8.0 

.3 

.5 

.6 

.3 

SH 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.3 

8.1 

.4 

. 3 

.3 

.3 

w 

.4 

.3 

• 

• 

.0 

.6 

7.7 

.9 

.6 

.6 

.9 

NH 

1.1 

3.3 

• 

.0 

5.3 

11.1 

6.1 

4.9 

4.2 

5.9 

VAR 

.0 

. 0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

.4 

.0 

.7 

.4 

,4 

.4 

tot  obs 

1074 

7559 

6202 

349 

1 

15185 

15.0 

3043 

4429 

3264 

4449 

TOT  PCT 

7.1 

49.8 

40.  R 

2.3 

4 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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MAY 


PER  100 ! (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0006  CAFE  BLANC 

(OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  4 20. 3N  10. 1W 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WJNO  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 

WIN[)  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUr 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

.7 

1.2 

23.7 

61.2 

12.9 

.3 

.0 

14.0 

100.0 

3043 

06C09 

.4 

1.5 

22.2 

61.5 

16.1 

.2 

.0 

14.9 

100.0 

4429 

12C15 

.4 

1.5 

20.1 

62.8 

15.1 

.2 

.0 

15.3 

100.0 

3264 

18C21 

.4 

1.3 

21.6 

64.4 

12.1 

.2 

.0 

14. B 

100.0 

4449 

TOT 

68 

211 

3324 

9503 

2046 

33 

0 

15.0 

15185 

PCT 

.4 

1.4 

21.9 

62.6 

13.5 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUQ  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  CEILING  HEIGHTS  ( FT/NH  >4/8) 

BY  WIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  OIRECTION 

MF  AN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

« L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

tutal 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

41.8 

7.8 

9.6 

6.8 

2.2 

.2 

* 

.2 

1.0 

2.5 

2.0 

.9 

.3 

.2 

1.3 

55.2 

NE 

15.8 

4.4 

4.8 

1.8 

2.5 

.0 

* 

0 

.3 

1.5 

1.4 

.6 

.1 

.1 

.4 

22.3 

E 

.5 

.1 

.1 

* 

2.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

0 

.0 

.0 

.7 

SE 

* 

* 

• 

• 

4.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

S 

.7 

• 

• 

* 

.9 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

SW 

.3 

.1 

.1 

.1 

2.5 

.0 

* 

.0 

* 

• 

• 

.0 

• 

.0 

* 

.4 

W 

.4 

.1 

.1 

.2 

3.3 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

0 

* 

.0 

• 

.0 

.6 

NW 

3.3 

.7 

1*2 

.6 

2.7 

.1 

.0 

.0 

.2 

.4 

.3 

.1 

* 

• 

• 2 

4.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

* 

• 

.1 

2.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 

.4 

TOT  OBS 

3941 

825 

994 

676 

6236 

2.3 

18 

4 

21 

100 

286 

234 

106 

29 

24 

122 

5292 

6236 

TQT  PCT 

63.2 

13.2 

15.9 

7.6 

100.0 

.3 

.1 

.3 

1.6 

4.6 

3.8 

1.7 

.5 

.4 

2.0 

84.9 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVF  PcT  FRFQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSgY  ( NM ) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

> nR 

- OR 

- OR 

> OR 

> DR 

> OR 

> OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

• OR  >6500 

1.2 

2.2 

2.3 

2.6 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

■ OR  >5000 

1.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

■ OR  >3500 

2.B 

6.3 

4.5 

6.5 

6*6 

4.6 

4.6 

4.6 

■ OR  >2000 

5.1 

7.9 

8.2 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

■ Or  >1000 

7.8 

12.0 

12.7 

12.8 

12.8 

12.9 

12.9 

12.9 

■ OR  >600 

8.6 

13.4 

14.3 

16.6 

16.6 

14.5 

14.5 

14.5 

■ OR  >300 

8.7 

13.6 

14.6 

16.7 

16.7 

14.8 

14.8 

14.8 

■ OR  >150 

8.7 

13.6 

14.7 

16.8 

16.6 

14.8 

14.9 

14.9 

• OR  > 0 

8.7 

13.7 

14.8 

16.9 

16.9 

15.0 

15.2 

15.2 

TOTAL 

544 

894 

927 

931 

934 

937 

948 

948 

total  number 

OF  OBS 1 

6253 

PCT  FREQ 

NH  <5/8 ) 

84.8 

TABLE  7 A 

percentage  frfq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012945678  OBSCD  OBS 
53.6  11.8  7.9  6.3  4.3  3.0  3.5  3.7  5.7  .2  6509 
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PERIOO*  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALU  1854-1973 


MAY 


ARE*  0006  C*'E  BLANC 
20. JN  18. IW 


PERCENT  FRtO  OF  WIND  OiPECTlQN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  valuls  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

SP 

s 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<W2 

NO  PCP 

.2 

• 

.0 

• 0 

• 

.0 

,0 

. 1 

.0 

• 

,<* 

TOT  % 

.2 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.6 

PCP 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I/2<1 

NO  PCP 

1. 1 

.6 

* 

• 

* 

• 

,0 

.0 

* 

1.7 

TOT  X 

l.l 

.6 

• 

• 

* 

• 

.0 

.0 

• 

1.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.6 

TOT  % 

.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

3.0 

.« 

.1 

.0 

• 

.1 

,1 

,5 

.0 

.1 

6.6 

TOT  X 

3.0 

.8 

.1 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.1 

6.6 

PCP 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5<10 

NO  PCP 

22.5 

8.1 

.2 

• 

.2 

.1 

.6 

2.2 

.0 

.1 

33.8 

TOT  % 

22.6 

8.1 

.2 

• 

.2 

.1 

.6 

2.2 

.0 

.1 

36.0 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

10* 

NO  PCP 

35.0 

17.9 

#6 

• 

.5 

.3 

.6 

2.9 

.0 

.3 

57.9 

TOT  * 

35.1 

17.9 

\b 

• 

.5 

.3 

.6 

2.9 

.0 

.3 

57.9 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

62.8 

27.7 

.9 

• 1 

.7 

.5 

1.0 

5.9 

.0 

.6 

100.0 

PERCENT  FREO  of  WlNO  DIRECTION  VS  KIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

spd 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SW 

N 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

• 

.0 

* 

.1 

<1/2 

6-10 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

♦ 

.0 

.1 

11-21 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

* 

.0 

.1 

224 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

.1 

* 

.0 

.0 

• 

* 

6 

.1 

.0 

• 

.3 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

6 

* 

1/2<1 

6-10 

.1 

.1 

* 

6 

• 

• 

* 

• 

.0 

.2 

11-21 

.5 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.8 

22 ♦ 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.6 

.3 

* 

• 

* 

• 

• 

.1 

.0 

• 

1.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

6-10 

.1 

* 

.0 

.0 

• 

* 

6 

• 

.0 

.2 

11-21 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.8 

224 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

tot  * 

.6 

,6 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

1.1 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

* 

.1 

2<5 

6-10 

.5 

.2 

• 

* 

.0 

• 

.1 

.2 

.0 

1.1 

11-21 

1.8 

.6 

• 

• 

• 

* 

• 

.2 

.0 

2.7 

224 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.6 

TOT  * 

2.7 

.9 

.1 

« 

• 

* 

.1 

.5 

.0 

• 

■ .3 

0-3 

.2 

• 

.0 

.0 

• 

• 

« 

• 

.0 

.1 

.6 

5<iO 

6-10 

3.1 

1.5 

.1 

• 

.1 

.1 

.2 

.9 

.0 

5.9 

11-21 

13.6 

5.7 

.1 

• 

• 

* 

.1 

1.0 

.0 

20.2 

224 

3.3 

1.7 

« 

.0 

• 

* 

9 

.1 

.0 

3.1 

TOT  * 

19.9 

8.8 

.3 

* 

• 1 

• 1 

.3 

1.9 

.0 

• 1 

31.6 

0-3 

.2 

.2 

.1 

.0 

.2 

.1 

• 

.1 

.0 

.2 

1.3 

10* 

6-10 

7.5 

6.0 

.2 

* 

.1 

.1 

.3 

1.3 

.0 

13.7 

11-21 

22.0 

15.2 

.3 

• 

.1 

* 

.1 

1.2 

.0 

38.9 

224 

6.2 

3.3 

.1 

.0 

* 

* 

• 

.1 

.0 

7.6 

TOT  * 

33.9 

22.6 

.8 

• 

.6 

.2 

.6 

2.9 

.0 

.2 

61.6 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

58.0 

33.1 

1.1 

• 1 

.5 

.6 

.9 

5.3 

.0 

.6 

100.0 

PAGE  622 


PEHIOOI  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL > 1854-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HF1GHTS  (FEET/N 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  HOUR 


HUJR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3j00 

9000 

6500 

0000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT  ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

00403 

.3 

.0 

.2 

.8 

2.6 

2.6 

1.0 

.3 

.3 

1.3 

9.6 

90.4 

1460 

0610? 

.4 

.1 

.8 

3.2 

7.7 

6.0 

2.8 

.6 

.5 

1.9 

23.9 

76.1 

1563 

12413 

.3 

• 1 

.2 

1.3 

4.0 

4.1 

1.6 

.4 

.4 

2.0 

14.6 

85.4 

1711 

18421 

.2 

.0 

.1 

1.0 

3.7 

2.0 

1.2 

.5 

.3 

2.4 

11.4 

88.6 

1601 

TOT 

18 

4 

21 

101 

289 

236 

107 

29 

24 

125 

954 

5461 

6415 

PC  l 

.3 

.1 

.3 

1.6 

4.5 

3.7 

1.7 

.5 

.4 

1.9 

14.9 

85.1 

100.0 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  ( NM ) AND/OR 

percent  frequency  vsby  <nm)  by  hour  ceiling  hgt  (feet,nh  >a/8)/BY  hour 


HOUR 

(GMT) 

<1^2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

3<10 

10* 

total 

UBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<5OY0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

total 

OBS 

00(03 

• 4 

.9 

.7 

3.6 

29.0 

64.7 

2346 

00403 

.4 

.8 

5.4 

7.8 

86.8 

1419 

06409 

.4 

1.3 

.9 

3.7 

32.6 

61.1 

3023 

0640’ 

.5 

1.6 

8.2 

18.8 

72.9 

1529 

12415 

.3 

1.0 

1.2 

5.0 

30.3 

62.0 

2607 

12415 

.3 

.7 

6.7 

11.9 

81.4 

1662 

18421 

.1 

1.6 

1.6 

4.9 

33.2 

50.6 

3118 

18421 

.2 

.5 

6.7 

9.4 

83.9 

1643 

TOT 

34 

134 

125 

480 

3314 

6007 

11094 

TOT 

21 

56 

423 

751 

5079 

6253 

PCT 

.3 

1.2 

1.1 

4.3 

31.7 

61.4 

100.0 

PCT 

.3 

.9 

6.8 

12.0 

81.2 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  frequency  OF  relative  HUMIDITY  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-59 

60-69 

70-79 

00-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/84 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

20 

.3 

75/79 

.0 

* 

• 

.1 

• 4 

.9 

.3 

* 

118 

1.9 

70/74 

.0 

.0 

* 

.2 

2.2 

8.1 

3.8 

2.4 

1182 

18.7 

65/69 

.0 

.0 

.0 

• 

1.1 

13.8 

33.0 

14.5 

3949 

62.4 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.4 

8.1 

7.1 

1055 

16.7 

TOTAL 

0 

1 

3 

26 

254 

1537 

2982 

1321 

6324 

100.0 

PCT 

.0 

6 

• 

.4 

4.0 

24.3 

47.2 

24.1 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

OF  TEMP 

(DEG  F)  0Y 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

93* 

30* 

5* 

IS 

MIN 

mean 

TOTAL 

083 

00403 

83 

73 

70 

66 

63 

61 

34 

66.3 

3034 

06409 

83 

73 

71 

66 

63 

61 

53 

66.4 

4382 

12415 

86 

80 

73 

69 

64 

63 

53 

69.3 

31B4 

i8e:i 

86 

78 

73 

68 

64 

63 

57 

68.7 

4339 

TOT 

86 

77 

73 

67 

63 

62 

33 

67.7 

14959 

TABLE  14 

percent  frequency  OF  hind  DIRECTION  by  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

s 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

.1 

* 

• 

* 

• 

.1 

.0 

* 

9.8 

6.1 

.4 

* 

.3 

.3 

.2 

1.5 

.0 

* 

40.1 

16.9 

.3 

• 

.2 

.2 

.5 

3.8 

.0 

.2 

11.9 

4.1 

• 

.0 

• 

• 

• 

.5 

.0 

• 

62.8 

28.1 

.9 

.1 

.7 

.5 

.8 

3.9 

.0 

.3 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00403 

.0 

.3 

1.4 

12.2 

40.7 

37.4 

86 

1448 

06409 

.0 

.2 

1.3 

15.4 

40.4 

34.5 

86 

1623 

12413 

.0 

.9 

8.5 

37.3 

42.3 

10.6 

80 

1628 

18421 

.0 

.5 

4.4 

30.4 

49.2 

13.6 

82 

1664 

TOT 

0 

30 

256 

1343 

3000 

1534 

83 

6363 
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TABLE  17 

RCT  RR 60  Qf  A IH  TEMPERATURE  (OEC  R ) A NO  THE  OCCURRENCE  OR  ROC  (WITHOUT  PAEC |R]TATIQN) 
VS  AIr-SEA  TEhPERATURE  OTRRERENCF  (DEC  E> 


AJR-SEA 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

M 

WO 

TMP  DIR 

56 

6ft 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOC 

ROC 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.1 

14/16 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

• 2 

.2 

.2 

.0 

4# 

.1 

.6 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 2 

.4 

.2 

.1 

.0 

63 

4 

.9 

7/8 

.9 

*0 

.1 

.3 

1.2 

.8 

.2 

• 0 

.0 

173 

.1 

2.3 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

128 

.1 

1.7 

5 

• 0 

.0 

.2 

1.5 

1.8 

.7 

.1 

4 

4 

303 

.2 

4.1 

4 

.0 

.0 

.3 

3.0 

2.8 

.8 

4 

4 

.0 

484 

.5 

6.4 

3 

.0 

.0 

.6 

5.2 

3.1 

.5 

4 

.0 

.0 

672 

.5 

9.0 

2 

.0 

.0 

1.9 

7.6 

3.2 

.6 

4 

.0 

• 0 

934 

.8 

12.4 

1 

• 

.0 

3.4 

8.8 

3.5 

.3 

4 

4 

.0 

1138 

.7 

15.5 

0 

.0 

.0 

3 . B 

6.6 

3.5 

.3 

4 

4 

.0 

1207 

.7 

16.4 

-1 

.0 

• 

2.6 

6.6 

2.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

848 

.7 

11.3 

-2 

• 0 

• 

1.5 

4.3 

.8 

4 

4 

.0 

.0 

468 

.3 

6.4 

-3 

.0 

.0 

.7 

2.2 

.5 

4 

4 

.0 

• 0 

240 

.1 

3.3 

-4 

.0 

4 

.6 

1.0 

.2 

4 

4 

.0 

.0 

138 

.2 

1.8 

-5 

• 

• 

.3 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

78 

4 

1.1 

-6 

* 

4 

• 1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

29 

4 

.4 

-7/-B 

.1 

• 0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

4 

.5 

-9/-10 

• 

• 0 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

11 

4 

.1 

-11/-13 

« 

4 

• 

.1 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13 

4 

.2 

-14/-16 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

4 

TOTAL 

10 

9 

1169 

3630 

1739 

378 

63 

33 

2 

7033 

370 

6663 

PCT 

.1 

.1 

16.6 

51.6 

24.7 

5.4 

.9 

.5 

4 

100.0 

5.3 

94.7 

PER  100 : (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ib 


RCT  RREO  OR  rfJHD  $P*fD  (KT$)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4T 

4«* 

RCT 

1-3 

4-20 

22-21 

2R-33 

34-47 

08* 

PCT 

<1 

.1 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.3 

5.2 

5.2 

.0 

.0 

.0 

10.8 

.1 

2.2 

2.6 

.0 

.0 

.0 

4.9 

3-4 

4 

3.6 

15.4 

1.2 

.0 

.0 

20.2 

4 

1.3 

5.1 

.4 

.0 

.0 

6.9 

5-6 

• 0 

.6 

13.0 

2.5 

4 

.0 

16.1 

.0 

.3 

4.2 

1.1 

.0 

.0 

5.6 

7 

.0 

.2 

7.2 

2.5 

.0 

.0 

9.9 

.0 

• 1 

2.4 

1.2 

.0 

.0 

3.6 

8-9 

.0 

.1 

2.3 

2.2 

.1 

.0 

4.7 

.0 

.1 

.7 

.9 

4 

.0 

1.7 

10-11 

.0 

.0 

.4 

1.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.3 

.6 

.0 

.0 

.8 

12 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

.0 

.5 

13-16 

• 0 

• 0 

4 

.2 

4 

.0 

.2 

.0 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

• 0 

.0 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-8o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

10.8 

43.8 

9.9 

• 1 

.0 

65.1 

.2 

4.2 

15.6 

4.7 

.1 

.0 

24.7 

hot 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

b8* 

8CT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48« 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

1-2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

5-6 

.0 

4 

.2 

4 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

• 0 

4 

7 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.5 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

RACE  424 


PER  1 00s  (OVER-ALU  1969-1973 


HAY 

TABLE  IB  (CONT) 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 9N  18. 1W 


mgt 

<1 

1-2 

3-9 

9-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

CO-22 

23-25 

26-32 

33-90 

91-98 

99-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOT  PCT 


hgt 

<1 

1-2 

3-9 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-90 

91-91 

99-60 

61-70 

71-86 

874 

TOT  PCT 


PCT  FREQ  OF  rfINO  SPegO  UT$)  AnO  DIRECTION  V£RSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


.6 

.0 

.0 

.0 


-10 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 


11-21 

.0 


22-33  39-97 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


• 0 

.0 


1-3  9-10  11-21  22-33  39-97 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 


.0 

.0 


9B4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


984 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

.1 

.7 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


pCT 

.3 

.9 

.1 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 


Srf 

1-3  9-10  11-21  22-33  39- 

* .0  .0  .0 

.1  .2  * .0 

.0  • * .0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.9 


.0 

.0 


9-10 
.5 
1.9 
.9 
• 1 
*0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
2.8 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


22-33 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


WINO  SPEED  (KTS)  VS  sea  HEIGHT  (FT) 


HGT 

0-j 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

98* 

PCT 

<1 

1.2 

2.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.6 

1-2 

1.3 

9.9 

8.6 

.0 

.0 

.0 

19.3 

3-9 

• 1 

6.0 

21.7 

1.7 

.0 

.0 

29.9 

5-6 

• 0 

1.3 

1S.1 

3.7 

* 

.0 

23.1 

7 

• 0 

.9 

10.0 

3.8 

.0 

.0 

19.2 

8-9 

• 0 

.2 

3.2 

3.1 

.1 

.0 

6.6 

10-11 

.0 

• 0 

,7 

1.6 

• 0 

.0 

2.3 

12 

.0 

• 0 

• 1 

.7 

.0 

.0 

.9 

13-16 

• 0 

.0 

• 

.3 

.1 

.0 

.9 

17-19 

• 0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

9 

23-25 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

0 

33-90 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 3 

91-98 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.6 

19.3 

62.9 

15.0 

.2 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


964 
*0 
.0 
• 0 


984 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 


.0 

.0 


TOTAL 

PCT 


2.1 

1.9 

.9 


PERIODS  (OVER-ALL)  1999-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  0*  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAvF.  PERIOD  (SEC1NDS) 


per ioo 

<1 

1-2 

3-9 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13.16 

17-19 

20-22 

23-2S  26-32  33- 

*0 

91-98 

99-60 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

( SEC  > 

<6 

.8 

6.1 

10.9 

7.6 

9.0 

1.9 

.8 

• 2 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1596 

HGT 

9 

6*7 

.0 

.9 

5.9 

8.9 

6.9 

9.6 

2.0 

.6 

.9 

.1 

• 1 

*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1970 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.7 

3.2 

3.9 

2.3 

1.5 

1.0 

.9 

• 

.0 

.V 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

721 

7 

10-11 

.0 

.9 

.9 

.9 

.8 

.6 

.5 

• 3 

.1 

.0 

• 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

209 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

• 9 

.3 

.2 

• 2 

• 1 

.2 

.0 

• 0 

*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

97 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

• 

*1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

9 

INOET 

.8 

3.9 

9.1 

9.0 

2.6 

1.6 

.7 

• 2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

886 

5 

TOTAL 

82 

558 

1129 

1291 

932 

565 

286 

127 

82 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5010 

5 

PCT 

1.6 

11.1 

22.9 

29.8 

18.6 

11.3 

5.7 

2.5 

1.6 

.2 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  925 
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JUNE 


P(R100 : CPRPURY)  l*»21-197j  AREA  0006  CAPE  BLANC 

IQVER-ALU  1855-1973  TABLE  1 20. 3N  IB. IN 


PE«CFNT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  01R 

RAIN 

RAIn 

DRIL 

FRZG 

Snow 

qthfr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

FOG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWA 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

hour 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 2 

• 

.3 

7.6 

.0 

9.9 

2.3 

79. A 

NE 

6 

.1 

.1 

.0 

rO 

.0 

.0 

.1 

.1 

.5 

A. A 

.0 

7. a 

1.1 

B5.9 

C 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

»0 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

6.1 

.0 

92.3 

SE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23.9 

76.3 

S 

A. 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A.  3 

.0 

.0 

.0 

A. 3 

A. 3 

3.2 

83.9 

sw 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19. A 

.0 

9.3 

3.9 

67. A 

w 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

7.2 

1.2 

10.9 

A. 7 

7A.8 

NW 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

8.8 

.2 

8.3 

3. A 

78.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

>0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20. A 

.0 

.0 

2.0 

77.6 

TQT  PCT 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

• 

.A 

7,0 

• 

9.2 

2.1 

81.1 

TOT  OBS:  7531 


table  r 

PERCENt  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  by  HOUR 


PRECIPITATION  TYPfc  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


hour 

(GMT) 

RAIN 

rain 

Shwr 

DRZL 

fr?g 

PCPN 

Snow 

QTHFR 

frzn 

pcpn 

HAIL 

pcpn  at 
OB  TIME 

Pcpn  past 
hour 

thdr 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

ST  S 
WE  u 

00C03 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.6 

5.3 

.0 

7.8 

2.1 

83.8 

06G09 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.9 

7.3 

.1 

7.3 

1.5 

82.5 

12L15 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

6.9 

.1 

9.3 

1.9 

81.6 

18C21 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

8.6 

.1 

11.9 

2.6 

76.6 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.1 

7608 

• 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*2 

.1 

.A 

7.1 

.1 

9.1 

2.1 

81.0 

table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  By  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A — 10 

11-21 

22-33 

3A— *7 

A8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

.5 

11.1 

35.0 

8.7 

.1 

.0 

55. A 

15.5 

58.7 

67.3 

55.2 

A7.A 

52.9 

72.7 

59.0 

52.1 

NE 

.3 

6.5 

2A.0 

5. * 

.1 

.0 

36. A 

15.6 

37.0 

2A.3 

37.2 

A6.A 

36.7 

20.5 

32.8 

39.1 

E 

.1 

.A 

.6 

.1 

• 

.0 

1.2 

13. A 

1.0 

.0 

1.1 

1.6 

1.5 

.5 

.9 

1.3 

SE 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

8.1 

• 

.0 

.2 

.2 

.1 

.5 

* 

* 

S 

* 

..1 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

11.7 

.2 

.0 

.2 

.2 

.A 

.0 

.2 

.1 

SW 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.A 

9.3 

.A 

.6 

.3 

.3 

.A 

.A 

.A 

.5 

w 

.1 

.5 

.1 

* 

.0 

.0 

.8 

7.9 

1.0 

.0 

.7 

.A 

.8 

1.1 

1.2 

.6 

NW 

.3 

2.0 

2.3 

, A 

* 

.0 

A. 9 

11.9 

5.5 

6.7 

A. 5 

3.3 

A. 7 

A. 3 

5.3 

5.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.5 

.5 

.0 

l.l 

1.1 

.7 

• 3 

.5 

.0 

.2 

.A 

TOT  OBS 

299 

310A 

9218 

21BA 

31 

0 

1A836 

15.2 

2887 

175 

2800 

1 AAA 

3009 

188 

2879 

1A5A 

TOT  PCT 

2.0 

20.9 

62.1 

l A • 7 

.2 

.A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WlNO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-AO 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.1 

26.2 

24.6 

1 . A 

• 

35.4 

15.5 

59.2 

52.5 

54.0 

56.7 

NE 

1.6 

17.0 

16.9 

.8 

.0 

36.4 

15.6 

31.6 

40.3 

37.6 

34.9 

E 

.2 

.5 

.A 

* 

• 

1.2 

13.6 

1.0 

1.2 

1.5 

1.0 

SE 

.1 

• 

• 

• 0 

.0 

.1 

8.1 

• 

.2 

.1 

* 

S 

.1 

.1 

0 

0 

.0 

.2 

11.7 

.2 

.2 

.4 

.2 

sw 

.2 

.2 

.1 

0 

.0 

,4 

9.3 

.4 

.3 

.4 

.4 

w 

.4 

.A 

• 

.0 

.0 

.8 

7.9 

.9 

.6 

.8 

1.0 

NW 

1.0 

2.8 

l.l 

• 

.0 

4.9 

11.9 

5.6 

4.1 

♦ . 7 

5.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.5 

.5 

.0 

1.1 

.5 

.4 

.3 

TOT  OBS 

1055 

70l5 

64 1 2 

34  7 

3 

14*36 

15.2 

3062 

A244 

3197 

A 333 

TOT  PCT 

7.1 

47.3 

A3. 2 

2.3 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY) 
(OVER-ALL) 


1921-1973 

1855-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1M 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  QF 

MIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

mind 

SPEEU 

(KNOTS) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

1.1 

1.3 

20.8 

61.4 

13.-* 

.2 

.0 

15.2 

100.0 

3062 

06109 

.5 

1.4 

21.7 

60.4 

15.6 

.3 

.0 

15.2 

100.0 

4244 

12&13 

.4 

1.6 

20.4 

62.7 

1*  • 7 

.2 

.0 

15.2 

100.0 

3197 

18C21 

.3 

1.5 

20.7 

64.0 

13.3 

.1 

.0 

15.1 

lOo.O 

4333 

TOT 

81 

218 

3104 

9218 

2184 

31 

0 

15.2 

14836 

PCT 

.5 

1.5 

20.9 

62.1 

14.7 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  3 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling 

AND  OCCURRENCE  QF  NH  <5/8 


HEIGHTS  (FT/NH  >«,/8) 
BY  MIND  DIRfcCTlQN 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

43.5 

5.0 

7.9 

OBSCD 

7.1 

OBS 

COVER 

2.0 

149 

.5 

NE 

15.0 

2.8 

4.2 

2.7 

2.5 

* 

E 

.5 

.2 

.1 

2.4 

.0 

SE 

* 

• 

• 

• 

4.1 

.0 

S 

.2 

• 

.1 

0 

? .7 

.0 

SM 

.2 

• 

.1 

.1 

3.2 

* 

M 

.4 

.1 

.4 

4.3 

.0 

NM 

4.0 

1.0 

1.0 

2.7 

0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

0 

* 

.1 

1.3 

0 

TOT  OBS 

4037 

525 

819 

694 

6075 

2.2 

36 

TOT  PCT 

66.5 

8.6 

13.5 

11.4 

100.0 

.6 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

3000* 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

• 

.3 

1.6 

2.8 

2.2 

1.1 

.4 

.3 

1.4 

54.6 

* 

.1 

l.C 

1.7 

1.3 

.5 

.3 

.1 

.4 

19.3 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

* 

* 

.0 

* 

,7 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

* 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

.0 

.4 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

* 

0 

.0 

.0 

,7 

.0 

.1 

.1 

.4 

.3 

.1 

0 

0 

.1 

5.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.6 

3 

32 

173 

310 

248 

107 

49 

27 

118 

4972 

6075 

* 

.5 

2.8 

5.1 

4.1 

1.8 

.8 

.4 

1.9 

81.8 

100.0 

table  i 

CUMULATIVE  PcT  PREQ  UF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CETLING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSbY  (NM) 

VSBY  (NM) 


ceiling 

■ OR 

• OR 

- OR 

<FgET) 

>10 

>5 

>2 

• OR  >6500 

.8 

1.9 

2.4 

• OR  >5000 

1.3 

2.6 

3.2 

« OR  >3500 

2.2 

4.3 

5.0 

• OR  >2000 

4.3 

8.0 

9.1 

■ Or  >1000 

6.8 

12.5 

14.0 

> OR  >600 

7.7 

14.8 

16.8 

• OR  >300 

7.9 

13.2 

17.4 

■ OR  >150 

8.0 

15.2 

17.4 

■ OR  > 0 

8.0 

15.4 

17.8 

TOTAL 

486 

935 

10«4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSi  6088 


■ OR 

> HR 

> PR 

> OR 

- OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

14.0 

14.1 

14.1 

14.1 

14.1 

16.9 

16.9 

16.9 

17.0 

17.0 

17.4 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.9 

18.0 

18.1 

18.1 

18.1 

1088 

1095 

1099 

1104 

1104 

0 

a 

O 

NH  <3/8! 

81.9 

TABLE  7A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOM  CLOUOS  (EIGHTHS) 


2 3 4 3 

6.1  4.7  3.1  2.6 


TOTAL 

678  OBSCD  OBS 

3.3  4.3  8.3  .3  6332 
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JUNE 


PERIOD:  (PRIMARY) 

(OVER-AtL) 


1921-1973 

1853-1973 


TABLE  8 


AREA  0006  CAPE 

20. 3N 


PERCENT  FAE0  OF  WInD  DIRECTION  VS  OCC  iRRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
Precipitation  with  varying  vAtuts  of  visibility 


V SB  V 

N 

Nf 

E 

SE 

s 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PC  T 

(NH> 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.2 

TOT  x 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.2 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

l/2<  l 

NO  PCP 

1.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

.0 

• 

1.8 

TOT  % 

1.3 

.3 

.0 

.n 

.0 

• 

.0 

.2 

.0 

• 

1.8 

PCP 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1<2 

NO  PCP 

l.l 

.4 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

• 

1.6 

TOT  % 

1.1 

.4 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

4 

1.6 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

5.9 

1.1 

• 

• 

• 

* 

.1 

.6 

.0 

• 

7.9 

TOT  % 

5.9 

1.1 

* 

* 

• 

• 

.1 

.6 

.0 

4 

7.9 

PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

4 

.0 

.0 

.1 

3<10 

NO  PCP 

25.3 

9.7 

.3 

* 

.1 

.1 

.5 

2.6 

.0 

.2 

39.0 

TOT  A 

25.3 

9.8 

.3 

• 

.1 

• 1 

.5 

2.6 

.0 

.2 

39.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

10* 

NO  PCP 

30.4 

14.6 

.5 

.1 

.1 

.2 

.4 

2.8 

.0 

.3 

49.4 

TOT  A 

30.4 

14.6 

.5 

.1 

.2 

.2 

.4 

2.8 

.0 

.3 

49.4 

TOT  OBS 
TOT  PC T 

64.1 

26.1 

.9 

.1 

.3 

.4 

1.0 

6.4 

.0 

.7 

100.0 

total 

OBS 


7514 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


v SB  Y 

SPo 

N 

N£ 

E 

5E 

s 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PC  T 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

<1/2 

4-10 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

11-21 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

4 

.2 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

4 

4 

1 / 2 < 1 

4-10 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.8 

22* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

TOT  * 

1.0 

.2 

.0 

.0 

*0 

* 

* 

.1 

.0 

4 

1.4 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

4 

4 

1<2 

4-10 

.1 

4 

* 

* 

* 

* 

* 

.1 

.0 

.2 

11-21 

.7 

.2 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.0 

22* 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

TOT  * 

.9 

.3 

* 

* 

* 

* 

4 

.1 

.0 

4 

1.4 

0-3 

.1 

• 

.0 

• 0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.1 

.3 

2<5 

4-10 

.9 

.2 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.0 

1.5 

11-21 

3.1 

.9 

* 

* 

* 

• 

.0 

.3 

.0 

4.2 

22* 

.9 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.4 

TOT  * 

5.0 

1.5 

4 

* 

• 

.1 

.1 

.5 

.0 

.1 

7.4 

0-3 

.2 

.1 

• 

* 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

.2 

.8 

5<  10 

4-10 

4.3 

1.9 

.1 

* 

.1 

.1 

.4 

.8 

.0 

7.7 

11-21 

14.6 

7.0 

.1 

* 

• 

* 

.1 

1.2 

.0 

23.1 

22* 

3.8 

2.2 

« 

.0 

* 

* 

* 

.2 

.0 

6.2 

TOT  * 

22.9 

11.2 

.4 

* 

.1 

.1 

.5 

2.3 

.0 

.2 

37.7 

0-3 

.3 

.2 

.1 

* 

• 

* 

.1 

.2 

.0 

.2 

1.1 

10* 

4-10 

5.9 

3.5 

.2 

• 

4 

.1 

.2 

1.1 

.0 

11.0 

11-21 

19.1 

12.6 

.3 

* 

• 

.1 

.1 

1.1 

.0 

33.2 

22* 

4.2 

2.2 

* 

.0 

• 

• 

* 

.1 

.0 

6.6 

TOT  * 

29.5 

18.5 

.5 

• 

.1 

.2 

.4 

2.5 

.0 

.2 

51.9 

TOT  qBS 
TOT  PC  T 

59.4 

31.7 

.9 

.1 

.3 

.4 

1.1 

5.5 

.0 

.6 

100.0 

total 

CJBS 


10512 


BLANC 
18. 1W 


RAGE  428 


P( R 100 : (PRlMARr)  19^1-1973 
(JVER-ALL)  1855-1973 


JUNE 


AREA  OOOfe  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1M 


Pfc»CFNT  FRFtiUENCV  OF  CEILING  HFlGhTi  (FfcET.NH  >*/«)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  6*  HOUR 


HOUR 
t &m  r ) 

■ - o 

+ o 
o o 

150 

299 

300 

599 

600 

969 

looo 

1999 

2000 

3*69 

3500 

*999 

5OOO 

6*99 

65°° 

7999 

8000* 

total 

NH  <5/8 

any  hot 

total 

OBS 

00(03 

.5 

.0 

.5 

1.6 

2.7 

3.0 

.9 

.* 

.2 

1.7 

11.5 

88.5 

1505 

76(09 

.7 

• 1 

1.1 

*.8 

8.* 

5.3 

2.7 

.9 

.6 

2.3 

27.0 

73.0 

1*** 

12(15 

• 8 

>1 

.3 

2.9 

5.5 

*.9 

2.0 

.9 

.6 

1.8 

19.7 

80.3 

1718 

18(21 

.3 

.1 

.3 

2.0 

3.3 

2.7 

1.5 

1.1 

.3 

1.8 

13.3 

86.7 

1568 

TOf 

PCI 

36 

3 

33 

17* 

310 

2*9 

109 

51 

27 

119 

1111 

512* 

6235 

• 6 

* 

.5 

2.8 

5.0 

*.0 

1.7 

.8 

.* 

1.9 

17.8 

82.2 

100.0 

TABLE  U 


PERCENT 

FREQUENCY  VSr Y 

(NM) 

by  HPuR 

HOUR 

(GMT, 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<lO 

10. 

TQTAL 

o*s 

00(03 

.0 

1.0 

.6 

5.9 

36.* 

5&.0 

2339 

06(09 

.2 

1.* 

1.6 

6.3 

38.* 

52.1 

2831 

12(15 

.3 

l.o 

1.6 

9.8 

36.6 

50.9 

2*93 

18(21 

.1 

2.0 

1.8 

7.6 

39.6 

*9.0 

2927 

TOT 
PC  T 

17 

.2 

1*9 

1.* 

153 

1.* 

752 

7.* 

*00? 

37. p 

5*87 

51.8 

10590 
100. 0 

TABLE  12 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TQTAL 

;gmt> 

<50Y0 

<1 

<5 

AnP5* 

ano  5* 

OBS 

00(03 

.5 

1.1 

7.6 

8.5 

8* . 0 

1*67 

06f  O9 

.7 

2.2 

13.6 

19.0 

67.5 

1*08 

12(15 

.8 

1.* 

l*  . 6 

13.7 

71.7 

1670 

18(21 

.3 

.8 

11.7 

9.3 

79.1 

15*3 

TOT 

36 

83 

726 

763 

*599 

6088 

PCT 

.6 

1.* 

11.9 

12.5 

75.5 

100.0 

TEMP  F 

85/89 

80/8* 

75/79 

70/7* 

65/69 

60/6* 

55/59 

TOTAL 

HT 


TABLE  13 


table  1* 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RE LAT 1 V| 

0-29  30-39  *0-*9  50-59  60-69 

•0  .0  • .0  • 

•0  .0  .0  * .1 

.0  .0  • .1  .8 

.0  .0  • * l.l 

•0  .0  .0  .0  .2 

•0  .0  .0  .0  .0 

• 0 .0  .0  .0  .0 

0 0 * 9 136 

•0  .0  .1  .1  2.3 


HUMIDITY  BY  TFMP 


70-79 

80-8* 

90-100 

TnTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

.0 

.0 

.0 

2 

* 

.1 

.1 

* 

27 

.* 

?.* 

.9 

.3 

271 

*.5 

11.1 

1’.3 

6.2 

2031 

33.7 

5.2 

31.8 

19.2 

3397 

56.* 

.1 

1.7 

3.1 

295 

*.9 

.0 

• 

• 

2 

• 

1137 

300* 

1T35 

60?5 

100.0 

18.9 

*9.9 

28.8 

PERCENT  FREQUENCY 

N NE  E SE 

* * .0  ,0 

.2  .1  .1  • 

2.*  1.*  * • 

19.5  9.9  .3  • 

58.1  1*.3  .3  * 

5.*  1.2  * .0 

• • .0  .0 

63.7  26.8  .8  .1 


UF  WIND  OIRECTION  BY  T£MP 

S SW  W NW  VAR 

•0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  * • .0 

* * .1  .9  .0 

•2  .2  .*  3.1  .0 

* .2  .*  2.6  .0 

•0  • .0  .2  .0 

•0  .0  * ,0  .0 

.2  .*  1,0  6.5  .0 


CALM 

.0 

.0 

.1 

.* 

* 

.0 

.6 


table  15 

meanS/EXTrenes  ano  percentiles  of  temp  (deg  f)  by  hour 

hour 

(GMT) 

00(03 
06(09 
12815 
18821 
TOT 


MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

total 

86 

75 

72 

68 

6* 

63 

56 

68.  n 

OBS 

3053 

83 

75 

73 

68 

6* 

62 

59 

68.1 

*227 

88 

81 

77 

71 

66 

6* 

58 

70.9 

3136 

85 

80 

76 

70 

65 

6* 

56 

70. * 

*235 

88 

79 

75 

69 

6* 

63 

56 

69.3 

1*65 1 

TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR  0-29  30-59 

(GMT) 

00(03  .0  .1 

06(0°  .0  .1 

12(15  .0  .* 

18(21  .0  .3 

TOT  0 13 


60-69  70-79  80-89 

.7  9.8  *8.2 

.9  7.*  *8.6 

*.0  33,7  *7.5 

3.*  23.9  5*. 5 

138  U*6  3018 


1-100 

mean 

total 

OBS 

*1.3 

87 

1*66 

*3.0 

88 

1501 

1* . 5 

81 

15*8 

17.9 

83 

1555 

1755 

85 

6070 

PER  100 i (PRIMARY)  1921-1*73  AREA  0006  CAPE  BLANC 

( QvER-AlL ) 1855-1973  TABLE  17  20. 3n  18.1m 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMpFRATURF  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRFNCE  OF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DlFFERfcNCF  (OEC  F) 


AIR-SEA 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

M 

MO 

t«p  OIF 

56 

60 

6<* 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOC 

FOC 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

* 

.0 

3 

.0 

• 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

.1 

• 

17 

• 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

.3 

.1 

.0 

A3 

* 

.6 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.5 

.A 

.1 

• 

86 

.2 

1.1 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

1.2 

.2 

.1 

.0 

179 

.3 

2.3 

6 

.0 

.0 

• 

.2 

.9 

.7 

.2 

• 

.0 

163 

.2 

1.9 

5 

.0 

.0 

.0 

1.2 

2.6 

1.1 

.3 

• 

.0 

349 

.5 

4.7 

A 

.0 

.0 

.1 

2.0 

3.1 

1.0 

.2 

• 

.0 

434 

.4 

6.0 

3 

.0 

.0 

• 2 

4.1 

3.7 

1 • A 

.1 

• 

.0 

640 

.7 

8.6 

2 

.0 

6 

.6 

6.7 

A. 5 

1.5 

.1 

• 

.0 

907 

.8 

12.6 

1 

.0 

4 

1.1 

8.2 

5.2 

1.2 

.1 

• 

.0 

1072 

1.2 

14. a 

0 

.0 

.0 

1.2 

8.0 

6.2 

1.0 

.1 

.1 

.0 

1112 

1.2 

15.3 

-1 

.0 

.0 

.7 

5.? 

A. 5 

.6 

4 

• 

.0 

746 

.6 

10.5 

-2 

.0 

• 

.6 

3.0 

2.5 

.3 

• 

.0 

.0 

435 

.7 

5.8 

-3 

.0 

.0 

.3 

1.5 

1.2 

.2 

• 

• 

.0 

211 

.2 

3.0 

—A 

.0 

.0 

• A 

1.1 

.7 

.1 

• 

.0 

.0 

158 

.3 

2.1 

-5 

.0 

.0 

.2 

.6 

.A 

* 

.0 

.0 

.0 

86 

.1 

1.2 

-6 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

34 

• 

.5 

-7/-B 

• 

* 

.1 

.5 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

55 

4 

.8 

-9/ -10 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.3 

-11/-13 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

-14/-16 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

-17/-19 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

4 

TOTAL 

2 

9 

382 

2*94 

2509 

747 

145 

47 

3 

6738 

504 

6234 

PCT 

• 

.1 

5.7 

A3 . 0 

37.2 

11.1 

2.2 

.7 

* 

iOO.O 

7.5 

92.5 

PERIODS 

HCT 

(OVER 

1-3 

-ALL) 

4-10 

1963- 

11-21 

1973 

PC 

N 

22-33 

FREO  OF 
34-47 

WIND 

4*4 

spfeo 

PCT 

TABLE 

(kts)  and 

18 

direction  versus  sea  heights  (ft> 

NE 

1-3  4— 1C  11-21  22-33  34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.2 

5.7 

6.5 

.0 

.0 

.0 

1?.3 

.1 

1.7 

2.3 

.0 

.0 

.0 

4.1 

3-4 

4 

4.6 

14.5 
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.0 
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.4 
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.0 
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4 

.9 
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3.1 
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.0 

16.6 

.0 

.3 

5.1 

.8 

.0 

.0 
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7 

.0 

.1 

6.0 

3.2 

4 

.0 

9.4 

.0 

4 

2.3 

1.1 

4 

.0 

3.5 
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.0 

4 

1.8 

1.8 

4 

.0 

3.7 

4 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 
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4 

.6 

.9 
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.0 
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.2 

.3 
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.5 
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.0 

.0 

.1 

.5 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.6 

13.3 

42.3 

11.1 

.1 

.0 
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.2 
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.0 
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E 
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34-47 
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1-3 
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SE 
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34-47 
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PCT 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 
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.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

3-4 

.0 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

5-6 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.2 
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.1 
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23-23 
26-32 
33-40 
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49-60 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.1 


4-10 
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.0 

.0 
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WIND 
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22-33 

34-47 

4«* 
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1-3 
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11-21  22 

SW 

-33  34- 

•47 
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PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

* 

,0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 
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.0 

.3 

* 
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* 
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.0 

.0 

.3 
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3-4  • 

5-6  .0 
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8-9  .0 

10-11  .0 
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23-23  .0 
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87*  .0 
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.0  .0 
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.0  .0 
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.0 
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SPEED 
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VS 
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HEIGHT  (FT) 
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0-3 
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11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

TOT 
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<1 

1*8 

2.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

5.0 

1-2 

• 5 

9.9 

9.7 

.0 

.0 

.0 

20.1 

3-4 

• 1 
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21.4 

2.0 

.0 

.0 
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• 

1.4 
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4.0 

.0 

.0 

23.7 

7 

• 0 

.2 
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4.4 

.1 

.0 

13.4 

0-9 

• 

* 
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0 

.0 

5.0 

10-11 

• 0 

* 

.0 

1.2 

0 

.0 

2.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

17-19 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

♦ 
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• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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• 0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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WAVE 
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7 
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rj 

1 
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N 
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41-48 
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.0 
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6-7 

.0 

1.3 

5.4 
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.0 
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.0 
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.0 
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(OVER-ALL)  1896-1973  TABLE  1 20. 3N  IB. IN 


PfACfNT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  MIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  heather  phenomena 


WNO  DIR 
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SHWR 
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FRIG 
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wo 
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EOC  WO 
PCPN 
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SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
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NO 

SIC 

WEA 

N 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.A 

A 

. A 
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.1 
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NE 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.A 

6.0 

.1 
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E 

.0 

.5 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.8 
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SE 

.0 

9.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.0 

.0 

.0 
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.0 
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S 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 
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.0 
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SW 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.9 
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2.9 

71.0 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.9 
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.2 
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NW 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.9 
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.1 
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7A.0 
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.0 

• 0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.7 
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.7 
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.1 
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.1 

.1 

.0 

,0 

.0 
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.9 
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TABlC  ? 

PERCENT  FREQUENCY  of  HEATHER  OCCURRENCE  by  hour 


precipitation  typf  other  weather  phenomena 
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.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.A 

.0 

.9 
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.0 
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2.0 
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.2 
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.A 

.0 

.0 
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.0 

.8 

.2 

1.0 
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♦ 
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1.9 
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.2 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

* 

.A 

.1 

.0 
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.3 
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1.9 
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18621 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 
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.1 

.0 

.1 
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.0 

1A.6 

2.0 
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TQT  OBS: 

.1 
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*1 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.A 

.1 

.9 
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.1 

11.9 

1.6 
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PERCENTAGE  FRFQUeNCY  of  hind  direction  by  speed  and  by  hour 
WIND  SPEEO  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 
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PCT 
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00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 
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N 
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.1 

.0 
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14.9 
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48.9 
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A0.3 
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51.9 
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NE 

.7 
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.1 

.0 
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29.6 
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31.9 

22.5 
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E 

.2 

.8 

.9 

.1 

• 

.0 

1.6 

9.6 

1.9 

1.2 

1.7 

2.2 

1.6 

1.0 

1.1 

1.7 

SE 

.1 

.3 

.1 

• 

.0 

* 

.4 

8.0 

.3 

• 6 

.3 

.6 

.6 

.0 

.5 

A 

S 

.1 

.9 

.1 

• 

.0 

.0 

.7 

7.4 

.8 

2.9 

.8 

.6 

.8 

.6 

.7 

.5 

sw 

.2 

.8 

.2 

• 

.0 

.0 

1.2 

6.9 

.9 

l.A 

1.3 

.9 

1.2 

l.B 

l.A 

1.6 

w 

.3 

2.2 

.6 

• 

.0 

.0 

3.1 

7.6 

3.9 

2.3 

3.0 

2.0 

3.3 

A. 5 

3.3 

2.0 

NW 

.9 

9. A 

3.7 

.9 

A 

.0 

10.1 

10.7 

10.4 

13.9 

10.9 

7.9 

10.9 

8.6 

10. A 

9.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

1.9 

.0 

1.8 

1.1 

1.8 

.6 

1.6 

1.0 

TOT  OBS 

729 

A929 

7940 

1909 

23 

1 

19127 

13.7 

2982 

169 

2991 

1380 

31BA 

160 

2961 

1336 

TOT  PCT 

A. 8 

29.9 

92.9 

12.6 

.2 

A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  *a 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

4lA 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

10 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

A. 8 

23. A 

19.5 

1.5 

A 

49.3 

14.9 

51.4 

A7.1 

48.9 

50.2 

NE 

2.9 

15.3 

13.1 

.0 

.0 

32.1 

1A.7 

29.2 

35.0 

31.4 

31.7 

E 

.6 

.6 

.2 

A 

.0 

1.6 

9.6 

1.5 

1.9 

1.6 

1.3 

SE 

.2 

.2 

A 

.0 

A 

.4 

8.8 

.3 

.4 

.6 

.4 

S 

.A 

.3 

A 

.0 

.0 

.7 

7.4 

.9 

.8 

.8 

.6 

SW 

.7 

,A 

.1 

A 

.0 

1.2 

6.9 

.9 

1.2 

1.2 

1.4 

w 

1.5 

1.5 

.1 

.0 

.0 

3.1 

7.6 

3.5 

2.7 

3.4 

2.9 

NW 

2.6 

5.0 

1.6 

.1 

.0 

10.1 

10.7 

10.5 

9.5 

10.4 

10.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

1.6 

.0 

1.8 

1.5 

1.7 

l.A 

TOT  QBS 

2306 

72 1 A 

5237 

367 

3 

15127 

13.7 

3147 

A331 

3352 

A297 

TOT  PCT 

15.2 

A7.7 

3A.6 

2.4 

A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD!  (PRIMARY) 

1922-1973 

AREA  0006  CAPE 

BLANC 

(OVER-ALL ) 

1836-1973 

TABLE  * 

2U.3N 

18. 1W 

PEPCENTaGE 

FREQUENCY  QF 

WIND  SPEED 

BY 

HOUR 

(GMT) 

WINU 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

TOTAL 

HOUR 

CALM 

1-3 

*-10 

11-?1 

22-33 

3*-*7  **♦ 

MEAN 

FREQ 

OBS 

0OC03 

1.8 

2.1 

30.* 

32.1 

13.* 

.1 

* 

13.9 

100.0 

31*7 

06(09 

1.3 

3.6 

31.0 

51.9 

l?.o 

.1 

.0 

13.5 

100.0 

*331 

12(13 

1.7 

*.0 

2*>.6 

53.0 

11.5 

.3 

.0 

13.6 

100.0 

3352 

18(21 

1.* 

3.1 

2*. A 

53.0 

13.3 

.2 

.0 

13.9 

100.0 

*297 

TOT 

2** 

*85 

*529 

79*0 

1905 

23 

1 

13.7 

15127 

PCT 

1.6 

3.2 

29.9 

52.5 

12.6 

.2 

• 

100.0 

TA8LE  5 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AHQUNT  (EIGHTHS) 

BY  WINU  direction 


WNO  DIR 

0-2 

3-* 

5-7 

8 ( 

total 

MEAN 

CLOUO 

N 

30.* 

5.3 

10.* 

OBSCO 

10.2 

OBS 

COVER 

3.1 

NE 

10.6 

2.3 

3.1 

3.9 

3.* 

E 

.5 

.1 

.2 

.2 

3.7 

SE 

• 

• 

• 

.2 

6.3 

S 

.6 

.1 

.1 

.2 

2.9 

sw 

.5 

.1 

.3 

.3 

3.7 

N 

1.3 

.* 

.9 

1.* 

♦ .7 

NW 

*.5 

1.3 

3.2 

3.6 

*.* 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.9 

.1 

.3 

.5 

3.6 

TOT  OBS 

3183 

63* 

153* 

1320 

6*71 

3.* 

TQT  P(T 

*9.2 

9.8 

20.6 

20.* 

100.0 

TABLE  6 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nh  >*/8) 

AND  OCCURRENCE  UF  NH  <5/8  BY  MINO  DIRECTION 


000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

5000* 

NH  <5/8 

total 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

any  hgt 

OBS 

.6 

.1 

.6 

2.1 

*.8 

3.9 

1.* 

.6 

.6 

1.* 

*0.2 

.1 

.0 

.3 

.9 

2.5 

1.* 

.8 

.3 

.3 

.6 

1* , 8 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

• 

.6 

• 

* 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.7 

* 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

* 

• 

• 

.8 

.1 

.0 

• 

.2 

.6 

.* 

.2 

* 

.1 

.2 

2.2 

.2 

• 

.1 

.9 

1.8 

1.3 

.* 

.1 

.1 

.* 

7.* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

.1 

.1 

.2 

.1 

• 

• 

* 

1.1 

83 

10 

68 

278 

655 

*75 

191 

7* 

69 

170 

*398 

6*71 

1.3 

.2 

1.1 

*.3 

10.1 

7.3 

3.0 

1.1 

1.1 

2.6 

68.0 

100.0 

C'JHULATIVF  PCT  FREQ  jF  SIMULTANEOUS  uCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VS»Y  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• HR 

> OR 

> OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50Y0 

>0 

■ JR  >6500 

1.2 

3.0 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

■ OR  >5000 

1.8 

*•0 

*.8 

*.9 

*.9 

*.9 

*.9 

*.9 

■ OR  >3500 

3.2 

6.7 

7.7 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

• OR  >2000 

o.* 

12.9 

15.0 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

■ Or  >1000 

10.* 

22.1 

25.0 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

■ OR  >600 

11.9 

25.8 

29.3 

29.* 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

■ OR  >300 

12.1 

26.5 

30.3 

30.5 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

■ OR  >150 

12.1 

26.6 

30.* 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

• OR  > 0 

12.2 

27.1 

31.* 

31.6 

31.7 

31.8 

31.9 

31.9 

TOTAL 

795 

1769 

2053 

206* 

2070 

2075 

2083 

2085 

TjTaL  number 

OF  OBS i 

6533 

PCT  FREQ 

NH  <5/8! 

68.1 

TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

0123*5678  OBSCO  OBS 
*2.*  7.7  6.0  5.3  3.2  3.8  5.6  7.2  13.6  1.2  69*0 
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TABLE  8 


AREA  0006  CAPE  bLANC 
20. 3N  18. 1H 


PERCENT  f-«e0  nf  WJNO  OlHECTlUN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCC URRENCE  Of 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NF 

F 

SF 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

OBS 

<1/2 

NO  PC P 

.1 

• 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

.3 

TOT  » 

.1 

• 

4 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

.3 

PCP 

• 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

« 

1/2<1 

NO  P CP 

.8 

.4 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

* 

1.9 

TOT  X 

.9 

.« 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

• 

2.0 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

NO  PC* 

1.1 

.5 

.1 

• 

.0 

4 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.0 

TOT  * 

1.2 

.5 

.1 

• 

.0 

* 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.1 

PCP 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

2<5 

NC  PC* 

3.8 

l.R 

.1 

• 

.1 

.1 

.5 

1.6 

.0 

.2 

10.1 

TOT  % 

5.7 

1.8 

.1 

* 

.1 

.1 

.5 

1.6 

.0 

.2 

10.1 

PCP 

.2 

• 

• 

• 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.3 

5<10 

NO  P CP 

26.2 

10.1 

.5 

.2 

.5 

.6 

1.6 

5.7 

.0 

.8 

46. 3 

TOT  % 

26.4 

10.2 

.6 

.2 

.5 

.6 

1.6 

5.8 

.0 

.8 

46.6 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

10* 

NO  PCP 

21. A 

9.7 

.1 

,4 

,4 

1.6 

A. 5 

.0 

.4 

38.9 

TOT  A 

21. A 

9.7 

.1 

.4 

.4 

1.6 

A. 5 

.0 

.4 

39.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

55.5 

22.6 

1.2 

.3 

1.1 

1.3 

A .0 

12.4 

.0 

1.7 

100.0 

8082 

TABLE  9 


PERCENT  FPEQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

<NM> 

KTS 

OBS 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.1 

<1/2 

4-10 

* 

* 

* 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

11-21 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

224 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.1 

* 

* 

* 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.1 

.3 

0-3 

« 

* 

* 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.2 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.1 

* 

4 

4 

4 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.4 

,2 

• 

.0 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.7 

22* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.6 

.3 

* 

4 

.1 

4 

.1 

.2 

.0 

4 

1.5 

0-3 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

.1 

1<2 

4-10 

.2 

,1 

* 

4 

4 

4 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.7 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

1.0 

22* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.3 

TOT  * 

1.0 

.5 

4 

4 

4 

4 

.1 

.2 

.0 

.1 

2.0 

0-3 

• 2 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.3 

.7 

2<5 

4-10 

1.3 

.6 

.1 

4 

.1 

.1 

.3 

.8 

.0 

3.3 

11-21 

2 . B 

1.2 

.1 

4 

.0 

4 

4 

.5 

.0 

4.6 

22  4 

.8 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

1.2 

TOT  X 

3.1 

2.1 

.2 

4 

.1 

.1 

.4 

1.4 

.0 

.3 

9.8 

0-3 

.5 

.3 

.1 

4 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

.8 

2.2 

5<  10 

4-10 

5.6 

2.4 

.3 

.1 

.2 

.4 

1.1 

2.6 

.0 

12.8 

11-21 

13.9 

7.0 

.2 

4 

.1 

.1 

.2 

2.1 

.0 

23.6 

22* 

3.9 

1.9 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

6.2 

TOT  X 

23.9 

11.6 

.6 

.2 

.4 

.6 

1.5 

5.2 

.0 

.8 

44.8 

0-3 

.4 

.2 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.4 

1.4 

104 

4-10 

5.8 

3.1 

.2 

.1 

• 2 

.2 

1.0 

2*3 

.0 

13.0 

11-21 

12.6 

7.9 

.2 

4 

.1 

.1 

.3 

1.5 

.0 

22.7 

224 

2.8 

1.5 

6 

4 

4 

4 

4 

.2 

.0 

4.6 

TOT  X 

21.5 

12.8 

.4 

.1 

• 4 

.4 

1.5 

4.1 

.0 

.4 

41.7 

TOT  oBS 

11104 

TOT  PCT 

52.3 

27.4 

1.3 

.4 

.9 

1.2 

3.6 

11.3 

.0 

1.6 

100.0 
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PERIOD*  IPRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  2656-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. 1W 


PERCENT  FRFqUENCY  OF  CE I U INC.  HFIChTS  (FEET.NH  >9/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

65OO 

6000« 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT  ) 

l*  9 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

any  HUT 

OBS 

00(03 

l.A 

.1 

.5 

2.9 

6.8 

9.9 

1.2 

.3 

.7 

1.3 

19.3 

80.7 

1613 

06(09 

2.3 

.1 

1.6 

5,6 

13.* 

8.3 

3.6 

1.6 

1.0 

2.6 

90.2 

59.8 

1596 

12119 

.7 

.3 

1.3 

9.9 

U.7 

9.0 

3.9 

1.6 

1.9 

3.6 

38.2 

61.8 

1897 

18(21 

.7 

.1 

.8 

3.8 

7.2 

6.7 

3.2 

.6 

1.1 

2.5 

26.9 

73.1 

1677 

TOT 

65 

10 

71 

263 

662 

963 

199 

75 

71 

173 

2109 

9629 

6733 

PCT 

1.3 

.1 

1.1 

A. 2 

9.6 

7.2 

2.9 

1.1 

1.1 

2.6 

31.3 

68.7 

100.0 

t able  n 

PERCENT  FREQUENCY  vSrV  <NMj  jY  HOUR 


TABLE  12 

cumulative  pct  FrEQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (Nm)  AND/OR 
CEIlINO  HOT  IFEET/NH  >9/8>/bY  HOuR 


HOUR 

(CNT) 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10^ 

TOTAL 

OBS 

hour 

(GMT) 

<150 
<50  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 
AND5  + 

NH  <5/0 
AND  1 + 

total 

OBS 

00(03 

.2 

1.2 

1.5 

7.7 

92*3 

96.9 

2996 

00(03 

1.9 

2.3 

11.9 

19.2 

73.9 

1552 

06C09 

.6 

1.8 

2*1 

7.6 

99.0 

93.8 

3093 

06(09 

2.9 

9.2 

17.5 

28.0 

59.5 

1556 

12(13 

.3 

1.3 

2.3 

13.3 

99.9 

36.1 

2720 

12(15 

.7 

2.5 

20.7 

27.1 

52.2 

1786 

18(21 

• 1 

1.9 

2.1 

10.8 

97.1 

38.0 

30 19 

18(21 

.7 

1.7 

17.3 

18.6 

69.1 

1639 

TOT 

33 

178 

228 

1110 

5099 

9667 

11280 

TOT 

82 

173 

1111 

1995 

3977 

6533 

PCT 

.3 

1.6 

2.0 

9.8 

99.7 

91.6 

100.0 

PCT 

1.3 

2.6 

17.0 

22.1 

60.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFrtP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-8«» 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

85/89 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

.1 

60/89 

.0 

.0 

• 

.1 

* 3 

1.3 

.8 

.2 

103 

2.9 

75/79 

.0 

.0 

• 

* 

.7 

7.3 

9.3 

2.6 

1267 

20.1 

70/79 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

7.0 

26.0 

12.* 

2867 

93.3 

63/69 

.0 

.0 

.0 

.0 
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(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

3.8 

6.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

8.1 

1-2 

.9 

16.0 

7.7 

.0 

.0 

.0 

26.5 

3-6 

• 1 

7.6 

20.0 

1.6 

.0 

.0 

29.3 

5-6 

• 

1.2 

16.2 

2.6 

.1 

.0 

18.0 

7 

• 

• 3 

6.8 

6.0 

• 

.0 

11.1 

8-9 

• 0 

* 

2.3 

2.8 

.0 

.0 

5.1 

10-11 

• 0 

.0 

.8 

1.6 

* 

• 

2.6 

12 

• 0 

0 

.3 

.6 

.0 

.0 

.9 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.5 

.1 

.0 

.6 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

176 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.8 

26.1 

52.6 

13.5 

.2 

0 

100.0 

PERIOD*  ( OVER-ALL  > 1969-1973 


percent  frequency  qf  wave  height  <ftj  vs  wave  perioo  (Seconds) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.1 

5.8 

10*0 

7.5 

3.3 

1.5 

.5 

• 1 

• 1 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1667 

hgt 

6 

6-7 

• 0 

1.1 

6.0 

9.3 

7.0 

6.2 

l.T 

.7 

.3 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1666 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.6 

3.2 

6.6 

2.6 

1*2 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

756 

T 

10-11 

.0 

• 1 

.5 

1*1 

1.3 

1.1 

.6 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

263 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

.5 

.3 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 22 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.2 

.1 

.1 

• 

6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

8 

1N0ET 

1.8 

3.1 

6.6 

3.6 

2.5 

1.0 

1*0 

• 3 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

978 

6 

TOTAL 

158 

577 

1252 

137§ 

1033 

386 

296 

105 

67 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5679 

5 

PCT 

2.8 

10. 5 

22.9 

23.2 

19.2 

10.7 

5.6 

1.9 

1.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

A 
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AUGUST 

per ioo : (Primary) 

1922 

-1973 

AREA  0006  CAPE 

: BLANC 

(OVER-ALL ) 

183* 

-1973 

TABLE 

1 

20. *N 

Itf.OW 

PERCENT 

FREQUENCY  of  weather 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

type 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

WNO  DIR 

RAIN 

RAIn 

OREL 

FRZG 

Sun*  other 

HAIL 

^cpn  at 

pcpn  past 

thor 

fug 

FOG  WU 

smoke 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

ERZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

haze 

BLWG  DUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

mea 

N 

.1 

« 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.2 

.6 

5.6 

• 

8.8 

1.3 

83.3 

NE 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.2 

.5 

5.5 

• 

7.9 

1.5 

83.7 

E 

3.2 

1.3 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.* 

.6 

2.2 

6.B 

.0 

6.0 

.0 

79.6 

SE 

*.3 

• 0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

.0 

*.5 

9.5 

.0 

2.3 

.0 

78.* 

S 

.5 

.0 

. tt 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

1.6 

7.2 

.0 

9.3 

1.1 

79.5 

sw 

2.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.6 

1.2 

.0 

12.* 

.0 

11.2 

.0 

72.6 

tf 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.0 

1.7 

5.3 

.0 

10.* 

.0 

82.4 

NN 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.5 

5.9 

.0 

6.9 

1.6 

84.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1.* 

10.2 

.0 

10.9 

1.6 

76.2 

TOT  PCT 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.6 

5.8 

• 

8.* 

1.5 

83.2 

TOT  OBS: 

8203 

TABLE 

7. 

percent 

FREQUENCY  of  WEATHER  occurrence 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

type 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

SnOM  1 

other 

HAIL 

pcpn  at 

pcpn  past 

thdr 

FOG 

fog  wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHMR 

PCPN 

ERZn 

ob  time 

HOUR 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.1 

• 1 

.2 

.0 

.0 

*0 

.0 

.* 

.2 

1.2 

3.6 

.0 

5.9 

1.3 

87.6 

06C09 

.6 

•1 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

l.i 

.3 

1.1 

6.* 

.0 

6.1 

1.1 

8* . 1 

12G15 

.* 

*2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.2 

.1 

6.2 

.0 

9.5 

1.* 

82.2 

18C21 

* 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.4 

7.1 

• 

12.1 

1.7 

78.* 

TOT  PCT 

.3 

*1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.7 

5.9 

* 

8.5 

1.* 

82.9 

TQT  OBS:  8<*27 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  wind  direction  By  speed  and  BY  huur 
*InD  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (QNT) 


WNO  DIR 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

QBS 

fREQ 

SPD 

N 

1.2 

13.* 

27.0 

6.7 

.2 

.0 

*8.* 

16.5 

51.7 

58.7 

*7.3 

39.6 

*8.5 

53.6 

51.7 

*3.1 

NE 

.7 

9.8 

18.* 

*.0 

.1 

.0 

33.0 

1*.0 

30.2 

26.6 

3*. 7 

*1.* 

33.5 

27.2 

28.8 

36.6 

E 

.3 

1.3 

. 8 

* 

.0 

2.5 

9.5 

2.3 

1.1 

2.* 

3.5 

2.7 

2.8 

2.1 

2.6 

SE 

.1 

.5 

.2 

* 

• 

.0 

.8 

8.6 

.3 

.0 

.6 

1.2 

1.3 

.7 

.9 

.7 

S 

.3 

.7 

.2 

• 

* 

.0 

1.2 

6.9 

1.0 

.4 

l.l 

1.2 

1.3 

.9 

1.3 

1.6 

sw 

.3 

.8 

.2 

• 

.0 

.0 

1.2 

7.3 

1.3 

.7 

1.4 

.8 

1.1 

.5 

1.3 

1.6 

w 

.3 

1.6 

.4 

* 

.0 

.0 

2.3 

7.4 

2.5 

1.5 

2.1 

2.1 

2.2 

1.3 

2.5 

2.9 

NW 

.5 

*.5 

3.3 

.0 

.0 

8.6 

10.5 

8.5 

7.7 

8.5 

7.8 

7.8 

13.0 

9.6 

9.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

2.0 

2.0 

.0 

2.3 

3.3 

2.0 

2.* 

1.7 

.0 

1.9 

1.6 

TOT  OBS 

061 

*986 

7673 

170* 

39 

0 

15267 

13.2 

2981 

182 

289* 

138* 

3196 

190 

3073 

1367 

TQT  PCT 

5.6 

32.7 

50.3 

11.2 

.3 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WINO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-*0 

*1+ 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.5 

24.0 

17.4 

1.5 

• 

*8.4 

14.5 

52.1 

*4.8 

*8.7 

*9.1 

NE 

3.7 

17.3 

11.2 

.7 

.0 

33.0 

14.0 

30.0 

36.9 

33.1 

31,2 

E 

.9 

1.3 

.2 

• 

• 0 

2.5 

9.5 

2.2 

2.8 

2.7 

2.3 

SE 

.4 

.3 

.1 

• 

.0 

.8 

8.6 

.3 

.8 

1.2 

.8 

S 

.7 

.4 

.1 

• 

.0 

1.2 

6.9 

.9 

1.1 

1.3 

1.4 

SW 

.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.2 

7.3 

1.2 

1.2 

1.1 

1.4 

w 

1.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

2.3 

7.4 

2.4 

2.1 

2.1 

2.6 

NW 

2.3 

5.0 

1.2 

.1 

.0 

8.6 

10.5 

8.5 

8.2 

8.1 

9,5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.3 

2.2 

1.6 

1.8 

TOT  085 

2649 

7634 

4630 

3*9 

5 

15267 

13.2 

3163 

4278 

3386 

*440 

TOT  PCT 

17.4 

5o.O 

30.3 

2.3 

4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

A 
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AUGUST 


PER  100 : (PRIMARY)  19*2-1973  AREA  0006  CAPE  BLANC 

(OVER-AID  1896-1973  TABLE  6 20. 6N  18. OW 

percentage  freouency  of  wino  speed  by  hour  <gmt> 

hind  SPEEO  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

6-10 

11-?1 

22-33 

36-67 

66* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

2.3 

3.3 

32.0 

50.9 

11.6 

.3 

.0 

13.3 

100.0 

3163 

06C09 

2.2 

3.8 

36.3 

68.6 

10.8 

.3 

.0 

12.9 

100.0 

6278 

12C15 

1.6 

3.9 

31.3 

51.0 

11.8 

.3 

.0 

13.3 

100. 0 

3386 

18C21 

1.8 

3.6 

32.6 

91.1 

10.7 

• 2 

.0 

23.2 

100.0 

6660 

TOT 

300 

961 

69g6 

7673 

1708 

39 

0 

13.2 

19267 

PCT 

2.0 

3.7 

32.7 

90.3 

11.2 

.3 

.0 

100.0 

TABLE  9 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CL(jUU  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT/NH  >6/8) 

BY  WINO  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <9/8  BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WNO  DIR 

0-2 

3-6 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

0 

0 

0 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

6699 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

36.9 

7.0 

9.9 

6.8 

2.6 

.3 

« 

.2 

1.3 

3.5 

3.8 

1.3 

.5 

.5 

.8 

65.9 

NE 

12.8 

3.2 

5.5 

3.2 

3.1 

• 

* 

.1 

1.1 

2.2 

1.6 

.8 

.2 

.2 

.6 

17.8 

E 

.7 

.3 

.6 

.3 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

6 

.1 

1.2 

SE 

.3 

.1 

.2 

« 

3.3 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.5 

S 

.6 

.1 

.2 

.2 

3.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.1 

* 

.0 

• 

* 

.6 

sw 

.3 

.1 

.2 

.2 

6.0 

.0 

.0 

.0 

• 

« 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

.6 

w 

.8 

.3 

.6 

.6 

6.0 

.0 

.0 

* 

* 

.2 

.1 

• 

* 

.1 

• 

1.7 

NW 

6.0 

1.3 

2.3 

1.3 

3.5 

• 

.0 

.1 

.6 

.8 

.6 

.3 

.1 

.1 

.2 

6.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.6 

.2 

.1 

.2 

1.7 

• 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

• 

.0 

• 

1.7 

TOT  OBS 

3662 

837 

1290 

828 

6617 

2.8 

2* 

6 

29 

206 

661 

626 

173 

56 

58 

115 

5067 

6617 

TOT  PCT 

55.3 

12.6 

19.5 

12.5 

100.0 

.6 

.1 

.6 

3.1 

7.0 

6.6 

2.6 

.8 

.9 

1.7 

76.6 

10G-0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREW  Of  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >6/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• PR 

• PR 

. OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

> PR 

• OR 

■ OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/6 

>5  OYD 

>0 

OR  >6500 

1.1 

2.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.1 

OR  >5000 

1.5 

2.9 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

OR  >3500 

3.0 

5.6 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

OR  >2000 

8.2 

11. 1 

12.3 

12. A 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

OR  >1000 

10.0 

17.8 

19.2 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

OR  >600 

11.5 

20.7 

22.3 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

OR  >300 

11.7 

21.0 

22.7 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

OR  >150 

11.7 

21.1 

22.8 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

OR  > 0 

11.7 

21.2 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

TOTAL 

791 

1629 

1556 

1562 

1566 

1566 

1567 

1567 

TOTAL  NUMBER  of  OBSs  6">36  PCT  FreQ  NH  <9/8:  76.7 


TABLE  7 A 

percentage  prfq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012369678  OBSCD  OBS 
66.6  9.7  7.6  6.0  5.*  6.6  6.9  5.7  9.1  .3  7088 
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AUGUST 


period : (primary)  1922-1973 

(UVER-ALL)  185*-197j 


TABLE  8 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. OW 


PERCENT  fRtC  Of  WlNC»  0IR£CTIUN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  Of 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NP 

f 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NMJ 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PLP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.0 

* 

.1 

TOT  X 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.0 

* 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NU  pCP 

1.0 

.7 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

* 

2.3 

TOT  X 

1.0 

.7 

.1 

• 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

9 

2.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.9 

.6 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 

1.8 

TOT  X 

.9 

.6 

• 

• 

9 

.1 

.1 

.1 

.0 

* 

1.8 

PCP 

* 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

3.9 

1.* 

.1 

.1 

• 

.1 

.1 

.6 

.0 

.2 

6.5 

TOT  X 

3.9 

1.* 

.1 

.1 

• 

.1 

• 1 

.6 

.0 

.2 

6.6 

PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

• 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

5<10 

NO  PCP 

23.2 

10.2 

.7 

.? 

.3 

.3 

.9 

3.7 

.0 

.6 

*0.2 

TOT  X 

23.2 

10.3 

.8 

• 3 

.* 

,* 

.9 

3.7 

.0 

.6 

*0.5 

PCP 

* 

.1 

• 

.0 

to 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

27.* 

12.5 

#9 

.3 

.7 

.5 

1.2 

* , 3 

.0 

.8 

*8.7 

TOT  X 

27.* 

12.6 

*9 

.5 

.7 

.5 

1.2 

♦ .3 

.0 

.8 

*8.8 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

56.* 

25.6 

1.9 

.8 

1.1 

1.1 

2.3 

8.9 

.0 

1.8 

100.0 

total 

08S 


8179 


TABLE  9 


PERCENT  pREQ  Of  tf*NO  ERECTION  VS  ¥1N0  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  Of  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

INH> 

RTS 

obs 

0-3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

<1/2 

*-10 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

11-21 

« 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

22* 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

TOT  X 

• 

• 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

.1 

0-3 

* 

• 

* 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

9 

.1 

1 / 2<  1 

*-10 

•2 

• 1 

* 

9 

9 

9 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.5 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.9 

22* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

TOT  X 

.8 

.6 

.1 

9 

9 

9 

.1 

.2 

.0 

9 

1.7 

0-3 

• 

• 

• 

.0 

9 

9 

.0 

9 

.0 

9 

.1 

l<2 

*-10 

.2 

.2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.0 

.6 

11-21 

.* 

.3 

9 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.8 

22* 

.1 

* 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

TOT  X 

.8 

.5 

9 

9 

9 

9 

9 

.1 

.0 

9 

1.6 

0-3 

.1 

* 

.0 

9 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.3 

.6 

2<5 

*-10 

.9 

.4 

.1 

9 

9 

9 

.1 

.3 

.0 

2.0 

11-21 

2.1 

.9 

.1 

.0 

9 

9 

9 

.2 

.0 

3.3 

22* 

.6 

.3 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.9 

TOT  X 

3.7 

1.7 

.2 

.1 

9 

.1 

.2 

.6 

.0 

.3 

6.8 

0-3 

.3 

.2 

.1 

9 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.7 

1.8 

5<10 

*-10 

5.4 

3.5 

.5 

.1 

.1 

.2 

.5 

1.7 

.0 

12.1 

11-21 

12.0 

6.8 

.3 

9 

.1 

.1 

.2 

1.3 

.0 

20.8 

22* 

3.* 

1.5 

9 

9 

9 

9 

9 

.2 

.0 

5.2 

tot  X 

21.2 

12.0 

.8 

.2 

.3 

.4 

.8 

3.4 

.0 

.7 

39.8 

0-3 

.6 

.3 

.1 

9 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.9 

2.5 

104 

*-10 

6.9 

4.5 

.5 

.2 

.4 

.3 

.8 

2.1 

.0 

15.8 

11-21 

1* . 8 

9.0 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

1.8 

.0 

26.5 

22* 

3.5 

1.4 

9 

9 

9 

9 

9 

.2 

.0 

5.2 

TOt  S 

25.9 

15.3 

1.0 

• 4 

.6 

.5 

1.2 

4.3 

.0 

.9 

50.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

52.4 

30.1 

2.1 

.7 

1.0 

1.1 

2.2 

6.5 

.0 

1.9 

100.0 

11109 
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PERIOD:  t PR] MARY > 1922-1973 

(OVER-ALL)  185*- 1973 


august 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 4N  16. OW 


PERCENT  FRFQUENCV  of  CEILING  MFICHTS  (FeeT,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  of  NH  <5/8  6Y  HQ'JR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

35OO 

90r>0 

6*00 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

00(03 

.4 

.0 

.2 

2.2 

4.8 

3.8 

2.3 

.6 

.5 

.5 

15.2 

84.8 

1653 

06(09 

.9 

.1 

,7 

4.2 

9.3 

7.5 

3.0 

1.1 

.6 

2.8 

30.2 

69.8 

1589 

12(15 

.2 

.1 

.6 

2.9 

7.4 

8.4 

2.7 

.7 

1.0 

2.1 

26.0 

74.0 

1897 

18(21 

.2 

.1 

.2 

2.6 

5.5 

5.3 

2.1 

.7 

1.2 

1.4 

19.5 

60.5 

1803 

TOT 

26 

4 

29 

2n6 

468 

435 

176 

54 

58 

119 

1577 

5365 

69*2 

PCT 

.4 

.1 

.4 

3.0 

6.7 

6.3 

2.5 

.8 

.8 

1.7 

22.7 

77.3 

100.0 

TABLE  11 


percent 

frequency 

VSBY 

(NM) 

rY  HOUR 

HOUR 

<GHT> 

<1/2 

1 / 2<  1 

l<2 

2<5 

5<l0 

10* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.1 

1.2 

1.1 

4.7 

37.8 

55.1 

2537 

06(09 

.3 

2.0 

1.6 

5.7 

39.3 

51.2 

2970 

12(15 

.2 

1.4 

1.6 

9.2 

38. 9 

48.7 

27i9 

18(21 

.1 

2.3 

2.1 

7.4 

43.  0 

45.2 

3110 

TOT 

19 

198 

183 

767 

4'IS 

5691 

11336 

PCT 

.2 

1.7 

1.6 

6.8 

39.9 

49.9 

100.0 

TABLE  12 


CUMULATIVE  PC T FREQ  OF  RANGES  OF  VSgY  (NM)  AND/OR 
CEILING  MGT  (FEET/NH  >4/ 8 ) / g Y HOUR 


hour 

(GMT) 

<150 
<50  YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AnD5* 

NH  <5/0 

and  5* 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.4 

.7 

7.7 

12.2 

80.1 

1592 

06(09 

1.0 

1.8 

11.8 

23.3 

64.9 

1541 

12(15 

.2 

1.1 

13.6 

20.3 

66.1 

1836 

10(21 

.2 

.4 

11.7 

15.2 

73.1 

1767 

TOT 

PCT 

27 

.4 

65 

1.0 

■ 761 
11.3 

1196 

17.8 

4779 

70.9 

6736 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFMP  PERCENT  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  TEMP 

total  pct 


T£MP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

0 

1 

■0 

60-69 

70-79 

00-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

w 

NH 

VAR 

CALM 

90/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

2 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

85/89 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

29 

.5 

.1 

.1 

* 

* 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

* 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

4.2 

4.0 

.9 

6O9 

9.8 

4.1 

1.8 

.6 

.4 

.4 

.3 

.5 

1.5 

.0 

.3 

75/79 

.0 

.0 

* 

• 

.6 

10.0 

17.6 

5.3 

2094 

33.7 

16.7 

8.0 

.6 

.3 

.5 

.5 

1.5 

5.1 

.0 

.6 

70/74 

.0 

.0 

.0 

« 

.2 

4.3 

25.7 

14.3 

2766 

44.6 

27.0 

13.9 

.6 

.1 

.2 

.2 

.3 

2.2 

.0 

.2 

63/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.0 

6.  ? 

707 

11.4 

7.4 

3.2 

.1 

* 

.1 

.1 

.1 

.4 

.0 

.1 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

0 

0 

2 

7 

100 

1174 

3255 

1670 

6208 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 

.1 

1.6 

18.9 

52.4 

26.9 

55.3 

26.9 

1.8 

.7 

1.1 

1.0 

2.4 

9.4 

.0 

1.3 

table  15  table  16 


means. extremes  ano  percentiles  op  temp  ioeg  f)  by  hour  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

30* 

5* 

1* 

M IN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

86 

81 

79 

73 

68 

65 

62 

73.1 

3222 

00(03 

.0 

.1 

.3 

8.5 

52.9 

38.3 

87 

1519 

06(09 

94 

81 

79 

73 

68 

66 

J’ 

73.1 

4326 

06(09 

.0 

.1 

.6 

8.1 

49.3 

41.8 

80 

1583 

12(15 

90 

86 

83 

76 

69 

67 

6* 

76.0 

3345 

12(13 

.0 

.2 

3.3 

34.1 

50.0 

12.2 

02 

1617 

18(21 

92 

83 

82 

73 

69 

67 

62 

73.5 

4416 

18(21 

.0 

.1 

2.1 

23.6 

56.8 

17.4 

83 

1649 

TOT 

94 

84 

81 

74 

68 

66 

5* 

74.4 

13309 

TOT 

0 

9 

101 

1 199 

3330 

1729 

85 

6368 
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AUGUST 

PEA I OD  : t PR { MAR  V ) 1922-1974  ARfcA  0006  CAPE  BLANC 

(JVER-ALL)  1854-1973  TABLE  l?  20. AN  18. 0W 

pCT  FREQ  OF  AIP  TEMPERATURE  ( DEC  F)  AND  The  OCCURRENCE  OF  FQC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  ATr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  ' DEO  F) 


AIR-SEA 

37 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

83 

89 

TOT 

W 

WO 

CMP  DIF 

60 

64 

66 

72 

76 

80 

84 

88 

92 

FUG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

.0 

• 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

2 

.0 

• 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

• 

9 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

.0 

38 

.1 

.4 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

>1 

.2 

.2 

.1 

* 

38 

.1 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.? 

.5 

.7 

.4 

.1 

• 

140 

.2 

1.7 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

.5 

.1 

.1 

.0 

106 

.1 

1.3 

5 

.0 

.0 

* 

.5 

1.4 

.8 

.4 

.1 

• 

241 

.3 

2.9 

4 

.0 

.0 

.1 

1.3 

1.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

342 

.5 

4.1 

3 

.0 

.0 

.2 

2.4 

2.1 

1.0 

• 6 

.1 

.0 

481 

.3 

6.1 

2 

.0 

.0 

.7 

4.2 

2.7 

1.3 

1.0 

* 

.0 

746 

.7 

9.2 

1 

.0 

.0 

1.2 

5.9 

3.5 

1.7 

.9 

• 

.0 

990 

.6 

12.3 

0 

• 0 

.0 

1.3 

?.6 

4.0 

3.6 

.9 

• 

.0 

1157 

1.1 

14.3 

-l 

• 

* 

.5 

3.4 

4.6 

3.8 

.7 

.0 

.0 

983 

.5 

12.5 

-2 

,0 

* 

.5 

2.5 

3.7 

3.2 

.4 

• 

.0 

769 

.6 

9.6 

-3 

.0 

.1 

.2 

1.5 

3.0 

1.8 

.2 

.0 

.0 

303 

.2 

6.5 

-4 

.0 

.1 

.2 

.9 

2.1 

1.0 

.1 

.0 

.0 

431 

.3 

4.1 

-5 

.0 

• 

.2 

.9 

1.7 

.5 

* 

.0 

.0 

247 

.3 

3.0 

-6 

.0 

.0 

.1 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

114 

.1 

1.4 

-7/-B 

• 

.1 

.4 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

164 

.1 

2.1 

-9/-10 

.0 

.1 

.2 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

71 

.2 

.8 

— 1 1 / — 1 3 

.0 

4 

.2 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

34 

.1 

.4 

-14/-16 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

• 

.1 

-17/-19 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

• 

TOTAL 

2 

33 

456 

2*  57 

2512 

1621 

471 

62 

6 

7520 

473 

7047 

pCT 

* 

.4 

6.1 

31.3 

33.4 

21.6 

6.3 

.8 

.1 

100.0 

6.3 

93.7 

PERIOD: 

HGT 

(OVER- 

1-3 

-ALU 

4-10 

1963-. 

11-21 

1973 

PCT 

N 

22-33 

FREQ  OF 
34-47 

WIND 

SPEEO 

PCT 

TABLE 
(KTS)  and 

18 

direction  versus  SEA 

1-3  4-lQ  11-21  22 

HEIGHTS  (FT) 
NE 

-33  34-47 

484 

PCT 

<1 

.3 

2.0 

.1 

.0 

.n 

.0 

2.5 

.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.3 

6.8 

5.0 

.0 

.0 

.0 

12.1 

.3 

2.8 

2.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

3-4 

.1 

4.5 

12.2 

1.3 

.0 

.0 

18.0 

.0 

1.9 

4.6 

.2 

.0 

.0 

6.7 

5-6 

• 

.8 

11.0 

2.3 

.1 

.0 

14.3 

.0 

.5 

4.9 

.7 

• 

.0 

6.2 

7 

.1 

.2 

4.7 

2.6 

4 

.0 

7.7 

.0 

4 

2.1 

.5 

.0 

.0 

2.7 

8-9 

.0 

.2 

1.5 

1.7 

.0 

.0 

3.4 

.0 

• 

.6 

.4 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

.0 

.5 

1.2 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

♦ 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.2 

* 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

4 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

14.3 

35.2 

9.6 

.2 

.0 

60.4 

.4 

5.9 

14.7 

2.4 

4 

.0 

23.4 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

*84 

pCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

• 0 

.0 

4 

7 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.8 

#4 

.1 

.0 

.0 

1.5 

.1 

• 3 

• 1 

• 

.0 

.0 

.5 

■ i 
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PERIOD:  (OVfcR-AlL)  1963-1973 


AUGUST 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. OX 


hot  1-3 

<1  .1 

1-2  • 

3-4  .0 

9-6  .0 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  .0 

17-19  .0 

20-22  .0 

23-25  .0 

26-32  .0 

33-40  .0 

41-48  .0 

49-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

87*  .0 

TOT  PCT  .1 


TABLE 

PCT  FRcO  OF  wINO  SPFeO  <KTS> 

s 

4-10  11-21  22-33  34-47  <,*♦  pfT 

.2  • .0  .0  .0  .3 

.2  .0  .0  .0  .0  .3 

• .1  .0  .0  .0  .1 

• • • .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  ,0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .o  .0  .o 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.C  .0  .0  .0  .0  .0 

.4  .1  • .0  .0  .7 


18  ICCNT) 

AND  DIRECT  ION  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

SW 

1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  4 «♦ 

.1  * .0  .0  .0  .0 

« .2  • .0  .0  .0 

.0  .1  .1  .0  .0  .0 

.0  • .1  • .0  .0 

.0  .0  .0  * .0  .0 

.0  .0  • .0  .0  .0 

.0  .0  .0  • .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .u  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.1  .4  .2  * .0  .0 


PCT 

.1 

.3 

.2 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


w 

HGT  1-3  4-10  11-21  22-33  34-47  PCT 

<1  .2  .2  .0  .0  .0  .0  .4 

1-2  * .7  • .0  .0  .0  .8 

3-4  .0  .3  .3  • .0  .0  .6 

5-6  .0  .1  .2  • .0  .0  .3 

7 .0  .0  • * .0  .0  * 

8-9  .0  ,0  .0  .0  .0  .0  .0 

10-11  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

17-19  .0  .0  .0  .0  .n  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

23-25  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

33-40  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

41-48  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

49-60  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

TQT  PCT  .2  1.3  .5  .1  .0  .0  2.0 


WINO 

SPEED 

(KTS) 

vs  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-3i 

34-47 

4«4 

per 

<1 

4.1 

3.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

8.1 

1-2 

1.1 

13.6 

8.2 

.0 

.0 

.0 

22.9 

3-4 

• 1 

7.9 

18.5 

1.6 

.0 

.0 

28.1 

5-6 

* 

1.5 

17.2 

3.2 

.1 

.0 

22.1 

7 

• 1 

.2 

7.1 

3.4 

* 

.0 

10.  B 

8-9 

*0 

. 2 

2.2 

2.1 

.0 

.0 

4.5 

10-11 

• 0 

.0 

.8 

1.6 

.0 

.0 

2.4 

12 

• 0 

.0 

.2 

.3 

* 

.0 

.5 

13-16 

• 0 

.0 

.1 

.2 

* 

.0 

.4 

17-19 

*0 

* 

.0 

* 

.1 

.0 

.2 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-3  2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  Pc  T 

5.4 

27.3 

54,5 

12.5 

.3 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALU  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WAyE  HEIGHT  (FT)  yS  WAyE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

.1 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-48 

*- 

■o 

o 

61-70 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

tseo 

<6 

.9 

8.1 

11.4 

8.7 

4.7 

1.9 

.6 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2016 

HGT 

4 

6-7 

.0 

1.1 

5.0 

9.3 

6.3 

3.4 

1*6 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1528 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.5 

2.9 

3.2 

2.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

689 

7 

10-11 

.0 

.2 

.5 

.7 

.7 

.4 

.5 

• 2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

187 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

.5 

.3 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85 

5 

>13 

.0 

.0 

.0 

•2 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

* 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

7 

INdET 

2.3 

3.2 

4.2 

3.7 

2.7 

1.1 

.6 

• 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

996 

4 

TOTAL 

177 

717 

1281 

1440 

985 

517 

256 

*1 

44 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5524 

5 

PCT 

3.2 

13.0 

2 3.2 

26.1 

17.8 

9.4 

4.6 

1.6 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  4*3 


SEPTEMBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1923-197J  AREA  0006  C*PE  BLANC 

(OVER-ALU  1855-1973  TABLE  1 20. AN  18. OW 


PERCENT  FkPyUENCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 


precipitation 

TYPE 

OTHER 

weather 

Phenomena 

WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT  PrPN 

past 

thor 

fqg 

fog  wq 

SMOKE  SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME  HOUR 

ltng 

WQ 

PCPN 

HAZE  BLWG 

OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

past  hr 

BLWG 

SNUW 

WEA 

N 

.2 

• l 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

3 

1.3 

5.1 

.2 

7.3 

1.2 

84.3 

NE 

.4 

• 2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

3 

1.4 

4.0 

• 

6.0 

.9 

86.5 

E 

5.3 

2.0 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.8  2 

5 

3.3 

2.5 

.0 

5.3 

.0 

80.4 

SE 

5.3 

• 5 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.8 

7 

1.4 

.5 

.0 

7.9 

.9 

83.3 

S 

1.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.0  1 

9 

2.2 

4.7 

.0 

3.6 

.0 

84.6 

Sw 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4  1 

A 

.0 

3.2 

.0 

8.1 

.0 

85.6 

w 

.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

7 

.5 

1.3 

.0 

IL.l 

.0 

84.7 

NW 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1 

1.8 

4.0 

.0 

8.2 

1.2 

84.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

*6 

.0 

.0 

*0 

.0 

.6 

0 

.6 

11.0 

.0 

3.2 

.6 

83.9 

TOT  PC  T 

.5 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

4 

1.4 

4.6 

. 1 

6.8 

1.0 

84,9 

TOT  OBS: 

7693 

TABLE  2 

PERCENT 

FREQUENCY  OF  WEATHER 

OCCURRENCE 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

TYPp 

other 

WEATHER 

Phenomena 

HOUR 

RAIN 

K*lN 

DRZL 

PRZG 

snow 

OTHFk 

HAIL 

PCPN  at  pcpn 

past 

thor 

FoG 

fog  wj 

smoke  spray 

NO 

(GMT) 

SHWr 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME  HOUR 

LTnG 

wo 

PCPN 

HAZE  BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

00C03 

.9 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

3 

3.1 

3.0 

. 1 

5.2 

.8 

86.4 

06C09 

.7 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

9 

2.4 

4.2 

.2 

4.8 

.9 

85.5 

12CI5 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1 

* 

5.6 

.2 

8.6 

1.2 

83.7 

i BC2 1 

.3 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1 

.3 

5.8 

• 

8.8 

1.2 

83.3 

TOT  T 

.5 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

* 

1.4 

4.7 

.1 

6.9 

1.0 

84.7 

TOT  OSS: 

7858 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of 

WlNO  DIRECTION 

By  SPEED  AND  BY  HQuR 

w!nD 

SPEED  (KNOTS) 

HOUR  (GMT) 

WND  DIR 

0-3 

4-1  T 

1-21 

< -33  3* 

-47 

48* 

total 

PC  T MEAN 

00 

03 

06 

09 

12  15 

18 

21 

OBS 

FREQ  SPD 

N 

1.1 

13.4 

24.3 

4.6 

.1 

.0 

43.5  13.7 

46.1 

47.9 

42.6 

34.0 

42.4  57.4 

47.9 

40.2 

NE 

10.5 

24.3 

4.9 

.1 

.0 

40.6  14.3 

38.4 

33.0 

42.4 

51.2 

41.8  30.2 

3**  • 7 

43.9 

E 

.3 

1.6 

1*4 

.2 

• 

.0 

3.5  10.8 

2.7 

3.4 

3.5 

5.2 

3.8  .7 

3.2 

3.7 

SE 

.2 

.7 

.4 

.1 

• 

.0 

1.4  10.3 

.9 

2.6 

1.0 

2.1 

1.9  3.4 

1.3 

1.0 

S 

.3 

.6 

.2 

• 

.0 

.0 

1.1  7.9 

1.0 

.3 

1.0 

.9 

1.2  .5 

1.3 

.9 

SW 

.1 

.3 

.1 

• 

• 

.0 

.8  7.9 

.9 

.2 

.6 

.4 

.6  .8 

1.1 

1.0 

w 

.4 

1.1 

.2 

• 

.0 

.0 

1.7  6.9 

1.6 

1.9 

1.5 

1.5 

1.6  2.5 

2.3 

1.9 

NW 

.4 

9.2 

1.8 

.1 

• 

.0 

5.6  9.7 

5.8 

7.9 

5.6 

4.0 

5.2  4.5 

6.3 

5.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

calm 

l.i 

1.8  .0 

2.5 

2.7 

1.9 

.7 

1.6  .0 

1.8 

1.9 

YQT  OBS 

775 

45*3 

7510 

1392 

3* 

0 

14224 

13.1 

2781 

146 

2828 

1241 

3009  149 

2841 

1229 

TQT  PC  T 

3.4 

31.7 

32.8 

9.8 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0  100.0  100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

speed 

(KNOTS ) 

HOUR 

(GMT) 

wND  DIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

419 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.1 

23.9 

13.8 

.8 

.0 

43.5 

13.7 

46.2 

39.9 

43.1 

45.6 

NE 

3.8 

21.5 

14.5 

.8 

• 

40.6 

14.3 

38.2 

45.1 

41.2 

37.5 

fc 

1.0 

1.9 

.6 

* 

.0 

3.5 

10.8 

2.7 

4.0 

3.6 

3.4 

SE 

.5 

.6 

.2 

.1 

• 

1.4 

10.3 

1.0 

1.3 

2.0 

1.2 

S 

.6 

,4 

.1 

* 

.0 

1.1 

7.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

SW 

.4 

.3 

.1 

• 

* 

.8 

7.9 

.9 

.5 

.6 

1.1 

w 

1.0 

.7 

• 

• 

.0 

1.7 

6.9 

1.6 

1.5 

1.6 

2.2 

NW 

1.6 

3.4 

.6 

* 

.0 

5.6 

9.7 

5.9 

5.1 

5.2 

6.1 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.8 

1.8 

.0 

2.5 

1.6 

1.5 

1.8 

TOT  OBS 

2243 

7*92 

4250 

235 

4 

14224 

13.1 

2927 

4069 

3158 

4070 

TOT  PC  T 

15.8 

52. T 

29.9 

1.7 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  *4* 


SEPTEMBER 


PfcR  tQO  : l ** R I MARY  ) 1923-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


table  a 


percentage  frequency  of  wind  speed  by  hqur  <ght> 


W I No  SPEED  (KNOTS) 

HOUR  CALM  1-3  A-iO  ll-?l  22-33  34-47  4B»  MfcAN 


PCT  TOTAL 
FREQ  OBS 


0 13.3  100.0  2927 

,0  13.1  100.0  <*069 

,0  13.0  100.0  3138 

,0  12.9  100.0  <*070 

0 13.1  19224 

,0  100.0 


0OCO3  2.5  2.9  31.5  32.6  10.2 

06L09  1.6  3.3  32.1  52.6  10.1 

12C15  1.5  4.0  32.6  51.9  9.8 

18C21  1.8  4.2  30.o  53. 8 9.1 

TOT  259  516  45L3  75lo  1392 

PCT  1.8  3.6  31.7  32.8  9.8 


TABLE  6 


table  5 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 
AND  OCCURRENCE  Qf  NH  <5/8  BY  HIND  DIRECTION 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 

BY  hind  direction 

MEAN 

HNO  DIR  0-2  3-4  5-7  8 C TOTAL  CLOUD 

OBSCO  OBS  COVER 


300  600  1000  2000  3500  5 000  65 00  8000*  NH  <5/8  TOTAL 

599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HOT  OBS 


TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  0?  SIMULTANFOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSbY  ( NM ) 


VSBY  (NM) 

• OR  ■ HR 

>1  >1/2 


.OR  .OR 
>1/4  >50YD 


CEILING 

(FEET) 


3.5 

4.6 

6.7 

11.4 

16.5 
18.2 

18.5 
18.5 
18.9 
1204 


OR  >6500 
OR  >5000 
OR  >3500 
OR  >2000 
OR  >1000 
OR  >600 
OR  >300 
OR  >150 
OR  > 0 
TOTAL 


total  number  of  obs:  6368 


PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


TOTAL 

8 OBSCO  OSS 


SEPTEMBER 


PERIOQ:  (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1853-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 4N  18. OM 


PERCENT  FRgQ  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


N 

NE 

F 

SF 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PtT 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

NO  PCP 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.3 

TOT  X 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

NO  PCP 

.7 

.4 

• 

4 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

1.2 

TOT  X 

.7 

,4 

• 

* 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

1.2 

PCP 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

NO  PCP 

.6 

.4 

.1 

* 

• 

• 

* 

.1 

.0 

• 

1.2 

TOT  X 

.6 

.5 

.1 

• 

0 

0 

• 

.1 

.0 

• 

1.2 

PCP 

.1 

♦ 

0 

* 

• 

.0 

0 

« 

.0 

.0 

.2 

NO  PCP 

3.2 

1.4 

* 

* 

• 

.1 

.1 

.5 

.0 

.3 

5.7 

TOT  t 

3.3 

1.3 

.1 

* 

• 

.1 

.1 

.5 

.0 

.3 

5.6 

PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.4 

NO  PCP 

18.6 

10.5 

.8 

,5 

.4 

.7 

2.3 

.0 

.6 

34.7 

TOT  % 

18.6 

10.6 

.9 

.4 

.7 

2.3 

.0 

.6 

35.1 

PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

NO  PCP 

2 7.8 

19.  I 

1.3 

.6 

.5 

1.1 

3.6 

.0 

1.1 

56.0 

TOT  % 

27,8 

19.2 

1.3 

.6 

.5 

1.1 

3.6 

.0 

1.1 

56.3 

TQT  DBS 

TOT  PCT 

51.1 

32.2 

2.6 

1.4 

1.2 

.9 

2.0 

6.6 

.0 

2.0 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

<NH) 

KT$ 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

<1/2 

4-iO 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

0 

.0 

.1 

11-21 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

• 

.0 

0 

.0 

* 

* 

.0 

• 

.3 

0-3 

« 

* 

• 

.0 

0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.1 

* 

* 

0 

.0 

0 

0 

.0 

.3 

11-21 

.3 

.1 

* 

• 

* 

* 

.0 

0 

.0 

.4 

220 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

TOT  * 

.5 

.3 

* 

* 

0 

♦ 

0 

.1 

.0 

.0 

.9 

0-3 

* 

* 

* 

* 

* 

.0 

* 

* 

.0 

0 

.1 

1<2 

4-10 

.2 

.1 

* 

0 

* 

* 

0 

* 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.6 

224 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOj  * 

.5 

.4 

.1 

* 

* 

* 

.1 

.1 

.0 

0 

1.2 

0-3 

.1 

.1 

0 

• 

* 

.0 

* 

.1 

.0 

.3 

.6 

2<5 

4-10 

.9 

,4 

.1 

* 

* 

.1 

.1 

.3 

.0 

1.9 

11-21 

1.4 

1.1 

.1 

* 

* 

0 

.0 

.1 

.0 

2.7 

224 

.4 

.2 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

* 

.0 

.6 

TOT  * 

2.8 

1.8 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.5 

.0 

.3 

5.B 

0-3 

.4 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.5 

1.9 

5<10 

4-10 

5.1 

2.8 

.5 

.2 

.2 

• 2 

.4 

1.3 

.0 

10.7 

11-21 

9.6 

7,1 

.4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.7 

.0 

18.2 

224 

1.7 

1.4 

0 

.1 

* 

• 

.0 

* 

.0 

3.3 

TOT  * 

16.8 

11.6 

1.0 

.5 

.4 

.3 

.7 

2.2 

.0 

.5 

34.1 

0-3 

.7 

.3 

.2 

* 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

1.0 

3.0 

10* 

4-10 

8.2 

6.2 

1.0 

.5 

.4 

.3 

.6 

1.9 

.0 

19.1 

11-21 

15.2 

13.3 

.6 

.2 

.2 

.1 

.2 

1.1 

.0 

31.0 

224 

2.4 

2.1 

.1 

* 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

4.7 

TDt  % 

26.6 

22.1 

1.8 

.8 

.6 

.4 

1.0 

3.3 

.0 

1.0 

57.7 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

47.2 

36.3 

3.1 

1.4 

1.2 

.9 

1.8 

6.1 

.0 

1.9 

100. 0 
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SEPTEMBER 

PERIOD:  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0006  CAPE  BLANC 

(OVER-ALL)  1855-1973  TABLE  10  20.*N  18.0* 

PERCENT  FRFoUENCY  OF  CEILING  HFIGmTS  (FEET/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  Of  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

65OO 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3*99 

*999 

6*99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00G03 

.8 

.0 

.3 

1.6 

*.7 

3.* 

1.9 

.6 

.5 

1.9 

15.7 

8*. 3 

15*3 

06G09 

.8 

.0 

.3 

2.2 

6.0 

5.5 

1.6 

1.2 

.9 

2.9 

21.* 

78.6 

1536 

12615 

.6 

.1 

.3 

1.* 

*.9 

5.7 

2.* 

1.1 

.8 

2.5 

19.8 

80.2 

1800 

18621 

.* 

.0 

.3 

1.5 

* .6 

*.0 

2.3 

1.0 

1.3 

2.8 

18.1 

81.9 

1692 

TOT 

*1 

2 

18 

108 

331 

307 

135 

69 

58 

166 

1235 

5336 

6571 

PCT 

.6 

• 

.3 

1.6 

5.0 

*.7 

2.1 

1.1 

.9 

2.5 

18.8 

81.2 

100,0 

TABLE  H 


PERCENT 

frequency 

' VSbY 

(NM) 

by  HnuR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10+ 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.3 

.7 

.6 

*.l 

33.7 

60.6 

23*7 

06C09 

.* 

1.3 

1.0 

*.8 

3*  • 1 

*8.5 

2848 

12C13 

.* 

.7 

1.2 

8.3 

3*  • * 

*4.8 

2561 

18C21 

.2 

1.* 

1.7 

5.8 

33.9 

57.0 

2888 

TOT 

32 

Ill 

123 

61* 

3629 

61 35 

1064* 

PCT 

.3 

1.0 

1.2 

5.8 

3*  • 1 

57.6 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

*0-*9 

50-59 

60-69 

70-79 

Bo-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/9* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

3 

.1 

85/89 

.0 

« 

.0 

* 

.3 

.7 

.2 

* 

73 

1.3 

80/8* 

.0 

.0 

* 

.1 

.9 

7.3 

6.8 

1.1 

906 

16.1 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

11  .* 

16.3 

4.6 

1894 

33.6 

70/7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.8 

22.7 

11.* 

2262 

*0.1 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.* 

5.2 

*99 

8.8 

60/6* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

2 

* 

TOTAL 

0 

1 

2 

9 

138 

1*32 

2798 

1259 

5639 

0 

0 

0 

PCT 

.0 

* 

♦ 

.2 

2.* 

25.* 

49.6 

22.3 

MEANS/ 

extremes 

AND 

table  15 
percentiles 

QF  TEMP 

(OEG  P ) BY 

HOUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MjN 

MEAN 

TOTAL 

(GMT  ) 
00603 

93 

82 

81 

7* 

68 

6* 

57 

73.9 

OBS 

2962 

06609 

92 

82 

61 

7* 

68 

6* 

59 

73.9 

*085 

12615 

96 

87 

8* 

77 

70 

66 

63 

76.7 

3099 

18621 

96 

86 

83 

76 

70 

68 

60 

76.* 

*021 

TOT 

96 

86 

82 

75 

68 

65 

57 

75.2 

1*167 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  UF  VSBY  ( Nm ) AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >4/8  ) / gY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5+ 

AND  5* 

OBS 

00603 

.7 

1.2 

6.0 

12.9 

81.0 

1*77 

06t09 

.9 

1.* 

8.3 

17.5 

7*.  2 

1*76 

12615 

.6 

1.2 

11.0 

15.* 

73.5 

1761 

18621 

.* 

.9 

9.* 

1*  • 5 

76.1 

165* 

TOT 

*0 

75 

561 

961 

*8*6 

6368 

PCT 

.6 

1.2 

8.8 

15.1 

76.1 

100.0 

TABLE  1 A 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

,* 

* 

.1 

* 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

7.0 

3,* 

.8 

,8 

.5 

.5 

.9 

1.6 

.0 

.3 

15.6 

11.0 

1.2 

.6 

.3 

.3 

1.0 

3.2 

.0 

.* 

21.4 

15.1 

.7 

.2 

.2 

.2 

.* 

1.6 

.0 

.* 

*.6 

3.8 

.2 

.0 

.1 

4 

• 

.2 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9.3 

33.7 

2.8 

1.6 

1.1 

1.1 

2.* 

6.9 

.0 

1.2 

TABLE 

16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

.0 

1.3 

16.5 

52.2 

30.0 

85 

1376 

06609 

.0 

.2 

1.0 

l*.l 

51.3 

33.* 

86 

1*59 

12615 

.0 

.* 

*.3 

39.0 

*5.2 

11.1 

81 

1*27 

18621 

.0 

.2 

3.1 

31.2 

50.0 

15.5 

82 

1*90 

TOT 

0 

12 

139 

1*5* 

2856 

1291 

84 

5752 
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PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1853-1973 


TABLE  17 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. OM 


PC T FREU  Of  AIR  TEMRCRaxurr  (DEC  F ) AND  THE  OCCURRENCE  OF  FQC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F ) 


AIR-SEA 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

00 

>92 

TOT 

W 

wo 

IMP  DIF 

60 

6A 

00 

72 

76 

80 

8A 

88 

9* 

FOG 

FOo 

23/23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2 

.0 

* 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

* 

2 

.0 

* 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

1A/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

11 

.0 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

• ft 

* 

A3 

* 

.6 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.5 

.3 

• 

.1 

.0 

66 

.1 

.9 

7/8 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.7 

.9 

.A 

.1 

.1 

.0 

139 

.2 

2.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.6 

,2 

.1 

A 

.0 

118 

.1 

1.6 

3 

.0 

.0 

.0 

.A 

1.3 

.8 

,A 

.2 

* 

.0 

23A 

.A 

3.2 

A 

.0 

.0 

* 

1.6 

1.8 

1.1 

,5 

.2 

.0 

.0 

347 

.5 

A. 5 

3 

.0 

*0 

.1 

2.2 

2.1 

.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

A13 

.A 

5.5 

2 

.0 

.0 

.3 

A. A 

2.3 

1.1 

1.2 

.1 

.0 

.0 

669 

.7 

8.7 

1 

.0 

.0 

.9 

6.0 

3.7 

2.3 

1.7 

.1 

.0 

.0 

1028 

.6 

1 A • 1 

0 

.0 

.0 

1.2 

A. 7 

3.3 

3.0 

1.9 

• 

• 

.0 

1005 

.8 

13.6 

-1 

.0 

.0 

.5 

3.9 

3.6 

3.2 

1.2 

.0 

.ft 

.0 

076 

.5 

12.0 

-2 

.0 

.0 

.7 

2.1 

2.7 

3.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

633 

.3 

8.7 

-3 

.0 

.0 

.6 

1.3 

2.3 

2. A 

.1 

.0 

.ft 

.0 

A71 

.1 

6.6 

-A 

.0 

.0 

.6 

1.1 

1.7 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

328 

.1 

A. 5 

-5 

.0 

.2 

.7 

.7 

1.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

237 

.1 

3.6 

-6 

.0 

.3 

.2 

.3 

.6 

.3 

• 

.0 

.ft 

.0 

117 

* 

1.6 

-7/-8 

.0 

.2 

.A 

.5 

.A 

.2 

• 

.0 

• ft 

.0 

116 

.1 

1.6 

-9/-10 

* 

.3 

.2 

.3 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

.1 

.9 

-11/-13 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

* 

.A 

-1A/-16 

.1 

.1 

A 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.2 

-17/-19 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

2 

.0 

* 

total 

8 

79 

A31 

2oTl 

2077 

1555 

669 

92 

18 

5 

7025 

356 

6669 

PCT 

.1 

1.1 

6. A 

29.5 

29.6 

22.1 

9.5 

1.3 

.3 

.1 

100.0 

5.1 

9A.9 

PERIOOs  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FRfcO  OF  KlNn  SPEED  ( KTS ) AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

A-10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

A0a 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

NE 

22-33 

3A-A7 

A8a 

PCT 

<1 

.A 

2.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.3 

8 • A 

5.2 

.0 

.0 

.0 

13.° 

.2 

3.7 

3.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

3-A 

.1 

A. 9 

11.1 

.6 

.0 

.0 

16.7 

.1 

1.9 

5.8 

.5 

.0 

.0 

8. A 

5-6 

.0 

1.2 

8.9 

1.2 

A 

.0 

11.3 

.0 

.7 

5.2 

.9 

A 

.0 

6.8 

7 

.0 

.A 

A. A 

1.5 

.0 

.0 

6.3 

.0 

.2 

3.2 

.9 

.0 

.0 

A. 3 

8-9 

.0 

A 

1 • A 

.9 

.0 

.0 

2. A 

.0 

A 

• A 

.5 

A 

.0 

1.0 

10-11 

.0 

A 

.3 

1.0 

.1 

.0 

l.A 

.0 

A 

.2 

.3 

A 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

A 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

A 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.8 

17.1 

31.9 

5.6 

.1 

.0 

53.3 

.7 

7.6 

18.0 

3. A 

.1 

.0 

29.7 

HOT 

1-3 

A-10 

11-21 

E 

22-33 

3A-A7 

40A 

PCT 

1-3 

A-iO 

11-21 

SE 

22-33 

3A-A7 

A8a 

PCT 

<1 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.2 

A 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.0 

.A 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

A 

.3 

.1 

.0 

.0 

.9 

.5 

3-A 

.0 

.2 

.A 

A 

.0 

.0 

.6 

.0 

.1 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

A 

.1 

.0 

A 

.0 

.1 

7 

.0 

A 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.2 

0-9 

.0 

• 0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

A 

10-11 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.8 

1.0 

A 

.0 

.0 

1.9 

.1 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

1.0 

PACE  AA0 


PtRlOD:  (QVER-AlL) 


TABLE  16  ( CONT ) 

PC T FRED  OF  *IND  5 PEER  (*TS>  AND  DIRECTION  V*RSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  22-53  34-47 

.0  .0  .0 


4-10  11-21  22-33  34- 


11-21  22-33  34-47  PfT 


NW 

22-33  34-47 


WIND 

speed 

(RTS ) 

vs  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

2 2-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

*.7 

4.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

9.6 

1-2 

1.1 

15.6 

9.0 

.0 

.0 

.0 

23.7 

3-4 

• 2 

8.3 

18.3 

1.1 

.0 

.0 

27.9 

3-6 

• 0 

2.1 

15.0 

2.1 

.1 

.0 

19.3 

7 

.0 

.6 

7.9 

2.3 

.0 

.0 

10.9 

8-9 

• 0 

.1 

1.9 

1.3 

• 

.0 

3.5 

10-11 

• 0 

• 

.5 

1.3 

.1 

.0 

2.0 

12 

*0 

.0 

.3 

.4 

.0 

.0 

.6 

13-16 

• 0 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.5 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

6.0 

31.1 

53.3 

9.1 

.3 

.0 

100.0 

PERIOD!  (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  yS  MAyE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

HEAN 

«_> « 
Mi  V 

.9 

7.8 

12.3 

8.8 

5.1 

1.3 

,7 

• 2 

.2 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1992 

HGT 

4 

6-7 

• 

1.5 

5.9 

8.3 

6.0 

2.9 

1.7 

.5 

.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1464 

6 

8-9 

.0 

.3 

1.6 

3.0 

2.9 

1.4 

.9 

• 4 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

574 

6 

10-11 

.0 

.3 

.7 

• 8 

.6 

.4 

.4 

• 1 

.1 

.1 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

179 

6 

12-13 

.0 

.0 

.4 

• 2 

.2 

.1 

.3 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

79 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

* 

• 0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

6 

INOET 

2.7 

3.9 

4.8 

3.5 

2.4 

1.0 

.7 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1033 

4 

total 

197 

735 

1373 

13*7 

928 

382 

2*8 

74 

51 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5348 

5 

PCT 

3.7 

13.7 

25.7 

25.2 

17.4 

7.1 

4.6 

1.4 

1.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAf.£  4*9 


OCTOBER 


PERIOD : (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0006  CAPE  BLANC 

(OVEH-AU)  1854-197J  TABLE  l 20. AN  18. 1M 


PERCENT  FREQUENC*  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WINO  DIRECTION 

precipitation  type  other  weather  phenomena 


WNO  dir 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

SNtl»  OTMF« 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

FOC 

FOC  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

frzn 

OB  TIME 

hour 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWC 

SNOW 

NEA 

N 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.3 

.7 

2.5 

.0 

2.6 

.5 

92.9 

NE 

• 2 

•2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

• 3 

.7 

1.7 

.0 

2.6 

.4 

93.8 

E 

1.8 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.4 

1.6 

1*4 

.0 

3.0 

.0 

90.9 

SE 

8.7 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.8 

2.9 

i.5 

1.7 

.0 

3.1 

.0 

77.1 

S 

.0 

1.0 

2.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.8 

.0 

2.1 

1.0 

.0 

2.4 

.0 

90.6 

sw 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.5 

.0 

96.2 

w 

1.1 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.6 

4.0 

.0 

5.4 

.0 

06. 3 

NW 

.7 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.9 

1.7 

1.6 

.0 

4.7 

.8 

90.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.0 

2.3 

.0 

3.3 

.7 

92.4 

TOT  PCT 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

,7 

.3 

.8 

2.1 

.0 

2.7 

.4 

92.8 

TOT  08 S:  8253 


table  ? 


percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

rain 

rain 

DRZL 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

THOR 

fqg 

POG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

pcpn 

FRZh 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

,2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

1.2 

1.8 

.0 

1.9 

.3 

93.9 

06C09 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.4 

1.9 

2.4 

.0 

2.0 

.3 

91.9 

12&1 5 

.3 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.2 

.0 

1.8 

.0 

3.6 

.3 

93.2 

1BC21 

.4 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.3 

2.6 

.0 

3.1 

.7 

92.3 

TUT  PCT 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.8 

2.1 

.0 

2.7 

.4 

92.8 

TOT  08$:  8478 


TABLE  3 

PERCENTAGE  frequency  of  wind  DIRECTION  By  speed  and  by  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GNT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

DBS 

PREQ 

SPD 

N 

1.5 

16.6 

22.6 

2.4 

* 

.0 

*3.1 

12.2 

47.0 

50.3 

42.4 

36.2 

38.9 

52.3 

47.7 

40.0 

NE 

1.1 

15.6 

23.1 

3.0 

* 

.0 

♦2.8 

12.7 

39.1 

36.2 

42.9 

51.6 

46.8 

34.9 

38.3 

45.1 

E 

.3 

1.8 

1.0 

.3 

* 

.0 

4.1 

11.8 

3.3 

1.0 

3.7 

5.3 

5.2 

6.0 

3.6 

4.8 

SE 

.1 

.5 

.2 

* 

* 

.0 

.9 

9.2 

.7 

.5 

.7 

.7 

1.5 

1.0 

.7 

.7 

S 

.2 

.3 

.2 

• 

* 

.0 

.8 

8.9 

.9 

1.1 

.8 

.5 

1.0 

.9 

.6 

.5 

SW 

.2 

.4 

.1 

* 

.0 

.0 

.7 

6.9 

.7 

.1 

.7 

1.0 

.6 

.6 

.7 

.5 

w 

.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

6.1 

l.l 

1.0 

1.2 

1.1 

.8 

.5 

1.3 

1.6 

NW 

.5 

2.5 

.8 

* 

.0 

.0 

3.9 

7.9 

4.4 

4.9 

4.3 

2.8 

2.7 

3.3 

4.2 

5.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALH 

2.6 

2.6 

.0 

2.8 

4.9 

3.1 

.9 

2.7 

.5 

3.1 

1.7 

TUT  OBS 

1044 

5932 

7564 

896 

15 

0 

15451 

11.7 

3045 

183 

3011 

1381 

3184 

197 

3048 

1402 

TOT  PCT 

6.8 

38.4 

49.0 

5.8 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

SPFpO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

41  ♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

QRS 

FREQ 

$PD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.2 

25.9 

9.7 

.3 

.0 

43.1 

12.2 

47.2 

40.5 

39.7 

45.2 

NE 

5.8 

25.7 

10.9 

.4 

.0 

42.8 

12.7 

38.9 

45.7 

46.1 

40.5 

E 

.9 

2.2 

1.0 

.1 

.0 

4.1 

n.e 

3.1 

4.2 

5.2 

4.0 

SE 

.4 

.3 

.1 

• 

.0 

.9 

9.2 

.7 

.7 

2.4 

.7 

S 

.4 

.3 

.1 

• 

.0 

.8 

6.9 

.9 

.7 

.9 

.6 

SW 

.4 

.2 

• 

• 

.0 

.7 

6.9 

.7 

.8 

.6 

.6 

w 

.7 

.4 

• 

.0 

• 0 

1.1 

6.1 

1.1 

1.2 

.8 

1.4 

NW 

l.B 

1.9 

.2 

• 

.0 

3.9 

7.9 

4.4 

3.8 

2.7 

4.4 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.6 

2.6 

.0 

2.9 

2.4 

2.6 

2.6 

TOT  OBS 

3123 

8794 

34 02 

132 

0 

15451 

11.7 

3226 

4392 

3381 

4450 

TOT  PCT 

20.2 

56.9 

22.0 

.9 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 
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OCTQBE* 


PERIOD;  (PRIMARY)  1922-197J 
(OVER-ALU  1854-197* 


table  4 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. IN 


PERCENTAGE 

FREQUENCY  QF 

WIND  SPEEO  BY 

HOUR 

(GMT) 

WlNO 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

TOTAL 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

40* 

MEAN 

FREQ 

DBS 

00C03 

2.9 

3.9 

38.6 

40.9 

5.7 

.1 

.0 

11.8 

100.0 

3228 

06C09 

2.4 

4.0 

38.3 

48. 9 

6.4 

.1 

.0 

11.8 

100.0 

439 2 

12113 

2.6 

4.2 

36.0 

30.2 

6.1 

.2 

.0 

11.9 

100.0 

3381 

18C21 

2.6 

4.5 

39.6 

48.1 

3.1 

.1 

.0 

11.5 

100.0 

4450 

TOT 

405 

639 

593? 

7564 

896 

15 

0 

11.7 

15451 

PCT 

2.6 

4.1 

38.4 

49.0 

3.8 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLJUQ  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BV  WIND  DIRECTION 


UNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

MEAN 

CLOUD 

000 

1 50 

N 

32.1 

6.1 

8.4 

OBSCO 

3.1 

OBS 

COVER 

2.2 

149 

.1 

299 

« 

NE 

21.3 

5.2 

7.1 

2.8 

2.5 

• 

* 

E 

1.3 

.5 

.8 

.4 

3.6 

.0 

.0 

SE 

.3 

.1 

.3 

.3 

4.8 

.0 

.0 

S 

.4 

.2 

.2 

.1 

3.1 

• 

.0 

sw 

.3 

.1 

.1 

.1 

2.0 

• 

.0 

M 

.6 

.1 

.1 

.1 

2.7 

.0 

.0 

NN 

2.1 

.5 

.8 

.4 

2.7 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.0 

.2 

.5 

.2 

1.3 

• 

.0 

TOT  OBS 

4024 

845 

1197 

490 

6556 

2.4 

11 

3 

TOT  PCT 

61.4 

12.9 

18.3 

7.3 

100.0 

.2 

* 

percentage  freouency  uf  ceiling  heights  <ft,nh  >a/b) 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.1 

.4 

1.3 

1.8 

1.0 

.5 

.6 

1.1 

42.6 

• 

.4 

1.5 

1.5 

.7 

.3 

.5 

.8 

30.5 

* 

.1 

.1 

.2 

.1 

.1 

.1 

* 

2.2 

* 

.1 

.1 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

.0 

* 

* 

.1 

* 

* 

.0 

* 

.7 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.5 

* 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.8 

• 

.1 

.2 

.2 

.1 

* 

.1 

.1 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

* 

* 

.0 

.1 

.1 

3.5 

16 

70 

230 

252 

130 

63 

96 

141 

5536 

6556 

.2 

1.2 

3.5 

3 . B 

2.0 

1.0 

1.5 

2.2 

84.4 

100.0 

table  t 

CUMUlATivF  PcT  FHFu  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AwC  vSfeY  <NM) 

VSBY  ( NM / 


CEILING 

> OR 

• HR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

■ OR 

>6500 

2.6 

3.6 

3.7 

■ OR 

>5000 

3.4 

4.5 

4.7 

• OR 

>3500 

4.8 

6.3 

6.6 

■ OR 

>2000 

7.2 

9.9 

10.4 

• Or 

>1000 

9.7 

13.2 

13.9 

• OR 

>600 

10.6 

14.4 

15.1 

■ OR 

>300 

10.7 

14.5 

15.3 

• OR 

>150 

10.7 

14.5 

15.4 

■ OR 

> 0 

10.7 

14.6 

15.5 

TOTAL 

716 

981 

1039 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS : 6710 


- OR 

■ OR 

> OR 

« OR 

. OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

3.7 

3.7 

3,7 

3.7 

3.7 

4.7 

4.7 

4,7 

4.7 

4.7 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

10.4 

10.4 

10,4 

10.4 

10.4 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

14.0 

15.1 

15.1 

15.1 

15.2 

15.2 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.5 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

PCT  FREQ 

NH  <5/8  * 

84.4 

0 1 
34.2  II. 0 


TABLE  7A 

PFRCENTAGE  FREQ  QF  LJN  CLOUOS  (EIGHTHS) 


2 3 4 5 6 


0.1  3.8  4.4  2,9  4.1 


TOTAL 

7 8 OBSCO  OBS 

3.9  3.3  .1  6991 


»AGE  431 
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PERIOO:  (PRIMARY)  1922-1973 
(OVER-ALL)  185A-1973 


TABLE  8 


AREA  0006  CRPE  BLANC 
20. AN  18. 1W 


PERCENT  FA*0  OF  WInO  Dl*ECTIuN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
Precipitation  with  varying  values  op  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

<1/2 

NO  PCP 

A 

• 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

TOT  % 

• 

• 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.1 

PCP 

.0 

.0 

A 

A 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

1 / 2<  1 

NO  PCP 

.3 

.1 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.5 

TOT  * 

.3 

.1 

A 

A 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

1<2 

NO  PCP 

.2 

.1 

A 

A 

.0 

.0 

A 

.1 

.0 

A 

.5 

TOT  % 

.2 

.1 

A 

A 

,0 

#0 

A 

.1 

.0 

A 

.5 

PCP 

• 

• 

A 

A 

A 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

1.1 

.6 

.1 

A 

.1 

A 

.0 

.1 

.0 

.1 

2.1 

TOT  » 

1.1 

.6 

.1 

A 

.1 

A 

.0 

.1 

.0 

.1 

2.2 

PCP 

.1 

.1 

A 

.1 

A 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.3 

5<10 

NO  PCP 

12.0 

8.0 

.6 

.? 

.2 

.1 

.3 

1.0 

.0 

.7 

23.0 

TOT  X 

12.1 

8.1 

.6 

.2 

• 2 

.1 

.3 

1.1 

.0 

.7 

23.4 

PCP 

.1 

.1 

A 

A 

A 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.3 

10+ 

NO  PCP 

36.3 

26.7 

2.1 

.5 

.6 

.* 

.6 

2.8 

.0 

2.8 

73.0 

TOT  % 

36. A 

26.8 

2.2 

.6 

. 6 

.* 

.7 

2.8 

.0 

2.8 

73.3 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

50.2 

35.9 

2.9 

,o 

.9 

.6 

l.l 

4.0 

.0 

3.7 

100.0 

TOTAL 

OBS 


82*6 


TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 

VSBY  SPU  N NE  E SE  S SR  W NW  VAR  CALM  PCT  TOTAL 

<NM)  KT  s OBS 

0-3  .0  A .0  .0  .0  .0  .0  * .0  * • 

<1/2  A-10  • * .0  .0  .0  .0  * * .0  .1 

11-21  * * * * .0  .0  .0  * .0  .1 

22+  .0  .0  .0  >0  .0  *0  .0  .0  .0  .0 

TOT  * .1  * * * .0  .0  * ♦ .0  * .1 

0-3  * * .0  .0  .0  .0  * .0  .0  * * 

1 / 2 < 1 *-10  .1  * * .0  .0  * • * .0  .1 

11-21  .2  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .2 

22+  * ,0  * * .0  .0  .0  .0  .0  * 

TOT  * .2  .1  * * .0  * • * .0  * . A 

0-3  .1  * * .0  .0  .0  ♦ * .0  * .2 

1<2  A-10  .1  .1  A * .0  .0  * * .0  .3 

11-21  .1  .1  * .0  .0  .0  .0  * .0  .2 

22+  • * .0  * .0  .0  .0  .0  .0  * 

TOT  * .3  .2  * * .0  .0  * .1  .0  * .7 

0-3  .1  • * .0  .0  .0  .0  * .0  .1  .2 

2<5  A-10  .A  .3  .1  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .9 

11-21  .6  .5  * * .1  * .0  .0  .0  1.2 

22+  .1  .1  * * • .0  .0  • .0  .2 

TOT  * 1.1  1.0  .1  * .1  * .0  .1  .0  .1  2.5 

0-3  .3  .2  A A a * .1  .1  .0  .5  1.3 

5<10  A-10  3.9  2 • B .3  .1  .1  A .2  .6  .0  8.0 

11-21  5.9  A. 5 .3  A .1  A a .3  .0  11.1 

22+  .7  .8  A A ,o  .0  .0  * .0  1.6 

TOT  % 10.9  8.3  .7  .2  .1  .1  .3  1.0  .0  .5  22.1 

0-3  1.1  .7  .2  A .1  .1  .1  .*  .0  2.3  5.0 

10+  A-10  13. A 10. 8 1.1  .3  .2  .2  .A  1.7  .0  28.3 

11-21  18.6  16.7  .9  .1  .1  .1  .1  .6  .0  37.2 

22+  1.8  1.8  .1  A • • .0  • .0  3.7 

TOT  * 3A.9  30.1  2.2  .5  .5  .A  .5  2.7  .0  2.3  7A.1 

TOT  OBS  11205 

TOT  PCT  47.3  39.7  3.0  .8  .7  .5  .9  3.9  .0  3.0  100.0 


OCTOBER 

PERIOD:  (PRIMARY)  1922-1973  AREA  0006  CAPE  BLANC 

(UVER-AIU  1854-1973  TABLE  10  20. AN  18. 1W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTs  (F£ET,NH  >A»/8  > AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HQUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3300 

3000 

65OO 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMI) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00603 

.1 

.0 

.1 

1.0 

3.1 

3.0 

1.4 

.8 

1.3 

2.3 

13.2 

86.8 

1632 

06609 

.2 

.1 

.3 

1.4 

3.8 

3.9 

1.8 

.5 

.9 

2.3 

15.2 

84.6 

1596 

12615 

.1 

.1 

.4 

1.3 

3.3 

3.6 

2.6 

1.0 

1.6 

2.2 

16.3 

83.7 

1914 

1B621 

.2 

.0 

.1 

1.0 

3.3 

4.6 

1.8 

1.3 

1.9 

1.8 

16.2 

83.8 

1748 

TOT 

11 

3 

16 

81 

238 

260 

131 

43 

101 

150 

1054 

5836 

6890 

PCI 

.2 

* 

.2 

1.2 

3.5 

3.8 

1.9 

.9 

1.5 

2.2 

15.3 

84.7 

100.0 

table  11 

TABLE 

12 

PERCENT 

cumulative  pct 

FrEQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM> 

ANO/OR 

FREQUENCY  VSg  Y 

(NM) 

8 Y HOu« 

ceiling 

hgt 

(FEET/ 

NH  >4/ 8 ) / g Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 /2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT ) 

OBS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

and  5* 

OBS 

00603 

.1 

.5 

.4 

2.4 

21.5 

75.1 

2564 

00603 

.1 

.4 

3.6 

11.7 

84.7 

1585 

06609 

.2 

• 4 

.6 

2.0 

23.7 

73.1 

3029 

06C09 

.3 

.6 

4.0 

12.9 

83.1 

1539 

12615 

.2 

.3 

.7 

2.9 

20.5 

75.4 

2727 

12615 

.1 

.6 

4.4 

13.9 

81.6 

1873 

18C21 

.1 

.5 

1.0 

2.6 

22.8 

73.1 

3120 

18621 

.3 

.5 

4.4 

14.1 

81.5 

1713 

TOT 

17 

49 

77 

282 

2539 

8476 

11440 

TOT 

13 

36 

276 

887 

5547 

6710 

PCT 

.1 

.4 

.7 

2.5 

22.2 

74.1 

100.0 

PCT 

.2 

.5 

4.1 

13.2 

82.7 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT 

FREQUENCY 

QF  RELATIVE 

HUMIDITY  by 

TEMP 

T£MP  F 

0-29  30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

0 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/94 

• 0 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

85/89 

.0 

• 

.1 

.2 

.5 

.4 

.1 

.0 

71 

1.2 

80/84 

.0 

.0 

.1 

.8 

3.1 

5.5 

3.6 

.5 

807 

13.6 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.3 

13.5 

10.5 

2.5 

1794 

30.3 

70/74 

.0 

.0 

• 

.2 

1.7 

11.9 

20.5 

9.3 

2580 

43.6 

65/69 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.9 

5.5 

4.6 

658 

11.1 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.1 

TOTAL 

0 

1 

10 

loo 

516 

1900 

2375 

1010 

5915 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.2 

1.7 

8.7 

32.1 

40.2 

17.1 

TABLE  14 

percent  frequency  of  wind  oirection  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.2 

* 

.0 

* 

.1 

.1 

.0 

* 

6.3 

9.2 

,7 

,4 

.2 

.2  • 

.4 

.8 

.0 

.4 

15.2 

11.3 

.9 

.3 

.3 

.1 

.2 

1.3 

.0 

.7 

21.7 

17.1 

1.1 

.2 

.3 

.2 

.4 

1.5 

.0 

1.0 

5.6 

4.5 

.2 

* 

* 

* 

* 

.4 

.0 

.2 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

49.4 

37.6 

3.0 

.9 

.9 

.5 

1.1 

4.1 

.0 

2.5 

table  15 


TABLE  16 


MEANS/EXTREMES  ANO  PERCENTILES  QF  TEMP 


(PEG  F)  BY  HOUR 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

total 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

85 

82 

80 

73 

67 

64 

54 

73.0 

3262 

00603 

.0 

.5 

6.1 

26.4 

42.7 

24.3 

83 

I486 

06609 

88 

82 

80 

73 

67 

64 

54 

72.9 

4410 

06609 

.0 

1.3 

5.2 

22.3 

44.3 

26.9 

83 

1486 

12615 

91 

86 

83 

76 

69 

66 

55 

7f  .9 

3349 

12615 

.0 

3 • B 

13.1 

41.2 

34.3 

7.6 

77 

1533 

18621 

94 

85 

82 

75 

69 

66 

55 

75.3 

4413 

18621 

.0 

1.7 

10.1 

36.9 

40.4 

11.0 

79 

1560 

TOT 

94 

84 

82 

74 

68 

64 

54 

74.2 

15434 

tot 

0 

113 

525 

1930 

2450 

1047 

81 

6065 
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TABLE  17 

PC T PREO  OP  AIR  TgMpf RATURP  (DEC  F)  AND  ThE  OCCURRENCE  QP  PDG  ( WITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  AIR-SPA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (OEO  P) 


AIR-SEA 

53 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

83 

89 

>92 

TQT 

M 

MO 

TMP  OIF 

56 

60 

69 

68 

72 

76 

80 

89 

88 

92 

FOG 

FOG 

23/25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1 

.0 

9 

20/22 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1 

.0 

9 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

9 

.0 

5 

.0 

.1 

1A/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.2 

.1 

.0 

* 

29 

• 

.3 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 1 

.3 

.2 

.1 

* 

.0 

51 

* 

.6 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 3 

,7 

.2 

.1 

.0 

.0 

109 

.1 

1.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.7 

.8 

.9 

.1 

.0 

.0 

179 

.1 

2.2 

6 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

1.0 

.9 

.2 

* 

.0 

.0 

132 

.1 

1.7 

5 

.0 

• 0 

.0 

• 

.8 

1.7 

.6 

.9 

.1 

* 

.0 

282 

.1 

3.6 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.7 

1.7 

1.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

902 

.2 

5.1 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.8 

1.8 

1.0 

.7 

.1 

.0 

.0 

520 

.1 

6.7 

2 

.0 

* 

.0 

.6 

9.3 

2.5 

1.5 

1.2 

. 1 

.0 

.0 

799 

.3 

10.2 

1 

.0 

.0 

• 

1.0 

5.3 

2.6 

2.1 

1.7 

9 

*0 

.0 

981 

.2 

12.7 

0 

.0 

.0 

• 

2.1 

5.1 

3.9 

3.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

1129 

.3 

1 A . 9 

-1 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.2 

3.2 

2.9 

.6 

* 

.0 

.0 

829 

.2 

10.6 

-2 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.5 

3.3 

2.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

733 

.2 

9.9 

-3 

.0 

• 0 

• 

,9 

1.6 

2.6 

1.3 

.1 

,n 

.0 

.0 

968 

.1 

6.0 

-9 

.0 

.0 

.2 

.9 

1.2 

2.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

357 

.1 

9.6 

-3 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.1 

1.5 

.A 

.1 

.0 

.0 

.0 

276 

.1 

3.6 

-6 

.0 

.0 

• 

.1 

.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

103 

9 

1.3 

-7  / -8 

.0 

• 0 

.1 

.1 

.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

116 

.0 

1.3 

-9/-10 

.0 

.0 

« 

.2 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

93 

9 

.5 

-11/-13 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

38 

.1 

.9 

-19/-16 

.1 

.2 

• 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

37 

.1 

.9 

-17/-19 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

9 

.2 

-20/-22 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.1 

.1 

-237-25 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

9 

TOTAL 

18 

37 

58 

616 

2997 

2261 

1A81 

617 

86 

5 

2 

7628 

178 

7950 

PCT 

.2 

.5 

.8 

8 • 1 

32.1 

29.6 

19. A 

8.1 

1.1 

.1 

* 

100.0 

2.3 

97.7 
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PC T FREQ  OF  *INn  SPFeD  «KTS)  AND  DIRECT tQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

A- 10 

11-21 

22-33 

39-A7 

98* 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

39-97 

98  + 

PCT 

<1 

.7 

2.7 

.2 

• 0 

.0 

.0 

3.6 

.3 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1-2 

.6 

9.6 

5.1 

.0 

.0 

.0 

15.3 

.A 

7.2 

3.  A 

.0 

.0 

.0 

11.1 

3-9 

9 

5.8 

10. A 

*3 

.0 

.0 

16.5 

.1 

3.8 

7.9 

.3 

.0 

.0 

11.7 

5-6 

.0 

.9 

8.3 

.8 

9 

.0 

10.0 

.0 

.9 

5.0 

.6 

9 

.0 

6.9 

7 

.0 

.1 

2. A 

.7 

.0 

.0 

3.2 

.0 

.2 

1.7 

.6 

.0 

.0 

2.5 

8-9 

• 0 

9 

.9 

.5 

9 

.0 

1.5 

.0 

9 

.5 

.3 

.0 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.A 

9 

.0 

.6 

.0 

9 

.2 

.3 

.0 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

17-19 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

19.2 

27. A 

2.8 

.1 

.0 

50.8 

.8 

13.9 

18.5 

2.2 

9 

.0 

35.9 

HGT 

1-3 

9-10 

11-21 

E 

22-33 

39-97 

98* 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33  39 

-97 

98* 

PCT 

<1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.1 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

l.l 

.0 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-9 

.0 

.5 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

.3 

5-6 

.0 

.1 

.3 

9 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

9 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

8-9 

.0 

• 0 

9 

.0 

9 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

10-11 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.4 

.9 

.1 

.1 

.0 

2.7 

* 

*3 

• 2 

.1 

• 

.0 

.6 
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AREA  0006  CARF  BLANC 
20. 4N  18. 1W 


PCT 

FREO  OF 

H I NO 

SPFgD  (KT*> 

AND  DIRECTION  VERSUS  ! 

JE  A HEIGHTS  (FT) 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

$ 

22-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

sw 

22-33 

34-47 

48* 

pCT 

<1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

,3 

« 

*1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

* 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

*0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

• 0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.3 

.3 

.1 

• 

.0 

.8 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

,4 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NM 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

TOTAL 

PCT 

<1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.1 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3-4 

.0 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.9 

5-6 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

4 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

«Q 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

2.3 

1.0 

« 

.0 

.0 

3.8 

95.4 

WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

6.7 

5.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

12.5 

1-2 

1.5 

19.5 

9.1 

.0 

.0 

.0 

30.1 

3-4 

• 1 

10.9 

18.7 

.7 

.0 

.0 

30.4 

5-6 

* 

1.9 

13. 8 

1.4 

* 

.0 

17.2 

7 

.0 

.3 

4.2 

1.4 

* 

.0 

5.9 

8-9 

• 0 

.1 

1.5 

.8 

.1 

.0 

2.5 

10-11 

.0 

* 

.3 

.7 

* 

.0 

1.1 

12 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

20-22 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

8.4 

3R.2 

48.1 

5.2 

.2 

.0 

100. 0 
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19 
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<1 
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3-4 
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7 

FREQUENCY  of 
8-9  10-11 

WAVE 
12  13 

HFIGHT  (FT) 
-16  17-19  20 

vs  wave 
-22  23- 

period  (seconds) 

25  26-32  33-40  41 

-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.7 

11.0 

14.1 

7.7 

3.1 

.8 

.3 

• 

* .1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2242 

HG7 

6-7 

• 

1.7 

5.0 

7.7 

4.5 

1.9 

.8 

• 3 

.1  .0 

9 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1281 

8-9 

.0 

.5 

2.0 

3.3 

2.4 

1.6 

.7 

• 2 

.1  .0 

9 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

616 

10-11 

.0 

.4 

.8 

.9 

.7 

.4 

.2 

• 1 

« .0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

208 

12-13 

.0 

.0 

1.3 

• 5 

.3 

.1 

.1 

*0 

9 .0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

133 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

* 

.0 

9 .0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

INOET 

5.7 

4.3 

5.8 

3.9 

1.0 

.5 

.4 

• 1 

.2  ♦ 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1261 

TOTAL 
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1036 

1680 

1404 

70S 
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146 

♦ l 

25  6 

3 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5780 

PCT 

7.4 

17.9 

29.1 

24.3 

12.2 

5.3 
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.7 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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(UVER-ALU 

1921 

1855 

-1973 

-1973 
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PRECIPITATION 

FREQUENCY  of 
TYPf 

TABLE 

WEATHER 

1 

OCCURRENCE 

AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 4N  18.1k 

BY  WINO  DIRECTION 

other  weather  phenomena 

WnO  DIR 

rain 

RAIN 

SHWR 

drzl 

PRZG 
PC  PN 

Snow  , 

QTH*r 

fr?n 

PCPn 

hail 

PCPN  at 
OB  TjhF 

PCPN  PAST 
HOUR 

thdr 

ltng 

FQG 

WO 

PCPn 

FOC  WU 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

WO 

SIC 

WEA 

N 

• 2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.3 

2.1 

.1 

1.7 

.3 

94.8 

NE 

.2 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

.5 

.1 

.7 

2.0 

* 

2.1 

.8 

93.7 

E 

.0 

.3 

*2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.2 

.1 

3.0 

.0 

4.7 

1.3 

88.9 

SE 

4.8 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.4 

1.2 

.0 

2.4 

.0 

.4 

1.6 

88.0 

S 

1.3 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.8 

1.1 

1.8 

.0 

1.3 

.0 

89.0 

SW 

1.3 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.8 

1.4 

3.3 

.0 

.6 

.6 

90.5 

w 

.0 

3.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.3 

.8 

3.1 

4.7 

.6 

1.2 

.0 

85.3 

NN 

.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.8 

.2 

4.0 

.1 

1.9 

.7 

91.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.8 

.4 

.8 

3.3 

.4 

1.2 

.0 

93.2 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.3 

8268 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

.4 

.6 

2.3 

.1 

1.9 

.5 

93.5 

TABLE  ? 

percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

PRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPn  at 

pcpn  past 

thdr 

Foe 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

( GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

8LWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00003 

.4 

• 3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.4 

1.3 

1.3 

.1 

1.6 

.4 

94.2 

06C09 

.2 

• 4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

l.l 

2.2 

.1 

1.3 

.3 

93.7 

12C13 

.2 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.0 

3.1 

.1 

1.7 

.7 

93,5 

18C21 

.3 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

.2 

.1 

2.9 

.1 

3.2 

.7 

92.1 

TQT  PCT 

.2 

• 3 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.7 

.3 

.6 

2.4 

.1 

2.0 

.5 

93.4 

TQT  08S:  8539 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  by  speed  and  by  hour 
WInO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

total 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

2.0 

14.5 

14.6 

1.2 

• 

.0 

32.3 

li.l 

38.4 

41.9 

31.7 

21.9 

27.7 

38.6 

37.4 

28.7 

NE 

1.4 

16.0 

25.0 

3.6 

.1 

.0 

46.1 

12.9 

41.5 

38.8 

47.0 

55.8 

49.5 

41.9 

40.8 

49.6 

E 

.5 

3.0 

3.1 

.7 

* 

.0 

7.3 

12.0 

5.2 

2.0 

6.5 

10.4 

9.1 

5.3 

6.6 

8.4 

SE 

.2 

.6 

.2 

• 

.0 

.0 

1.1 

8.2 

.8 

.0 

1.0 

1.5 

1.3 

. 1.1 

1.0 

1.2 

S 

.4 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

1.5 

7.5 

1.3 

.6 

1.3 

1.3 

2.1 

3.5 

1.5 

1.2 

sw 

.4 

1.2 

.3 

. I 

* 

.0 

2.0 

7.7 

2.0 

2.5 

1.9 

2.6 

1.8 

2.3 

2.0 

2.5 

w 

.3 

1.0 

.2 

.1 

4 

.0 

1.8 

6.8 

2.1 

.6 

1.7 

1.7 

1.7 

1.2 

1.7 

2.3 

NW 

.7 

2.3 

.5 

* 

.0 

.0 

3.4 

6.8 

3.6 

4.8 

3.7 

2.9 

2.7 

2.4 

4.1 

3.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.4 

4.4 

.0 

5.2 

8.7 

5.2 

1.9 

4.1 

3.7 

5.1 

2.7 

TOT  085 

1661 

6266 

7014 

901 

13 

0 

15837 

11. 1 

3066 

161 

3164 

1408 

3310 

164 

3154 

1430 

TQT  PCT 

10.3 

39.5 

44.2 

3.7 

.1 

.0 

100. 0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

speed 

(KNUTS» 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-4  0 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.5 

18.8 

5.8 

.1 

.0 

32.3 

11.1 

38.6 

28.6 

28.2 

34.7 

NE 

6.3 

26.2 

13.2 

.5 

.0 

46.1 

12.9 

41.4 

49.7 

49.1 

43.6 

e 

1.6 

3.8 

1.7 

.1 

.0 

7.3 

12.0 

5.0 

7.7 

8.9 

7.1 

SE 

.6 

.4 

.1 

• 

.0 

1.1 

8.2 

.8 

1.2 

1.3 

l.l 

s 

.8 

.6 

.1 

• 

.0 

1.5 

7.5 

1.3 

1.3 

2.2 

1.4 

sw 

1.1 

.8 

.1 

• 

.0 

2.0 

7.7 

2.1 

2.1 

1.8 

2.1 

w 

1.1 

.5 

.1 

• 

.0 

1.8 

6.8 

2.0 

1.7 

1.7 

1.9 

NW 

2.0 

1.3 

, ' 

« 

.0 

3.4 

6.8 

3.6 

3.4 

2.6 

3.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

4.4 

4.4 

.0 

5.3 

4.2 

4.1 

4.3 

TOT  QBS 

4045 

8305 

3379 

128 

0 

15857 

11. 1 

3227 

4572 

3474 

458A 

TOT  PCT 

25.5 

52.4 

21.3 

.8 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 
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table  a 


AREA  0006  CAPE  BlANC 
20. AN  18 . IB 


percentage 

FREQUENCY  QF 

WIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

WINo 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

TOTAL 

HOUR 

CALM 

1-3 

A-lO 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A A ♦ 

Mfc  AN 

FREQ 

□ BS 

OOLOJ 

5.3 

5.8 

AO. 3 

A3. 5 

8.0 

.1 

.0 

11.0 

100.0 

3227 

00L09 

A. 2 

5.6 

38.6 

A 5 . 3 

6.1 

.1 

.0 

11. A 

100.0 

A572 

12G15 

A . 1 

6. A 

37.6 

A5 . 3 

6.6 

.1 

.0 

11. A 

100.0 

3A7A 

18G21 

A.  3 

6.3 

A 1 . A 

A2.8 

5.1 

.1 

.0 

10.9 

100.0 

A 5 8 A 

TOT 

70A 

957 

6 2t>6 

701a 

901 

15 

c 

11.1 

15857 

PCT 

A. A 

o.O 

3<».  5 

A A.?. 

5.7 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FRgQ  OF  TOTAL  CLjUq  AMOUNT  (EIGHTH*) 
BY  BIND  DIRECTION 


percentage  frequency  jf  ceiling  heights  (Ft,nh  >a/8j 

AND  OlCvJRRFNCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 


WNO  OIR 

0-2 

3- A 

5-7 

8 t 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

1A9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGt 

OBS 

N 

27. A 

A. 9 

6.  A 

2.9 

2.2 

.2 

.0 

.1 

.3 

1.0 

1.3 

.6 

.A 

.A 

.8 

36.6 

NE 

22.3 

5. A 

7.0 

2,8 

2.5 

.1 

.0 

.1 

.A 

1.2 

1.1 

.9 

.6 

.2 

.7 

32.3 

E 

2. A 

.6 

1.0 

.6 

3.2 

.1 

.0 

* 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

3.5 

SE 

. A 

• 

.2 

.1 

3. A 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.1 

.1 

* 

.0 

* 

.5 

S 

1 .0 

.3 

.5 

.1 

3.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

* 

1.5 

SW 

l.l 

.2 

.A 

.1 

2.8 

* 

.0 

.0 

« 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

* 

1.6 

w 

.7 

.2 

.A 

.1 

3.1 

• 

.0 

* 

.0 

* 

.1 

* 

* 

* 

1.1 

NW 

2.2 

.6 

.7 

.3 

2.6 

* 

.0 

.0 

* 

.2 

.2 

.1 

• 

* 

* 

3.2 

if  AR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

A. 7 

.6 

.8 

.5 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.1 

* 

5.8 

TUT  OBS 

A 1 53 

866 

11A8 

5o6 

6673 

2. A 

35 

0 

11 

7 A 

20A 

22  8 

132 

72 

55 

11A 

57A8 

6673 

TQT  PCT 

62.2 

13.0 

17.2 

7.6 

100.0 

.5 

.0 

.2 

1.1 

3.1 

3. A 

2.0 

1.1 

.8 

1.7 

86.1 

100.0 

TABLE  7 

cumolativf  pct  frcq  0f  simultaneous  occurrence 


of 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >A/8 ) 

AND 

VSBY  (NM) 

V$BY  (NM) 

CEILING 

■ OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

> HR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

> 1 / A 

>50YD 

>0 

> OR  >6500 

1.9 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

■ OR  >5000 

2.7 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

• OR  >3500 

3.9 

5.2 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

• OR  >2000 

6.3 

8.  A 

8.9 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

■ Ur  >1000 

8.7 

11.3 

12.0 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

■ OR  >600 

9. A 

12.3 

13.1 

13.2 

13.2 

13.2 

13.2 

13.2 

■ OR  >300 

9.5 

12.5 

13.2 

13.3 

13. A 

13. A 

13. A 

13. A 

• OK  >150 

9.5 

12.5 

13.2 

13.3 

13. A 

13. A 

13. A 

13. A 

■ OR  > 0 

9.5 

12.6 

13. A 

13.5 

13.6 

13.7 

13.9 

13.9 

TOTAL 

68A 

861 

918 

927 

930 

9A1 

951 

952 

total  number 

OF  OBS  t 

685« 

PCT 

freQ 

NH  <5/85 

86.1 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUOS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

0123A5678  OBSCD  OBS 
52.8  13.1  9.1  6.0  A. A 3.0  3.0  3.3  A. 9 .5  71A8 


PAGE  As? 


NDVFK8ER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 4N  18. 1M 


PERCENT  tR^O  OF  WInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

Precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSd  Y 

N 

NF 

F 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.2 

.1 

* 

.0 

• 

* 

* 

* 

.0 

.1 

.5 

TOT  % 

.2 

.1 

* 

.0 

• 

• 

* 

* 

.0 

.1 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

• 

1/2<1 

NO  PCP 

.1 

.3 

* 

.0 

.0 

• 

• 

* 

.0 

* 

.5 

TOT  X 

. 1 

.3 

* 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

• 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.? 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

0 

.4 

TOT  % 

.1 

.? 

.1 

.0 

.0 

.0 

m 

• 

.0 

0 

.4 

PCP 

• 

.0 

.0 

* 

• 

• 

.0 

• 

.0 

0 

.1 

2<3 

NO  PCP 

,7 

7 

m2 

m 

• 

* 

• 

.1 

.0 

.1 

2.0 

TOT  % 

.8 

1 7 

\z 

• 

* 

* 

* 

.1 

.0 

.1 

2.1 

PCP 

.1 

.1 

* 

* 

0 

• 

• 

* 

.0 

* 

.4 

5<  10 

NO  PCP 

7.2 

7.(5 

1.1 

.1 

.3 

.3 

.7 

.0 

1.- 

19.2 

TOT  X 

7.3 

7.7 

1.1 

.2 

.3 

.4 

.7 

.0 

1.4 

19.5 

PCP 

.1 

.1 

* 

* 

* 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.3 

10* 

NO  PCP 

32.3 

29.1 

3.3 

.6 

1.5 

1.4 

1.0 

3.0 

.0 

4.t> 

76.7 

TOT  X 

32.4 

29.? 

3.3 

.6 

1.5 

1.4 

1.1 

3.0 

.0 

4.6 

77.0 

TOT  OttS 
TUT  PCT 

40.9 

38.2 

4.7 

.8 

1.8 

1.9 

1.5 

3.9 

.0 

6.3 

100.0 

total 

obs 


825*» 


TABLE  9 

PERCENT  F»EO  OF  WIND  DIRECTION  VS  "TNO  SPfEO 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPu 

N 

N£ 

E 

SE 

S 

SR 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

RTS 

0-3 

.1 

• 

* 

.0 

* 

* 

* 

0 

.0 

.1 

. t 

<1/2 

.1 

• 

0 

.0 

• 

* 

* 

0 

.0 

.2 

11-21 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

22+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

• 2 

.1 

* 

.0 

* 

• 

0 

* 

.0 

.1 

.4 

0-3 

0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.0 

* 

• 

1 / 2<  1 

4 — 1 0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

11-21 

* 

.1 

• 

.0 

.0 

0 

.0 

* 

. 0 

.2 

22  + 

* 

* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

♦ 

* 

* 

.0 

* 

.4 

0-3 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

• 

.0 

* 

.1 

1<2 

4-10 

* 

* 

• 

* 

* 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

11-21 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

.1 

* 

* 

* 

* 

0 

* 

.0 

0 

.4 

0-3 

.1 

* 

0 

* 

* 

* 

.0 

0 

.0 

.1 

.4 

2<5 

4-10 

.2 

.2 

.1 

* 

• 

* 

* 

0 

.0 

.7 

11-21 

.3 

.5 

.1 

• 

* 

* 

.0 

0 

.0 

.9 

22* 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.7 

.8 

.2 

.1 

.1 

* 

* 

.1 

.0 

.1 

2.1 

0-3 

.4 

.2 

.1 

.1 

0 

.1 

.1 

.1 

.0 

1.2 

2.4 

5<10 

4-10 

2.8 

2.9 

.5 

.1 

.1 

• 2 

• 2 

.4 

.0 

7-2 

11-21 

2.9 

3.8 

.5 

0 

* 

* 

.1 

.1 

.0 

7.5 

22+ 

.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.8 

TOT  * 

6.4 

7.4 

1.1 

.2 

.2 

.3 

.3 

.6 

.0 

1.2 

17.9 

0-3 

1.5 

1.0 

.2 

.1 

.3 

.2 

.3 

.5 

.0 

3.8 

7.9 

10* 

4-10 

13.3 

12.2 

2.0 

.4 

.7 

.9 

a 6 

1.9 

.0 

32.0 

11-21 

13.6 

18.7 

1.6 

.1 

.3 

.2 

.1 

.4 

.0 

34.9 

22+ 

1.0 

2.8 

.2 

.0 

* 

.0 

.0 

0 

.0 

4.0 

tot  * 

29.4 

34.7 

4.0 

.6 

1.3 

1.2 

1.0 

2. « 

.0 

3.8 

78.8 

TOT  quS 
TOT  PCT 

36.9 

43.3 

5.5 

.9 

1.6 

1.6 

1.4 

3.5 

.0 

5.3 

100.0 

TOTAL 

OBS 


11341 
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TABLE  10 

PERCENT  FRFoUcNCY  OF  CEILINC  HFIChTS  (FEET# NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BV  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2C00 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMj) 

1A9 

299 

599 

999 

199? 

3A99 

A999 

6A09 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

O0C03 

.2 

.0 

.2 

.8 

3.2 

2.7 

1.5 

.7 

.7 

2.1 

12.3 

87. 7 

1638 

06609 

.5 

.0 

,4 

.8 

3. A 

3.3 

1.3 

.7 

.8 

1.5 

12.6 

87. A 

1669 

12615 

.9 

.0 

.1 

1.2 

2. A 

3.5 

2.1 

1.2 

.8 

1.3 

13.6 

86. A 

1922 

18621 

.3 

.0 

.1 

1 . A 

3.2 

3.7 

2.5 

1.6 

.8 

1.8 

15. A 

8 A . 6 

1823 

TOT 

35 

0 

12 

T6 

213 

235 

13A 

75 

56 

118 

95A 

6098 

7052 

PCT 

.5 

.0 

.2 

1.1 

3.0 

3.3 

1.9 

1.1 

.8 

1.7 

13.5 

86.5 

100.0 

table  11 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREQ 

UF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

(FEET/ 

NH  >4/8 )/ BY  HOUR 

HUUR 

<1/2 

1/2<1 

l<2 

2<5 

5<10 

lOf 

total 

hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  0/8 

TQTAL 

(GMT) 

□rs 

c V.MT ) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5^ 

obs 

00603 

.1 

.3 

.A 

1.7 

17.4 

80.1 

2553 

00603 

.3 

.6 

2.8 

10.7 

86.5 

1582 

0OC09 

.A 

.5 

.3 

1.5 

1 9 . A 

77.5 

3118 

06609 

.5 

1.0 

3.2 

11.2 

85.6 

1611 

12615 

1.1 

• A 

.3 

2.8 

15.3 

80.2 

2757 

12615 

.9 

1.2 

5. A 

10.7 

83.9 

1878 

18621 

.A 

.5 

.6 

2. A 

1 9 . 0 

77.1 

3188 

18621 

.3 

.4 

5.1 

12.3 

82.5 

1787 

TOT 

55 

50 

AA 

24  2 

209? 

°133 

11616 

TOT 

35 

56 

289 

772 

5797 

6858 

PCT 

.5 

. A 

.A 

2.1 

1 8 . 0 

78.6 

100.0 

PCT 

.5 

.8 

A .2 

11.3 

8A.5 

100.0 

TABLE  13 


percent 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  RY 

TFMP 

TEMP  F 

0-29  30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/9A 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

* 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

13 

.2 

80/84 

.0 

.0 

4 

.2 

.8 

.6 

.2 

4 

106 

1.9 

75/79 

.0 

.0 

.1 

1.0 

3.8 

7.4 

4.? 

1.6 

1044 

18.0 

70/74 

.0 

.0 

.1 

1.1 

6.2 

17.7 

16.8 

7.4 

2851 

49.2 

65/69 

.0 

.0 

4 

.4 

1.5 

6.0 

1 4 . 1 

7.7 

1723 

29.8 

60/6A 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.4 

49 

.3 

total 

0 

0 

17 

1 6 1 

717 

18A6 

2°57 

9vl 

5789 

100. 0 

PCT 

.0 

.0 

.3 

2.8 

12. A 

31.9 

35.5 

17.1 

t\BLE  15 


MEANS/EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  T£MP  (DEG  F)  flY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

l* 

M I N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

85 

78 

76 

70 

64 

60 

50 

70.2 

3291 

06609 

83 

79 

76 

70 

64 

59 

50 

70.1 

4606 

12615 

90 

83 

80 

73 

66 

61 

52 

72.7 

3440 

18621 

90 

82 

79 

72 

66 

63 

51 

72.1 

4531 

TOT 

90 

81 

78 

71 

65 

61 

50 

71.3 

15868 

TABLE  1 A 


PERCENT  FREQUENCY 

OF  WIND 

DIRECTION 

BY 

TEMP 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.7 

1.0 

.1 

* 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

4 

6.8 

7.0 

1.3 

.2 

.3 

.4 

.4 

.8 

.0 

.9 

19.4 

19.7 

2.4 

.4 

1.0  1 

.2 

.7 

2.0 

.0 

2. A 

13.0 

11.5 

1.1 

.2 

.6 

.5 

.4 

1.0 

.0 

1.5 

.3 

.5 

« 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

40.3 

39.7 

5.0 

.8 

1.9  2 

.1 

1 , A 

3.9 

.0 

A. 9 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

.0 

1.2 

7. A 

27,8 

A 1 . 1 

22.5 

82 

1431 

06609 

.0 

2.1 

9.0 

25.8 

38.2 

24.8 

82 

1498 

12615 

.0 

6.3 

18.9 

35.0 

29.4 

10.5 

76 

1511 

18621 

• 0 

2.  A 

13.1 

37.0 

34.7 

12.8 

79 

1553 

TOT 

0 

181 

729 

1889 

2143 

1051 

80 

5993 
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TABLE  17 


AREA  OOOb  CAPE  BLANC 
20. AN  18. 1* 


87 ♦ 

TOT  PCT 


HOT 

<1 

1-2 

3-A 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23 

26-32 

33-AO 

A1-A8 

*9-60 

61-70 

71-86 

07* 

TOT  PCT 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMpfRATUK*  ( OFG  F)  ANO  THE  OC'URRFNCE  CJF  FUG  IXllHQUJ  PRECIPITATION) 
VS  ATk-SEA  TEMPERATURE  OIFFeRcNCE  (OFG  F ) 


AIR-SEA 

A9 

53 

57 

M 

03 

69 

73 

77 

81 

85 

89 

TOT 

N 

MO 

TMP  OIF 

52 

5b 

60 

6A 

68 

72 

76 

80 

8 A 

*8 

92 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1 

.0 

A 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

0 

.0 

2 

.0 

A 

1A/16 

.0 

.0 

,0 

,0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

* 

* 

13 

* 

.2 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.3 

.1 

0 

• 

A3 

• 

.5 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.A 

.3 

.1 

• 

.0 

70 

.1 

.8 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.A 

.6 

.A 

.2 

• 

.0 

13A 

.1 

1.7 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.5 

,7 

.3 

* 

* 

.0 

116 

• 

1.5 

5 

.0 

.0 

.0 

* 

, 7 

1.0 

1.0 

.A 

.1 

• 

.0 

211 

.1 

2.6 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.9 

1.0 

.6 

.1 

• 

.0 

335 

.1 

A. 3 

3 

.0 

.0 

.0 

* 

. 8 

2.3 

1.7 

.5 

.1 

• 

.0 

A22 

.1 

5.3 

2 

.0 

.0 

.0 

.A 

2.3 

3.7 

2.3 

.9 

.1 

• 

.0 

7A3 

.3 

9.3 

1 

.0 

.0 

• 

.2 

3.* 

5.0 

2.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

970 

.2 

12. A 

0 

.0 

.0 

.1 

.A 

3.0 

5.5 

3.5 

1.2 

. 1 

.0 

.0 

1127 

.5 

1 A . 1 

-1 

.0 

.0 

* 

.3 

3.6 

A. 9 

3.6 

.6 

• 

.0 

.0 

1008 

.3 

12.7 

-2 

.0 

.0 

.1 

. A 

2. A 

A .2 

2.9 

.5 

• 

.0 

.0 

807 

.3 

10.2 

-3 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 . A 

3.0 

1 .9 

.2 

• 

.0 

.0 

529 

.1 

6.7 

-A 

.0 

• 

A 

.5 

1.0 

2. A 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

A08 

.1 

5.2 

-5 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.0 

1 • b 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

301 

.1 

3.8 

-6 

.0 

.0 

. 1 

.3 

.* 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

125 

A 

1.6 

-7  / -8 

.0 

.0 

.2 

.6 

• A 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

163 

A 

2.1 

-9/-10 

.0 

• 

.2 

.2 

.3 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

89 

A 

1.1 

-11/-1J 

* 

.1 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61 

.1 

.7 

-IA/-16 

.1 

.2 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A3 

.1 

.5 

-17/-19 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

A 

.1 

total 

21 

30 

75 

3*7 

1698 

2959 

1926 

563 

90 

15 

3 

7730 

19A 

7536 

PCT 

.3 

• A 

1.0 

A. 5 

22.0 

38.3 

2A.9 

7.3 

1.2 

.2 

0 

100. 0 

2.5 

97.5 
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PCT 

FREO  OF 

mind 

SPFEO  <KTS> 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

(FT) 

HGT 

1-3 

A-  10 

11-21 

N 

22-33 

3A-A7 

a8a 

PCT 

1-3 

A — 1 0 

11-21  22 

NE 

-33  3A* 

• A7 

A8* 

PCT 

<1 

1.2 

3.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

A. 6 

.6 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

.7 

9.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

12.6 

.2 

5.9 

2.5 

.0 

.0 

.0 

8.6 

3-A 

.1 

A. 9 

8.6 

.3 

.0 

.0 

13.9 

.1 

3.7 

8.0 

.5 

.0 

.0 

12.2 

5-6 

A 

.8 

5. A 

.A 

.0 

.0 

6.6 

A 

a 8 

6.3 

.7 

.0 

.0 

7.8 

7 

.0 

.1 

2.6 

.5 

.0 

.0 

3.2 

.0 

• 2 

3.0 

.7 

A 

.0 

3.9 

8-9 

.0 

A 

.7 

.A 

.0 

.0 

1 .0 

.0 

A 

.8 

, A 

.0 

.0 

1.2 

10-11 

.0 

A 

.2 

.2 

.0 

.0 

.A 

.0 

A 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

A 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,r 

71-86, 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.1 


.0 

1.9 


A- 10 
.3 
1.0 
• A 


11-21  22-33 


3A-A7 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


a«+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

A2.fc 


1.5 

1.0 


.1 

.1 


.0 

.0 

.0 

.n 


.0 

.9 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 


-10 

.1 


11-21 

.0 


se 

22-33 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


-A  7 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 

.0 


pace  *6o 


PCT 

.2 

.2 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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WIND 

table  18  (CONT) 

SPEF.0  (KT$)  And  DIRECTfON  VERSUS  SEA 

HEIGHTS 

SW 

AREA 

(FT) 

0006 

20. 

CAPE  BLANC 
, 4N  18.  1W 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  22-33 

34-47 

404 

PCT  1-3 

4-10 

11-21  22 

-33  34 

-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4  .1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.«  .2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

3-4 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3  .0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

5-6 

.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1  .0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* .0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

1 .6  .2 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.7 

HGT  1-3 

<1  .2 

1-2  .2 

3-4  * 

5-6  * 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  .0 

17-19  .0 

20-22  .0 

23-25  .0 

26-32  .0 

33-40  .0 

41-48  .0 

49-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

87*  .0 

TQT  PCT  .4 


4-10  11-21 

.2  .0 

.3  .1 

.1  * 

.0  .1 

.0  * 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

,6  .1 


w 

22-33  34-47 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


4«>  PCT 

.0  .4 

.0  .5 

.0  .1 

.0  .1 

.0  * 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .o 

.0  1.2 


1-3  4-10  11-21 

.3  .7  .0 

.1  1.3  .1 

.0  .5  .4 

.0  .1  .1 

.0  .0  .1 

.0  .0  * 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.4  2.6  .7 


NW 

22-33  34-47  48* 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

* .0  .0 

* .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

* .0  .0 


PCT 

.9 

1.5 

.9 

.3 

.1 


TOTAL 

PCT 


WIND  SPEf-0  <KTS ) VS  SEA  HEIGHT  (FT) 


HGT  0-3 

<1  11.3 

1-2  1.7 

3-4  .2 

5-6  .1 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

13-16  ,o 

17-19  ,o 

20-22  .o 

23-25  .o 

26-32  .0 

33-40  .o 

41-48  .o 

49-60  .o 

61-70  .o 

71-86  ,o 

87*  ,o 

TOT  PCT  13.3 


4-10  11-21 

6.7  .2 

18.7  6.2 

10.0  17.6 

1.9  12.2 

.3  5.8 

* 1.5 

* .5 

.0  .1 

.1  .1 

.0  * 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0  ,0 

37.7  44.3 


22-33  34-47 

.0  .0 

.0  .0 

.8  .0 

1.1  .0 

1.2  • 

.9  .0 

.5  .0 

.2  .0 

* .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

4.6  * 


484  PCT  TOT 
OBS 

.0  18.2 

.0  26.7 

.0  28.6 
.0  15.3 

.0  7.3 

.0  2.4 

.0  1.1 

.0  .3 

.0  .2 

.0  * 

.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 
.0  .0 

5034 

.0  100. 0 


PERIOD!  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HFIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

0-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

HEAN 

(SEO 

<6 

2.3 

11.6 

12.6 

7.1 

3.1 

.9 

.3 

• 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2216 

HGT 

3 

6-7 

• 

1.9 

6.0 

6.8 

3.8 

1.7 

.0 

• 4 

• 2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1267 

5 

8-9 

.0 

.5 

2.1 

2.9 

2.5 

1.9 

,9 

.2 

.3 

♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

650 

6 

10-11 

.0 

.7 

.8 

.7 

1.0 

.7 

.5 

• 1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

263 

6 

12-13 

.0 

.0 

.9 

• 4 

.3 

.2 

.2 

• 1 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1)5 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

52 

8 

INqET 

6.3 

4.2 

4.5 

3.7 

1.4 

.7 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1243 

3 

TOTAL 

503 

1100 

1564 

1273 

717 

343 

1«»2 

61 

61 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5826 

4 

PCT 

8.6 

18.9 

26.8 

21.9 

12.3 

5.9 

3.3 

1.0 

1.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  461 


OECEHBER 


(PRIMARY ) 

1923-1973 

AREA 

0006  CAPE 

BLANC 

(OVfcR-ALL) 

1853- 

-1973 

table 

1 

20. 4N 

18. OW 

PERCENT 

FRFuUENCY  OF  WEATHER 

occurrence 

BY  WIND  DIRECTION 

PRECIPITATION 

type 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZC 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pc pn  past 

THOR 

FOG 

FOG 

wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

frzn 

OB 

TIME 

hour 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST 

HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

• 2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.3 

.2 

.6 

1.0 

.0 

1.7 

.8 

95.6 

NE 

.1 

• 1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.4 

1.2 

.0 

2.2 

1.2 

94.7 

E 

.1 

• 5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.5 

2.6 

.0 

7.5 

3.6 

85.2 

SE 

.0 

.9 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.8 

2.7 

.9 

.0 

6.3 

.0 

85.7 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.0 

5.7 

.0 

90.9 

SW 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

2.0 

.0 

93.2 

M 

.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

2.6 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

94.2 

NM 

1*1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.9 

.1 

2.3 

.0 

.2 

.3 

93.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

1.2 

.0 

1.2 

.8 

96.1 

TOT  PC  T 

*2 

• 2 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.4 

.2 

.5 

1.3 

.0 

2.4 

1.2 

94,1 

TOT  OBS: 

8444 

TABLE 

? 

percent 

FREQUENCY 

QF  WfcATHER  OCCURRENCE 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

TYPE 

OTHER 

weather 

phenomena 

HOUR 

rain 

RAIN 

DRZL 

FRZC 

snow 

other 

HAIL 

PrP n past 

THOR 

FOG 

fog 

WO 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB 

time 

hour 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIC 

PCPN 

PCPN 

PAST 

HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.4 

.2 

.6 

1.0 

* 

2.2 

1.0 

94,6 

06C09 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

1.0 

1.3 

.0 

1.6 

1.1 

94.2 

12C15 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

1.1 

.0 

2.2 

1.0 

95.3 

18C2 1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

2.0 

.0 

3.5 

1.7 

92.0 

TOT  PCT 

.2 

•2 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.4 

.2 

.5 

1.3 

4 

2.4 

1.2 

94.0 

TQT  OBSS 

8621 

table 

3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of 

WIND  DIRECTION  BY  SPEE0  AN0  BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT  ) 

WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

o: 

06 

39 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

spo 

N 

1.3 

10.5 

12.5 

1.2 

• 

.0 

25.6 

11.7 

31.5 

32.3 

25.3 

14.6 

19.1 

24.0 

31.8 

25.0 

NE 

1.1 

17.7 

29.4 

5.? 

.? 

.0 

53.6 

13.5 

51.? 

5?. 7 

55.1 

58.7 

57.0 

59.9 

48.7 

52.6 

E 

.6 

4.6 

5.4 

1.2 

* 

.0 

11.8 

12.6 

8.3 

9 • B 

11.2 

18.0 

14.9 

11.3 

9.8 

12.3 

SE 

.3 

.8 

.3 

.1 

* 

.0 

1.4 

8.1 

1.0 

.0 

1.2 

2.2 

2.0 

1.2 

1.1 

1.9 

S 

.3 

.4 

.1 

* 

* 

.0 

.8 

5.9 

.7 

.0 

.7 

1.1 

1.0 

.5 

.7 

1.2 

SW 

.3 

.4 

.1 

• 

.0 

.0 

.8 

6.3 

.8 

.0 

1.0 

1.1 

.8 

.1 

.6 

1.2 

w 

.2 

.6 

.2 

* 

.0 

.0 

1.0 

7.3 

1.0 

l.l 

1.0 

1.0 

.9 

.8 

1.3 

.8 

NW 

.4 

1.2 

.4 

* 

.0 

.0 

2.0 

7.8 

2.3 

2.3 

1.8 

1.4 

1.7 

2.0 

2.6 

2.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.6 

.0 

3.2 

1.7 

2.8 

1.9 

2.7 

.0 

3.3 

2.6 

TOT  OBS 

1139 

5656 

7562 

1219 

42 

0 

15618 

12.2 

3079 

174 

3086 

1378 

3274 

184 

3073 

1370 

TOT  PCT 

7.3 

36.2 

48.4 

7.8 

.3 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABlE  3A 


WlNO 

SPFeH 

(KNUTS ! 

HOUR 

( GMT  ) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

QRS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.2 

15.1 

5.1 

.2 

.0 

25.6 

11.7 

31.5 

22.0 

19.3 

29.7 

NE 

6.1 

30.5 

15.8 

1.2 

* 

53.6 

13.5 

51.3 

56.2 

57.2 

49,9 

E 

2.3 

6.1 

3.2 

.3 

.0 

11.8 

12.6 

8.4 

13.3 

14.7 

10.6 

SE 

.8 

.5 

.1 

* 

.0 

1.4 

8.1 

.9 

1.5 

1.9 

1.4 

S 

.6 

.2 

* 

* 

.0 

.8 

5.9 

.7 

.8 

1.0 

.9 

SW 

.5 

.3 

* 

.0 

.0 

.8 

6.3 

.8 

1.0 

.8 

.8 

w 

.6 

.4 

.1 

♦ 

.0 

1.0 

7.3 

1.0 

1.0 

.9 

1.1 

NW 

1.1 

.8 

.2 

* 

.0 

2.0 

7.8 

2.3 

1.7 

1.7 

2.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.8 

2.8 

.0 

3.1 

2.5 

2.6 

3.1 

TOT  DBS 

3115 

8414 

3«l3 

272 

4 

15618 

12.2 

3253 

4464 

3458 

4443 

TOT  PCT 

19.9 

53.9 

24.4 

1.7 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  46? 


DECEMBER 


PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALU  18>5-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. OM 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

A- 10 

11-21 

22-33 

3A-47 

A 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

3.1 

4.1 

35.9 

50.1 

6.5 

.2 

.0 

12.1 

100.0 

3253 

06C09 

2.5 

4.4 

35.0 

A9.5 

8.3 

.2 

.0 

12. A 

100.0 

4A64 

12G15 

2.6 

4.0 

33.3 

50.2 

9.4 

.A 

.0 

12.8 

100.0 

3A58 

1 8C2  1 

3.1 

5.2 

39.9 

A4.6 

7.0 

.2 

.0 

11.6 

100.0 

4AA3 

TOT 

443 

696 

5656 

7562 

1219 

A2 

0 

12.2 

15618 

PCT 

2.8 

A. 5 

36.2 

A8.4 

7.8 

.3 

.0 

100.0 

f 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8 ) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-A 

5-7 

8 L 
OBSCD 

total 

OBS 

CLOyD 

COVER 

000 

1A9 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

1000 

1999 

2000 

3499 

3500 

4999 

5000 

6A99 

6500 

7999 

8000* 

NH  <5/8 

any  mgt 

N 

22.5 

3.8 

A. 8 

1.3 

1.9 

.1 

• 

.0 

.2 

.5 

.8 

.6 

.2 

.2 

.7 

29.0 

NE 

3A.I 

6.7 

8.2 

3.0 

2.1 

* 

* 

.1 

.5 

1.1 

1.2 

1.0 

.4 

.4 

1.0 

46.3 

E 

5.2 

1.0 

1.2 

, 4 

2.1 

* 

.0 

* 

.1 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.1 

7 • 2 

SE 

.3 

• 

.1 

* 

2.6 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.4 

S 

.2 

.1 

.1 

* 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.3 

sw 

.2 

.1 

.1 

* 

2. A 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

4 

.0 

.0 

4 

.3 

w 

.5 

.2 

.3 

* 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

4 

.0 

4 

.0 

.9 

NW 

1.2 

.4 

.5 

.2 

2.8 

4 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

* 

4 

4 

1.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

CALM 

2.6 

.2 

.4 

.1 

1.3 

* 

* 

* 

* 

.1 

.1 

.1 

4 

.1 

.0 

3.0 

TOT  OBS 

A722 

879 

1100 

359 

7060 

2.0 

11 

3 

6 

61 

1 AO 

174 

133 

44 

47 

133 

6308 

TQT  PCT 

66.9 

12.5 

15.6 

5.1 

100.0 

.2 

• 

.1 

.9 

2.0 

2.5 

1.9 

.6 

.7 

1.9 

89.3 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ OR 

- OR 

• OR 

• PR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

2.1 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

■ OR  >5000 

2.7 

3.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

*2 

■ OR  >3500 

A. 3 

A. 9 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

■ OR  >2000 

6.5 

7. A 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 

■ OR  >1000 

8. A 

9.4 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7 

9.7> 

■ Or  >600 

9.1 

10.2 

10.5 

10.5 

10.5 

10.6 

10.6 

10.  t 

• OR  >300 

9.2 

10.3 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

10.6 

• OR  >150 

9.2 

10.3 

10.6 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

• OR  > 0 

9.2 

10.4 

10. 8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

TOTAL 

661 

746 

773 

775 

775 

776 

777 

777 

total  number 

OF  OBS  t 

7174 

PCT  FreQ 

NH  <5/8 : 

89,2 

percentage  ereq  of  low  clouds  (eighths) 


TOTAl 

8 OBSCD  OBS 


59.8  12.2  7.3  5.7  3.6  2.4  2.9  2.8  3.2 
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PER  100 : (PRIMARY)  1923-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. AN  18. OK 


PERCENT  FRtQ  OF  wInO  DIRECTIUN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NF 

E 

SR 

5 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  P CP 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  t 

• 

* 

• 

.0 

• 

* 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

.1 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

PJP 

.0 

.0 

• ^ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1<2 

NJ  PCP 

.1 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.7 

TOT  X 

.1 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

'XO  PCP 

.5 

1.1 

.A 

* 

* 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

2.2 

fOT  * v 

.5 

1.1 

.A 

* 

• 

.0 

* 

* 

.0 

.1 

2.2 

PCP 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.3 

f <10 

NO  PCP 

A. 6 

7.2 

1.9 

• 2 

.1 

.2 

.2 

.3 

.0 

.7 

15.5 

TOT  X 

A. 7 

7.3 

2.0 

.2 

.1 

.2 

.2 

.A 

.0 

.7 

15.8 

PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

10+ 

NO  PCP 

26.8 

A2.1 

3.7 

.A 

.3 

.A 

.9 

1.9 

.0 

2.3 

60.6 

TOT  % 

26.8 

A2.1 

3.7 

:a 

.3 

.A 

.9 

1.9 

.0 

2.3 

80.7 

TQT  OBS 
TQT  PCT 

32.2 

31.1 

8. A 

.7 

.5 

.6 

1.1 

2. A 

.0 

3.0 

100.0 

pFRCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

$PD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

A- 10 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.0 

* 

.0 

.1 

11-21 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

+ 

.0 

• 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

A-lO 

* 

.1 

* 

* 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.2 

11-21 

* 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

22+ 

* 

* 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.A 

0-3 

.0 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

1<2 

A- 10 

.1 

.2 

• 1 

.0 

« 

* 

.0 

.0 

.0 

.A 

11-21 

* 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

22  + 

* 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.3 

.2 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.8 

0-3 

• 

* 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.2 

2<5 

A-10 

.2 

.A 

.2 

* 

* 

.0 

* 

* 

.0 

.8 

11-21 

.2 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

♦ 

.0 

1.1 

22  + 

* 

.2 

.1 

♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  * 

.5 

1.2 

.6 

* 

.0 

* 

• 

.0 

.1 

2.5 

0-3 

.2 

.2 

.1 

+ 

.1 

* 

• 

.1 

.0 

.7 

1.3 

5<10 

A-10 

1.8 

2.9 

.8 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

6.2 

11-21 

1.7 

3.7 

1.0 

.1 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

6.5 

22+ 

.3 

.8 

.2 

* 

* 

• 

.0 

* 

.0 

1.2 

TOT  * 

A.O 

7.5 

2.1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.3 

.0 

.7 

15.3 

0-3 

1.1 

.8 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

2.1 

5.0 

104 

A-10 

9.5 

1 A , 5 

2.6 

.3 

.2 

.2 

.3 

1.1 

.0 

29.1 

11-21 

12.3 

2A.9 

3.3 

.1 

• 

* 

.1 

.3 

.0 

A1.2 

22+ 

1.1 

3.9 

.6 

• 

.0 

• 

• 

* 

.0 

5.7 

TOT  * 

2A.0 

AA.l 

6.8 

.6 

.A 

.A 

.8 

1.7 

.0 

2.1 

81.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

28.7 

33.3 

9.8 

.9 

.6 

.6 

1.0 

2.1 

.0 

2.9 

100.0 
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AREA  OOO 6 CAPE  BLANC 
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TABLE  10 

percent  frequency  of  ceiling  heights  (FEET,NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OP  NH  o V HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3OOO 

65™ 

80004 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*  9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

0 JL0  3 

.1 

.1 

.2 

1.0 

1.0 

2.3 

1.5 

.5 

.6 

1.3 

9.5 

90.5 

1774 

06109 

.2 

.1 

.0 

.7 

2.1 

2.8 

1.1 

.4 

.4 

1.8 

9.6 

90.4 

1769 

12613 

.1 

.0 

.1 

.8 

2.9 

2.5 

2.3 

.6 

.7 

2.0 

11.5 

88.5 

1994 

18C21 

.2 

• l 

• 1 

.9 

l.« 

2.1 

2.  A 

.9 

.9 

2.1 

11.6 

88.4 

1822 

TOT 

11 

4 

6 

63 

1 9 1 

180 

136 

44 

49 

133 

779 

6580 

7359 

PCT 

.1 

.1 

.1 

.9 

2.1 

2.4 

1.8 

.6 

.7 

1.8 

10.6 

89.4 

100.0 

TABLE  11  TABLE  l* 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (Nh>  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  VSflY  (NH)  BY  HOUR  CEIlING  HGT  (FEET/NH  >4/8RBY  HOUR 


HQUR 

(GHT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1 <2 

2<5 

5<10 

104 

total 

obs 

hour 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND54 

NH  <5/8 
AND  54 

total 

OBS 

00603 

• 

• 3 

.5 

2.6 

14.3 

*2.3 

2619 

00603 

.1 

.3 

3.8 

8.2 

88.) 

1728 

06C09 

.2 

.4 

.5 

2.1 

17.0 

7Q.8 

3146 

06609 

.2 

.3 

2.7 

8.7 

88.6 

1724 

12615 

.1 

.3 

.6 

2.5 

13. 1 

33.4 

2822 

12613 

.1 

.3 

3.4 

10.4 

86.2 

1937 

18621 

• 1 

.6 

1.3 

2.8 

16.9 

78.2 

3180 

18621 

.2 

.4 

4.1 

10.1 

85.7 

1785 

TOT 

14 

48 

87 

294 

1819 

9505 

11767 

TOT 

11 

25 

251 

673 

6250 

7174 

PCT 

.1 

.4 

.7 

2.5 

13.3 

80.8 

100.0 

PCT 

.2 

.3 

3.5 

9.4 

8.7.1 

100.0 

TA3LE  13 


percent 

frequency 

UF  RELATIVE 

HUMIOITY  BY 

temp 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30-39 

40-49 

50-59 

9 

■O 

) 

O 

■O 

70-79 

80-89 

0 

0 

1 

0 

c 

OBS 

FREQ 

80/84 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

8 

.1 

75/79 

4 

.0 

.1 

.3 

.6 

1.0 

.3 

.1 

171 

2.7 

70/74 

.0 

• 

.8 

3.0 

7.1 

9.2 

4.3 

1.4 

1639 

26.0 

65/69 

.0 

* 

.7 

3.2 

3.8 

19.1 

!6.7 

3.4 

3407 

54.0 

60/64 

.0 

.0 

*1 

t 4 

1.8 

4.7 

7.2 

2,9 

1087 

17.2 

53/59 

.0 

.0 

.0 

.'O 

.0 

.0 

4 

4 

2 

4 

total 

PCT 

1 

4 

2 

4 

109 

1.7 

448 

7.1 

1160 

18.4 

2147 

34.0 

1829 

29.0 

6lB 

9.R 

6314 

100.0 

TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

4 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.4 

.4 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

4 

7.9 

13.5 

2.7 

.2 

• 1 

.1 

.4 

.6 

.0 

.4 

16.5 

28.9 

4.9 

.3 

.4 

.3 

.6 

1.2 

.0 

.9 

5.5 

9.9 

l.l 

.1 

4 

.1 

.1 

.3 

.0 

.2 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30.6 

33.7 

9.1 

.6 

.5 

.5 

1.2 

2.2 

.0 

1.5 

table  is  table  ib 


MEANS,£XTREMES  AND  PEACENTRES  QP  T£MP  (OEG  F)  BY  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M 1 N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

707AL 

OBS 

00603 

79 

73 

73 

67 

62 

57 

5* 

67.0 

3286 

00t03 

.0 

4.2 

11.4 

34.4 

36.8 

13.2 

79 

1578 

06609 

95 

75 

73 

67 

62 

57 

50 

66.9 

4302 

06609 

.0 

9.3 

14.2 

29.8 

33.0 

13.8 

77 

1600 

12615 

84 

79 

76 

69 

63 

61 

56 

69.2 

3433 

12613 

.0 

13.4 

25.4 

35.2 

20.7 

5.3 

72 

1633 

18621 

86 

79 

75 

69 

64 

61 

53 

68.9 

4428 

18621 

.1 

7.9 

21.7 

36.1 

26.0 

8.2 

75 

1623 

TOT 

86 

78 

74 

68 

63 

59 

50 

68.0 

13649 

TOT 

1 

562 

1174 

2182 

1871 

648 

75 

6438 
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PERIOD:  ( PRIMARY ) 1923-1973  AREA  0006  CAPE  BLANC 

(OVERPAID  1855*1973  TABLE  17  20. 4N  iB.OW 

PC 7 PREQ  OP  AIR  TEMPERAtURF  <QEG  F)  ANO  The  OCCURRENCE  0*  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  air-sea  tfmperature  DIFFERENCE  (OEG  F) 


AIR-SEA 

49 

53 

37 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

W 

WG 

TmP  DIF 

52 

56 

60 

6* 

68 

72 

76 

80 

84 

FOG 

FOG 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1 

.0 

4 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

.0 

4 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.1 

14 

.0 

.2 

11/13 

.0 

• 0 

.0 

.0 

4 

* 

.2 

.1 

* 

28 

4 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.3 

.1 

• 

42 

4 

.5 

7/8 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.4 

.2 

.1 

• 

72 

4 

.9 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.3 

* 

.0 

87 

4 

1.1 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

,7 

.8 

.4 

.2 

6 

181 

4 

2.3 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.5 

1.1 

.5 

.1 

4 

272 

.1 

3.4 

3 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.2 

1.6 

.5 

.1 

.0 

385 

.2 

4.8 

2 

.0 

.0 

.0 

1.3 

3.7 

2.4 

.8 

.1 

* 

648 

.1 

8.1 

1 

.0 

.0 

* 

2.5 

5.3 

3.5 

1.3 

.1 

* 

994 

.1 

12.6 

0 

.0 

.0 

* 

3.9 

6.3 

4.5 

1.1 

.1 

* 

1251 

.2 

15.7 

-1 

• 0 

.0 

.1 

2.9 

6.0 

4.3 

1.0 

* 

4 

1116 

.2 

14.0 

-2 

.0 

.0 

.4 

2.7 

5.0 

3.3 

.4 

.1 

.0 

931 

.2 

11.7 

-3 

.0 

.0 

.2 

1.6 

4.2 

2.5 

.3 

.0 

.0 

690 

.1 

8.7 

-4 

.0 

• 

.5 

1.6 

2.4 

1.3 

.1 

.0 

.0 

462 

.1 

5.8 

-5 

• 0 

.1 

.4 

1.0 

1.6 

.8 

.1 

* 

4 

303 

.1 

3.8 

-6 

.0 

* 

.2 

.5 

.8 

.3 

.1 

* 

.0 

138 

4 

1.7 

-7/-8 

.0 

.1 

.3 

.7 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

139 

4 

1.8 

-9/-L0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

53 

.1 

.6 

-11/-13 

.0 

.1 

* 

.1 

.1 

* 

.0 

• 0 

.0 

27 

4 

.3 

-14/-16 

* 

• 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

-17/-19 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

4 

iotal 

3 

3! 

175 

1564 

3210 

2167 

580 

91 

23 

7844 

111 

7733 

PCT 

* 

.4 

2.2 

19.9 

40.9 

27.6 

7.4 

1.2 

.3 

100.0 

1.4 

98.6 

PER  100 : (OVER-ALL)  19&3-1973 


PCT  FREO  OF  *INO  SPEED  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.8 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.5 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

.4 

6.3 

2.5 

.0 

.0 

.0 

9.2 

.3 

7.6 

3.7 

.0 

.0 

.0 

11.6 

3-4 

4 

3.3 

7.3 

.2 

.0 

.0 

il.O 

4 

4.4 

11.2 

.7 

.0 

.0 

16.4 

5-6 

.0 

.7 

5.5 

.5 

4 

.0 

6.8 

.0 

1.0 

8.6 

1.0 

.1 

.0 

10.7 

7 

.0 

.1 

2.6 

.5 

.0 

.0 

3.3 

4 

.2 

4.3 

1.3 

.0 

.0 

5.8 

8-9 

.0 

4 

.7 

.4 

.0 

.0 

1.2 

.0 

4 

1.2 

.9 

4 

.0 

2.1 

10-11 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.7 

.3 

4 

.0 

1.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.2 

4 

.0 

.3 

13-16 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

4 

.0 

.1 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

12.6 

19.4 

1 

.9 

4 

.0 

35.2 

.8 

15.1 

30.0 

4.5 

.2 

.0 

50.6 

E 

S6 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

.1 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

4 

.6 

1.2 

.1 

.0 

.0 

2.0 

.0 

4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

7 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

8-9 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

2.2 

3.3 

.6 

.0 

.0 

6.4 

4 

• 1 

.2 

4 

.0 

.0 

.3 
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DECEMBB R 
TABLE  18  (CQNT) 


AREA  0006  CAP?  BLANC 
20. 4N  18. ON 


PCT  FR£0  QF  *INO  SPEgO  (KTS>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


22-33  34-47 


A—  1 0 11-21  22-33  34- 


22-33  34-47 

.0  .0 


11-21  22-33  34-47 


WJ  NO 

SPEED 

(RTS  J 

VS  SEA 

H£ IG«T 

(ET> 

HGT 

o 

• 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

6.3 

4.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

11.3 

1-2 

1.1 

16.2 

6.8 

.0 

.0 

.0 

24.1 

3-4 

• 1 

8.8 

20.1 

1.1 

.0 

.0 

30.1 

5-6 

.0 

2.0 

15.1 

1.7 

.1 

.0 

18.8 

7 

• 

.4 

7.4 

2.1 

.0 

.0 

9.8 

8-9 

.0 

.1 

2.0 

1.3 

* 

.0 

3.4 

10-11 

.0 

.0 

1.1 

.5 

* 

.0 

1.7 

12 

.0 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.5 

13-16 

.0 

• 

* 

• 

.1 

.0 

.2 

17-19 

• 0 

.0 

* 

.1 

* 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

874. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

7.5 

32.0 

53.2 

7.0 

.3 

.0 

100.0 

PEP  100  ! (OVER-ALL)  1949-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUEhCY  OF  NAVE  HEIGHT  (FT)  VS  wAVf  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33.40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

2.1 

9.3 

12.9 

7.6 

3.8 

1.4 

.4 

• 1 

0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2205 

hgt 

4 

6-7 

• 

1.1 

4.8 

6.8 

4.9 

2.4 

1.8 

• 3 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1329 

6 

8-9 

.0 

.4 

1.6 

3.3 

3.2 

1.7 

.8 

• 2 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

% .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

680 

6 

10-11 

• 0 

.4 

.5 

.9 

.9 

.7 

.5 

• 2 

.2 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

265 

7 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.6 

.4 

.3 

.1 

0 

• 1 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

125 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39 

7 

indet 

4.8 

4.5 

4.6 

3.0 

2.1 

.8 

.4 

.2 

.1 

♦ 

• 1 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1209 

3 

TOTAL 

403 

918 

1472 

1318 

904 

438 

250 

58 

66 

20 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5852 

5 

PCT 

6.9 

15.7 

25.2 

22.5 

15.4 

7.5 

4.3 

1.0 

1.1 

.3 

• 1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.» 

.0 

.0 

100.0 
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ANNUAL 


PERIOO:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALL)  1354-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 

TABLE  L 20. 3N  16. 1W 

PERCENT  FRFQUENCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  KINO  DIRECTION 


WNO  OIR  RAIN  RAIN 
ShWR 


SE  2.3  1.9 

S 1.3  .4 

SW  1.1  >e> 

« .3  .6 

NW  .3  .2 

VAR  .0  ,0 

CALM  .1  * 

TOT  PCT  .2  .2 

TOT  OBS:  94835 


precipitation  type 


other  weather  phenomena 


orzl 


.1 

.1 

.3 

.7 

.6 

.3 

.2 

.2 

.0 

.1 

.1 


fuze  sNnw  other  hail  Pcpn  at  pcpn  past 

**CPN  FR7n  OB  TIME  HOUR 

PCPn 

•0  .0  .0  * .3  .1 

•0  ,0  .0  * .4  .1 

•0  .0  .0  .0  2.1  .5 

•0  .0  .0  .0  5.1  l.l 

•o  .0  .0  .0  2.4  .9 

•0  .0  .0  .0  2.0  '5 

•0  .0  .0  .0  1.4  .7 

• 0 .0  .o  .o  .6  .4 

*0  .0  .0  *0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .2  .2 

•0  .0  .0  * .5  .2 


Thor 

POG 

E0G  WU 

SMOKE 

SPRAT 

NO 

LTNG 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

.6 

4.1 

.1 

5.9 

1.2 

87.6 

.6 

3.1 

* 

4.9 

1.2 

89.6 

1.5 

3.4 

.1 

6.4 

1.2 

85.1 

1.1 

4.6 

• 1 

6.7 

3.2 

78.3 

2.4 

4.1 

.4 

4.0 

.6 

85.6 

.7 

7.5 

.1 

4.6 

1.0 

83.7 

1.1 

5.8 

.3 

6.6 

1.0 

83.1 

.8 

5.3 

.1 

5.9 

1.2 

85.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

9 . B 

.1 

4.2 

1.2 

83.6 

.7 

4.1 

.1 

5.7 

1.3 

87.6 

TABLE  2 

PFRCENT  FREQUENCY  QF  WEATHER  OCCURRENCE  §Y  HOUR 


HOUR 
( GMT ) 


precipitation  type 

RAIN  RAIn  DRZL  FRZG  SNnw  QTHRr  hail  Pcpn  at  PfPN  PAST 
SHWR  PCPN  FR7,n  OB  TIME  HOUP 

PCPN 


O0CO3 
06C09 
12C1 5 
18&21 


.2 
. 3 
.2 


.1 


TOT  PCT  .2 

TOT  OBS:  96698 


.0  .0  .0 


.5  .2 


OTHER  WEATHER 

thdr  fog  fog  wo 

LTnG  WO  PCPN 

pcpn  past  hr 

1.3  3.1  • 

1.3  4.2  .1 

* 4.1  .1 

.3  4.9  .1 

.7  4.1  .1 


phenomena 

smoke  spray  no 

HAZE  BLWG  OUST  SIG 
BLWG  SNOW  WEA 

4.6  1.3  99.0 

4.2  1.0  98.3 

6.2  1.3  87.8 

7.6  1.7  85.0 

5.7  1.3  87.5 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WInD  SPEED  (KNOTS) 

WNO  OIR  0-3  4-10  11-21  22-3^  34-47  48* 


N 

1.1 

12.9 

23.9 

4.9 

.1 

4 

NE 

.8 

11.5 

24.1 

5.0 

.1 

.H 

E 

.3 

2.0 

2.1 

.4 

4 

SE 

.1 

.4 

.2 

• 

4 

4 

S 

.2 

.5 

.1 

4 

4 

.0 

SW 

.2 

.6 

.2 

4 

4 

.0 

W 

.3 

1.0 

.2 

4 

4 

.0 

NW 

.5 

2.9 

. L*7 

.2 

4 

.0 

VAR 
CALM 
TOT  OBS 

.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

5.3 

31.7 

52.5 

10.1 

.2 

4 

TOTAL 

OBS 


178986 


PCT 

FREQ 

MEAN 

SPD 

00 

03 

06 

42.4 

13.4 

46.7 

51.7 

41.9 

41.4 

14.3 

J7.8 

33.0 

42.2 

4.8 

11.9 

3.5 

2.4 

4.4 

.8 

8.8 

.5 

.6 

.7 

.8 

8.1 

.8 

.7 

.8 

1.0 

7.6 

1.0 

.9 

1.0 

1.6 

7.1 

1.7 

1.3 

1.5 

5.2 

9.2 

5.5 

6.0 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

100.0 

.0 

13.1 

2.5 

34850 

100.0 

3.3 

2014 

100.0 

2.4 

34879 

100.0 

HOUR 

(GMT  ) 

09 

12 

15 

18 

21 

33.5 

38.7 

50.7 

46.7 

40.1 

50.2 

44.3 

34.3 

37.0 

43.8 

7.1 

6.2 

4.4 

4.2 

5.0 

1.0 

1.1 

1.2 

,7 

.7 

.7 

1.0 

1.0 

.8 

.7 

.9 

.9 

.9 

1.0 

1.0 

1.4 

1.4 

1.6 

1.7 

1.7 

4.1 

4.5 

5.0 

5.0 

5.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.9 

1.0 

2.1 

1.4 

16458 

36960 

2211 

35342 

16272 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WNO  OIR 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 
VAR 
CALM 
TOT  DBS 
TOT  PCT 


WIND  SPFED  (KNOTS) 
0-6  7-16  17-27  28-40 


5.1  22.7  13. R .8 

3.9  ?1.7  l4.8  .9 

1.0  2.3  1.2  .1 

.4  .3  .1  • 

.5  .3  .1  « 

.3  .4  .1  * 

.9  .6  .1  • 

1.7  2.8  .6  * 

.0  .0  .0  .0 

2.0 

16,1  Si. 4 30.6  1.9 


41-f 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

OKS 

FREQ 

SPD 

* 

42.4 

13.4 

* 

4 1 • 4 

1 4 . 3 

* 

4.8 

11.9 

* 

.8 

8.8 

.0 

.8 

8.1 

4 

1.0 

7.6 

.0 

1.6 

7.1 

.0 

5.2 

9.2 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

178006 

13.1 

• 

4 

100. 0 

HOUR  (GMT) 


00 

06 

12 

18 

03 

09 

15 

21 

47.0 

39.2 

39.4 

44.6 

37.5 

44.7 

4.'  7 

39.1 

3.4 

5.3 

6.1 

4,4 

.5 

.8 

1.1 

.7 

.8 

.7 

1.0 

.6 

1.0 

1.0 

.9 

1.0 

1.7 

1.5 

1.4 

1.7 

5.6 

4.8 

4.6 

5.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

2.0 

1.8 

1.9 

36864 

51337 

39171 

51614 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PEMOU:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALU  185^.-1973 


annual 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. IN 


table  * 

PERCENTAGE  FREOuPNCY  op  NINO  SPEEO  BY  HOUR  (GMT) 

NINO  SPEFD  l KNOT S ) PCT  TOTAL 


HQUk 

CALM 

1-3 

*-10 

ll-’l 

22-33 

3*-*7 

**♦ 

MEAN 

FRFU 

OBS 

OOGOi 

2.5 

3.2 

31.6 

52.5 

9.9 

.2 

• 

13.1 

100.0 

3086* 

06C09 

2.0 

3.3 

31.7 

52.2 

10.6 

.2 

* 

13.2 

100.0 

51337 

12C15 

1.8 

3.6 

30.* 

53.0 

10.7 

,2 

.0 

* 3 • * 

100.0 

39171 

18C.21 

1.9 

J.6 

32.7 

52.3 

9.3 

.1 

.0 

12.9 

100.0 

5161* 

TOT 

PCT 

2.0 

3.* 

31.7 

52.5 

10.1 

.2 

• 

13.1 

100.0 

178986 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  Ci-OUQ  AMOUNT  (EIGHTH*) 
BY  NINO  DIRECTION 

MEAN 

NND  OIR  0-2  3-*  5-7  8 C TOTAL  CLOUO 

OBSCO  UBS  COVER 


PERCENTAGE  FREQUENCY  UF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >*/8) 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  NIND  DIRECTION 

000  150  300  600  1000  2000  3500  5000  6500  8000*  NH  <5/8  TOTAL 

IN'*  299  599  999  1999  3*99  <.999  6*99  7999  ANY  HGT  JBS 


N 3*. 3 5.3  7.1  *.l  2.0 

NE  21.1  *.3  5.5  2.5  2.4 

E 2.0  .*  .6  .3  2.7 

SE  .3  .1  .2  .1  3.8 

S .5  ,i  .2  .1  2.8 

SN  .5  .2  .2  .1  3.0 

" .7  .2  .3  .3  3.2 

KN  3.2  .7  1.1  .7  2.6 

VAR  .0  .0  .0  .0  .0 

CALM  1.9  .2  .*  .2  1.9 

TQT  OBS  76999  2.3 

TOT  PCT  6*.*  11.5  15.6  8.5  100.0 


.2  * .2  .8  1.9  1.8  .8  .3  .3  .9  *3.6 

.1  * .1  .5  1.5  1.2  .7  .3  .2  .5  28.2 

* .0  * * .1  .1  .1  • * .1  2.7 

****.1  •*•**.* 

* * * * *.l  * * • *.7 

* * • *.l  * * * • *.0 

* .0  • * .1  .1  * • * *1.2 

• * * .2  .*  .3  .1  * .1  .1  *.5 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.1  * * * .1  .1  * * .1  • 2.3 

76999 

•A  .1  .3  1.7  *.2  3.8  1.9  .7  .7  1.8  8*.*  100.0 


table  7 

CUMUlATiVF  PcT  FREQ  qF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (Nh  >* / 8 ) AND  VS8 Y (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ PR 

» OR 

» np 

• PR 

• OR 

• OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.* 

2.3 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

■ OR  >5000 

1.9 

2.9 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

• OR  >3500 

3.1 

*.7 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

• OK  >2000 

5.* 

8.1 

8.8 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

8.9 

• OR  >1000 

7.9 

12.1 

13.0 

13.1 

13.1 

13.1 

13.1 

13.1 

• OR  >600 

8.8 

13.6 

1*.7 

U.8 

1* . 8 

1* . 8 

1 * . B 

1* . 8 

• OR  >300 

8.9 

13.8 

15.0 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

• OR  >150 

8.9 

13.9 

15.0 

15.1 

15.1 

15.2 

15.2 

15.2 

■ OR  > 0 

8.9 

1*.0 

15.3 

15.* 

15.* 

15.5 

15.6 

15.6 

TOTAL  NUMBER 

OF  OBS  i 

78119 

PCT  F9EQ 

NH  <5/8: 

8*.* 

TABLE  7 A 

PFRCENTAGE  FRf q 0F  LON  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

0123*5678  OBSCD  OBS 
55.9  10.7  7.3  5.5  *.l  2.8  3.6  3.7  6.0  .*  815*2 
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PtftiOC:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALU  1854-1973 


AREA  0006  CAPE  BLANC 

TABLE  8 20. 3N  18. lw 

PERCENT  FRtO  OF  *1nD  CIRECTlON  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OP 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

$F 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH) 

PCP 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

* 

• 

0 

4 

• 

0 

• 

.0 

* 

,2 

TOT  X 

.1 

• 

• 

0 

4 

* 

• 

* 

.0 

• 

.2 

PCP 

4 

.0 

• 

0 

.0 

4 

* 

• 

.0 

.0 

4 

1 / 2<  1 

NO  PCP 

.6 

.4 

.1 

0 

• 

* 

* 

.1 

.0 

• 

1.3 

TOT  % 

.6 

.4 

.1 

0 

0 

• 

• 

.1 

.0 

• 

1.3 

PCP 

4 

* 

* 

0 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

l<2 

NO  PcP 

.6 

.4 

,1 

0 

• 

4 

• 

.1 

.0 

0 

1.2 

tot  » 

.6 

. 4 

.1 

0 

4 

* 

4 

.1 

.0 

• 

1.2 

PCP 

* 

• 

• 

* 

* 

4 

• 

• 

.0 

• 

.1 

2<5 

NO  PCP 

2.5 

l.l 

.2 

* 

* 

.1 

.1 

.4 

.0 

.2 

4.6 

TOT  % 

2.5 

1.1 

.2 

0 

4 

.1 

.1 

.4 

.0 

.2 

4.6 

PCP 

.1 

.1 

4 

0 

4 

* 

• 

• 

.0 

0 

.3 

5<  10 

NO  PCP 

15.2 

8.T 

O 

.2 

.2 

.3 

.6 

1.9 

.0 

.6 

28.6 

TOT  X 

15.3 

8.8 

*9 

• 2 

.3 

.3 

.6 

2.0 

.0 

.6 

28.8 

PCP 

0 

* 

0 

0 

* 

4 

4 

* 

.0 

* 

.1 

10* 

NO  PCP 

30.9 

23.3 

2.1 

.4 

.6 

.6 

.9 

3.2 

.0 

1.7 

63.8 

TOT  \ 

31.0 

23.3 

2.1 

.4 

.7 

.6 

.9 

3.2 

.0 

1.7 

63.9 

tot  oas 

TOT  PCT 

50.0 

33.9 

3. A 

,7 

1.0 

1.0 

1.7 

3.8 

.0 

2.5 

100.0 

total 

DBS 


94656 


TABLE  9 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  VS  W I ND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 

V^BY  SPfl  N NE  E SE  S Sw  W NW  VAR  CALM  PCT  TqTAL 

(NMJ  K.T  s OBS 

0-3  00000000,  0 * ,1 

<1/2  4-10  •••*****.0  .1 

11-21  * * * • .0  • .0  * .0  .1 

2 2*  * • ,0  * .0  .0  .0  * .0  * 

TOT  *,1  •••*♦**. 0*. 2 

0-3  44*, o 4*44, 0** 

1/2<1  4-10  .1  .1  4 4 * 4 4 4 .0  .3 

11-21  .3  .2  * • • * * * .0  .5 

22  + .1  * • * .0  • 4 * ,0  ,1 

TOT  X .5  .3  4 4 * * 4 . 1 .0  4 i,o 

0-3  44***4*4  ,0  *.l 

1 <2  4-10  .1  ,1  4 4 * • * 4 ,0  .4 

11-2 1 .3  «2  * 4 ,o  * * 4 ,0  .5 

22+  .1  * 4 4 4 ,0  4 4 ,0  .1 

TOT  * .5  .4  .1  4 4 4 4 ,1  .0  4 1.1 

0-3  .1  ♦ 4 4 4 4 * • .0  .2  .4 

2<5  4-10  .6  .4  .1  * * * .1  .2  .0  1.4 

11-21  1.3  .7  ,1  4 4 4 4 .1  .0  2.2 

22+  .3  ,2  4 4 4 4 • • .0  .5 

TOT  * 2.3  1.3  .3  .1  * .1  .1  .<•  .0  »2  4.6 

0-3  .3  .2  .1  4 4 .1  .1  .1  .0  .3  1.4 

5<10  4-10  3.6  2.4  .4  .1  .1  .2  .3  .9  .0  8. I 

11-21  8.0  5.4  .4  4 • • .1  .7  .0  14.6 

22+  1.8  1.3  .1  • * • • .1  .0  3.4 

TOT  * 13.7  9.3  1.0  .2  .2  .3  .5  1.8  .0  .5  2?. 4 

0-3  .8  .5  .2  .1  .1  .1  .2  .3  .0  1.3  3.6 

104  4-10  9.3  7.6  l.l  .2  .3  .4  .6  1.8  .0  21.4 

11-21  16.6  16.0  1.1  .1  .1  .1  .1  .9  .0  35.1 

22+  2.6  2.8  .2  * • * • .1  .0  5.7 

TOT  * 2’«2  26.9  2.6  *4  .6  .6  .9  3. I .0  1,5  65.7 

TOT  OBS  130864 

TQT  PCT  46.2  38,1  4.Q  .7  .9  .9  1,6  5.4  .0  2.3  100.0 
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PERIODS  ( PR  I MAR  Y ) 1921-1973 

(OVER-ALU  1854-1973 


ANNUAL 
TABLE  10 


AREA  0006  CAPE  faLANC 
20. 3N  18. 1W 


PEPCFNT  EgPuU£NCV  PF  CEILING  He  I GhT S (F£ET,NH  >4/8)  AND 
JCCURPEKE  Df=  NH  *5/8  8y  HOUR 


HQJR 
< GMT  ) 

000 

149 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

loOO 

1 969 

2000 

3499 

3500 

4999 

5000 

6449 

6500 

7999 

8000* 

total 

NH  <5/8 
ANY  H&T 

total 

OBS 

00603 

.4 

* 

.2 

1.2 

3.1 

2.7 

1.3 

.5 

.5 

1.4 

11.3 

88.7 

19049 

06C09 

.6 

.1 

.5 

2.3 

5.7 

4.4 

2.0 

.8 

.6 

1.9 

18.9 

61.1 

10959 

12615 

.4 

.1 

.3 

1.7 

4.3 

4.4 

2.2 

.8 

.8 

1.9 

16.9 

83.1 

21828 

18621 

.3 

• 

.2 

1.4 

3.5 

3.2 

1.9 

.8 

.9 

1.8 

13.9 

86.1 

20470 

TOT 

PCT 

.4 

.1 

.3 

1.6 

4.1 

3.7 

1.8 

.7 

.7 

1.7 

15.3 

04.7 

80306 

100.0 

TABLE  11 


percent  frequency  vsby  (nm>  et  hour 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<l0 

10* 

total 

OBS 

00603 

.1 

.7 

.7 

3.9 

26.? 

68.3 

292B8 

06609 

.3 

1.1 

1.0 

3.7 

2«.3 

65.6 

33696 

12C 1 5 

.3 

.8 

1.1 

5.8 

2 5.2 

65.8 

31568 

18621 

.2 

1.3 

1.5 

4.9 

28.8 

43.3 

36418 

TOT 

PCT 

.2 

1.0 

1.1 

4.6 

2T.3 

65.6 

132970 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUHIOlTV  AY  TFmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-5’ 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

T r *AL 
OBS 

PCT 

FREQ 

90/94 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

* 

.0 

* 

85/89 

.0 

• 

* 

.1 

.1 

• 

* 

.3 

80/84 

.0 

• 

.1 

.5 

1.6 

1.3 

.2 

3.8 

75/79 

• 

.2 

1.0 

4.6 

5.0 

1.5 

12.4 

70/74 

.0 

.1 

.6 

2.7 

4.2 

12.7 

8.8 

30.0 

65/69 

.0 

.1 

. B 

2.9 

9.4 

1 T • 9 

9.5 

40.7 

60/64 

.0 

.0 

• 

.2 

.8 

2.8 

5.4 

3.5 

12.7 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

* 

* 

.1 

total 

PCT 

• 

• 

• 3 

2. a 

8.0 

26.8 

4?. 4 

20.5 

72308 

100.0 

MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

table  15 
percentiles 

OF  TEMP 

( DEO  F>  1 

S Y HOUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

it 

M (N 

MEAN 

total 

(GMT) 

00603 

93 

76 

74 

69 

64 

6? 

50 

64.7 

PBS 

37179 

06609 

94 

76 

74 

69 

64 

61 

50 

6". 7 

51442 

12615 

96 

81 

78 

71 

66 

63 

5? 

71.4 

38594 

18621 

96 

81 

71 

65 

64 

50 

71.0 

50965 

TOT 

96 

80 

76 

70 

64 

6? 

50 

70.0 

178180 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBy  (NM)  AND/OR 
CEILING  HOT  (FEET/NH  >4/8>/BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 
AND5  + 

NH  <5/8 
AND  5+ 

TOTAL 

UBS 

006Q3 

.4 

.7 

5.6 

9.2 

85.2 

18445 

06609 

.7 

1.4 

7.5 

14.8 

77.8 

18370 

12615 

.4 

1.0 

8.5 

13.3 

78.2 

21274 

18621 

.3 

.6 

7.6 

11.0 

81.3 

20030 

TOT 

PCT 

.4 

.9 

7.4 

12.1 

80.6 

78119 

100.0 

TABLE  l 4 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

, 1 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

.0 

* 

1.6 

.9 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.4 

.0 

.1 

5.8 

3.8 

.4 

.1 

.2 

.2 

.4 

1.3 

.0 

.3 

14.  B 

10.6 

1.0 

.2 

.3 

.3 

.5 

1.8 

.0 

.5 

21.0 

14.4 

1.4 

.2 

.3 

.4 

.5 

1.9 

.0 

.7 

6.2 

5.3 

.4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

.2 

* 

« 

* 

4 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

* 

49.5 

35.2 

3.5 

.7 

.9 

1.0 

1.6 

5.8 

.0 

1.7 

TABLE 

16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

.0 

.9 

4.2 

19.4 

46.3 

29.2 

84 

17686 

06609 

.0 

2.0 

5.2 

18.6 

43.9 

30.2 

84 

18465 

12615 

.0 

4.1 

12.8 

35.9 

36.9 

10.2 

78 

18671 

18621 

• 

2.1 

9.4 

32.0 

42.7 

13.7 

80 

18952 

TOT 

1 

1685 

5843 

19618 

31336 

15291 

81 

73774 
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PER  IOO  •'  ( PRIMARY  I 

1921- 

197J 

AREA 

0006  CAPE  81 

(OVER-ALL) 

1836- 

197J 

table 

17 

20. 3N  1 

PCT  FREO 

OF 

AIR 

TEHRFRATIiR*  ( DFG 

F) 

AND  TMF 

OCCURRENCE  OF 

FQG  (MIT HOUT 

PRECIPITATION) 

vs  AIR-SEA 

TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DFG  F) 

AIR-SEA 

69 

33 

57 

61 

63 

69 

73 

77 

81 

83 

89 

>92 

TOT 

M 

MO 

THP  DIF 

52 

56 

60 

66 

68 

72 

76 

60 

66 

68 

92 

FOG 

FOG 

23/23 

.8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

• 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

6 

* 

9 

• 0 

• 

17/19 

.9 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

* 

• 

• 

6 

• 

.0 

39 

.0 

« 

16/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

.1 

• 

• 

166 

* 

.2 

11/13 

.0 

,0 

.0 

• 

• 

* 

.1 

.2 

• 1 

6 

* 

669 

• 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.3 

.3 

.1 

6 

.0 

782 

.1 

.8 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

• 1 

.6 

.7 

.6 

.1 

* 

.0 

1661 

.1 

1.6 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.6 

.5 

.2 

* 

• 

.0 

1359 

.1 

1.3 

3 

.0 

.0 

* 

.1 

.6 

1.3 

1.0 

.3 

.1 

• 

.0 

2996 

.2 

3.3 

6 

.8 

.0 

* 

1.3 

2.0 

1.0 

.6 

.2 

• 0 

.0 

6383 

.3 

6.6 

3 

.0 

.0 

• 

.3 

2.6 

2.7 

1.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

6106 

.3 

6.7 

2 

.9 

.0 

• 

1.1 

6.1 

3.6 

1.3 

.3 

.3 

.0 

.0 

9676 

.6 

10.6 

1 

.9 

• 

• 

1.9 

3.6 

6.6 

1.6 

.7 

• 6 

.0 

.0 

12613 

.6 

16.0 

0 

.0 

.0 

• 

2.* 

6.2 

6.2 

1.8 

.6 

• 

.0 

16321 

.7 

13.9 

-1 

.9 

• 

.1 

2.7 

6.5 

3.1 

1.8 

.0 

.2 

.0 

.0 

11276 

.5 

12.3 

-2 

.9 

• 

.1 

1.6 

3.0 

2.0 

1.6 

.9 

.1 

.0 

• 0 

7906 

.3 

8.7 

-3 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.7 

1.3 

1.1 

.3 

6 

.0 

• 0 

.0 

6676 

• 1 

5.6 

-6 

.0 

• 

.1 

.8 

1.0 

.9 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

3325 

.1 

3.6 

-3 

.0 

0 

.1 

.3 

. 7 

.6 

.5 

.2 

0 

.0 

• 0 

.0 

2253 

.1 

2.6 

-6 

.0 

0 

• 

.2 

• 2 

.3 

.2 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

926 

• 

1.0 

-7/ -• 

.0 

0 

.1 

.3 

• 3 

.3 

.2 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

1069 

.1 

1.1 

-9/-10 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

636 

• 

.3 

— 1 1 / — 1 3 

• 

• 

• 

.1 

• 1 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

265 

6 

.3 

-16/-16 

0 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

u: 

• 

.1 

-17/-19 

• 

• 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

36 

• 

6 

-20/-22 

.0 

• 

* 

• 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 

• 

-23/-2S 

.9 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

* 

total 

86876 

PCT 

• 

.1 

.7 

13.1 

32.2 

29. 0 

13.3 

.6 

2.3 

.3 

• 

• 

100.0 

6.6 

95.6 

PEAIOC:  ( OVER-ALL ) 1963-1973 


"ABLE  16 


PCT  FREO  OF  *!NO  SPFfD  UTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SFA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

PC  T 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68« 

PCT 

<1 

.6 

2.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.9 

,2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1-2 

.6 

7.2 

6.5 

.0 

.0 

.0 

12.1 

6.6 

2.8 

.0 

.0 

.0 

7.6 

3-6 

.1 

6.1 

11.1 

.6 

,0 

.0 

16.1 

* 

2.6 

6.7 

.5 

.0 

. 0 

9.6 

3-6 

* 

.9 

9.0 

1.5 

0 

.0 

11.3 

* 

.6 

3.3 

.9 

• 

.0 

7.0 

7 

• 

.2 

6.2 

1.7 

• 

.0 

6.2 

• 

2.6 

1.0 

• 

.0 

3.8 

8-9 

.0 

.1 

1.3 

1.1 

• 

.0 

2.3 

• 

• 

.7 

.6 

• 

.0 

1.3 

10-11 

.0 

• 

.6 

.7 

• 

.0 

l.l 

.0 

• 

.3 

.6 

• 

.0 

.7 

12 

.0 

• 

.1 

.2 

• 

.0 

.3 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.2 

13-16 

.0 

0 

• 

.1 

• 

.0 

.2 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.2 

17-19 

.0 

0 

• 

0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

• 

0 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

• 

23-23 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

l.l 

16.6 

30.9 

6.0 

.1 

.0 

32.7 

.5 

8.5 

18.8 

3.6 

.1 

.0 

31.5 

E 

SE 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68+ 

PCT 

<1 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

, l 

1-2 

* 

.6 

.0 

.0 

.0 

* 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-6 

* 

.6 

.6 

• 

.0 

.0 

0 

• 1 

0 

• 

.0 

.0 

. i 

3-6 

.0 

.1 

.3 

0 

.0 

.0 

.♦ 

0 

• 

0 

0 

0 

.0 

, l 

7 

.0 

.1 

. 1 

.1 

• 

.0 

.3 

.0 

.0 

0 

0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

• 

0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

0 

* 

.0 

10-11 

.0 

• 

* 

0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

12 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 

* 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

1.6 

1.2 

.1 

6 

.0 

2.9 

• 1 

.3 

.2 

• 

• 

• 

.3 
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’EMQOt  (OVER-AIL) 


TABLE  18  fCONT) 


AREA  0006  CAPE  BLANC 
20. 3N  18. IX 


PC  T FREO  OF  *lNr>  SPFfcD  IKTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  ( FT ) 


22-33  36-67 

.0  .0 


sw 

22-33  36-67 


22-33  36-**  7 


22-33  36-67 


*1*0  SPEED  (RTS)  VS  SEA  HEIGHT  (Fy) 


HCT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68» 

PCT 

<1 

3.3 

6.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

10.1 

1-2 

1.2 

13.1 

8.2 

.0 

.0 

.0 

26.6 

3-6 

7.9 

19.3 

1.3 

.0 

• 0 

28.6 

3-6 

* 

1.7 

13.6 

2.6 

* 

.0 

19.6 

7 

« 

• 3 

7.2 

2.8 

6 

• 0 

10.3 

8-9 

• 

.1 

2.1 

1.8 

6 

.0 

3.9 

10-11 

.0 

• 

.7 

1.1 

* 

• 

1.9 

12 

• 0 

• 

• 1 

.3 

* 

.0 

.5 

13-16 

.0 

* 

• 1 

.2 

6 

.0 

.3 

17-19 

• 0 

• 

• 

* 

6 

.0 

.1 

20-22 

• 0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

* 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.7 

29.7 

33,6 

10.0 

.2 

• 

100.0 

PERIOD*  (OVER-ALL)  1969-1973 


PERCENT  FREQUENCY  QF  MaVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


period 

<1 

1-2 

3-6 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87t 

TOTAL 

hSan 

(SEC) 

<6 

1.3 

7.9 

11.1 

7.6 

6.0 

1.3 

.5 

• 1 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21719 

HGT 

4 

6-7 

• 

1.3 

3.6 

7.7 

3.6 

2.9 

1.3 

• 3 

.3 

6 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16147 

6 

8-9 

• 

.6 

1.7 

3.1 

3.6 

2.0 

1.2 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8096 

7 

10-1) 

.0 

.3 

,7 

*9 

1.0 

.8 

.5 

*2 

.1 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2970 

7 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.5 

.4 

.3 

.2 

• 1 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1518 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

*3 

• 2 

.1 

.1 

• 1 

.1 

6 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

378 

8 

INOET 

3.3 

3.8 

4.8 

3*6 

2.4 

1.2 

.7 

• 2 

• 2 

6 

• 

• 

.0 

•0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

12801 

4 

TOTAL 

PCT 

6.7 

13.9 

26.3 

23.6 

17.1 

8.6 

4.1 

1.6 

1.3 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63829 

100.0 

5 

F 


PERIOD*  (PRIMARY)  1921-1973 
(OV|R-ALl>  1*59-1973 


AREA  0006  CAPE  blANC 
20.3N  IB, lit 


PERCENT  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Qf  SfcA  TEMP  (DEG  F>  BY  MONTH 


sea  tmp 
DEG  F 

JAN 

PC* 

MAR 

APR 

may 

JUN 

jut 

AUG 

5CP 

OCT 

NOV 

DEC 

«NN 

PCT 

96* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

.0 

95/96 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/9A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

4 

*9/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

2 

4 

•7/** 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

* 

• 

• 

4 

.0 

16 

4 

*5/*6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

.3 

.4 

.2 

4 

4 

1AA 

.2 

• 3/*A 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.1 

.3 

1.3 

2.4 

1.1 

.1 

4 

72* 

.4 

81/12 

• 

• 

• 

• 

* 

.1 

1.6 

6.9 

9.7 

6.1 

1.0 

4 

3o01 

2.1 

79/  *0 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

.2 

A. 3 

10.7 

12.2 

10.1 

2.4 

.1 

5752 

3. A 

77/7* 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.6 

7.2 

13.2 

13.9 

13.7 

6.5 

.6 

*046 

A. * 

75/76 

.3 

.3 

*2 

.2 

.3 

1.7 

10.0 

1A.7 

13.2 

15.0 

11.6 

2.6 

10111 

6.0 

73/7A 

l • A 

.6 

.7 

.7 

l.A 

5.6 

16.7 

16.7 

14.4 

14.8 

19.2 

9.1 

14569 

*.6 

71/72 

6.3 

2.8 

3. A 

3.1 

5.8 

13.9 

17.3 

13. A 

12.5 

11.9 

16.7 

14.8 

1738* 

10.3 

69/70 

IA.6 

8.8 

11.0 

11.7 

16.5 

20.6 

13.8 

11.4 

11.9 

12.1 

14.1 

18.5 

23578 

13.9 

67/68 

25. A 

23.0 

23.6 

23.3 

23.6 

22.6 

13.5 

3.7 

7.6 

10.5 

13.3 

19.0 

30012 

17.7 

65/66 

2*.* 

27.3 

27.3 

25.0 

22.9 

17.2 

9.3 

2.3 

1.6 

3.4 

8.8 

15.0 

25767 

15.2 

63/6A 

19.2 

25.  A 

23.8 

25.* 

21.5 

14.3 

3.7 

.5 

.1 

.9 

4.9 

14.9 

21531 

12.7 

61/62 

6. A 

9.7 

8.1 

8.8 

6.9 

2.7 

.3 

• 

• 

.1 

.8 

4.7 

6750 

A .0 

59/60 

1.1 

1.8 

1.5 

1.3 

.7 

.2 

.1 

• 

.0 

4 

.2 

.5 

1025 

.6 

57/58 

.1 

.2 

.1 

.1 

.2 

* 

* 

* 

.0 

4 

4 

.1 

120 

.1 

55/56 

.1 

* 

• 

* 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

34 

4 

53/5A 

• 

.0 

• 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

9 

4 

51/52 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

4 

A9/50 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

4 

47/48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

A5/A6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

A3/AA 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

A1/A2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

39/AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/3* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/3A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

12026 

13165 

1A589 

1A503 

1A2A7 

13879 

14398 

14444 

13423 

14566 

15092 

1485 1 

169188 

100.0 

mean 

66. A 

65.5 

65.8 

65.7 

66.4 

67.9 

71.4 

74.2 

74.8 

73.8 

71.2 

68.0 

69.2 

PRESSURE  (MB  J 
average  by  hour  cgmT) 


MO 

0000 

0300 

0600 

0900 

1200 

1500 

1800 

2100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

JAN 

1017 

1016 

1016 

1018 

1018 

1015 

1016 

1017 

1017 

8581 

FEB 

1016 

1015 

1013 

1017 

1017 

1015 

1015 

1017 

1016 

9366 

MAR 

1016 

1015 

1015 

1016 

1016 

1015 

1014 

1015 

1015 

10389 

APR 

1015 

1014 

1014 

1016 

1016 

1014 

1014 

1015 

1015 

10269 

MAY 

1015 

1014 

1014 

1016 

1016 

1014 

1014 

1015 

1015 

10057 

JUN 

1015 

1014 

1015 

1016 

1016 

1015 

1014 

1015 

1015 

9887 

JUL 

1014 

1013 

1013 

1015 

1015 

1013 

1013 

1014 

1014 

10350 

AUG 

1013 

10i2 

101? 

1013 

1014 

1012 

1012 

1013 

1013 

10524 

SEP 

1014 

1013 

1013 

1014 

1015 

1013 

1013 

1014 

1014 

9907 

OCT 

1015 

1014 

1014 

1015 

1016 

1014 

101* 

1015 

2015 

10506 

NOV 

1016 

1014 

1015 

1016 

1016 

1014 

1015 

1015 

1015 

10500 

DEC 

1017 

1016 

1014 

1017 

1018 

1016 

1016 

1017 

1017 

10618 

ANN 

1015 

1014 

1014 

1016 

1016 

1014 

1014 

1015 

1015 

120954 

OBS 

25162 

2069 

25041 

6869 

27177 

2232 

25704 

6700 

MO 

MIN 

1* 

5* 

25* 

50* 

75* 

95* 

99* 

MAX 

JAN 

1001 

1009 

ion 

1015 

1017 

1019 

1023 

1025 

1035 

FEB 

1000 

1009 

1011 

1014 

1016 

1018 

1022 

1024 

1036 

MAR 

956 

1008 

1011 

1013 

1015 

1017 

1020 

1022 

1037 

APR 

1000 

1007 

1011 

1013 

1025 

1017 

1020 

1022 

1028 

MAY 

1000 

1009 

loll 

1013 

1015 

1016 

1019 

1021 

1028 

JUN 

1003 

100« 

1011 

1013 

1015 

1017 

1019 

1021 

1027 

JUL 

998 

1007 

1010 

1012 

1014 

1016 

1018 

1020 

1026 

AUG 

1000 

1007 

1009 

1011 

1013 

1015 

1017 

1019 

1026 

SEP 

999 

1008 

1010 

101? 

1014 

1016 

1018 

1022 

1028 

OCT 

996 

10o8 

1011 

1013 

1015 

1016 

1020 

1024 

1031 

NOV 

998 

1009 

1011 

1013 

1015 

1017 

1020 

1025 

1033 

DEC 

996 

1009 

1012 

1015 

1017 

1019 

1022 

1025 

1033 
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PER  1 00 ! ( PRIMARY ) 1911-197}  AREA  0007  CARE  VEROE  ISLANDS 

(OVER-ALU  1996-197)  TABLE  1 19. 9N  £3.9 V 


percent  frequency  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  KIND  DIRECTION 


PRECIPITATION 

type 

OTHER 

HEATHER 

phenohena 

HNO  DIR 

RAIN 

rain 

DKZL 

FRZG 

SNON 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THDR 

FOG 

FOG  HO 

SHORE 

SPRAY 

NO 

SHHR 

PCPN 

FRZn 

OB 

TINE 

hour 

ltng 

HO 

PCPN 

HAZE 

BLHG  DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLHG  SNOH 

HEA 

N 

.0 

• 3 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 6 

.* 

.0 

*.2 

.0 

3.1 

2.1 

09.5 

NE 

.6 

• * 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.1 

1.3 

.2 

.3 

3.6 

.0 

2.3 

1.1 

91.3 

E 

• 3 

• 0 

• U 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.6 

2.* 

.9 

3.0 

.0 

2.0 

.9 

00.0 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

sw 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

H 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

NU 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.* 

.0 

90.6 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•u 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

ror  Per 

.5 

.3 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

• 1 

1.0 

.5 

.3 

3.5 

.0 

2.6 

2.2 

91.0 

TOT  OBS: 

125* 

table 

2 

percent 

FREQUENCY 

OF  HEATHER  OCCURRENCE 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

type 

other 

HEATHER 

phenohena 

HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

THDR 

fog 

FOG  HO 

snore 

SPRAY 

NO 

(GHT) 

SHHR 

PCPN 

FRZn 

Ob 

tine 

HOUR 

ltng 

HO 

PCPN 

HAZE 

BLHG  DUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLHG  SNOW 

HEA 

00C03 

.3 

.3 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.6 

.7 

.7 

3.6 

.0 

1.3 

1.0 

91.5 

06C09 

.9 

• 3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.9 

.3 

3.2 

.0 

2.1 

.6 

91.7 

12C19 

.* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• * 

.* 

.0 

2.5 

.0 

3.5 

1.8 

91.5 

10C21 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.3 

1.1 

.0 

.3 

*.2 

.0 

3.* 

1.4 

09.5 

TOT  PCT 

.5 

• 3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.1 

1.1 

.5 

.3 

3.* 

.0 

2.6 

1.2 

91.0 

TOT  OBS:  1200 


TABLE  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  NINO  direction  By  speed  ano  BY  HOUR 


HlhO  SPEED  (RNQTS) 

HOUR 

(GHT) 

HNO  DIR 

0-3 

♦-10 

11-21 

22-33  3*- 

♦7 

*0* 

TOTAL 

PCT 

nean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

10 

21 

OBS 

FREQ 

SPO 

N 

.* 

3.7 

*.9 

.7 

• 

.0 

9.S 

12.3 

12.5 

7.3 

9.* 

B.9 

13.0 

7.6 

11.1 

7.9 

NE 

1.2 

16.0 

*0.2 

8.* 

.2 

.0 

66.0 

1**6 

71.* 

63.7 

66.0 

66.3 

72.0 

63.0 

66.6 

66.0 

E 

.* 

5.3 

9.9 

3.6 

.1 

.0 

19.2 

1*.B 

11.9 

23.6 

19.5 

21.5 

10.5 

2*. 9 

10.* 

21.6 

SE 

.1 

.6 

.5 

.2 

* 

• 0 

1.* 

12.1 

.9 

2.1 

1.3 

1.2 

.5 

1.0 

1.3 

1.0 

S 

• 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

9.* 

.2 

.3 

• 5 

.3 

.3 

.2 

.3 

.2 

SH 

m 

.2 

.0 

.0 

.0 

• A 

.3 

6.1 

.1 

.0 

.3 

.0 

• * 

.0 

.1 

.* 

H 

.1 

.3 

.1 

• 0 

.0 

.A 

.5 

5.B 

.5 

.3 

.5 

.5 

.6 

.5 

.5 

.5 

NH 

.2 

.7 

.2 

• 

.0 

.0 

1.1 

0.0 

2.0 

1.1 

.9 

.7 

1.1 

.0 

1.3 

1.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

CALN 

.7 

.7 

.0 

.5 

• 6 

1.6 

.5 

.7 

.5 

• 5 

.0 

TOT  OBS 

15* 

13** 

2693 

611 

16 

0 

*010 

l*.l 

**3 

*86 

092 

500 

*39 

**0 

BSO 

650 

TOT  PCT 

3.2 

27.9 

55.9 

12.7 

.3 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  JA 


HINO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

HNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

2*-*0 

*!♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IB 

OBS 

PRIQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

1.7 

f.B 

• l 

.0 

6.0 

12.3 

9.0 

9.2 

10.7 

9.7 

NE 

5.0 

33.B 

29.1 

2.0 

.0 

66.0 

14.4 

*7.* 

66.1 

67.9 

66.* 

E 

2.0 

9.0 

7.* 

.9 

•0 

19.2 

1*.B 

10. 1 

20.2 

17.7 

19.7 

SC 

.3 

.8 

.2 

• 1 

.0 

1.4 

12.1 

1.5 

1.3 

1.2 

1.5 

S 

• 1 

.1 

6 

• 

.0 

• 3 

6.* 

.3 

• * 

.3 

.2 

SH 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.1 

.5 

• 2 

.2 

.2 

N 

.* 

• 1 

6 

.0 

.0 

.5 

5.0 

.* 

.5 

.5 

.5 

NH 

.5 

.6 

• 

.0 

.0 

1.1 

0.0 

1.5 

.0 

1.0 

1.2 

VAR 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALN 

.7 

,7 

.0 

•9 

1.2 

.6 

.6 

TOT  OBS 

550 

2*25 

1*06 

1*6 

0 

**1B 

14.1 

929 

1*72 

079 

1530 

TOT  PCT 

11. B 

50.3 

39.0 

3.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  *79 


JANUARY 


PER100*  (PRIMARY)  1911-197} 
1UV6R-AIU  1*56-1973 


AREA  0007  CAPE  VEROE  ISLANDS 
15. 5N  2).9W 


percentage 

FREQUENCY  OF 

MIND  SPEED  BY 

HUUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

mind 

11-?1 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

mean 

PCT 

PREQ 

TOTAL 

OBS 

00103 

.9 

2.2 

30.0 

54.5 

12.6 

.2 

.0 

13. B 

100.0 

929 

06(09 

1.2 

2.2 

29.9 

53. J 

13.0 

.3 

• U 

13*9 

100.0 

1472 

12(15 

.6 

2.9 

25.1 

59.0 

12.3 

.9 

.0 

14.4 

100.0 

•79 

18(21 

.6 

2.8 

26.3 

57.3 

12.7 

.4 

.0 

14.3 

100.0 

1938 

TOT 

36 

ll» 

1344 

2693 

611 

16 

0 

14.1 

4818 

PCT 

.7 

2.4 

27.9 

55.9 

12.7 

.3 

.0 

100.0 

TARlE  5 


PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLOUu  AMOUNT  (EIGHTHS) 
•V  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft#nh  >♦/#> 

AND  OCCURRENCE  OP  NH  <9/8  BY  HIND  DIRECTION 


UNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

• ( 

TOTAL 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

•000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVE* 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

6.4 

1.9 

3.4 

1.6 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

• 6 

.6 

.3 

.1 

.2 

• 2 

11.0 

NE 

36.6 

11.9 

17.2 

6.0 

3.0 

.0 

• 1 

.0 

1.6 

4.6 

3.5 

2.0 

.7 

.7 

.8 

57.4 

E 

4.7 

2.5 

2.9 

1.0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.9 

• 2 

.3 

.0 

.0 

8.7 

SE 

.4 

.2 

.0 

.2 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SM 

• 

.1 

.0 

.1 

5.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

M 

.2 

.2 

.2 

.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

NH 

.4 

.4 

.5 

.1 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

CALM 

.4 

.1 

.2 

.4 

4.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.7 

TOT  QBS 

417 

144 

208 

80 

849 

3.1 

0 

1 

0 

21 

54 

44 

21 

10 

9 

8 

681 

•49 

TOT  PCT 

49.1 

17.0 

24.5 

9.4 

100.0 

.0 

.1 

.0 

2.5 

6.4 

5.2 

2.5 

1.2 

1.1 

.9 

•0.2 

100.0 

TABLE  7 

CUNUlATjve  P^T  FRfO  oP  SJMULTANFDUS  OCCURRENCE 


OP 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

ceiling 

■ OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

(Feet) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.6 

1.7 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

• OR  >5000 

2.7 

2.9 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

■ OR  >3500 

4.4 

5.3 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

9.6 

5.6 

■ OR  >2000 

8.5 

10.4 

10. 8 

10.8 

10.8 

10.8 

20.0 

10.8 

■ OR  >1000 

14.0 

16.6 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

16.9 

■ OR  >600 

16.6 

19.3 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

• OR  >300 

16.6 

19.3 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

■ OR  >150 

16.7 

19.4 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

• OR  > 0 

16.7 

19.4 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

TOTAL 

144 

167 

170 

170 

170 

170 

170 

170 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSj  86?  PCT  PREQ  NH  <9/8:  80.3 


TABLE  7A 

percentage  prfq  op  ion  clouds  (eighths) 

TOTAL 

012349678  OBSCD  OBS 
33.3  13.9  14.7  10.2  7.7  4.9  7.0  3.0  5.4  .0  901 


k. 


H«IOQ:  (MI MARY)  1*11-197} 
(OVER-ALL)  1996-197} 


JANUARY 


AREA  0007  CAPE  VEROE  ISLANDS 
15. 5N  23.96 


TABLE  8 

PERCENT  FRfcO  OP  HInD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSSY 

N 

NE 

E 

SF 

S 

(NN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.5 

2.6 

.A 

9 

.0 

TOT  % 

.5 

2.6 

.6 

• 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.0 

• A 

.2 

.6 

.0 

TOT  > 

.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

TOT  % 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

PCP 

.1 

.6 

.1 

.0 

• 0 

5<10 

NO  PCP 

3.3 

17.0 

6.9 

• * 

• 

TOT  % 

3.3 

17.7 

5.0 

.6 

9 

PCP 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

10* 

NO  PCP 

9.5 

68. 2 

6.8 

.7 

.0 

TOT  % 

9.5 

68.5 

6.9 

.7 

.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

13.3 

69.6 

12.7 

1.2 

9 

SW  W NW  VAR  CALN  PCT  TOTAL 

OSS 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  3.6 

.0  .0  .0  .0  .0  3.6 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .1  .0  .0  .6 

.0  .0  .1  .0  .0  .6 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .0  .0  .9 

.0  .0  .0  .0  .0  .8 

.0  .2  .6  .0  .2  26.6 

.0  .2  .6  .0  .2  27.6 

.0  .0  .0  .0  *0  .2 

.3  .6  1.0  .0  .5  67.6 

.3  .6  1.0  .0  .5  67.7 

1252 

•3  .6  1.7  .0  .6  100.0 


TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  MlNO  DIRECTION  V$  MINO  SPEED 
«TTH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NN 

VAR 

CALN 

PCT 

(NN) 

KTJ 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

<1/2 

6-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22« 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  t 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

. .0 

.0 

.0 

.0 

1/Z<1 

6-10 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

•1 

.9 

.3 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

229 

.1 

• 6 

• l 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  1 

.3 

1.3 

• 3 

9 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

1.9 

0-3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

6-10 

6 

• 1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.2 

11-21 

• 

• 3 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

9 

.0 

• A 

229 

6 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

• 1 

.5 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.9 

0-3 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.1 

2<5 

6-10 

.1 

.7 

• 2 

9 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

11-21 

• 2 

2.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

229 

• 0 

.5 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.7 

TOT  * 

• 3 

3.5 

.7 

9 

* 

• 1 

9 

9 

.0 

9 

A. 9 

0-3 

• 1 

• 1 

9 

.1 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.5 

5<10 

6-10 

• 9 

6.6 

1.6 

.2 

9 

9 

.1 

.3 

.0 

7.5 

11-22 

2.5 

10.3 

2.6 

.6 

* 

• 0 

.0 

.1 

.0 

1A.9 

229 

• 3 

2.1 

.6 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

TOT  S 

2.9 

17.1 

A. 6 

.7 

• 1 

9 

.1 

.A 

.0 

25.9 

0-3 

• 3 

.7 

• 2 

* 

• 

• 1 

.1 

.2 

.0 

2.1 

109 

6-10 

3.6 

12.2 

2.7 

.5 

• 1 

• 1 

.2 

.6 

.0 

20.0 

11-21 

6.6 

29.8 

A. 3 

.1 

• 1 

.0 

9 

.2 

.0 

39.2 

229 

• 6 

5.0 

.9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.2 

TOT  % 

9.6 

46.9 

«.3 

.6 

• 2 

.2 

.6 

1.0 

.0 

66.6 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

12.1 

69.2 

1A.I 

1.3 

.3 

.3 

.5 

1.5 

.0 

100.0 

total 

OBS 


256B 


PAG!  677 


’ERIOOI  (PRIMARY)  L9U-197] 
(OVER-ALL)  1156-197) 


JANUARY 


AREA  0007  CARE  VIROE  ISLANDS 
15. 5N  25. 9M 


TAtLE  10 


PERCENT  FREQUENCY  of 

CEILINC  HflCHTS  (FEET/NH 

>*/•>  AND 

OCCURRENCE  OF 

NH  <5/1 

i RY  HOUR 

HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6)00 

0000+ 

total 

NH  <5/0 

total 

(CRT) 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

6999 

66«9 

7999 

ANY  HOT 

0BS 

00403 

• 0 

.0 

.0 

1.3 

s.t 

3.5 

3.5 

1.3 

.9 

.4 

16.0 

03.2 

226 

06409 

.0 

• 5 

.0 

6.1 

7.3 

5.9 

2.7 

1.6 

1.6 

.5 

23.7 

76.3 

219 

12(19 

.0 

.0 

.0 

1.6 

5.6 

5.9 

2.3 

.0 

.5 

1.4 

10.7 

03. 3 

221 

1BC21 

.0 

.0 

.0 

3.6 

5.B 

5.4. 

.9 

1.3 

1.3 

l.B 

20.1 

79.9 

224 

TOT 

0 

1 

0 

23 

56 

♦5 

21 

10 

9 

9 

172 

710 

090 

RCT 

.0 

.1 

.0 

2.6 

6.1 

5.1 

2.6 

l.l 

1.0 

1.0 

19.3 

00.7 

100.0 

TABLE  11 

table 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HOT 

(FEET/ 

NH  >4/0)*BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

l/Kl 

1<2 

2<5 

5<l0 

104 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/0 

total 

(GMT) 

O0S 

(OMTI 

<50YD 

<1 

<5 

AND5  + 

ANO  5+ 

06S 

00403 

.0 

1.6 

.5 

4.3 

23*2 

70.4 

56* 

00403 

.0 

.0 

1.4 

16.1 

02.6 

210 

06409 

.0 

1.0 

1.0 

3.4 

2T.3 

06.5 

732 

06409 

.0 

.5 

5.1 

19.2 

75.7 

214 

12015 

.0 

1.0 

.6 

5.3 

!*•* 

T2.5 

513 

12415 

.0 

.0 

2.B 

15.3 

01.9 

215 

10421 

.0 

2.3 

1.1 

5.9 

30.7 

60.0 

785 

18421 

.0 

.0 

5.6 

15.0 

70.6 

215 

TOT 

0 

49 

22 

122 

674 

1727 

259* 

TOT 

0 

1 

32 

143 

6B7 

062 

PCT 

.0 

1.9 

.8 

4.7 

24.0 

66.6 

100.0 

PCT 

.0 

.1 

3.7 

16.6 

79.7 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  U 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 


temp  f 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

00-09 

90-100 

•5/09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

B0/B4 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.1 

7.4 

2.1 

1.0 

70/74 

.0 

.0 

.0 

1,0 

15.9 

29.5 

20.3 

4.6 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

4.2 

5.1 

.9 

TOTAL 

0 

0 

0 

19 

197 

363 

242 

57 

PCT 

.0 

.0 

.0 

2.2 

22.4 

41.3 

27.6 

6.5 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

PERCENT  FREQUENCY 
NE  E SE 

OF  MIND 
S 

DIRECTION 
SW  W 

by  temp 

NM  VAR 

1 

.1 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.8 

.1 

,7 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

120 

13.7 

2.3 

9,1 

1.7 

• 0 

.0 

* 

.2 

.3 

.0 

626 

71.3 

9.4 

52,3 

6.7 

.7 

.0 

.2 

.3 

1.4 

.0 

124 

14.1 

1.4 

9,9 

2.2 

.2 

,0 

.0 

.1 

.0 

.0 

B 78 

100,0 

13.1 

72.1 

10.7 

.9 

.0 

.3 

.6 

1.7 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.7 


table  is 


MEANS^EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  TgMP  (OEC  F)  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

DBS 

00403 

70 

75 

74 

71 

67 

65 

59 

70.7 

922 

06409 

02 

76 

74 

71 

67 

65 

64 

70.6 

1453 

12415 

SB 

81 

78 

73 

69 

68 

58 

73.6 

831 

10(21 

60 

81 

77 

72 

68 

67 

59 

72.5 

1402 

TOT 

88 

79 

77 

72 

68 

66 

58 

71.7 

4680 

TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

1.3 

17.5 

36.0 

38.6 

6.6 

78 

220 

06(09 

.0 

2.1 

14.9 

34.0 

38.7 

10.2 

78 

235 

12(15 

*0 

1.4 

31.6 

46.5 

16.3 

4.2 

73 

215 

18421 

.0 

4.1 

24.7 

48.9 

17.8 

4.6 

74 

219 

TOT 

0 

20 

197 

369 

253 

58 

76 

097 

pace  ati 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1911-1973 
(OVER-ALL)  1856-197J 


TABLE  17 


AREA  0007  CAPE 
15.  5N 


VERDE  ISLANOS 
23.9V 


PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (OEG  F>  *N0  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

5T 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

w 

WO 

TMP  OIF 

AO 

6A 

68 

72 

76 

80 

8A 

88 

FOG 

FOG 

19/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

1 

.0 

• i 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

2 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.2 

7/8 

,0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

A 

.0 

• A 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

• 0 

A 

.0 

.A 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

.0 

9 

.1 

.7 

A 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

.5 

.1 

.0 

19 

• 2 

1.5 

3 

.0 

.0 

.0 

.A 

2.5 

• A 

.0 

.0 

37 

.0 

3.2 

2 

.0 

.0 

.0 

.8 

2.3 

.A 

.1 

.0 

A1 

.1 

3.5 

1 

.0 

.0 

.2 

2.3 

A. 6 

.8 

.0 

.0 

90 

.1 

7.8 

0 

.0 

.0 

.3 

7.9 

6. A 

• 2 

.0 

.0 

168 

.3 

1A.5 

-1 

.0 

.0 

1.2 

12.0 

7. A 

• 0 

.0 

.0 

235 

.A 

20.2 

-2 

.1 

.0 

.9 

1 A.O 

A. 3 

.1 

.0 

.0 

221 

.7 

18.7 

-3 

.0 

.0 

1.8 

10.0 

2.5 

.1 

.0 

.0 

163 

1.0 

13.3 

-A 

.0 

.0 

.9 

5.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

86 

.3 

7.3 

-5 

.0 

.0 

.A 

2.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

3A 

.1 

2.9 

-6 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

1.6 

-7/-S 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.5 

total 

1 

u 

66 

6A9 

379 

36 

e 

1 

1 1A0 

36 

110A 

PCI 

.1 

.0 

5.8 

56.9 

33.2 

3.2 

.7 

.1 

100.0 

3.2 

96.8 

1 1 


!. 


PERIOD: 

(OVER 

-ALL) 

1963-1973 

table 

18 

PCT 

FREQ  OF 

WINO 

SPFgD 

(KTS>  AND 

direction  versus  sea  heights  (ft) 

N 

NE 

HOT 

1-3 

A-10 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

A8+ 

PCT 

1-3 

A-lO 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

PCT 

<1 

.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.9 

.6 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1-2 

.0 

3.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

8.8 

6.6 

.0 

.0 

• 0 

13.6 

3-A 

• 0 

2.2 

1.9 

.0 

.0 

.0 

6.2 

.2 

6.7 

16.2 

1.2 

.0 

• 0 

26. A 

5-6 

.0 

.3 

2.8 

.2 

• 0 

.0 

3.3 

.0 

1.2 

11.9 

3.2 

.0 

.0 

16.3 

7 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

7. A 

A • 1 

.0 

.0 

11.5 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

2.7 

1.6 

.0 

.0 

6.3 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.5 

.7 

.0 

.0 

1.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

Al-AI 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

A9-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 0 

6.5 

6.7 

.A 

.0 

.0 

13.6 

.8 

17.7 

A3. 9 

11.0 

.0 

.0 

73.3 

E 

SE 

HGT 

1-3 

A-10 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

A84 

FCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

PCT 

<1 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

• 2 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.5 

1-2 

.0 

1.3 

.2 

• 0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-A 

.0 

.0 

3.1 

.0 

.0 

• 0 

3.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.5 

1.0 

.5 

.0 

.0 

2.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

7 

.0 

.0 

• 6 

• 5 

.0 

• 0 

1.2 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.2 

• 2 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

2.3 

5.3 

1.1 

.0 

.0 

8.9 

.3 

• 3 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.5 
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TABLE  10  ( CQNT  ) 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 3N  23.9N 


WOT 

<1 

1-2 

3-4 

3-0 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23 

26-32 

33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87^ 

TQT  PCT 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 
• 0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 


PCT  FREQ  OF  WIND  SP*EO  (KTS>  AnO  01RECT  FUN  VtRSUS  SEA  WEIGHTS  (FT) 


4-10 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 
• 0 
.0 
.0 


11-21  22-33  34-47 


404 

.0 

.0 

.0 


PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


4-10 
• 0 
.0 
• 1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.1 


11-21 

.0 


Sri 

22-33 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
-0 
.0 
.0 
.0 


404 
.0 
.0 
.0 
• 0 
*0 
• 0 
.0 
#0 
• 0 
• 0 
• 0 
• 0 


PCT 
• 0 
.0 
.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
. 0 


HOT 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-40 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

TOT  PCT 


1-3* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


4-10 
• 4 
.0 
.2 


11-21 

.0 


.0 

.0 


.0 

*0 


22-33 

.0 

.0 

.0 


.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
*0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


34-47 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


404 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


FcT 

.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 


1-3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 


4-10 

.5 

• 5 
.2 
.0 

• 0 
.0 
*0 
.0 
• 0 
• 0 
• 0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
• 0 

1.1 


11-21 
.0 
.2 
• 4 
.0 


Nri 
22-33 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 


34-47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


48* 

.0 
• 0 
.0 


PCT 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.9 


TOTAL 

PCT 


WIND  SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HE  I GMT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

2.8 

3.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

6.7 

1-2 

• 0 

13.8 

3.7 

.0 

.0 

.0 

19.5 

3-4 

• 2 

9.3 

21.5 

1.2 

.0 

.0 

32.3 

3-6 

• 0 

2.0 

13.6 

3.9 

.0 

.0 

21.5 

7 

• 0 

• 0 

9.1 

4.7 

.0 

.0 

13.6 

8-9 

• 0 

.0 

2.6 

1.6 

.0 

.0 

4.5 

10-11 

• 0 

.0 

.8 

.8 

.0 

.0 

1.6 

12 

*0 

.0 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

*0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.0 

28.4 

56.2 

12.4 

.0 

.0 

100.0 

TOT 

DBS 


PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  WaVE  HEIGHT  (ET)  VS  riAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

3.0 

7.1 

10.4 

T.2 

3.3 

.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  *0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

227 

HGT 

4 

6-T 

*1 

1.1 

6.5 

8.4 

6.7 

2.8 

1.4 

• 7 

.4 

• 0 

• 0 

.0  .0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

199 

6 

0-9 

.0 

.4 

2.3 

4.4 

4.4 

2.1 

1.7 

*9 

1.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

121 

7 

10-11 

.0 

.3 

1.1 

.6 

1.7 

1.4 

.6 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

43 

7 

12-13 

.0 

• 0 

1.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

*0 

.4 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

6 

>13 

.0 

.0 

• 0 

.9 

.6 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0  *0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

6 

INDET 

.7 

.7 

3.3 

1.6 

4.0 

1.0 

.3 

• 0 

.1 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

82 

5 

TOTAL 

27 

68 

173 

168 

147 

58 

32 

13 

13 

1 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

704 

5 

PCT 

3.0 

9.7 

24.9 

23.9 

20.9 

8.2 

4.5 

1.8 

2.1 

.1 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PAGE  480 


HMOO*  (PRIMARY)  1912-197J 

(QVER-AlD  1*55-1973 


FEBRUARY 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. SN  23. 0M 


WND  0 1 R RAIN 


N 

NE 

C 

SE 

S 

SM 


VAR 

CALH 


707  PC  7 
70T  08 S : 


.A 

.9 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.5 

1260 


■ 


1 


table  l 

PERCENT  FRFQUCNCV  of  NEAThER  OCCURRENCE  BY  KIND  DIRECT 1UN 


PRECIPITATION  TYPfc 


other  weather  phenomena 


RAIn 

SHW* 


• 1 
i.2 


• 0 
• 0 
.0 
1.5 
*0 
• 0 


GRZL 

FRZG 

snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

Thor 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

PCPN 

FRZn 

OB  TIHE 

HOUR 

LTnG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PC»N 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

,5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

.4 

.0 

A, 9 

.0 

2.3 

1.3 

89.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.8 

A. 8 

.0 

A. 5 

.A 

88.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

.0 

1.2 

21.2 

.0 

.8 

.6 

72.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.8 

.0 

.0 

.0 

66.2 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15.8 

.0 

8A.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•u 

.0 

.0 

11.8 

.0 

5.9 

.0 

82.  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

50.0 

.0 

.0 

.0 

50.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

15.0 

.0 

1.5 

.8 

61.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.6 

6.8 

.0 

3.6 

.6 

87.2 

TABLE  2 


percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

PAIN 

Shwr 

ORZL 

FR7G 

PCPN 

SnPW 

other 

FRZn 

PCPN 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TjME 

PCPN  PAST 

hour 

THDR 

LTNG 

fog 

wu 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

0UC03 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.3 

1.0 

A. 6 

.0 

1.6 

.7 

91.5 

06C09 

1.1 

*3 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

.3 

1.1 

9.6 

.0 

2.5 

.3 

BA. 8 

12C1S 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.3 

.3 

5.1 

.0 

A. 8 

.7 

87.7 

18(21 

.3 

• 0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

7.7 

.0 

5.6 

1.5 

BA. 3 

TOT  PCT 
TOT  08 S» 

.5 

1279 

.3 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.6 

6.9 

.0 

3.6 

.8 

86.9 

TABLE  3 

percentage 

frequency  OF 

WINO  DIRECTION 

BY  SPEEO  ANO 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OSS 

FREQ 

SPD 

N 

1.1 

7.3 

7.9 

1.2 

* 

.0 

17.6 

11.8 

20.7 

11.1 

16.1 

16.1 

27.4 

14.5 

19.9 

15.7 

NE 

1.1 

18.1 

35.5 

8.2 

* 

63.3 

14.3 

67.9 

61.5 

63.9 

61.9 

63.0 

62.1 

63.4 

62.4 

E 

.5 

A. 3 

7.2 

2.3 

.2 

• 

14.4 

14. 5 

6.8 

22.4 

15.3 

16.3 

6.2 

18.0 

12.1 

17.2 

SE 

.1 

.5 

.2 

.1 

• 

.0 

.9 

11.7 

.ft 

1.8 

.8 

1.2 

.0 

1.4 

.6 

1.1 

S 

.1 

.2 

* 

A 

.0 

.0 

.A 

6.9 

.8 

.4 

.3 

.3 

.5 

.4 

.2 

.2 

sw 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.3 

6.5 

.3 

.2 

.3 

.3 

.2 

.0 

.5 

.1 

w 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.1 

.0 

.2 

.2 

.3 

.4 

.4 

.5 

.3 

NW 

.3 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.9 

8.1 

2.3 

1.1 

1.9 

2.2 

2.0 

2.2 

1.8 

2.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

Calh 

1.0 

1.0 

.0 

.4 

1.3 

1.2 

1.4 

.2 

.9 

1.0 

.8 

TOT  OBS 

213 

1A98 

2A19 

568 

26 

3 

4727 

13.5 

465 

472 

891 

587 

449 

424 

827 

612 

TOT  PCT 

A. 5 

31.7 

51.2 

12.0 

.6 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

18 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.6 

9.7 

♦ .0 

.2 

• 0 

17.6 

11.8 

15.8 

16.1 

21.2 

18.1 

NE 

6.0 

33.7 

21.4 

2.1 

.1 

63.3 

14.3. 

64.7 

63.1 

62.6 

63.0 

E 

2.1 

6.5 

3.0 

.8 

* 

14.4 

14.5 

14.7 

15.7 

11.9 

14.3 

SE 

.3 

.4 

.2 

• 

.0 

.9 

11.7 

1.3 

.9 

.7 

.8 

S 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.4 

6.9 

.6 

.3 

.4 

.2 

SW 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

6.5 

.3 

.3 

.1 

.3 

W 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.1 

.1 

.3 

.4 

.5 

NW 

1.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

1.9 

8.1 

1.7 

2.0 

2.1 

1.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

.9 

1.3 

.6 

.9 

TOT  OBS 

689 

2423 

1461 

149 

5 

4727 

13.5 

937 

1478 

873 

1439 

TOT  PCT 

14.6 

31.3 

30.9 

3.2 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  All 


FEBRUARY 


PERIOD*  IPRI»A* Y>  1912-197J 
‘OVER-ALL)  1055-1973 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANOS 
15. 5N  23.0k 


PERCENTAGE  FPEOf /6NCY  OF  WIND  SPEED  8V  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1*3 

4-iO 

WlNt) 

11-21 

SPEFD 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

40* 

MEAN 

PCT 

FREW 

total 

085 

00403 

.9 

3.3 

35.8 

30.3 

9.6 

.2 

.0 

13.0 

100. 0 

937 

0040V 

1.3 

3.5 

34.4 

30.1 

10.1 

.7 

.0 

13.1 

100. 0 

1470 

12415 

.6 

4.4 

27.9 

51.5 

14.9 

.6 

.1 

14.1 

100.0 

873 

10421 

.9 

3.3 

20.6 

32.7 

13.8 

.6 

.1 

14.1 

100.0 

1439 

TOT 

45 

160 

14V« 

2419 

368 

26 

3 

13.3 

4727 

RCT 

1.0 

3.6 

31.7 

51.2 

12.0 

• 6 

.1 

100.0 

PCT  FREQ  of  iotal  ccquo  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  CfllING  HEIGHTS  ( FT/NH  >4/0) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MlND  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

9 4 

total 

CLOUD 

ooo 

150 

300 

000 

1000 

2000 

3500 

5000 

0500 

80004 

NH  <5/0 

total 

O0SCO 

OSS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

0499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

12.0 

3.7 

5.3 

2.3 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

2.4 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.1 

10.9 

ME 

31.8 

14.8 

15.1 

3.3 

3.1 

.0 

.1 

.0 

2.5 

3.7 

3.3 

2.6 

.3 

.5 

.3 

54.6 

E 

1.0 

1.0 

1.0 

.1 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

it 

.2 

.1 

.0 

.1 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

5 

.2 

.0 

.1 

.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

sw 

.2 

.0 

• 

.1 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

M 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

NW 

1.2 

.5 

.3 

.1 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

CALM 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TQT  OBS 

418 

101 

190 

70 

865 

3.1 

0 

1 

0 

32 

57 

43 

17 

4 

8 

3 

700 

865 

TOT  PCT 

40.3 

20.9 

22.7 

0.1 

100.0 

.0 

.1 

• 0 

3.7 

0.6 

5.0 

2.0 

.5 

.9 

.3 

00.9 

100.0 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  0F  SIMULTANFOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSbY  (NM) 

VSBY  (NM) 

cercrNG 

• or' 

* OR 

» OR 

■ OR 

* OR 

■ DR 

• OR 

■ OR 

(Feet) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/6 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

.7 

1.1 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

■ OR  >5000 

1.1 

1.7 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

■ OR  >3500 

3.0 

3.7 

3.0 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

■ OR  >2000 

7.7 

8.6 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

8.7 

• OR  >1000 

13.7 

15.3 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

• OR  >600 

16.5 

10.9 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

■ OR  >300 

16.5 

10.9 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

• OR  >150 

16.5 

18.9 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

■ OR  > 0 

16.5 

10.9 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

total 

144 

165 

169 

169 

169 

169 

169 

169 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  *74 


PCT  FREQ  NH  <5/8:  BO. 7 


PERCENTAGE  FRfq  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 


29.7  10.4  12. S 12.8  8.4  4.5  5.6  4.6  5.1 


FEBRUARY 


RfcRlOO*  (PRIMARY!  1912-1973 
(OVER-ALU  1055-197} 


AREA  0007  CAPE  VEKOE  ISLANDS 
1S.5N  23. 8W 


PERCENT  Fr£0  n F MInO  OfRECTION  Vs  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
precipitation  wi**  varying  values  of  visibility 

total 

DBS 


VSBY 

N 

NF 

E 

SE 

S 

*W 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NMJ 

PCP 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

.0 

.0 

.<7 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I/2<1 

NO  PCP 

.9 

2,9 

2.1 

.1 

,0 

• 

• 

,4 

.0 

.0 

6.4 

TOT  X 

.9 

2.9 

2.1 

.1 

.0 

• 

• 

.4 

.0 

.0 

6.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PC P 

.1 

1.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.7 

IOT  * 

.1 

1.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

1.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

TOT  X 

.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

.2 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.6 

5<I0 

NO  PCP 

5.0 

13.8 

3.3 

.1 

.2 

• 

.0 

.6 

.0 

.0 

23.0 

TOT  A 

5.1 

i*.o 

3.6 

.1 

. 2 

• 

.0 

.6 

.0 

.0 

23.7 

PCP 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.4 

10+ 

NO  PC  P 

15.9 

44.0 

4.2 

.4 

.2 

.2 

0 

1.5 

.0 

.2 

66.6 

TOT  X 

16.0 

A*.  2 

4.2 

.4 

.2 

.2 

0 

1.5 

.0 

.2 

67.0 

TOT  DBS 
TQT  PC  T 

22.  A 

63.3 

io.i 

.6 

,4 

.3 

.1 

2.6 

.0 

.2 

100.0 

PERCENT  f*EQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VS0Y 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SN 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM> 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

• 

* 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22  + 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

0-3 

.1 

* 

.0 

* 

.0 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.2 

1/2<1 

4-10 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.3 

11-21 

.1 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.6 

22  + 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

TOT  X 

.4 

1.4 

1.0 

* 

.0 

* 

* 

.2 

.0 

.0 

3.1 

0-3 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

1<2 

4-10 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

22+ 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.3 

TOT  X 

.1 

1.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

0 

1.4 

0-3 

.0 

0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.2 

.6 

.1 

* 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

1.1 

11-21 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

22+ 

• 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOt  X 

.3 

1.7 

.2 

• 

* 

* 

.0 

,1 

.0 

.1 

2.6 

0-3 

.4 

.3 

.2 

.0 

0 

.0 

* 

.1 

.0 

.2 

1.3 

5<10 

4-10 

1.9 

4.3 

1.0 

* 

.1 

0 

* 

.3 

.0 

7.6 

11-21 

2.3 

0.1 

2.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

12.5 

22+ 

.5 

2.5 

,4 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

3.4 

TOT  X 

5.0 

15.1 

3.6 

.1 

.1 

* 

.1 

.6 

.0 

.2 

24.8 

0-3 

1.0 

.7 

.3 

• 1 

• 1 

.1 

.2 

.3 

.0 

.5 

3.3 

10* 

4-10 

6.9 

14,5 

2.6 

.3 

.2 

.1 

* 

1.0 

.0 

25.7 

11-21 

6.0 

24,0 

2.6 

* 

.0 

.0 

* 

.3 

.0 

33.7 

22+ 

.0 

3.9 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

TOt  x 

15.5 

43.2 

6.0 

.3 

.3 

.3 

.2 

1.6 

,0 

.5 

67.9 

TOT  Q0S 
TOT  PCT 

21.5 

62.5 

10.0 

.5 

.4 

.3 

.3 

2.8 

.0 

.9 

100.0 
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TABLE  10  15. 5N  23.  (H 


PERCENT  PREOUENCV  OF  CEILING  HFIGhTS  (FEET.NH  >4/8)  AND 
OCCVKK£NCE  Of  NH  <5/0  0V  HOUR 


HQUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

3000 

6500 

BOOOa 

TOTAL 

NH  <3/8 

total 

(GMT ) 

1 A9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

A999 

6A99 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

00603 

.0 

.0 

.0 

2.2 

6.1 

3.9 

1.3 

.0 

.9 

.A 

1A.B 

85.2 

230 

06609 

.0 

.0 

.0 

A. 6 

9.6 

5.3 

l.B 

l.A 

l.A 

.0 

19.2 

80.8 

219 

12U5 

.0 

.0 

.0 

A. 6 

7.1 

5.5 

2.5 

.A 

.6 

• A 

21. A 

78.6 

238 

18621 

.0 

.A 

.0 

2.7 

A . 5 

A . 0 

l.B 

.A 

.A 

.A 

16.8 

81.2 

223 

TOT 

0 

1 

0 

32 

60 

A3 

17 

5 

6 

3 

169 

7A1 

910 

PCT 

.0 

.1 

.0 

3.5 

6.6 

A. 7 

1.9 

.5 

.9 

.3 

18.6 

81.  A 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBy 

(NH) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < I 

1<2 

2<5 

5<10 

10» 

total 

OBS 

00C03 

.0 

2.6 

1.1 

1.1 

2A.A 

70.9 

5 70 

06C09 

.0 

A • 1 

1.3 

2.8 

28.3 

63,6 

799 

12615 

.2 

2.2 

1.3 

3.6 

20.7 

72.1 

556 

18621 

.1 

3. A 

2.0 

2.9 

2 A • 9 

66.8 

7&8 

TOT 

2 

86 

38 

70 

671 

1B26 

2693 

PCT 

.1 

3.2 

l.A 

2.6 

2 A • 9 

67,8 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  INM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  ><,/8)/BY  HOUR 


HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

< GMT ) 

<50YO 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5a 

OBS 

00CO3 

.0 

.0 

2.7 

12.7 

8A.6 

221 

06C09 

.0 

.0 

5.7 

1 A.6 

79.7 

212 

12C15 

.0 

.0 

7.5 

17.7 

7A.8 

226 

18621 

.0 

.5 

5.1 

16.3 

78.6 

215 

TOT 

0 

1 

A6 

13A 

69A 

87A 

PCT 

.0 

.1 

5.3 

15.3 

79. A 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMrOfTY  f*Y  TEaP 


T£MP  f 

0-29 

30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

B0-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

0O/8A 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

5 

.5 

7^/79 

.0 

.0 

.0 

.3 

2. A 

A . 1 

1.5 

.5 

82 

8.8 

70/7A 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.9 

23.1 

2?.R 

5.2 

577 

61.8 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.1 

A .0 

12. A 

9.5 

2.9 

270 

28.9 

TOTAL 

0 

0 

2 

11 

151 

372 

317 

81 

93A 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.2 

1.2 

16.2 

39.8 

33.9 

R.7 

TABLE  14 

percent  frequency  of  mind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NH 

VAR 

CALM 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

5. A 

.1 

.0 

.1 

• 

.0 

.3 

.0 

.1 

16.2 

39.8 

3.0 

.5 

• 2 

.2 

• 0 

1.7 

.0 

.1 

A. 7 

21.0 

2.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

23.8 

66,6 

6.0 

.5 

.3 

.2 

.0 

2.3 

.0 

• 2 

table  is 


MEANS#EXTREMES  ANO  PERCENTILES  OF  TEN P <pEf,  F)  RY  HOUR 


HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

( gmt  ) 
00CQ3 

79 

75 

73 

69 

66 

6A 

60 

69.5 

OBS 

932 

06609 

79 

75 

73 

69 

66 

64 

63 

69.5 

1 A66 

12615 

BA 

81 

78 

72 

69 

67 

6 A 

72U 

821 

18621 

8A 

80 

77 

71 

68 

66 

6A 

71.6 

1388 

TOT 

8 A 

79 

76 

70 

67 

65 

60 

70.7 

A607 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

l&MT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

.A 

10.5 

35.9 

A 1 • A 

11.8 

79 

237 

06609 

• 0 

1.2 

12.2 

3A.1 

A1.9 

10.6 

79 

2*6 

12615 

• 0 

1.3 

25.7 

A3.0 

2A.9 

5.1 

75 

237 

18621 

• 0 

2.6 

16.7 

48.0 

26.0 

6.6 

76 

227 

TOT 

0 

13 

15A 

380 

319 

81 

77 

947 
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PERIOD*  (PRIMARY)  I«l2-I97j 
CUVER-AlU  1855-197* 


AREA  0007  CAPE  VERDE  1SLAN0S 
15. 5N  2i.8W 


PC T FREU  OF  AIR  TEM(>FRATURb  (DEC  F)  AnD  The  OCCURRENCE  QF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  D!FFerEhcf  (DEC  F) 


AIR. SEA 

6l 

65 

69 

73 

77 

81 

TOT 

M 

MO 

TMP  DIP 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

FOC 

FOC 

11/13 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

6 

.0 

.5 

7/R 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.2 

4 

.0 

.3 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

7 

.1 

.5 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.0 

9 

.0 

.8 

* 

.0 

.0 

.6 

1.0 

.4 

.2 

26 

.3 

1.9 

3 

• 0 

.2 

• 4 

1.7 

.7 

.0 

35 

.3 

2.7 

2 

• 0 

.0 

1.7 

2.9 

.5 

.0 

60 

.3 

4.7 

1 

• 0 

.1 

4.3 

5.2 

.3 

.0 

118 

1.0 

8.9 

0 

• 0 

1.2 

11.3 

4.1 

.0 

.1 

198 

1.7 

15.0 

-1 

• 0 

2.3 

12.5 

2.7 

.1 

.0 

208 

1.7 

15.8 

-2 

>0 

3.4 

12.1 

2.4 

.0 

.0 

212 

.9 

16.9 

-3 

.0 

2.9 

7.8 

.7 

.0 

.0 

135 

.5 

10.9 

-4 

.0 

2.1 

4.6 

.4 

.0 

.0 

85 

.3 

6.9 

-5 

.0 

1.1 

2.2 

.3 

.0 

.0 

42 

.0 

3.5 

-6 

• 0 

.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

17 

.1 

1.3 

-7/-8 

.0 

.5 

.9 

.0 

.0 

.0 

17 

.1 

1.3 

-9/-10 

• 1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.4 

-11/-13 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.3 

total 

1 

176 

702 

264 

37 

6 

1188 

85 

1103 

PCT 

• 1 

14.8 

59.1 

22.2 

3.1 

.7 

100.0 

7.2 

92.8 

PC T FREQ  OF  wtNO  SPFeD  (KTs>  AnO  DIRECTION  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1-2 

.4 

5.4 

2.5 

.0 

.0 

.0 

8.4 

.0 

8.2 

7.5 

.0 

.0 

.0 

15.6 

3-4 

.0 

2.3 

6.1 

.6 

.0 

.0 

9.0 

.0 

5.7 

15.9 

.8 

.0 

.0 

22.4 

5-6 

.0 

.8 

4.3 

.4 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.4 

9.4 

2.3 

.0 

.0 

12.1 

7 

.0 

.2 

3.1 

.6 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.5 

6.8 

2.0 

.0 

.0 

9.2 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.7 

1.2 

.0 

.0 

1.9 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.0 

.0 

1.1 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

9.3 

16.5 

2.2 

.0 

.0 

29.1 

.2 

15.8 

40.5 

7.1 

.0 

.0 

63.5 

E 

SE 

MCT 

1-3 

4-10 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48^ 

PCT 

<1 

.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

87# 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

2.1 

1.8 

.5 

.0 

• 0 

4.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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IS. SN  23. BM 


PC!  FREQ  OF  kINO  SPFeD  (KTSJ  And  DIRECTION  V£RS'JS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  22-33  34-47 


22-33  34-47 

.0  ,0 


WIND 

SPE'O 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48> 

PCT 

<1 

1.3 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

1-2 

l.o 

13.9 

10.3 

.0 

.0 

.0 

27.3 

3-4 

.0 

R.2 

23.3 

1.5 

.0 

.0 

32.9 

5-6 

.0 

1.3 

13.8 

2.9 

.0 

.0 

18.0 

7 

.0 

.6 

10.5 

2.7 

.0 

.0 

13.8 

8-9 

• 0 

.0 

1.3 

1.7 

.0 

.0 

2.9 

10-11 

• 0 

.0 

.2 

.8 

.0 

.0 

1.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.3 

28.7 

39.3 

9.6 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  Of  *AV£  WFJGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13.16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

(SEO 

<6 

3.0 

6.6 

10.9 

7.0 

4.6 

1.1 

1.3 

• l 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

243 

HGT 

4 

6-7 

.0 

.3 

5.9 

10.7 

7.4 

2.6 

1.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

202 

6 

8-9 

.0 

.7 

2.3 

3.9 

3.7 

.9 

1.9 

• 6 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

98 

6 

10-11 

.0 

.4 

.9 

1.3 

.9 

1.1 

.1 

*0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

34 

6 

*2-13 

.0 

.0 

1.3 

.6 

1.0 

.4 

.0 

*0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.0 

.3 

• 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13 

9 

INoET 

.0 

2.4 

3.9 

2.7 

2.1 

.3 

.6 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 

4 

TOTAL 

21 

73 

175 

188 

140 

45 

35 

lo 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

698 

5 

PCT 

3.0 

10.5 

25.1 

26.9 

20.1 

6.4 

5.0 

1.4 

1.4 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

100.0 

page  4«« 


MARCH 

PER  100 : (PRIMARY)  1910-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALW  i<J35- 1973  TABLE  l 15. 5N  23. B w 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEAThER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


W NO  DIR 

RAIN 

RAIN 

orZl 

Fk?G 

snpw 

OTHER 

HAIL 

PCPn  at 

pcpn  past 

THOR 

FOG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

hour 

LTNG 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

• 2 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.6 

3.7 

.0 

A. A 

.2 

90.7 

NE 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.2 

.2 

5. A 

.0 

3.  A 

.A 

90. A 

E 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

. 0 

1.0 

.0 

.5 

A. 6 

.0 

1.9 

.0 

92.0 

SE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

97.9 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100. 0 

SW 

.0 

• u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

W 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16.7 

.0 

.0 

.0 

83.3 

NW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

99.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TOT  PCT 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

A. 8 

.0 

3. A 

.3 

90.8 

TOT  OBS:  1626 


TABLE  ■> 


pfrcent  freouency  of  weather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

SNOW 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

Pc pn  past 

THOR 

FOG 

fog  wq 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRTn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNUW 

WEA 

00G03 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.5 

3.2 

.0 

3.2 

.5 

91.9 

06C09 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

• 0 

.5 

6.0 

.0 

3.0 

.2 

89.8 

12C 1 5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

3.  B 

.0 

2.8 

.3 

92. 8 

18C21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.9 

.0 

A. A 

.2 

89.3 

TQT  PCT 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

A. 8 

.0 

3.  A 

.3 

90.9 

TQT  OBS:  165  L 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.7 

8.1 

12.9 

1.8 

• 

.0 

23.5 

12.9 

29.7 

1A.A 

2A.0 

2A.7 

32.0 

20.1 

23.8 

20. A 

NE 

.9 

17.7 

36.8 

7.2 

.A 

* 

63.1 

1 A . 2 

62.3 

65.9 

61.8 

61.6 

60. A 

6A.3 

6A.1 

6A.A 

E 

.A 

2.9 

5.0 

1.1 

.1 

.0 

9.5 

1A.0 

5.3 

15.5 

10.2 

9.8 

3.8 

11.2 

7.9 

11.6 

SE 

.1 

.A 

.2 

• 

.0 

.0 

.7 

9.0 

.3 

1.8 

.6 

.5 

.7 

.8 

.6 

.6 

S 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.8 

.0 

.3 

.3 

.5 

.1 

.5 

.3 

.3 

sw 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.6 

.0 

.2 

.A 

.2 

.2 

.1 

.A 

.3 

w 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.9 

.0 

.1 

.2 

.5 

.8 

.3 

.2 

.2 

NW 

.2 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.6 

9.8 

1.7 

1.2 

1.3 

1.3 

2.0 

1.8 

1.9 

1 • A 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.8 

.8 

.0 

.8 

.7 

1.2 

.9 

.0 

.9 

.8 

.7 

TOT  OBS 

187 

1707 

3123 

577 

28 

1 

5623 

13.6 

520 

567 

10A2 

660 

531 

5A6 

1030 

727 

TOT  PCT 

3.3 

30.  A 

55.5 

10.3 

.5 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPFgO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7*16 

17-27 

28-AO 

A14 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.1 

13.7 

6. A 

.3 

.0 

23.5 

12.9 

21.7 

2A.3 

26.0 

22. A 

NE 

5.0 

35.7 

21.2 

1.2 

.1 

63.1 

1A.2 

6A.2 

61.7 

62. A 

6A.2 

E 

1.3 

A. 6 

3. A 

.2 

* 

9.5 

1A.0 

10.6 

10.1 

7.5 

9. A 

SE 

.3 

.3 

.1 

• 

.0 

.7 

9.0 

1.1 

.5 

.7 

.6 

S 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

5.8 

.1 

.A 

.3 

.3 

SW 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

6.6 

• 1 

.3 

.2 

• A 

w 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.9 

* 

.A 

.5 

.2 

NW 

.6 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.6 

9.8 

l.A 

1.3 

1.9 

1.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.8 

.0 

.7 

1.1 

.5 

.7 

TOT  OBS 

6A3 

3105 

1771 

98 

A 

5623 

13.6 

1087 

1702 

1077 

1757 

TOT  PCT 

11.5 

35.2 

31.5 

1.7 

,1 

100,0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

RAGE  AIT 


MARCH 


PER  100 : (PRIMARY!  1910-1973 
(OVER-ALL ) 1855-197J 


AREA  0007  CAPE  VERDE  1SLAN0S 
15. 5N  23.8 M 


PfcRCENT  aGE 

FREQUENCY  OF 

RIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

WIND 

11-21 

SPEED 

22-33 

( F NOT  S ) 
3*-*7 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00C03 

.7 

2.6 

33.5 

33.* 

9.* 

.0 

13.3 

100.0 

1087 

06(09 

i.i 

2.6 

33.8 

3* . 1 

8.1 

.0 

12.9 

100.0 

1702 

12(15 

.5 

2.i 

26.2 

39.J 

H.o 

.1 

14.1 

100.0 

1077 

18(21 

.7 

2.6 

27.7 

35.9 

12.5 

.0 

14.0 

100.0 

1757 

TQT 

** 

143 

1707 

3123 

377 

28 

1 

13.6 

5623 

PCT 

.8 

2.5 

30.4 

35.3 

10.3 

• 

100.0 

TABLE  5 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CUi«0  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  W1N0  DIRECTION 


MND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

total 

MEAN 

CLOUO 

ooo 

150 

N 

12.1 

7.3 

7.7 

OB  SCO 
1.7 

OBS 

COVER 

3.3 

1*9 

.1 

299 

.0 

NE 

28.8 

13.0 

17. 1 

3.4 

3.2 

• 

.0 

k 

2.8 

1.2 

1.1 

.2 

2.7 

.0 

.0 

$E 

.2 

• 2 

.1 

* 

3.0 

.0 

.0 

S 

.2 

.1 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

SW 

.1 

.0 

.1 

.0 

2.7 

.0 

.0 

w 

.2 

.0 

.2 

.0 

3.0 

.0 

.0 

NM 

.a 

.5 

.5 

.0 

2.* 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.0 

.1 

.1 

3.0 

.0 

.0 

TOT  OBS 

317 

234 

306 

62 

1139 

3.2 

1 

0 

TQT  f>CT 

45.4 

22.3 

26.9 

3.4 

100.0 

.1 

.0 

TABLE  6 


percentage  frequency  op  ceiling  heights  (Ft,nh  >*/8) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  8T  WIND  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6300 

800 0* 

NH  <5/8 

total 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

.1 

.9 

1.8 

1.5 

1.2 

.1 

.0 

.2 

23.1 

• 

2.0 

5.0 

3.4 

2.0 

.5 

.3 

4 

49.1 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

4.4 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 

3* 

82 

59 

39 

10 

3 

3 

90? 

1139 

.1 

3.0 

7.2 

5.2 

5.4 

.9 

.3 

.3 

79.6 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
DF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  A*0  VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 


CEILING 

> OR 

■ OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

> OR  >6500 

.4 

.5 

.5 

■ OR  >5000 

1.2 

1.3 

1.4 

• OR  >3500 

3.8 

4.4 

4.8 

■ OR  >2000 

8.0 

9.5 

10. 0 

• OR  >1000 

14.3 

16.7 

17.1 

• OR  >600 

17.2 

19.7 

20.1 

• OR  >300 

17.3 

19,8 

20.2 

• OR  >150 

17.3 

19.8 

20.2 

■ OR  > 0 

17.3 

19,8 

20.3 

TOTAL 

198 

227 

232 

total  number  of  obs*  ha* 


• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50VD 

>0 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

10. 1 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

17.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

233 

233 

233 

233 

233 

PCT  F»EQ 

NH  <5/8 f 

79.6 

TABLE  7 A 


percentage 

FREQ 

OF 

LOW  CLPUDS 

(EIGHTHS) 

total 

! 3 

4 

5 

6 7 

8 OBSCO 

OBS 

i 13.2  9, 

.1  8 

.3 

5.0  5.2 

2.3  .1 

1193 
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MARCH 


PERIOD*  ( PR  I NARY ) 1910-1973 

(OVIR-ALU  1053-1973 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23.6M 


PERCENT  FREo  HF  WInO  OIRECtIuN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-UCCURRENCE  OF 
PRECIPITATION  MITH  VARYING  VAtUfcS  OF  VISI0ILITY 


VS0Y 

N 

NF 

E 

SE 

s 

sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

. NO  PCP 

.3 

2. 7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

TOT  % 

.3 

2.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

l<2 

NO  PCP 

.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

TOT  X 

.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<3 

NO  PCP 

.7 

1.0 

.3 

.1 

9 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

2.3 

TOT  X 

.7 

1.0 

.3 

.1 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

2.3 

PCP 

.0 

.0 

.1 

.0 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5<  10 

NO  PCP 

7.0 

16.8 

2.2 

• 9 

.2 

• 1 

.1 

.9 

.0 

.2 

20.2 

TOT  X 

7.8 

16.8 

2.3 

.9 

.2 

.1 

.1 

.9 

.0 

.2 

20.3 

PCP 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

17.0 

91.8 

3.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

1.3 

.0 

.3 

69.7 

TOT  X 

17.1 

91.0 

3.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

1.3 

.0 

.3 

69.8 

TOT  08S 
TOT  PcT 

26.3 

63.3 

6.3 

,7 

.9 

.3 

.9 

1.7 

.0 

.5 

100.0 

PERCENT  FRED  OF  WIND  DIRECTION  VS  MIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  0*  VISIBILITY 


V$BY 

$P0 

N 

NE 

E 

SE 

s 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NH> 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

9-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1/2<1 

9-10 

.2 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

11-21 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

22* 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  • 

.3 

1.5 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

0-3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

9-10 

• 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

11-21 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

22* 

9 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  S 

.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

0-3 

• 

.0 

.1 

6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<3 

9-10 

.3 

.9 

• 

.0 

• 

9 

.0 

.1 

.0 

1.0 

11-21 

.9 

1.0 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1.7 

22* 

.1 

• 1 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.9 

1.7 

.2 

6 

6 

9 

.0 

.1 

.0 

.0 

9.0 

0-3 

.2 

• 1 

• 1 

.1 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

.6 

3<10 

9-10 

L.0 

9.2 

.7 

• 1 

• 1 

9 

♦ 

.1 

.0 

7.0 

11-21 

9.2 

9.0 

.9 

9 

.0 

.0 

• 0 

.2 

.0 

15.1 

22* 

.7 

2.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

3.3 

TOT  I 

6.0 

10.9 

2.0 

.2 

.1 

• 1 

.1 

.3 

.0 

.1 

26.1 

0-3 

.9 

.6 

.2 

.0 

9 

9 

.1 

.1 

.0 

• 3 

1.9 

10* 

9-10 

9.3 

12.3 

1.7 

• 1 

9 

9 

.1 

.9 

.0 

20.9 

11-21 

10.2 

27.2 

2.0 

6 

.0 

9 

9 

.9 

.0 

39.0 

22* 

1.2 

9.3 

.9 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

6.1 

TOT  t 

17.1 

99.7 

9.9 

.2 

• 1 

.1 

.2 

1.1 

.0 

• 9 

60.2 

TOT  u»S 

TOT  PCT 

23.3 

69.9 

6.0 

.9 

• 2 

• 2 

.9 

1.9 

.0 

.9 

100.0 
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PfRIQOt  (PRIMARY)  1910-197J  AREA  0007  CAPE  »E*OE  ISLANDS 

(OVfA-ALLI  1855-1973  7k»ig  10  1 5.5N  2i,$U 

PERCENT  FAPgUENCY  OF  CEILING  HFIGhT$  (FEET.NH  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

000 

iso 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GNTI 

149 

299 

599 

969 

1 9*9 

3449 

4999 

6469 

7999 

ANY  HCT 

08S 

00803 

.0 

.0 

,4 

2.5 

7.3 

3.6 

3.3 

.7 

.7 

.0 

18.5 

81.5 

275 

06809 

.4 

.0 

.0 

3.2 

7.1 

5.7 

2.B 

1.1 

.0 

.7 

20.9 

79.1 

282 

12815 

.0 

.0 

.0 

2.8 

7.3 

7.6 

5.4 

.6 

.3 

.0 

24.1 

75.9 

316 

18C21 

.0 

.0 

.0 

3.0 

6.6 

3.3 

1.6 

1.0 

.0 

.3 

15.6 

14.2 

304 

TOT 

1 

0 

I 

34 

*3 

60 

39 

10 

3 

3 

234 

943 

1177 

PCT 

.1 

.0 

.1 

2.9 

7.1 

5.1 

3.3 

.6 

.3 

• 3 

19.9 

80.1 

100.0 

TABLE  il  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS8V  (NM)  AND/OR 

percent  frequency  vsby  <nm>  by  hour  ceiling  mgt  (feet,nh  >4/b>*by  hour 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

3<iO 

10-* 

total 

06  S 

HOUR 

<GMT> 

<150 

<50YQ 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AN05-* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.0 

1.2 

.3 

2.2 

25.0 

71.3 

647 

00CO3 

.0 

.4 

5.6 

14.6 

79.8 

267 

06809 

.0 

2.5 

1.5 

2.6 

27.2 

66.2 

882 

06809 

.4 

.4 

6.3 

17.6 

76.1 

272 

12C15 

.0 

1.3 

.4 

3.6 

22.7 

7i.e 

671 

12615 

.0 

.0 

5.8 

21.2 

73.0 

311 

18821 

.0 

2.2 

1.0 

3.5 

29.1 

64.3 

92  2 

18821 

.0 

.0 

6.5 

12.9 

80.6 

294 

TOT 

0 

60 

27 

93 

82? 

2120 

3122 

TOT 

1 

2 

69 

191 

664 

1144 

PCT 

.0 

1.9 

.9 

3.0 

26.3 

67.9 

100.0 

PCT 

.1 

.2 

6.0 

16.7 

77.3 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMlOtry  BY  TFmP  PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

00 

1 

0 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SN 

M 

NM 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.2 

.0 

8 

.7 

.2 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• U 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.5 

3.1 

4.4 

1.5 

#9 

119 

10.5 

2.9 

5,9 

1.0 

.2 

.1 

* 

.3 

.1 

.0 

• 1 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.5 

9.5 

28.1 

22.7 

6.8 

764 

67.6 

18.4 

44.4 

2.8 

.2 

.0 

.0 

.1 

1.4 

.0 

.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

6.7 

8.8 

3.8 

236 

20.9 

4.3 

14.9 

1.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

• 1 

.0 

.4 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

PCT 

0 

.0 

1 

.1 

1 

.1 

16 

1.4 

159 

14.1 

449 

39.7 

374 

33.1 

130 
11. s 

1130 

100.0 

25.8 

65.7 

4.9 

.4 

.2 

* 

.5 

1.6 

.0 

.7 

table  is  table  u 


meanS/Extrehes  ano  percentiles  of  temp  (deg  f>  »y  hour  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M 1 N 

NFAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

9Q-10C 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

79 

75 

73 

70 

67 

65 

63 

69.9 

1076 

00603 

.0 

• 3 

5.9 

39.2 

40.6 

14.0 

81 

286 

06809 

80 

76 

74 

70 

66 

65 

63 

69.9 

1671 

06809 

.0 

.7 

7.2 

31.0 

45.1 

15.9 

81 

277 

12C15 

85 

81 

78 

73 

69 

67 

66 

73.2 

1013 

12815 

.0 

2.7 

22.8 

44.6 

23.1 

6.B 

75 

294 

1662 1 

86 

81 

77 

72 

68 

66 

65 

72.1 

1677 

18821 

.0 

2.5 

20.4 

43.9 

24.2 

9.1 

76 

285 

TOT 

86 

80 

76 

71 

67 

65 

63 

71.2 

5437 

TOT 

0 

18 

162 

454 

378 

130 

78 

1142 
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PEAIOOl  (PRIMARY)  1910-19Ti 

(OVER-AU)  1855-1973 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23. 0- 


RCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  FJ  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FJC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SCA  TEMPERATURE  OfFFfcRENCE  ( DEC  F ) 


AIR-SEA 

61 

65 

69 

73 

77 

61 

85 

tot 

W 

WO 

THP  DIF 

6<* 

68 

72 

76 

80 

69 

88 

FuG 

F0C 

19/16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1 

.0 

.1 

11/13 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

3 

.0 

.2 

9/10 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.5 

7/8 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.3 

.1 

.0 

7 

.1 

.9 

6 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

6 

.0 

.6 

5 

• 0 

.0 

.1 

.5 

.5 

.1 

.0 

18 

.1 

1.1 

% 

• 1) 

.1 

.3 

1.0 

.5 

.1 

.0 

30 

.1 

1.6 

3 

.0 

.0 

.6 

2.3 

.5 

.0 

.0 

51 

.1 

3.2 

2 

*0 

.0 

1.0 

3.7 

.3 

.1 

.0 

76 

.3 

9.8 

1 

.0 

.1 

3.5 

6.3 

.3 

.0 

.0 

135 

.9 

9.3 

0 

• 0 

.6 

10.6 

3.9 

.1 

.0 

.0 

262 

.7 

16.6 

-l 

.0 

1.3 

15.3 

9.8 

.0 

.0 

.0 

327 

1.5 

20.1 

-2 

.0 

2.3 

12.9 

1.9 

.1 

.0 

.0 

265 

.3 

17.0 

-3 

.0 

3.0 

7.3 

1.3 

.1 

.0 

.0 

176 

.3 

11.1 

-9 

• 0 

.9 

2.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

58 

.1 

3.6 

-5 

■ 0 

.9 

1.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

39 

.0 

2.6 

-6 

.0 

.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

1.0 

"7/ - 9 

• 1 

.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

,9 

-9/-10 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.2 

-11/-13 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

. 1 

total 

2 

832 

33 

1 

79 

1992 

157 

992 

9 

1516 

pct 

• 1 

10.9 

56.2 

29.2 

3.5 

.6 

.1 

100.0 

9.9 

95.1 

PERIOD:  (OVER-ALL) 


PC T FREQ  OF  WIND  SPEED  (KTS)  AND  OIRtCTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

98> 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

<1 

.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.2 

.9 

.0 

1-2 

.2 

3.5 

3.6 

.0 

.0 

.0 

7.2 

.3 

7.6 

6.8 

3-9 

.0 

2.6 

6.9 

1.1 

.0 

.0 

10.6 

.0 

9.7 

16.9 

3-6 

.0 

.3 

9.9 

.6 

.0 

.0 

3.8 

.0 

.5 

12.3 

7 

.0 

.0 

2.9 

.6 

• 0 

• 0 

2.9 

.0 

.0 

9.3 

8-9 

.0 

.0 

.6 

.3 

.0 

.0 

.8 

.0 

• 2 

1.3 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

7.1 

18.9 

2.5 

.0 

.0 

29.1 

.3 

13.8 

92.2 

HOT 

1-3 

9-10 

E 

11-21  22-33 

39-97 

98* 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

<1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.7 

• 6 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

• 0 

.5 

.3 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 0 

.0 

.2 

.0 

• 0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-18 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-23 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

•7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  PCT 

• 3 

2.1 

2.0 

.6 

.0 

.0 

3.0 

.0 

• 0 

*0 

SE 

22-33  39- 

.0 
.9 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
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APRIL 


PfeRlQC!  t PR  I MARY ) 1908-1973  AREA  0007  CAPE  V£R0E  ISLANOS 

(OVER-ALL)  185A-1973  TABLE  1 15. 5N  23. 9W 


PERCENT  FREQUENCE  OF  HEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  OIRECTIQN 


PRECIPITATION 

TYPE 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

WNO  DIR 

RAIN 

RAIN 

0RZL 

F*ZG 

Snow 

other 

MAIL 

PCPN  at 

PrPN  PAST 

thor 

FOC 

FOG  WO 

smoke 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FR7n 

OB  TIME 

hour 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

PAST  HR 

8LWG 

SNOW 

WEA 

N 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

4.5 

.0 

4.6 

l 

.7 

89.0 

NE 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

3.7 

.0 

4.1 

.5 

91.6 

E 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.6 

.0 

.8 

11.3 

.0 

1.4 

.0 

65.0 

SE 

23.5 

• 0 

11.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

23.5 

.0 

.0 

5.9 

.0 

.0 

.0 

70.6 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

SW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

w 

16.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16.7 

mn 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

83.3 

NW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.5 

.0 

89.5 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

.0 

.0 

12.5 

.0 

75.0 

TQT  PC  T 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

,4 

.0 

.1 

4.4 

.0 

4.1 

.8 

90.2 

TQT  06S:  1662 


TABLE  7 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

rain 

RAIN 

DRZL 

FrZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  at 

Pcpn  past 

thor 

fog 

fqg  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00(03 

.5 

• 0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.0 

.3 

3.0 

.0 

4.0 

.5 

91.7 

06(09 

.5 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.0 

.2 

4.6 

.0 

2.3 

.5 

91.8 

12(15 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.0 

5.4 

.5 

90.4 

18(21 

.0 

• 0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.2 

.4 

.0 

.2 

6.6 

.0 

4.5 

1.5 

86.8 

TOT  PCT 

.2 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.5 

.0 

.2 

4.6 

.0 

4.0 

.B 

90.1 

TOT  DBS: 

1692 

TABLE 

* 

PERCENTAGE  FRFOUENCY  of  wind  direction  by  speed  ano  by  hour 


WInO  speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21  22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

frfq 

SPD 

N 

.5 

8.1 

14.0 

1.9 

* 

.0 

24.6 

13.2 

30.2 

15.8 

25.5 

28.8 

33.4 

19.6 

24.0 

20.9 

NE 

.7 

16.0 

36.6 

5.9 

.1 

.0 

61.2 

13.8 

61.1 

61.6 

58.9 

58.3 

60.1 

64.3 

63.8 

62.0 

E 

.3 

3.2 

5.9 

1.3 

.1 

.0 

10.7 

14.2 

5.9 

18.2 

11.1 

9.5 

4.2 

12.4 

9.4 

13.7 

SE 

.1 

.5 

.2 

• 

.0 

.0 

.8 

8.7 

.5 

1.5 

.9 

.6 

.4 

1.2 

.6 

.8 

S 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

10.  0 

.0 

.3 

.2 

.5 

.4 

.3 

.0 

.1 

SW 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

4.5 

.0 

.2 

.3 

.2 

* 

.2 

• 

.0 

w 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.5 

.4 

.1 

.5 

.4 

.1 

.3 

.3 

.4 

NW 

.1 

.9 

.4 

• 

.0 

.0 

1.5 

9.3 

1.6 

1.2 

1.7 

1.6 

1.4 

1.1 

1.2 

1.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.6 

.0 

.4 

1.1 

.9 

.1 

.0 

.9 

.7 

.4 

TOT  OBS 

144 

1843 

3404 

545 

12 

0 

5948 

13.5 

542 

611 

1137 

710 

526 

571 

1052 

799 

TOT  PCT 

2.4 

31.0 

57.2 

9.2 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

spfed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

419 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.6 

14.6 

7.1 

.3 

.0 

24.6 

13.2 

22.5 

26.7 

26.2 

22.7 

NE 

4.8 

36.4 

16.8 

1.1 

4 

61.2 

13.8 

61.4 

58.7 

62.3 

63.0 

E 

1.1 

5.5 

3.8 

.3 

* 

10.7 

14.2 

12.4 

10.5 

8.5 

11.3 

SE 

.4 

.3 

.1 

• 

.0 

.8 

8.7 

1.0 

.8 

.7 

.7 

S 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.2 

10.0 

.2 

.3 

.3 

.1 

SW 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

4.5 

.1 

.2 

.1 

* 

w 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

6.5 

.2 

.4 

.2 

.3 

NW 

.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

1.5 

9.3 

1.4 

1.7 

1.2 

1.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

CALM 

.6 

.6 

.0 

.8 

.6 

.5 

.5 

TOT  OBS 

621 

3435 

1786 

105 

1 

5948 

13.5 

1153 

1847 

1097 

1851 

TOT  PCT 

10.4 

57.8 

30.0 

1.8 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

rage  49* 


APRIL 


PERIOD:  (PRIMARY)  1908-197)  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

COVER-ALL!  1854-197)  TABLE  4 15. SN  2 3.9* 

PERCENTAGE  FREOiiFNCY  OP  WIND  SPEED  BV  HOUR  (GMT) 

WIN f,  SPEED  (KNOTS/  PCT  TOTAL 


HOUR 

calm 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

40* 

MEAN 

FREQ 

OBS 

OOLO) 

.8 

1.6 

31.2 

57.8 

8.3 

.2 

.0 

13.3 

100.0 

1133 

06C09 

.6 

2.  T 

36.0 

12.5 

7.7 

.2 

.0 

12.7 

100.0 

1847 

12C15 

.5 

1.5 

28.0 

58.8 

10.4 

.1 

.0 

14.0 

100.0 

1097 

18G21 

.5 

1.4 

27.1 

60.3 

10.4 

.3 

.0 

14.0 

100.0 

1851 

TQT 

35 

109 

1843 

3404 

545 

12 

0 

13.5 

5948 

PCT 

.6 

1.8 

31.0 

57.2 

9,2 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  OF  TOTAL  CLQUQ  AMQUnT  (E!GHTmS)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8! 

BY  WIND  DIRECTION  AnO  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WN0  OIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 C 

TOTAL 

Cloud 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

♦ 

NH  <5/8 

TOTAL 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGt 

OBS 

N 

13.8 

6.9 

5.9 

1.4 

2.9 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.9 

1.8 

.7 

.4 

.1 

.1 

22.4 

NE 

26.1 

16.9 

17.7 

2.6 

3.3 

.1 

.0 

.1 

1.6 

5.3 

3.1 

2.1 

.9 

.1 

.2 

49.8 

E 

2.3 

1.5 

1.9 

.3 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.1 

.3 

.1 

.1 

.0 

4.6 

SE 

.2 

• 

.1 

.1 

4.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

S 

.1 

.1 

.1 

.0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

sw 

.2 

* 

* 

.0 

1.5 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

w 

.1 

.0 

.1 

.1 

4.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

NM 

.5 

.4 

• 

.1 

2.4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.0 

.0 

.0 

, 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TQT  OBS 

478 

282 

281 

49 

1090 

3.2 

2 

0 

7 

26 

81 

54 

35 

15 

4 

4 

862 

1090 

TQT  PCT 

43.9 

25.9 

25.8 

4.5 

100.0 

.2 

.0 

.6 

2.4 

7.4 

5.0 

3.2 

1.4 

.4 

.4 

79.1 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  fREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

ceiling 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

ANO 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

ceiling 

• OR 

> OR 

• OR 

> OR 

■ OR 

■ OR 

> OR 

> OR 

(Feet  > 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ QR  >6500 

.4 

.6 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

■ OR  >5000 

1.6 

2.0 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

■ OR  >3500 

4.3 

5.2 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

■ OR  >2000 

8.3 

10.2 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

■ OR  >1000 

14.0 

17.5 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

• OR  >600 

15.9 

19.9 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

■ OR  >300 

16.3 

20.5 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

» OR  >150 

16.3 

20.5 

20.6 

20.6 

20,6 

20,6 

20.6 

20.6 

■ OR  > 0 

16.4 

20.7 

20.8 

20.8 

20,8 

20.8 

20.0 

20.8 

total 

181 

228 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

TOTAL  NUMBER  UF  OBSi  1102  PCT  FREQ  NH  <5/8:  79.2 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLAUDS  (EIGHTHS) 

total 

012345678  OBSCD  DBS 
18.1  19.2  15.7  14.5  10.9  5.6  8.0  4.5  3.4  .1  1169 
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?ERIOOt  (PRIMAAY)  1908-1973 
(OVER-ALL ) 1859-1973 


AREA  0007  CARE  VERDE  ISlANOS 
15. 5N  23. 94 


PERCENT  FRkO  (IF  MTnD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-UCCURRfcNCE  OF 
PKfCrRlTATiON  NI7«  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VStfV 

N 

NF 

F 

SF 

5 

S« 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PC  T 

<NM  J 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NC  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

1.1 

2.7 

.9 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

9.2 

TOT  X 

1.1 

2.2 

,9 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

,3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

TOT  X 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.9 

TOT  X 

.3 

.9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.9 

PCP 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3<  10 

NO  PCP 

8.6 

21.1 

2.9 

.1 

.2 

.1 

.2 

.3 

.0 

.1 

33.6 

TOT  X 

8.7 

21.1 

3.0 

.2 

.2 

.1 

.2 

.3 

.0 

.1 

33.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10> 

NO  PCP 

15.7 

38.9 

3.8 

.2 

.1 

.1 

.2 

. F 

.0 

• 9 

60.1 

TOT  X 

15.7 

38.9 

3.8 

.2 

.1 

.1 

.2 

.8 

.0 

.9 

60.2 

TUT  OBS 
TUT  PC  T 

26.1 

63.2 

7.7 

.5 

.3 

.2 

,9 

2.2 

.0 

.5 

100.0 

TABLE  9 


PERCENT  FPEO  OF  WIND  DIRECTION  VS  MIND  SPEED 

with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NMI 

RTS 

□bs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

9-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

229 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

9-10 

.3 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

11-21 

.3 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

229 

.1 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

TOT  X 

.6 

1.2 

.5 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

1<2 

9-10 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

229 

9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.2 

,9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

0-3 

.0 

.0 

9 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<3 

9-10 

• i 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.3 

11-21 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.9 

229 

a 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  X 

.6 

,9 

* 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

1.6 

0-3 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

9 

.0 

.1 

.9 

5<10 

9-10 

2.9 

3.9 

,7 

.1 

.1 

9 

.1 

.2 

.0 

7.5 

11-21 

9.8 

11.3 

1.2 

9 

9 

• 0 

9 

.1 

.0 

17,8 

229 

.9 

2.1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

TOT  X 

8.0 

17.7 

2.2 

.1 

.1 

9 

.2 

.9 

.0 

.1 

28.9 

0-3 

.3 

.6 

.2 

.1 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.3 

1.7 

109 

9-10 

3.9 

13.1 

i.e 

.1 

.1 

9 

.1 

.9 

.0 

22.0 

11-21 

10.2 

26.2 

2.0 

9 

9 

9 

9 

.3 

.0 

38,7 

229 

1*2 

2.B 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9.2 

TOT  X 

17.6 

92.7 

9.2 

.2 

• 1 

.1 

.2 

1.3 

.0 

.3 

66.7 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

27.0 

62.9 

6.8 

.9 

.2 

• 1 

.9 

1.8 

.0 

.9 

100.0 
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AM  J l 

PERIOO:  ( PR  1 MARY ) 1908-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  L039-197J  T ABLE  10  15. 5N  23. 9W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  (F£ET,NM  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/B  BY  HOUR 


HOUR 

000 

ISO 

300 

600 

loOO 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

199 

299 

599 

9<»9 

1*»99 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00603 

.9 

.0 

.9 

2.2 

5.7 

9.3 

2.9 

1.8 

.0 

.9 

17.9 

82.1 

279 

06609 

.0 

.0 

,7 

2.6 

A . 9 

5.9 

2.2 

1.1 

.9 

.0 

21.8 

76.2 

271 

12615 

.3 

.0 

1.3 

1.6 

7.9 

0,1 

3.6 

1.9 

1.0 

.3 

23.6 

76.9 

309 

11621 

.0 

.0 

.0 

2.8 

6.3 

2.8 

3.5 

.3 

.0 

.7 

16.9 

83. 6 

287 

TOT 

2 

0 

7 

?6 

8l 

55 

35 

15 

9 

9 

229 

917 

1196 

PC  T 

.2 

.0 

.6 

2.3 

7.1 

9,8 

3.1 

1.3 

.3 

.3 

20.0 

80.0 

100.0 

TABLE  11 

table 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

and/or 

PERCENT 

FREQUENCY  VSR Y 

<NM> 

8 Y HP JR 

CEILING 

HOT 

(FEET. 

NH  >9/8). BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

TOTAL 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000^ 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

085 

IGMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05» 

AND  5* 

OBS 

00603 

.0 

1.9 

• 1 

2.0 

*7.8 

68.5 

699 

O06u3 

.9 

.6 

9.2 

15.8 

80.0 

265 

06609 

.0 

2.1 

.3 

.8 

2«.3 

68.5 

933 

06609 

.0 

.8 

3.8 

18.7 

77.5 

262 

12615 

.0 

2*0 

.9 

1.2 

2T.1 

60.8 

661 

12615 

.3 

1.7 

4.0 

21.1 

79.8 

298 

18621 

.0 

3.1 

1.1 

2.9 

31.9 

61.6 

935 

18621 

.0 

.0 

5.8 

19.1 

80.1 

277 

TOT 

0 

75 

20 

51 

933 

2199 

322» 

TOT 

2 

9 

99 

193 

860 

1102 

PCT 

.0 

2.3 

.6 

1.6 

28.9 

66.6 

100.0 

PCT 

.2 

.6 

9.9 

17.5 

70.0 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUHIOITY  BY  TFmP 

TOTAL  PC T 

TENP  F 0-29  30-39  90-99  50-59  60-69  70-79  Bq-89  90-100  OBS  FREQ 


85/09 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.3 

80/09 

.0 

.0 

.1 

.0 

.6 

.5 

.3 

.0 

18 

1.5 

73/79 

.0 

.0 

.1 

.2 

2.8 

7.9 

1.8 

.3 

158 

13.2 

70/79 

.0 

.0 

.0 

,9 

10.7 

29.8 

22.8 

6,8 

896 

70.5 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

6.9 

5.0 

1.3 

175 

19.6 

TOTAL 

0 

0 

2 

9 

192 

536 

360 

101 

1200 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.2 

.8 

16.0 

99.7 

3O.O 

8.9 

TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

N NE  E SE  S SM  W NW  VAR  CALM 

• * .1  .0  .0  • * .0  .0  .0 

.9  .7  .2  .1  .0  .0  .1  • .0  .0 

3.5  7.9  1.0  .2  .1  • .1  .2  .0  .1 

20.9  99.6  9.3  .2  .1  .1  .0  .3  .0  .5 

3 . B 9.8  .9  * .1  .1  .1  .3  .0  .1 

28.2  63.0  5.9  .5  .3  .2  .3  .9  .0  .7 


table  15  table  16 


ME ANS# EXTREMES  AND  PERCENTILES  OF  TEMP  (OEG  F)  BY  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT, 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M JN 

MEAN 

TOTAL 

PBS 

HOUR 

(GMT, 

o> 

1 

O 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-1 00 

mean 

TOTAL 

OBS 

00603 

32 

75 

73 

70 

67 

63 

62 

70.3 

1130 

00603 

.0 

1.4 

5.1 

42.6 

37.5 

13.5 

80 

296 

06609 

89 

77 

79 

70 

67 

63 

62 

70.9 

1813 

06609 

.0 

.3 

8.0 

37.5 

92.5 

11.7 

00 

299 

12615 

87 

82 

79 

73 

70 

68 

6T 

73.7 

10*0 

12615 

.0 

.6 

30.2 

46.0 

18.6 

9.5 

79 

311 

18621 

87 

82 

78 

72 

68 

67 

6A 

72.3 

1758 

10621 

.0 

1.3 

21.0 

51.7 

21.6 

9.9 

75 

315 

TOT 

87 

80 

77 

71 

68 

66 

62 

71.6 

3793 

TOT 

0 

11 

199 

549 

369 

103 

77 

1221 
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PERIOD:  (Primary) 

1908-1973 

AREA  0007  CAPE 

VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU 

1859-1973 

TABLE  17 

15. 5N 

23. 9R 

S»C  T Ff»£W  OF  AIR  rEHPERATURF  (DFG  F)  AnO  The  OCCURRENCE  QF  F|JG  (WlTnyUT  RREC  I P I TAT  I ON ) 
vs  AIR-SFA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (OEG  F) 


AIR-SEA 

85 

6“ 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

MO 

IMP  OIF 

<sa 

7? 

76 

80 

■9 

e)R 

FOG 

FUG 

19/18 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

5 

.0 

.3 

7/6 

.0 

.0 

.1 

.7 

.5 

.0 

19 

.1 

1.2 

6 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.6 

5 

.0 

.1 

.7 

1.0 

.1 

.0 

27 

.3 

1.9 

9 

.0 

.1 

1.2 

1.0 

.0 

.0 

35 

.1 

2.2 

3 

.0 

.7 

1.7 

.7 

.0 

.0 

96 

.1 

2.9 

2 

.0 

1.9 

9.0 

1.0 

.0 

.0 

98 

.3 

6.2 

1 

• 1 

2.9 

5.9 

.3 

.0 

.0 

191 

.9 

8.8 

0 

• 1 

9.9 

6.0 

.0 

.0 

.0 

295 

1.1 

19.9 

-1 

1.6 

19.9 

5.9 

.1 

.0 

.0 

336 

1.1 

20.9 

-2 

1.3 

13.9 

3.2 

.1 

.0 

.0 

282 

.7 

17.7 

-3 

.9 

8.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

155 

.2 

10.0 

-9 

.9 

3.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

79 

.2 

5.0 

-5 

.3 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

1.9 

-6 

• 3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

1.0 

-7/-8 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

-9/-10 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 0 

.1 

total 

"9 

897 

999 

80 

19 

3 

1527 

70 

1957 

PCT 

5.5 

58.7 

29.9 

5.2 

.9 

.2 

100.0 

9.6 

95.9 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ib 


PC T FREQ  OF  *TNO  SPFeO  (KTS>  AnO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HCT 

1-3 

9-10 

N 

11-21  22 

-33 

39-97 

A** 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-97 

98* 

PCT 

<1 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.0 

3.2 

3.5 

.0 

.0 

.0 

6.8 

.0 

6.1 

6.1 

.0 

.0 

.0 

12.3 

3-9 

.2 

3.1 

5.3 

.9 

.0 

.0 

9.0 

.0 

5.8 

15.6 

.7 

.0 

.0 

22.2 

5-6 

.0 

.9 

5.0 

1.9 

.0 

.0 

6.7 

.0 

1.1 

15.5 

1.3 

.0 

.0 

17.9 

7 

.0 

.0 

2.1 

.5 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.5 

7.9 

1.8 

.0 

.0 

9.6 

8-9 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

2.9 

.6 

.0 

.0 

3.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I7» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

6.9 

16.3 

2.8 

.0 

.0 

26.4 

.2 

14.0 

47.4 

5.1 

.0 

.0 

66.6 

MGT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

469 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48^ 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1-2 

• 0 

1.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.3 

1.1 

.3 

.0 

.0 

1.7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

.3 

.3 

,r» 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

• 3 

.0 

• 0 

•0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

1.4 

2.6 

.6 

.0 

.0 

4.6 

-0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 
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period » (Over-all ) 1963-1973 


TABLE  1«  (CON 7) 


AREA  0007  CAP*  VEROE  ISLANDS 
15. 5N  23. 9* 


PCT 

FREQ  OP 

KIND 

SPEED  (KTS1 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

s 

Sri 

HCT 

1-3 

*-10 

li-21 

22-33 

3*-*7 

**♦ 

PC  T 

1-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8> 

PCT 

<1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

. 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25-32 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*i-*e 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

M 

NW 

TOTAL 

hot 

1-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8  + 

PCT 

1-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8* 

PCT 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-* 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*l-*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

99.1 

WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8*' 

PCT 

<1 

1.2 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1-2 

.0 

11. n 

10.5 

.0 

.0 

.0 

21.* 

3-* 

• 2 

Q.2 

22.1 

1.6 

.0 

.0 

32.9 

5-6 

.2 

1.7 

20.9 

3.0 

.0 

.0 

25.8 

7 

• 0 

.5 

9 » ti 

2.3 

.0 

.0 

12.5 

8-9 

.0 

.0 

2.8 

.9 

.0 

.0 

3.7 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.5 

.0 

.0 

.7 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

33-*0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*l-*8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.6 

23.7 

66.* 

8.* 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-AIL)  19*9-1973  TABLE  19 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-* 

3-6 

PERCENT 

7 

freouency  QF 

8-9  10-11 

WAVE 
12  13 

HEIGHT  (FT) 
-16  17-19  20 

vs  WAVE 
-22  23- 

PERIOD  (SECONDS) 
25  26-32  33-*0  *1 

-4  8 

*9-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

.6 

5.* 

10.8 

8.* 

5.* 

1.3 

.1 

.1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27* 

HGT 

* 

6-7 

.0 

1.1 

7.5 

10.8 

6.0 

2.8 

l.B 

.7 

.1  .0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

263 

6 

8-9 

.0 

.0 

2.2 

4.7 

*.3 

2.6 

1.2 

.* 

.*  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13* 

6 

10-11 

.0 

.* 

.5 

.7 

1.2 

1.6 

.7 

• 0 

• 1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*5 

7 

12-13 

.0 

.0 

.5 

.7 

.2 

.* 

.6 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.0 

,* 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

7 

iNnET 

.0 

1.2 

*.7 

*.6 

1.5 

.5 

.1 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11* 

* 

total 

12 

68 

223 

235 

162 

78 

38 

10 

5 1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

853 

5 

PCT 

1.* 

8.0 

26.1 

29.9 

19.0 

9.1 

*.5 

L.2 

.6  .1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

pace  *98 
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PERIOD:  (PRIMARY) 

1892 

-1973 

AREA  0007 

CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1 63* 

-1973 

TABLE 

1 

15. 5N  2*, 

.OW 

PERCENT 

FRf^UENCY  OF 

WEATHER 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

PRECIPITATION 

type 

other 

WEATHtR 

Phenomena 

UNO  DIR 

RAIN 

rain 

DRZ  L 

FRZG 

snow 

other 

HAIC 

PCPN  AT 

PrPN  Past 

thor 

FOG 

FUG  WO 

SMOKE  SPRAY 

NO 

ShWR 

PCPN 

fr?n 

Ob  time 

HOUR 

LTNO 

wu 

PCPN 

hAZE  BLWG 

OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.0 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.2 

.7 

A.O 

.0 

A. A 

.2 

90.5 

NE 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

* 

.3 

3. a 

.0 

2.5 

.3 

92.8 

E 

.0 

• 3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.6 

9.6 

.0 

A . 0 

.0 

65.6 

SE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.C 

.0 

.0 

100.0 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Sw 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

M 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

NN 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.0 

6.3 

.0 

91.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

,u 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TOT  PCT 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• < 

.1 

.* 

*.3 

.0 

3.2 

.2 

91.6 

TOT  DBS: 

1616 

table 

? 

percent 

FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE 

BY  HOUR 

PRECIPITATION 

type 

other 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

snow 

uThfr 

HAIL 

pCpN  AT 

PrPN  Past 

thor 

fog 

fqg  wu 

smoke  spray 

NO 

(&MT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

Ob  time 

HOUR 

LTNG 

wo 

PCpN 

HAZE  BLWG 

DUST 

SIG 

PCpN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG 

SNOm 

WEA 

00C03 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.2 

.0 

2.5 

.3 

9A.5 

06C09 

.0 

• 6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.2 

.6 

5.6 

.0 

2.5 

.0 

90. A 

12615 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

A. 6 

.6 

91.9 

18621 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

5.5 

.0 

3.5 

.2 

90.* 

TOT  PCT 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

#0 

.0 

.2 

.2 

.* 

*.3 

.0 

3.2 

.2 

91.6 

TOT  OBS: 

16*5 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FRFQUENCY  OF  MlND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-3 

A-10 

11-21  22 

-33  3*- 

*7 

*8* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

,7 

7.9 

1 A . 3 

1.6 

* 

.0 

2 A . 6 

13.0 

35.2 

1A.5 

2A.6 

26.6 

35.9 

18.1 

25.7 

21.9 

NE 

.9 

17.8 

36. A 

A. 6 

.2 

.0 

59.8 

13.7 

56.6 

62.8 

59.0 

57.2 

57.7 

61.0 

62.1 

60.1 

E 

.3 

3.6 

7.1 

1.5 

* 

.0 

12.6 

1A.0 

A. 6 

20.2 

11.8 

12.9 

A. 6 

17.7 

9.9 

15.7 

SE 

• 

.A 

.3 

* 

.0 

.0 

.8 

10.0 

.6 

1.2 

.9 

1.0 

.A 

1.1 

.5 

.9 

S 

» 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

7.3 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.5 

* 

.1 

SW 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

,0 

.1 

7.7 

.2 

.0 

.2 

.1 

.0 

.2 

.1 

.1 

w 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.5 

.0 

.2 

.A 

.2 

.1 

.3 

.3 

.0 

NW 

.1 

.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

1 . A 

8.8 

2.7 

.5 

2.2 

1.9 

1.1 

1.0 

1.2 

.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

. 3 

.0 

.0 

.* 

.7 

.2 

.2 

.0 

.3 

.3 

TOT  OBS 

156 

1967 

37A3 

A9A 

12 

0 

6372 

13. A 

A 86 

715 

1209 

832 

503 

6A1 

1121 

865 

TOT  PCT 

2. A 

30.9 

58.7 

7.8 

.2 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  BA 

WlNO 

SPFfD 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-AO 

*!♦ 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.7 

1 A . 8 

6.9 

.2 

.0 

2* . 6 

13.0 

22.9 

25. A 

26.0 

2A.0 

NE 

A. 6 

35.5 

19.0 

.7 

.1 

39.8 

13.7 

60.3 

38.3 

39.5 

61.3 

E 

l.A 

6.1 

A. 7 

.3 

* 

12.6 

1A.0 

13.9 

12.3 

12.0 

12. A 

SE 

.3 

• A 

.0 

.0 

.8 

10.0 

1.0 

.9 

.8 

.7 

S 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.1 

7.3 

.1 

.1 

.3 

.1 

SW 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

7.7 

.1 

.1 

.1 

.1 

w 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.2 

6.5 

.1 

.3 

.2 

.2 

NW 

.6 

.7 

.1 

.0 

.0 

l.A 

8.8 

l.A 

2.1 

1.0 

1.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.3 

.0 

.2 

.5 

.1 

.3 

TOT  OBS 

6*8 

3676 

1972 

72 

A 

6372 

13. A 

1201 

20*  1 

1 1 A A 

1986 

TOT  PCT 

10.2 

57.7 

30.9 

1.1 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  *99 
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*i*\00t  (PRIMARY!  1892-19?J 
(QV|R-ALl>  1854-197* 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  2A.0W 


PERCENTAGE  EREOuPNCV  UP  w I NO  SPEED  B * HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

l-i 

4-10 

WIND 

11-71 

SPEFD 

22-33 

( * NQTS  i 
34-47 

4R» 

Ml  AN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(03 

.2 

2. a 

32.2 

SB.  2 

6.3 

.2 

.0 

13.0 

10U.0 

1201 

06(09 

.3 

2.4 

34.? 

3».2 

5.6 

.1 

.0 

12.3 

100.0 

2041 

12(15 

.1 

1.6 

27.3 

61.2 

9.5 

.3 

.0 

14.0 

100.0 

1144 

lB(.2l 

.3 

1.7 

26.7 

61.3 

9.8 

.2 

.0 

14.1 

100.0 

1986 

TQT 

20 

136 

19AY 

37*3 

4 94 

12 

0 

23.6 

6372 

PCT 

.3 

2.1 

30.9 

58.7 

7.8 

.2 

.0 

100. 0 

PC T F R £ Q OF  Total  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MINO  0 (REC  Y ION 


percentage  freouewc*  of  ceiling  heights  (Ft#nm  >4/8) 
and  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 L 

total 

CLOUD 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

08  SC  D 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  MGT 

OBS 

N 

11.7 

6.2 

11.6 

3.7 

4.0 

.1 

.0 

.0 

1.5 

5.6 

2.3 

1.0 

.2 

.2 

.3 

22.1 

NE 

19.1 

13.2 

19.7 

S , 8 

4.1 

.4 

.0 

.4 

4.1 

8.1 

5.3 

2.8 

.7 

.3 

.4 

38.3 

E 

1.5 

.7 

1.3 

.4 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.1 

.3 

.1 

.0 

.1 

2.4 

SE 

• 

.1 

.3 

.0 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

NW 

.7 

.2 

,4 

.4 

4.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

1.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  OBS 

317 

196 

320 

12« 

961 

4.1 

4 

0 

4 

58 

139 

77 

39 

11 

4 

8 

617 

961 

TOT  PCT 

33.0 

20.4 

33.3 

13.3 

100.0 

,4 

.0 

.4 

6.0 

14.5 

8.0 

4.1 

1.1 

.4 

.8 

64.2 

100. 0 

CUMULATIVE  PCT  FRFO  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CertlNC  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VS8 Y (NM) 


CEILING 

- OR 

• OR 

* OR 

VSBY  (NM) 
■ OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

OK 

>6500 

.9 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

OR 

>5000 

l.B 

2.5 

2.5 

2.5 

2.3 

2.5 

2.5 

2.5 

OR 

>3500 

5.2 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

OR 

>2000 

11.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

OR 

>1000 

23.3 

?9.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

OR 

>600 

28.6 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

OR 

>300 

28.7 

35.4 

33.4 

33.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

OR 

>130 

28.7 

35.4 

35.4 

33.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35,4 

OR 

> 0 

29.0 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

TOTAL 

281 

347 

347 

347 

347 

347 

347 

347 

TOTAL  NUMBER  QF  OBSi  970 


PCT  FREQ  NH  <5/8 • 64.2 


percentage  fre q q f low  clouds  ieighths) 


TOTAL 

8 OeSCO  ObS 


14.5  13.8  14.1  11.3  10.1  9.6  3.7  8.6  9.3 


PERIOD? 


MAY 


(PRIMARY)  1092-1973 
(OVER-ALL)  1054-1973 


TABLE  8 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  24. OH 


PERCENT  PRfcQ  OF  MlnO  OIRECTlON  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  wan  varying  values  of  visibility 


VSBV 

N 

NE 

r 

SP 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

#n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

mo 

.0 

.0 

.0 

.D 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

l/2<i 

NO  ?CP 

.7 

i.a 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

3.3 

TOT  % 

.7 

1 • A 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

3.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i<2 

NO  PCP 

.4 

.4 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TOT  X 

.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

5<  10 

NO  PCP 

11.3 

22.6 

A. A 

.3 

.0 

.1 

4 

.6 

.0 

.0 

39.3 

TOT  X 

11.3 

22. » 

A. A 

,3 

.0 

.1 

* 

.6 

.0 

.0 

39.4 

PCP 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10* 

NO  PCP 

17. B 

34.6 

2. A 

.2 

.0 

.0 

.1 

.9 

.0 

.1 

56.0 

TOT  % 

17.8 

34.6 

2. A 

.2 

.0 

.0 

.1 

.9 

.0 

.1 

56.0 

TOT  OBS 
TOT  Pc  T 

30.4 

59.6 

7.7 

,4 

.0 

.1 

.1 

1.5 

.0 

a 

100.0 

total 

obs 


1615 


TABLE  9 


PERCENT  pPEO  OF  A I NO  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARTfNC  VALUES  OP  VISIBILITY 


vsby 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

<NH) 

RTS 

obs 

0-3 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  S 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

0-3 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

1 / 2 < 1 

4-10 

.1 

.2 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

11-21 

.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

1.0 

22* 

0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  X 

.4 

,9 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

1.7 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i<2 

4-10 

.1 

.1 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

11-21 

a 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

22* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.2 

.3 

a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

0-3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2<5 

4-10 

*3 

.3 

a 

.0 

.0 

.0 

4 

a 

.0 

.8 

11-21 

.4 

,7 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

la 

22* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.7 

1.0 

a 

• 

.0 

.0 

4 

a 

.0 

.0 

1.9 

0-3 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

4 

4 

a 

.0 

4 

.9 

5<10 

4-10 

2.7 

5.3 

1.1 

a 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

9.6 

11-21 

5.9 

10.9 

1.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

18.2 

22* 

.6 

1.1 

a 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

TOT  » 

9.5 

17.5 

2.7 

a 

.0 

4 

4 

.6 

.0 

4 

30.4 

0-3 

.6 

.8 

.1 

4 

.0 

4 

4 

a 

.0 

.2 

1.9 

10* 

4-10 

6.0 

12.3 

1.5 

.2 

4 

4 

.1 

.7 

.0 

21.0 

11-21 

11.7 

25.2 

1.7 

a 

.0 

.0 

4 

.4 

.0 

39.1 

22* 

1.0 

2.2 

a 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

TOT  * 

19.3 

40.5 

3.4 

.3 

4 

4 

.2 

1.2 

.0 

.2 

65.2 

TOT  0«S 
TOT  PCT 

30.1 

60.3 

6.7 

.5 

4 

a 

.3 

1.9 

.0 

.2 

100.0 

3108 
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HAY 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
1>.3N  24. 0W 


PERIOD : (PRIMARY)  1892*197) 

(UVER-ALL)  1854-197)  TABlE  10 

PERCENT  FRFQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  ( FEE  7/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

1000 

?ooo 

3500 

3000 

6500 

8u00* 

total 

NH  <5/6 

TOTAL 

(GMT) 

1*9 

299 

399 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

08  S 

00103 

.8 

.U 

.A 

7.6 

11.8 

A. 6 

2.9 

2.1 

.0 

.0 

30.3 

69.7 

238 

06609 

.0 

• 0 

,A 

7.0 

16.3 

7. A 

5.1 

.6 

1.6 

1.2 

39.7 

60.3 

237 

12613 

• A 

.0 

• A 

3.6 

13.1 

9.6 

A. A 

1.2 

.0 

.A 

35.1 

6A.9 

251 

16621 

.A 

• 0 

,A 

3.2 

1A.5 

9.6 

3.6 

.8 

.0 

1.6 

3A.1 

65.9 

2a9 

TOT 

A 

0 

A 

58 

139 

78 

AO 

12 

A 

8 

3A7 

6A8 

995 

PCT 

.A 

.0 

.A 

3.8 

l A • 0 

7.8 

A.O 

1.2 

.A 

.8 

3A.9 

65.1 

100.0 

TABLE  11 


PEPCENT 

frequency 

v Sby 

(NM) 

AY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<3 

5<i0 

10» 

total 

(GMT) 

obs 

00603 

.2 

.9 

.3 

1.6 

31.6 

65.3 

6A3 

06609 

.1 

2.3 

.6 

2.0 

3 2.5 

62. A 

929 

12615 

.0 

1.3 

.8 

1.7 

26.2 

70.0 

629 

18621 

.0 

2.1 

.7 

2.1 

31*9 

63.1 

93A 

TOT 

2 

35 

21 

60 

969 

2030 

3137 

PCT 

.1 

1.8 

.7 

1.9 

30.9 

6A.7 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FrEQ  UF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  (FEET/NH  >a/8)/BY  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<50Y0 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00603 

.9 

1.3 

9.0 

21.  B 

69.2 

23A 

0660* 

.0 

• A 

8. A 

33.1 

58.6 

251 

12613 

.A 

.8 

7.0 

29.8 

63.2 

2A2 

18621 

.A 

.8 

A. 5 

30.9 

6A.6 

2A3 

TOT 

A 

8 

70 

2B1 

619 

970 

PCT 

.A 

.8 

7.2 

29.0 

63.8 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TF*P 


T£MP  F 

0-29 

38-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-8o 

■o 

0 

1 

o 

o 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

80/BA 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.5 

.1 

.0 

11 

1.1 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

11.2 

5. A 

1.6 

217 

21.4 

70/7A 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.7 

27.7 

29.0 

10.1 

738 

72.7 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

7.3 

.7 

A9 

A.d 

TOTAL 

0 

0 

1 

A 

92 

A 17 

375 

126 

1015 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

.A 

9.1 

Al.l 

)6.9 

12. A 

table  is 


MEANS/ 

EXTREMES 

AND 

percentiles 

OF  TEMP 

(OEG  F)  by 

HOUR 

HOUR 
(GMT  > 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

MIN 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

81 

76 

73 

72 

68 

67 

63 

71.6 

119a 

06609 

8A 

78 

75 

72 

68 

67 

6* 

71.8 

2019 

12615 

88 

82 

80 

73 

71 

70 

6’ 

7A.8 

1087 

18621 

85 

81 

78 

73 

70 

68 

65 

73.3 

1911 

TOT 

88 

81 

78 

73 

69 

67 

6A 

72.8 

6211 

TABlt  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  T£HP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

.A 

.A 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

7.5 

11.0 

1.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.1 

2 A . 7 

AA.2 

2.5 

.A 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

1.3 

3.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

33.9 

59.5 

A. A 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.1 

TABLE  16 


percent  frequency  OF  relative  humidity  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00603 

.0 

.0 

3.2 

32.7 

A5.8 

18.3 

82 

251 

06609 

.0 

.0 

3.7 

31. A 

A6.A 

16. A 

82 

280 

12613 

.0 

1.6 

16.3 

52.7 

22.0 

7.3 

76 

245 

18621 

.0 

.A 

12. A 

49.6 

30. A 

7.2 

78 

250 

TOT 

0 

5 

93 

423 

375 

128 

79 

1026 
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HAY 


PERlOO!  (PRIMARY)  1892-1973 
(OYCR-ALU  1854-1973 


ARE  A 0007  CAPE  VERDE  ISLANOS 
15. 5N  24, OW 


PC  T FREO  OF  A I p TEMpPRATURF  (DEO  F)  AND  TMF  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  ATr-SEA  TEMPERATURE  D!FFER£nCE  (DEG  F) 


PERIOD:  (OVER-ALL) 


AIR. SEA 

M 

69 

73 

77 

81 

TOT 

N 

WO 

THP  OIF 

48 

7? 

76 

00 

94 

FUG 

FOG 

9/10 

• 0 

.1 

• U 

.1 

.1 

4 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

13 

.0 

.9 

6 

.0 

.0 

.3 

.7 

.2 

17 

.0 

l.l 

5 

• 0 

.1 

• 5 

.7 

.1 

22 

.1 

1.4 

4 

.0 

.1 

1*1 

1.0 

.0 

33 

.0 

2.2 

3 

.0 

.1 

1.5 

.9 

.0 

38 

.0 

2.5 

2 

.0 

.8 

4.1 

1.3 

.0 

93 

.2 

6.0 

1 

.0 

2.4 

0.4 

.9 

.1 

176 

.6 

11.2 

0 

• 1 

6.5 

12.2 

.7 

.0 

291 

1.1 

18.4 

-1 

.0 

12.5 

11.0 

.2 

.0 

354 

.8 

22.9 

“2 

• 1 

9.2 

5.0 

.1 

.0 

216 

,7 

13.8 

-3 

.3 

6.0 

2.1 

.1 

.0 

126 

.4 

e.u 

-4 

*2 

2.8 

.0 

.1 

.0 

58 

.1 

3.8 

-5 

.2 

1.3 

.5 

.1 

.0 

31 

.0 

2.1 

“6 

.0 

.7 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.V 

-7/-8 

• 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.5 

-11/-13 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

totai 

14 

6s6 

717 

106 

10 

1493 

59 

1434 

PCT 

.9 

43.3 

48.0 

7.1 

.7 

100.0 

4.0 

96.0 

PCT  FREQ  OF  *IND  SPEED  UTS)  And  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

N 

11-21  22 

-33 

34-47 

40A 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.8 

.4 

.6 

* 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1-2 

.4 

3.0 

3.8 

.0 

.0 

.0 

7.2 

• 

7.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

12.5 

3-4 

.0 

3.7 

7.9 

.5 

.0 

.0 

12.0 

.0 

7.5 

14.5 

1.1 

.0 

.0 

23.2 

5-6 

.0 

1.2 

8.5 

.5 

.0 

.0 

1ft.  2 

.0 

.9 

14.0 

.9 

.4 

.0 

16.2 

7 

.0 

.2 

2.0 

.2 

.0 

.0 

7.3 

.0 

.4 

3.8 

.7 

.2 

.0 

5.0 

8-9 

.0 

.0 

.a 

.5 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.8 

• 8 

.0 

.0 

1.6 

10-11 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

•o 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.ft 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

8.6 

23.4 

1.8 

.0 

.0 

34.2 

.4 

16.4 

38.9 

3.7 

.5 

.0 

60.1 

HOT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

4®* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.1 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

5-6 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

1.1 

2.3 

.1 

• ft 

.0 

9.8 

.0 

• 0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

M 


’£*100:  (OVER-ALU 


HOT 

<1 

1-2 

)-* 

9-6 

7 

•-* 

10-11 

12 

1>-16 
17-19 
20-22 
21-29 
26-12 
11-60 
61-68 
69-60 
61-70 
71-86 
• 7* 

TQT  ’CT 


1-1  6-10 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


HAY 

1963-1971  AREA  0007  CA’E  VERDE  ISLANDS 

TABLE  18  (CONT)  1>. 5N  26. ow 


PCT 

FREQ  OF 

WIND 

SPFEO  (KTS) 

and  direction  versus  sea 

HEIGHTS 

(FT) 

11-21 

s 

22-31 

36-67 

6*6 

’CT 

1-3 

6-10 

11-21  22 

sw 

-33  36-67 

68. 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

HOT  1-1 

<1  .0 

1-2  .0 

1-6  .0 

5-6  .0 

7 .0 

8-9  .0 

10-11  .0 

12  .0 

11-16  .0 

17-19  .0 

20-22  .0 

21-29  .0 

26-32  .0 

31-60  .0 

61-68  .0 

69-60  .0 

61-70  .0 

71-86  .0 

87*  .0 

TOT  ’CT  .0 


6-10  11-21 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .2 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .2 


22-33  36-67 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .n 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


68* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

.0 

.0 

.0 

.o 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


1-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


6-10  11-21 

.0  .0 

• 2 .3 

.2  .6 

.0  .2 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.6  1.1 


NW 

22-33  36-67 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


68* 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


PCT 

.0 

.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 


TOTAL 

PCT 


WIND 

S’EFf) 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

6 

PCT 

<1 

.5 

1.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

• 5 

10.9 

10.2 

.0 

.0 

.0 

21.6 

3-6 

• 0 

11.6 

26.2 

1.6 

.0 

.0 

37.6 

5-6 

*0 

2.1 

23.2 

1.6 

.6 

.0 

27.1 

7 

*0 

.8 

6.1 

.9 

.2 

.0 

7.7 

8-9 

.0 

.0 

1.6 

1.6 

.0 

.0 

3.0 

10-11 

.0 

.0 

.5 

.6 

.0 

.0 

.9 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

26.6 

66.1 

5.7 

.5 

.0 

100.0 

PERIOD  * ( UVER-ALL ) 1969-1973  TABLE  l9 


PERCENT  MeOUEnCY  O’  NAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


’ER 100 
(SEC) 

<1 

1-2 

3-6 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

lT-19 

20-22 

23-75  26-32  33- 

•60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87. 

TOTAL 

<6 

.6 

7.6 

13.1 

10.6 

6.1 

1.7 

.1 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

292 

6-7 

•0 

.9 

9.9 

13.7 

6.3 

2.3 

.6 

• 6 

•0 

.0 

*0 

•0 

• 0 

• 0 

*0 

•0 

*0 

•0 

*0 

263 

8-9 

.0 

.9 

1.8 

5.1 

5.2 

1.5 

,5 

.0 

,6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

,0 

102 

10-11 

.0 

.3 

.5 

.9 

.3 

.3 

.3 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

12-13 

.0 

.0 

.5 

*0 

.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

INqET 

.3 

2.2 

3.7 

2.8 

2.3 

.5 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

96 

TOTAL 

7 

85 

230 

258 

127 

50 

16 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

779 

PCT 

.9 

10.9 

29.5 

33.1 

16.3 

6.6 

2.1 

• 6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

HE  A) 

HG' 
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JUKE 


P£MOO«  (PRIMARY)  UV  7-1973 
(UVfcR-ALL>  185A-197J 


ARE*  0007  cape  veroe  islands 
table  i is.sn  23.9m 


percent  frequency  of  meatmer  occurrence  by  mind  direction 


PRECIPITATION  TYPfc  OTHER  MEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIn 

0R2L 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAU 

PC PN  AT 

pcpn  past 

Thor 

fug 

fug  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWr 

PCPN 

FR7n 

ob  time 

HOUR 

ltng 

WO 

pcpn 

HAZE 

BLMG  DUST 

SIG 

PCPN 

pcpn 

PAST  HR 

BIWG  SNUW 

WEA 

N 

.1 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

A. 5 

.0 

A. A 

.7 

89,9 

NE 

.1 

• 2 

• A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.1 

5.9 

.0 

3.2 

1.1 

89.0 

E 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

.0 

2.2 

.5 

87.3 

SE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

sw 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 B . 2 

.0 

.0 

.0 

81.8 

W 

.0 

• U 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

NW 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.0 

A. 6 

.0 

.0 

.0 

93.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TUT  PCT 

.1 

• 1 

.3 

.0 

.0 

*0 

.0 

.6 

.0 

.1 

5.9 

• U 

3.3 

.9 

89.3 

TOT  DBS:  1570 


TABLE  ? 

PERCENT  FREQUENCY  OF  MEATMfcR  OCCURRENCE  BY  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZl 

FRZG 

snow 

OTHER 

mail 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

THPR 

FUG 

FOG  WO 

SMQKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

ShWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PC  Pn 

PCPN 

PAST  HR 

8LWG  SNOW 

WEA 

00C03 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

.0 

3. A 

.6 

90.9 

06C09 

.0 

.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

,0 

1.2 

.0 

.0 

6. 7 

.0 

1.8 

.0 

90.3 

12L15 

.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 6 

.0 

.3 

5.6 

.0 

3.7 

l.A 

88. A 

18C21 

.2 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

6. A 

.0 

A. 2 

1.5 

87. A 

TQT  PCT 

.1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

• G 

.6 

.0 

.1 

6.0 

.0 

3.3 

.9 

89.2 

TQT  OBS:  1593 


table  * 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  WIND  DIRECTION  By  SPEfcO  AND  BY  HOUR 
KIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-a7 

AB* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

$PD 

N 

.7 

8.8 

11.5 

1.2 

• 

.0 

22.2 

12.1 

31.6 

15.2 

25.1 

22.5 

33.9 

1A.5 

21.1 

18.3 

NE 

1.1 

21. A 

3A.9 

3.7 

.1 

.0 

61.1 

12.9 

60.2 

62.0 

58.0 

60.0 

5B.1 

63.3 

6A.0 

62.7 

E 

.5 

A. 3 

6.7 

1.1 

.1 

.0 

12.6 

13.1 

A • 1 

18.3 

12.0 

13.2 

2.8 

18.1 

12.0 

15.6 

SE 

.1 

.6 

.A 

.1 

.0 

.0 

1.1 

10.2 

.2 

1.9 

1.2 

1.2 

.7 

1.8 

.9 

1.0 

S 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

A. 8 

.3 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

sw 

• 

• 2 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

6. A 

.7 

.3 

.1 

.3 

.6 

.5 

.1 

.1 

w 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.3 

.5 

.3 

.6 

.3 

.0 

.3 

.1 

.2 

NW 

.2 

.7 

.A 

• 

.0 

.0 

l.A 

9. A 

7.0 

.9 

1.7 

1.3 

2.9 

.7 

.9 

l.A 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.8 

.0 

.6 

.9 

1.2 

1.0 

.8 

.8 

.7 

.5 

TOT  OBS 

216 

222A 

3309 

373 

1? 

0 

613A 

12.5 

A85 

672 

11A7 

boa 

A99 

613 

105A 

860 

TOT  PCT 

3.5 

36.3 

53.9 

6.1 

. 2 

• 0 

100.0 

loo. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WNO  DIR 

WIND 

spfeo 

< knots > 

HOUR 

(GMT) 

0-6 

7.16 

17-27 

28-40 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

11 

OBS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

IS 

21 

N 

2.9 

U.A 

A. 7 

.1 

.0 

22.2 

12.1 

22.0 

2A.0 

23.2 

19.9 

NE 

6.3 

37.5 

16.7 

.5 

.1 

61.1 

12.9 

61.2 

58.8 

61.0 

63. A 

E 

1.7 

6.9 

3,7 

.3 

• 

12.6 

13.1 

12. A 

12.5 

11.2 

13.7 

SE 

• A 

.6 

.2 

.0 

.0 

1.1 

10.2 

1.2 

1.2 

1.3 

.9 

S 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

A.f 

.3 

• 1 

• 

.2 

SW 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

6. A 

.5 

.2 

.5 

.1 

w 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.3 

.A 

.5 

.2 

.2 

NW 

.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

l.A 

9. A 

1.3 

1.5 

1.7 

1.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.1 

.1 

.0 

.1 

1.1 

.8 

.6 

TOT  OBS 

809 

3696 

1S&9 

5A 

6 

61  JA 

12.5 

1157 

1951 

1112 

191A 

TOT  PCT 

13.2 

t>0 . 3 

25.6 

.9 

.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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( OVER-ALL ) 1854-197* 


JUNE 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
TABLE  A 15. BN  23.9M 


PERCENTAGE 

PREOuFNCY  of 

MIND  SPEED 

BY 

H(jUR 

(GMT) 

MINO 

SPEED 

(RNOTS) 

PCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

34-47  4R^ 

MEAN 

FREQ 

085 

00C03 

.8 

2.5 

60.0 

51.7 

6 . R 

• 2 

.0 

12.1 

100.0 

1157 

06409 

1.1 

3. A 

38.6 

51.2 

5.7 

.2 

.0 

12.1 

100.0 

1951 

12415 

.8 

1.6 

36.0 

56.5 

6. a 

.3 

.0 

12.8 

100.0 

1112 

1*421 

• 6 

2.7 

32.0 

67.8 

6.8 

.2 

.0 

13.1 

100.0 

1916 

TOT 

51 

165 

2226 

3309 

373 

12 

0 

12.5 

6136 

PCT 

.8 

2.7 

36.3 

53.9 

6.1 

.2 

.0 

100.0 

TABtE  5 


TABLE  6 


PC T PREO  OP  fQTAL  CL&UO  AMOUNT  (EIGHTHS* 
BY  MIND  ulkECT ION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MIND 


(FT/NH  >4/8) 
direction 


MEAN 


UNO  0 JR 

0-2 

3-6 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CL  OOP 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

OBSCO 

08S 

COVER 

169 

299 

599 

999 

1999 

3699 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

7.8 

5.8 

9.8 

5.8 

6.5 

.? 

.0 

.2 

1.7 

6.3 

2.9 

1.7 

.4 

.1 

.4 

17.3 

NE 

16.6 

13.0 

21.6 

11.2 

6.5 

.2 

.1 

.6 

2.8 

10.3 

5.8 

3.2 

1.6 

.2 

.6 

36.9 

£ 

1.9 

1.0 

1.0 

.9 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.5 

.6 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

3.4 

SE 

.3 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

S 

.1 

.1 

.0 

.1 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

SM 

.1 

.1 

.0 

• 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

M 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

NM 

.9 

.6 

.7 

.3 

6.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.0 

.1 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TCT  08S 

255 

188 

300 

166 

909 

6.4 

3 

1 

8 

67 

162 

80 

67 

19 

3 

9 

550 

909 

TOT  PCT 

28.  1 

20.7 

33.0 

18.3 

100.0 

.3 

.1 

.9 

5.2 

15.6 

8.8 

5.2 

2.1 

.3 

1*0 

60.5 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  pCT  FREQ  qE  SIMULTANFOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ OR 

• op 

• OR 

■ HR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

(FfcET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/6 

>50Y0 

>0 

• OR  >6500 

.9 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

■ OR  >5000 

2.6 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

■ OR  >3500 

6.9 

8.7 

6.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

8.8 

■ OR  >2000 

14.0 

17.4 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

■ OK  >1000 

26.2 

33.0 

33.2 

33.2 

33,2 

33.2 

33.2 

33.2 

■ OR  >600 

29.6 

37.8 

36.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

• OR  >300 

30.1 

38.8 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

■ OR  >150 

30.2 

38.9 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

■ OR  > 0 

30.2 

39.0 

39,6 

39.6 

39.6 

39.7 

39.7 

39.7 

total 

275 

355 

360 

36C 

360 

361 

361 

361 

TOTAL  NUMBER 

: OF  OBS: 

910 

PCT  FREQ 

Nm  <5/8: 

60.3 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  QF  LCW  CLnUDS  (EIGHTHS) 


0 1 7 7 

13.0  10.6  13.1  12.0 


10.9 


5 


7.6 


6 


8.9 


TOTAL 

7 8 OBSCO  OBS 

9.7  13.9  ,3  970 
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JJNE 


PERIODS  (PRIMARY)  1897-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  8 15. 5N  23. 9* 

PERCENT  FR£Q  OF  WTnO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-JCCURRENC E OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

S? 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PLP 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PLP 

• A 

2.? 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

TOT  » 

■ A 

2.3 

.■* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i<2 

NO  PC P 

.3 

.7 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TOT  * 

.3 

.7 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.4 

#0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  * 

.3 

.4 

’.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.7 

PCP 

* 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

5<  10 

NO  PCP 

8.3 

24.4 

4.2 

.5 

.2 

.3 

.1 

.5 

.0 

.2 

40.7 

TOT  X 

8.3 

24.7 

6.2 

.5 

.2 

.3 

.1 

.5 

.0 

.2 

41.0 

PCP 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10 + 

NO  PCP 

16.0 

33. A 

2.3 

.4 

* 

.1 

.1 

1.4 

.0 

.1 

53.7 

TOT  X 

16.1 

33.4 

2.3 

.4 

* 

.1 

.1 

1.4 

.0 

.1 

53.8 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

25.4 

61.4 

9.3 

.8 

.3 

.4 

.1 

2.0 

.0 

.3 

100.0 

1569 

TABLE  9 

PERCENT  FR£0  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OP  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

S 

sw 

M 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.U 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

11-21 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

22+ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1 

0-3 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

4-10 

• 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.2 

1.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

1.8 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

• 0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

11-21 

.1 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

22+ 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

.5 

« 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.8 

0-3 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

2<5 

4-10 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.9 

11-21 

.4 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

1.4 

22  + 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.7 

1.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

2.8 

0-3 

• 4 

.3 

.1 

.0 

* 

.1 

.0 

.1 

.0 

.3 

1.3 

5<10 

4-10 

3.2 

8.2 

2.1 

.3 

* 

.1 

.1 

.3 

.0 

14.4 

11-21 

4.4 

11.9 

1.7 

.1 

• 

• 

.0 

.2 

.0 

18.3 

22+ 

.4 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

TOt  S 

8.5 

21.6 

4.0 

.4 

.1 

• 2 

.1 

.5 

.0 

.3 

35.7 

0-3 

.3 

,7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.2 

1.6 

10* 

4-10 

6.4 

15.1 

2.C 

.2 

« 

.1 

.1 

.6 

.0 

24.6 

11-21 

8.4 

20.4 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

30.6 

22* 

.7 

1.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.9 

tot  % 

15.8 

37.2 

3.6 

.4 

• 

.1 

.2 

1.2 

.0 

.2 

58.6 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

25.5 

62.3 

8.3 

.8 

.2 

• 4 

.3 

1.8 

.0 

.6 

100.0 

3096 

Pir.c  urn 


PfcR  lUi)  ■ (PRIMARY)  1697-I97i 
(OVER-ALL)  1854-1973 


JUNE 


AREA  0007  CARE  VERDE  ISLANDS 
lb. if*  21.9* 


TABLE  10 

PERCENT  PREOUENCV  of  CEILING  HEIGHTS  <EEFT,NM  >4/0>  and 

occurrence  of  nh  <s/«  ev  hour 


HOUR 

ooo 

ISO 

300 

600 

io«o 

2000 

3500 

5000  4500 

8000* 

TOTAL 

NH 

<5/8 

TOTAL 

(GMT) 

1 A9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

A999 

6A99  7y99 

ANY 

HGT 

DBS 

00403 

.9 

.0 

l.A 

A.  1 

12.7 

5.5 

A • l 

2.3  .0 

.9 

31.8 

68.2 

220 

06409 

.0 

.5 

.9 

7.0 

18.7 

7.9 

5.1 

A. 2 .5 

.5 

A5.3 

5A.7 

214 

12415 

.4 

.0 

1.9 

A. 6 

1 3. A 

1 A . 1 

7.3 

1.1  .A 

1.9 

A5.0 

55.0 

262 

18421 

.0 

.0 

.0 

A. 5 

15.9 

5.7 

3.7 

1.2  .A 

.A 

31.8 

68.2 

245 

TOT 

3 

1 

10 

A7 

1A2 

80 

A8 

20  3 

6 

363 

578 

94  1 

PCT 

.3 

.1 

1.1 

5.0 

15.1 

8.5 

5.1 

2.1  .3 

1.0 

38.6 

61. A 

100.0 

TABlE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

freQ  UF 

RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

percent 

frequency 

VSR  Y 

(NM)  by  hour 

ceiling 

hgt  (Feet, 

NH  >4/8>/BY  HOUR 

HOUR 

<1/2  1 / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

HOUR 

<150 

<600  <1000 

10004 

NH  <5/8 

total 

(GMT  ) 

UBS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AMDS* 

AND  54 

QBS 

00C03 

.2  1.3 

3.0 

3A.1 

60.8 

6A0 

00403 

1.0 

2. A 

6.8 

27.1 

66.2 

207 

06409 

.2  2.2 

• 

2.5 

38.5 

55.8 

91A 

06409 

.0 

1.5 

9.3 

38.7 

52.0 

204 

12415 

.0  2.1 

. 

2.  A 

30.0 

65.0 

623 

12415 

.A 

2.3 

7.8 

38.0 

54. 3 

258 

18421 

.0  1.8 

1. 

3.2 

38.9 

55.1 

943 

18421 

.0 

.0 

5.0 

27.8 

67.2 

241 

tqt 

3 58 

2* 

87 

U2A 

182A 

3120 

TOT 

3 

IA 

65 

300 

545 

910 

PCT 

.1  1.9 

2.8 

36.0 

5R.5 

100.0 

PCT 

.3 

1.5 

7.1 

33.0 

59.9 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TcMP 


PERCENT  FREQUENCY  QF  MIND  OlkECTlON  BY  TEMP 


TEMP  F 

O' 

IM 

1 

O 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OSS 

PCT 

FREJ 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

2 

.2 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

1.7 

• 2 

.1 

32 

3.1 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.5 

18.0 

19.2 

3.3 

397 

30.2 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

16.5 

2B.9 

11.2 

603 

58.0 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

5 

.5 

TOTAL 

0 

0 

0 

A 

42 

378 

463 

15? 

1039 

100.0 

RCT 

*0 

.0 

.0 

.4 

4,0 

36. A 

4*. 6 

14.6 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NM 

VAR 

CALM 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

10.9 

24.6 

1.3 

.3 

.0 

.2 

.1 

.8 

.0 

.1 

17.8 

34.8 

3.3 

.2 

.1 

• 

.1 

1.4 

.0 

.2 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29.6 

61.6 

4.8 

.6 

.1 

.2 

.2 

2.3 

.0 

.4 

table  15 


MEANS, 

extremes 

ANO 

PERCENTILES 

OF  T£MP 

(DEC  F)  H Y 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

85 

77 

76 

73 

70 

69 

64 

73.1 

1144 

06409 

86 

79 

77 

73 

70 

69 

65 

73.2 

1911 

12415 

08 

84 

81 

76 

73 

71 

6" 

76.1 

1067 

1842  1 

90 

82 

80 

75 

71 

70 

68 

75.0 

1857 

TOT 

90 

82 

79 

74 

71 

69 

64 

74.? 

5979 

TABLt  16 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

.0 

.8 

22.7 

56.3 

20.3 

84 

256 

06409 

.0 

.0 

1.2 

25.8 

52.8 

20.2 

83 

252 

12415 

.0 

.8 

10.2 

52.9 

26.7 

9.4 

78 

255 

18421 

.0 

.7 

3.9 

42.7 

43.4 

9.3 

80 

201 

TOT 

0 

4 

42 

378 

467 

153 

81 

1044 
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JUNE 


’cRIOOl  (PRIMARY)  1897-197J  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OwER-AtL)  1854-1973  TABLE  17  15. 5N  23. VM 

PC T FREQ  UF  AIR  TEMPERATURE  <OEG  F>  AND  TnE  OCCURRENCE  OF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
vs  ajr-sea  temperature  DTFF£R£NCf  (OEG  F) 


AIR. SEA 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

M 

MO 

TNP  OIF 

72 

76 

80 

84 

*8 

FUG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

4 

.1 

.2 

7/8 

.0 

,0 

.1 

.3 

.1 

6 

.0 

,4 

6 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.5 

5 

.0 

.3 

1.0 

.1 

.0 

21 

.1 

1.4 

4 

• 1 

.6 

1.5 

.3 

.0 

36 

.1 

2.3 

3 

*2 

1.6 

1.7 

.3 

.0 

36 

.3 

3.6 

2 

.1 

4.6 

2.7 

.1 

.0 

110 

.5 

7.0 

1 

1.0 

8.7 

3.6 

.0 

.0 

194 

.8 

12.4 

0 

2.6 

18.3 

2.1 

.1 

.0 

338 

1.0 

22.1 

-1 

4.1 

16.3 

.3 

.1 

.0 

304 

1.6 

19.1 

-2 

4.6 

9.2 

.8 

.0 

.0 

212 

.7 

13.8 

-3 

2.3 

3.3 

.2 

.0 

.0 

85 

.4 

5.4 

-A 

1.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

38 

.1 

2.5 

-6 

1.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

1.8 

-6 

• 3 

.8 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

1.2 

-7/-8 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.4 

-9/-10 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

TOTAL 

236 

973 

208 

23 

3 

1463 

84 

1379 

PCT 

17.4 

66.3 

14.2 

1.6 

.2 

100.0 

3.7 

94.3 

PER  1 00  s (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 

PC T FREO  OF  WIN0  SPFeD  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 


.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


*- 10 
.2 
7.4 
3.9 
.9 
.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


2.4 

7.6 

4.6 

2.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 


22-33 
.0 
.0 
.2 
.7 
.1 
.0 
.3 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 

.0 


4 A * 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


PCT 

.3 

9.8 

11.8 

8.2 

2.4 

.1 

.3 

.1 


1-3 

.2 

.0 


.2 

.0 

.0 


4-10 

.7 

11.6 

6.7 

2.2 

.7 


11-21 

.0 

5.3 

15.8 

10.9 
3.2 

.2 


NE 

22-33 

.0 

.0 

1.0 

1.3 


.0 

.0 

.0 

.0 

.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


PCT 

.9 

17.2 

22.6 

14.1 

3.4 

.6 

.4 

.0 

.2 


r 
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JUNE 

PERIOD: 

• OVER 

-ALL) 

1963- , 

k973 

AREA 

0007 

CAPE  VERGE  ISLANDS 

TaFLE 

18  (CONTI 

19, 

SN  23, 

.9* 

PCT 

FREQ  OF 

• INf) 

SPEEO 

(RTS) 

ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

s 

sw 

HCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

4,8* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

3-4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

9-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-14 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

#0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 1-48 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 ♦ 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

w 

NW 

TOTAL 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22- 

33 

34-47 

4*  + 

<*CT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.2 

• 4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.7 

3-4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

,4 

.2 

.0 

.0 

1.0 

9-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

*0 

•0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 0 

• 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• u 

.0 

23-29 

.0 

.0 

, 0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

#n 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

2.3 

99.6 

WINO 

SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

1.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1-2 

• 2 

20.8 

8.2 

.0 

.0 

.0 

29.1 

3-4 

.3 

11.3 

24.4 

.3 

.0 

.0 

36.5 

9-6 

• 0 

3.3 

16.9 

1.9 

.0 

.0 

22.2 

7 

• 2 

.9 

5.2 

1.4 

.3 

.0 

8.0 

8-9 

• 0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.7 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.9 

12 

.0 

.0 

*2 

.0 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

17-19 

• u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PcT 

1.7 

37.9 

95.5 

4.9 

.3 

.0 

100.0 

PER  100 : <OVER-*LU  1949-19?3  TABLE  19 


PERCENT  PREQUEnCV  QF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

9-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

.6 

9.2 

15.5 

10.8 

3.7 

.6 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

327 

hgt 

4 

6-7 

*0 

1*0 

10. 7 

13.3 

9.8 

2.2 

1.2 

*6 

>2 

*0 

.0 

•0 

.0 

•0 

.0 

•0 

•0 

.0 

• 0 

275 

5 

8-9 

.0 

.2 

1.2 

3.0 

2.1 

1.9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

6 

10-11 

.0 

.2 

.4 

1.5 

1.0 

.5 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

6 

12-13 

.0 

.0 

.1 

• 1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

5 

INOET 

.5 

3.6 

3.9 

2.4 

1.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

93 

3 

total 

9 

119 

256 

251 

114 

36 

14 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

804 

4 

PCT 

l.l 

14.3 

31.8 

31.2 

14.2 

♦.5 

1.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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JULY 


( PR  I MAR  ) 

IB95-1973 

AREA  0007  CAPE 

VERDE  ISLANDS 

‘OYER-AUCI 

185A-1973 

TABLE  1 

15. 5N 

2A.QW 

PE«C  CNT 

FREQUENCY  of 

WEATHER 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

PRECIPITATION 

▼YPe 

OTHER 

WEATHER 

PHENOMENA 

WND  DIR 

RAIN 

rain 

ShWr 

DRZL 

ERIC 

PCPN 

snow  i 

OTHER 

FR?,* 

PCPN 

HAIL 

PtpN  at 
C8  TIME 

pcpn  past 

HOUR 

ThDR 

ltng 

FqG 

wu 

PCPN 

FOG  WQ 
PCPN 
PAST  HR 

SHORE 

MAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

S1G 

WEA 

N 

.1 

• A 

• A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.A 

.0 

2.0 

.0 

2.9 

.6 

93.2 

NE 

• A 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

.0 

3.2 

.0 

1.7 

.1 

93.8 

E 

.0 

3.  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.  A 

.5 

.0 

6.0 

.0 

2.6 

.5 

86.9 

SE 

2.3 

1.9 

2.5 

.0 

.3 

• 0 

.0 

6.9 

.0 

.0 

2.5 

.0 

5.0 

.0 

85.5 

S 

• 0 

6.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

6.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9A . 0 

SW 

.3 

u.i 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

11.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88.9 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.7 

.0 

5.8 

.0 

86.5 

NW 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.A 

.0 

1.6 

.0 

7.1 

.8 

89. A 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

5.3 

89.5 

TUT  PCT 
TOT  08s: 

.3 

15M 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.3 

.0 

3.0 

.0 

2.5 

.A 

92.2 

TABLE  ? 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  WEATMfR  OCCURRENCE 

BY  HOUR 

precipitation 

type 

OTHER 

WEATHER 

phenomena 

HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRZG 

Snow 

other 

MAIL 

PCPN  at  pcpn  past 

THDR 

Fqg 

FOC  WO 

SMOKE  SPRAY 

NO 

( GMT) 

SmWR 

PCPN 

FR7N 

08 

TIME  HOUR 

ltng 

wo 

PCpN 

HAZE  BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00G03 

.3 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2. A .5 

.0 

1.6 

.0 

2.2  .3 

93.0 

06C09 

.5 

2.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0  .0 

.0 

A. 6 

.0 

1.8  .2 

90.3 

I2C15 

.8 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6  .3 

.0 

2.1 

.0 

3.7  .5 

91.8 

1 8C2  1 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9  .? 

.0 

A ,0 

.0 

2.6  .5 

91.7 

TOT  PCT 

.A 

l.A 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0  .2 

.0 

3.2 

.0 

2.6  .A 

91.7 

TqT  OBS: 

1607 

TABLE  3 

PERC ENT AqF  FREQUENCY  HP  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21  22 

-3*  3A- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

IB 

21 

ORS 

FREQ 

SPO 

N 

l.A 

12.5 

8.0 

.7 

• 

.0 

22.6 

10.1 

*9.0 

15.5 

23.3 

23.8 

33.2 

18. A 

22.6 

19. A 

NE 

2.3 

26.5 

20.2 

1.7 

• 

.0 

50.7 

10.7 

A8.A 

A8.8 

A9.2 

53.3 

A7.1 

5 A , 7 

51.1 

51. A 

E 

1.0 

8.6 

5. A 

.6 

.0 

.0 

15.6 

10.2 

9.8 

23.2 

15.0 

13. A 

7.1 

19.8 

15. A 

18.1 

SE 

.3 

1.8 

.5 

• 

.0 

.0 

2.7 

8. A 

2.0 

A. 6 

2.3 

2.3 

l.A 

2.8 

2.3 

3. A 

S 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

5.8 

l.A 

.9 

1.2 

.3 

.8 

.5 

1.2 

1.3 

sw 

.2 

.A 

.1 

• 

.0 

.0 

.7 

7.0 

.3 

1.1 

.9 

.3 

.9 

.A 

.9 

.7 

w 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

5.7 

.5 

1.2 

1.3 

1.0 

1.7 

.7 

.7 

.7 

NW 

.5 

2.1 

.7 

• 

.0 

.0 

3.3 

7.8 

5. A 

1.8 

A • 1 

2.8 

5. A 

1.6 

3.7 

2.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.5 

2.5 

.0 

3.1 

3.1 

2.6 

2.8 

2.5 

1.2 

2.0 

2.5 

TOT  OBS 

5A3 

32  a 1 

21A9 

183 

2 

0 

6118 

9.9 

A7R 

650 

1135 

815 

A89 

670 

1065 

816 

TQT  PCT 

8.9 

53.0 

35.1 

3.0 

* 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPPEO 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-A0 

AlA 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

6.2 

13.2 

3.1 

.1 

.0 

22.6 

10.1 

21.2 

23.5 

2A.6 

21.2 

NE 

11. A 

31. 'A 

7.6 

.2 

.0 

50,7 

10.7 

A8.7 

50.9 

51.5 

51.3 

E 

A. A 

8.8 

2. A 

.1 

.0 

15,6 

10.2 

17.5 

1A.3 

1 A . A 

16.6 

SE 

1.2 

1.2 

.3 

• 

.0 

2,7 

8. A 

3.5 

2.3 

2.2 

2.8 

S 

.7 

.3 

6 

.0 

.0 

1.0 

5.8 

1.1 

.8 

.6 

1.2 

SW 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.7 

7.0 

,7 

.7 

.6 

.8 

w 

.6 

.3 

* 

.0 

.0 

1.0 

5.7 

.9 

1.2 

1.1 

.7 

NW 

l.A 

1.8 

.1 

• 

.0 

3.3 

7.8 

3.3 

3.6 

3.2 

3.1 

VAR 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.5 

2,5 

.0 

3.1 

2.8 

1.7 

2.2 

TOT  OBS 

1764 

3500 

«29 

25 

0 

61 18 

9.9 

1128 

1950 

1159 

1881 

TOT  PCT 

28.8 

57.2 

13.6 

.A 

.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  4 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  24. OR 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RIND  SPEED  B*  HUUR  (GMT) 

RIND  SPEED  (KNOTS)  PC T TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  ♦ 

MEAN 

FREQ 

OBS 

OOtOi 

3.1 

6.3 

54.5 

33.4 

2.7 

.0 

.0 

9.7 

100.0 

1126 

06C09 

2.8 

7.1 

55.7 

31.3 

3.0 

.1 

.0 

9.5 

100.0 

1950 

12C15 

1.7 

5.3 

50.9 

39.3 

2.7 

.1 

.0 

10.3 

100.0 

1159 

18C21 

2.2 

0.4 

50.3 

37.5 

3.3 

.0 

.0 

10.2 

100.0 

1881 

TUT 

151 

392 

3241 

21*9 

1 B3 

2 

0 

9.9 

6118 

PCT 

?.5 

6.4 

53.0 

35.1 

3.0 

• 

.0 

100.0 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FREQ 

QF  TOTAL  CLQUO  AMOUNT 

(EIGHTHS) 

BY 

RIND 

DIRECT 

ION 

MEAN 

MN0  01R 

0-2 

3-4 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUO 

000 

150 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

N 

5.9 

6.5 

10.3 

8.8 

3.1 

.0 

.0 

NE 

10.1 

10.5 

15.3 

1*.0 

5.0 

.0 

.0 

E 

2.3 

1.8 

3.2 

1.6 

4.6 

.0 

.0 

SE 

.6 

.2 

.7 

.4 

4.6 

.0 

.0 

S 

.6 

.4 

.2 

.1 

3.0 

.0 

.0 

SR 

.2 

.1 

.1 

.2 

5.3 

.0 

.0 

R 

.1 

.0 

.3 

.1 

5.7 

.0 

.0 

NR 

.9 

.6 

1.4 

1.1 

3.0 

.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.6 

.2 

.4 

.3 

3 .*» 

.0 

.0 

TCT  OBS 

207 

198 

312 

259 

976 

5.0 

0 

0 

TCT  PCT 

21.2 

20.3 

22.0 

26.5 

100.0 

.0 

• 0 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  ifj,nh  >4/8) 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MInD  DIRECTION 


300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HUT 

OBS 

.3 

2.2 

6.8 

2.9 

1.5 

.8 

.4 

.2 

16.2 

.7 

*.l 

10.4 

4.9 

1.8 

.7 

.6 

.6 

25.8 

.1 

.5 

1.9 

.6 

.2 

.2 

.0 

.1 

5.3 

.0 

.2 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

• 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

• 

.2 

.9 

.2 

.0 

.3 

.1 

.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

14 

71 

206 

86 

36 

21 

11 

9 

522 

976 

1.4 

7.3 

21.1 

8.8 

3.7 

2.2 

1.1 

.9 

53.5 

100. 0 

TABLE  7 

cumulative  pct  frfq  qF  simultanpqus  occurrence 


of 

cetlinp 

height 

(NH  >*/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

ceiling 

• OR 

• HR 

> OR 

• OR 

- HR 

- OR 

> OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/* 

>50YD 

>0 

> QR  >6500 

1.3 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

• '’R  >9000 

2.9 

*.0 

*.0 

*.0 

*.l 

*.l 

*.l 

*.l 

• OR  >3500 

5.4 

7.6 

7.7 

7.7 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

• OR  >2000 

12.3 

10.5 

16.6 

16,6 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

• D*  >1000 

28.6 

37.3 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

• OR  >600 

34.1 

*4.5 

**.8 

**.8 

*4.9 

*4.9 

**.9 

4*. 9 

• OR  >300 

35.2 

45.9 

*6.2 

*6.2 

46.3 

*6.3 

*6.3 

46.3 

• OR  >150 

35.2 

45.9 

*6.2 

*6.2 

46.3 

*6.3 

*6.3 

46.3 

• OR  > 0 

35.2 

45.9 

*6.2 

*6.2 

46.3 

*6.3 

*6.3 

46.3 

TOTAL 

352 

459 

*62 

*62 

463 

*63 

*63 

463 

total  number 

. QF  OBS: 

! 1001 

PCT 

FREQ 

NH  <5/8: 

53.7 

TABLE  7 A 

percentage  freo  of  lor  clouds  (eighths) 

total 

0123*5678  OBSCD  OBS 
8.1  12.0  10.7  12.3  10.2  6.8  8.7  9.3  21.8  .0  1056 
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TA8lf  8 


AREA  0007  CAPE  VEROt  l^LANOS 
15. 5N  24. OW 


PERCENT  FHfcC  HE  WInD  OJRtCTlUN  V$  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
Precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSdY 

N 

NE 

f 

SF 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

CNM> 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

l/2<  1 

NO  PCP 

.3 

1.9 

,7 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.6 

TOT  X 

.3 

1.5 

.8 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

* 

. A 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

* 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.5 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.0 

TOT  X 

.3 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.0 

PCP 

.1 

,5 

.4 

.1 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

1.2 

5<  10 

NO  PCP 

8.1 

19.1 

6.3 

1.5 

.3 

.9 

.5 

1.8 

.0 

.9 

38.5 

TOT  X 

8.3 

19.6 

8.7 

1.6 

.3 

.5 

.5 

1.8 

.0 

.9 

39.8 

PCP 

.1 

• 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

17.5 

28.1 

9.9 

.7 

1.0 

.9 

.3 

2.1 

.0 

.8 

55.7 

TOT  % 

17.6 

28.? 

9.9 

.7 

1.0 

.9 

.3 

2.1 

.0 

.8 

55.9 

TQT  OBS 
TOT  PCT 

26.5 

50.1 

12.9 

2.6 

1.9 

.9 

.8 

9.1 

.0 

1.2 

100.0 

total 

obs 


1591 


TABLE  9 

PFRCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  0c  VISIBILITY 


VSBY 

SPU 

N 

NE 

E 

SE 

S 

Sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

<NM) 

KT* 

oes 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

9-10 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQt  X 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

1 / 2 < 1 

9-iO 

.1 

.4 

.3 

• 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.8 

11-21 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

22« 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.2 

,7 

.4 

• 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

1.5 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

1<2 

4-iO 

.1 

.2 

• 

4 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.3 

11-21 

• 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

224 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

tot  X 

.1 

.5 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.7 

0-3 

• 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 

4 

4 

.0 

.1 

.4 

2<5 

9-10 

.3 

.6 

.1 

.1 

• 

.0 

4 

.1 

.0 

1.3 

11-21 

.3 

.5 

0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.9 

224 

• 

• 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

tot  s 

.6 

1.4 

2 

.1 

• 

4 

.1 

.1 

.0 

.1 

2.6 

0-3 

.6 

.6 

.3 

.2 

• 

.1 

.3 

.0 

.6 

2.8 

5<  10 

4-10 

3.9 

8.9 

3.1 

.6 

.2 

.1 

.3 

.9 

.0 

18.0 

11-21 

2.7 

7.6 

1.4 

.1 

• 

.1 

4 

.3 

.0 

12.3 

224 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.5 

TOt  % 

7.4 

17.4 

4.9 

.9 

.3 

. 3 

.5 

1.5 

.0 

.6 

33.7 

0-3 

.9 

1.3 

.5 

.1 

.2 

.1 

.4 

.2 

.0 

1.1 

4.8 

104 

4-iO 

10.3 

18.3 

4.5 

1.1 

.5 

.2 

.5 

1.6 

.0 

37.0 

11-21 

5.8 

11.3 

1.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.6 

.0 

19.2 

224 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.5 

TOt  X 

17.1 

31.2 

6.2 

1.2 

.8 

.4 

.9 

2.* 

.0 

1.1 

61.4 

TOT  qBS 
TOT  PCT 

25.4 

51.1 

11.8 

2.* 

1.1 

*7 

1.5 

4.1 

.0 

1.9 

100.0 

3089 
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PtRlOOt  (PRIMARY)  1891-1973  APE  A 0007  CAPE  VERDE  1 Si AND i 

(OVER-ALL)  1054-197*  TABLE  10  15. 5N  24, OM 

PERCENT  FRPuUENCV  Of  CEILING  HR 1GMT 6 (FEET,NH  >4/0)  AND 
OCCURRENCE  Of  NH  <5/0  b*  HOUR 


HOUR 

UOO 

150 

900 

000 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  45/8 

TOTAL 

(C*T  ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00&03 

.0 

.0 

1.2 

5.5 

19.6 

0.3 

3.9 

2.0 

.0 

• 4 

39.6 

60.4 

255 

06(09 

.0 

.0 

.4 

7.4 

?4.6 

13.1 

2.0 

2.5 

1.2 

.4 

51.6 

40.4 

244 

12(15 

.0 

.0 

2.5 

9.2 

17.7 

8.9 

5.3 

2.1 

1.0 

1.8 

49.3 

50.7 

282 

10(21 

.0 

.0 

1.2 

0.1 

19.B 

6.5 

2.0 

1.6 

.4 

1.2 

39.7 

60.3 

247 

TOT 

0 

0 

14 

73 

209 

09 

37 

21 

11 

10 

464 

564 

1026 

PCT 

.0 

.0 

1.4 

7.1 

20.3 

0.7 

3.6 

2.0 

1.1 

1.0 

45.1 

54.9 

100.0 

TABLE  11  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  UF  VSBY  (NM)  AND/OR 


PERCENT 

frequency 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

(feet. 

NH  >4/6) 

, 0 Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1'2<1 

l<2 

2<5 

5<10 

1*U 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

UBS 

(GMT> 

<50YD 

<1 

<5 

AnD5* 

AND  5* 

OBS 

00(03 

.0 

1.1 

.3 

1.0 

33.3 

63.5 

657 

00(03 

.0 

1.2 

7.2 

33.5 

59.4 

251 

06(09 

.0 

2.0 

.7 

2.9 

35.4 

69.0 

938 

06G09 

.0 

.9 

10.5 

45.0 

44.5 

229 

12(15 

.2 

1.4 

1.1 

2.3 

29.6 

85.5 

649 

12(15 

.0 

2.5 

12.5 

38.0 

49.5 

279 

18(21 

.0 

1.6 

.8 

3.0 

37.? 

57.4 

911 

18(2*. 

.0 

1.2 

8.7 

33.1 

58.3 

242 

TOT 

1 

50 

23 

81 

100? 

191d 

3155 

TOT 

0 

15 

90 

373 

530 

1001 

PCT 

* 

1.6 

.7 

2.6 

34.3 

60.8 

100.0 

PCT 

.0 

1.5 

9.8 

37.3 

52.9 

100.0 

TABLE  13 

TABLE 

14 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TF^P 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 

TOTAL 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

Bo-89  90-100  OBS 

FREQ 

N 

ne  e 

SE 

S 

SW  W NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

.0  .0 

6 

.6 

.3 

.1  .0 

.0 

.1 

* .0  .0 

.0 

.0 

00/84 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.9 

4.5 

2.2  .7 

100 

9.6 

3.7 

3.2  .9 

.1 

.3 

.1  .1  .8 

.0 

.5 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

26.9 

28.9  8.3 

695 

67.0 

18.9 

34,0  6.6 

1.5 

.9 

.5  .4  3.3 

.0 

1.0 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

5.8 

11.8  4.5 

236 

22.7 

6.7 

13,0  1.6 

.4 

.4 

.1  .0  .5 

.0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1  .0 

1 

.1 

.0 

.1  .0 

.0 

.0 

.0  .0  .0 

.0 

.0 

TOTAL 

0 

0 

0 

4 

61 

387 

446  UO 

1038 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.9 

37.3 

43.0  13.5 

29.6 

30.4  9.1 

2.0 

1.6 

.7  .5  4.6 

.0 

1.6 

table  15 

TABLE 

16 

MEANS, EXTREMES 

AND  PERCENTILES 

(JF  TEMP 

(DEG  F)  BY 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY 

HOUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

5 w* 

5* 

1* 

MJN  MEAN  TOTAL 

HOUR 

0-29  30-59 

60-09 

70-79 

80-89  90-100  MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

OBS 

(GMT  ) 

OBS 

00(03 

85 

80 

78 

75 

72 

71 

68  75.2 

1125 

00(03 

.0  .0 

1.5 

25.1 

58.2  15.2 

83 

263 

06(09 

89 

81 

79 

75 

72 

71 

6«  75.2 

1940 

06(09 

.0  .4 

3.3 

24.5 

49.3  22.6 

83 

274 

12(15 

90 

86 

62 

78 

74 

72 

67  77.8 

1124 

12(15 

.0  .7 

10.9 

50.0 

30.3  8.0 

78 

274 

10(21 

90 

04 

82 

77 

73 

72 

67  76.8 

1830 

1 8£2  1 

.0  .4 

7.4 

50.0 

34.8  7.4 

79 

256 

TOT 

90 

83 

81 

76 

73 

71 

67  76.2 

6027 

TOT 

0 4 

62 

398 

460  143 

81 

1067 

RAGE  514 
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JULY 

PERIOD!  (PRIMARY)  18V5-197>  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  185A-197J  TABLE  I?  15. 5N  24. ON 

PCT  FreQ  OF  AIR  TEMPERATURF  <DFC  F)  Ano  The  OCCURRENCE  ()F  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEO  F ) 

AIR-SEA  6S  6<*  7J  77  *1  85  89  TOT  w WO 

TMP  OIF  68  72  76  80  "4  *8  92  FgC  FOG 


JULY 


PERIOD : (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  U (CUNT) 


AREA  0007  CAPE 
13. 5N 


VERDE  ISLANDS 
24.0* 


PCT 

FREQ  OF 

kTND 

SPEED  (RTS) 

AND  DIRECT ’UN  VERSUS  >F A HEIGHTS  (FT) 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

s 

22-33 

34-47 

40* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

Stf 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

3-4 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

*0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,r> 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.4 

* 

.0 

.0 

.0 

.5 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

TOTAL 

PCT 

<1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

4 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3-4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

* 

.0 

.0 

1.1 

5-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.8 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 ♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.0 

1.2 

.1 

.0 

.0 

4.5 

98.4 

WINO 

SPEe0 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

4.2 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.4 

1-2 

1.6 

33.9 

7.4 

.0 

.0 

.0 

42.9 

3-4 

.5 

14.1 

12.7 

.5 

.0 

.0 

27.9 

5-6 

.5 

4.3 

10.7 

.2 

.0 

.0 

15.8 

7 

.0 

.2 

2.4 

.4 

.0 

.0 

2.9 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.4 

.0 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.9 

57.3 

33.9 

1.4 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALL)  19*9-1973  TABLE  19 


PERCENT  PREOUENCV  OF  WAVE  HEIGH 7 (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

l7.i9 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49.60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

HEAN 

HOT 

<6 

1.9 

12.9 

15.2 

9.6 

1.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

324 

3 

6-7 

.4 

1.7 

9.9 

11.6 

4.3 

.9 

.6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

226 

5 

0-9 

.0 

.1 

2.3 

2.9 

2.5 

1.0 

.5 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73 

6 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.6 

1.4 

.3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

6 

12-13 

.0 

.0 

.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

4 

>13 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

5 

inoet 

2.3 

3.9 

5.2 

2.9 

.4 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

114 

3 

total 

36 

143 

259 

219 

76 

24 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

770 

4 

PCT 

4.7 

18.6 

33.6 

28.4 

9.9 

3.1 

1.4 

.3 

.0 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

100.0 

PACE  316 


AUGUST 


Pfc«10D«  (PRIMARY)  1896-197}  AREA  0007  CAPE  V|RO|  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1854-1973  TABLE  1 15. 5N  24. OW 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  NINO  DIRECTION 


precipitation  typ£  other  weather  phenomena 


WND  01R 

RAIN 

rain 

ORZL 

FRZG 

snow 

QThER 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

THDA 

FUG 

fug  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWk 

PCPN 

frzn 

OB  TIME 

HOUR 

L TNG 

wu 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

S1G 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

1.4 

• 3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.7 

.1 

4.5 

.0 

1.2 

.0 

91.3 

NE 

.6 

1.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.5 

.6 

.8 

5.6 

.0 

1.9 

.0 

86.6 

E 

• U 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.1 

1.3 

3.3 

7.6 

.0 

2.1 

.0 

82.8 

SE 

.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

2.3 

2.3 

12.6 

.0 

2.3 

2.3 

76.4 

S 

.0 

9.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

88.3 

SW 

io. a 

4.1 

2.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

17.6 

.0 

.0 

5.4 

.0 

.0 

.0 

77.0 

w 

2.5 

6.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.9 

2.5 

.0 

10.2 

.0 

.0 

.0 

78.3 

NW 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

6.6 

.6 

6.6 

.0 

1.2 

.0 

85.1 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

.0 

.0 

3.0 

.0 

90.9 

TQT  PC T 

1.0 

1.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.0 

1.1 

1.0 

5.6 

.0 

1.6 

.1 

87.6 

TOT  OBSJ  1436 


table  f 

PERCENT  FREOUFNCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 
PRECIPITATION  TYPfi  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRZG 

snow 

qthfr 

HAIL 

Pc pn  at 

pcpn  past 

thdr 

fqg 

EQG  wo 

smoke 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

fr?n 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wu 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIC 

pcpn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.3 

.8 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.3 

2.4 

.8 

1.9 

2.7 

.0 

1.9 

.3 

90.3 

06C09 

1.8 

3.0 

1.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.8 

l.B 

2.3 

6.8 

.0 

.5 

.0 

82.8 

12C15 

.6 

1.5 

.3 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

2.4 

1.5 

.0 

5.2 

.0 

2.4 

.0 

88.5 

18C21 

1.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

.5 

.7 

7.7 

.0 

2.0 

.0 

87.0 

TJT  PC  T 

1.0 

1.5 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.1 

3.2 

1.1 

1.3 

5.7 

.0 

1.7 

.1 

87.0 

TUT  08S:  1497 


TABLE  * 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WINO  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.5 

12.8 

7.4 

.3 

.0 

.0 

22.1 

9.6 

25.0 

16.9 

21.2 

24.0 

30.2 

19.8 

22.0 

20.6 

NE 

2.3 

24.2 

15.5 

.7 

* 

.0 

42.7 

10.0 

40.3 

44.9 

40.4 

43.2 

38.3 

45.5 

45.6 

41.8 

E 

1.2 

0.6 

4.5 

.3 

.1 

.0 

14.7 

9.5 

9.1 

10.1 

14.2 

16.0 

0.7 

18.9 

13.3 

16.5 

SE 

.8 

2.7 

.8 

.1 

* 

.0 

4.3 

8.0 

3.0 

5.0 

3.9 

4.6 

2.7 

A. 6 

4.1 

5.0 

S 

.5 

1.4 

.4 

.1 

* 

.0 

2.4 

7.B 

4.0 

2.0 

2.7 

2.2 

3.4 

1.4 

2.2 

2.0 

SW 

.6 

1.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.6 

8.3 

3.3 

2.7 

3.0 

1.9 

2.0 

1.9 

3.0 

2.9 

w 

.4 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

2.6 

8.1 

3.3 

2.6 

3.4 

1.6 

2.8 

1.3 

2.6 

2.9 

NW 

.6 

3.1 

1.6 

* 

.0 

.0 

5.4 

8.7 

6.9 

3.5 

6.2 

5.2 

0.0 

4.4 

5.2 

4.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

4.2 

3.4 

5.0 

1.3 

4.0 

2.1 

1.9 

3.6 

TOT  OBS 

656 

3266 

1028 

105 

6 

0 

5661 

9.2 

473 

667 

1060 

765 

470 

614 

997 

807 

TOT  PCT 

11.2 

55.7 

31.2 

l.B 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  BA 


WINO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

20-40 

419 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IB 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

6.4 

13.5 

2.2 

* 

.0 

22.1 

9.6 

20.6 

22.4 

24.3 

21.4 

NE 

11.3 

26.7 

4.7 

.1 

.0 

42.7 

10.0 

43.0 

41.5 

42.4 

43.9 

E 

4.9 

6.0 

1.6 

.1 

• 

14.7 

9.5 

14.4 

14.9 

14.5 

14.7 

SE 

2.0 

1.9 

.3 

• 

* 

4.3 

0.0 

4.6 

4.2 

3.8 

4.5 

S 

1.3 

.9 

.2 

• 

.0 

2.4 

7.8 

2.9 

2.5 

2.2 

2.1 

SW 

1.3 

1.0 

.3 

.0 

.0 

2.6 

8.3 

3.0 

2.5 

1.9 

3.0 

w 

1.3 

1.1 

.2 

* 

.0 

2.6 

8.1 

2.9 

2.6 

2.0 

2.7 

NW 

2.0 

i.l 

.3 

.0 

.0 

5.4 

0.7 

4.9 

5.8 

6.0 

4.9 

VAR 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.2 

3.2 

.0 

3.0 

3.4 

3.0 

2 • B 

TOT  UBS 

1972 

3296 

570 

14 

1 

5061 

9.2 

1140 

1033 

1084 

1804 

TOT  PCT 

33.6 

56.2 

9.9 

.2 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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Pfc«(3G.'  CMIWUIVI  1096-19?J 
(OVER-ALL)  1034-197J 


AUGUST 


MHIA  0007  £AFf  VERDI  ISLANDS 

15. SN  ?4.0* 


PERCENTAGE  FA|OuFNC»  UF  *1*0  SPEED  0V  HUU«  (GhTJ 


wind 

SPEfO 

KNOTS  1 

FCT 

total 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

MEAN 

FREQ 

OBS 

OOIOA 

3.0 

7.9 

37.5 

79.5 

.1 

.0 

9.0 

100.0 

1140 

06C09 

).<• 

0.9 

39.4 

27.5 

.1 

.0 

0.0 

100.0 

1939 

12113 

M 

7.7 

31.0 

36.7 

.2 

.0 

9.0 

100.0 

1004 

10G2 1 

2.0 

7.0 

94.7 

33.3 

1.9 

.1 

.0 

V • 4 

100.0 

1904 

TOT 

i 00 

460 

1766 

1026 

104 

6 

0 

9.2 

9961 

FCT 

1.2 

9.0 

39.7 

31.2 

1.0 

• 1 

.0 

100.0 

FCT  FreQ  OF  IJTAl  ClOUQ  AMOUNT  (EIGHTH*) 
• v WIND  DIRECTION 


PERCENTAGE  FREQUEnC*  jF  CEILING  HEIGHT*  (FT#NM  >«/0) 
ANO  OCCURRENCE  OF  nm  <9/9  IT  NlNO  DIRECTION 


*NC  01 R 

0-2 

3-4 

5-7 

0 & 

TOTAL 

CLOUD 

ooo 

150 

900 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6300 

0000* 

NH 

<3/8 

TOTAL 

O0SCO 

OBS 

COVER 

146 

299 

599 

999 

1999 

3499 

<.999 

6499 

7999 

4NV 

MGT 

OBS 

M 

6.2 

6.4 

9.0 

4.2 

4.6 

.0 

.0 

.3 

2.4 

4.0 

1.0 

1.3 

.3 

.2 

.1 

1 

4 

ME 

10.4 

0.0 

13.2 

0.5 

4.9 

.1 

.1 

.4 

2.8 

10.0 

9.0 

1.0 

. 9 

• 1 

.4 

2 

1 

E 

2.7 

1.9 

2.6 

2.0 

4.9 

• 0 

.0 

.0 

1.0 

1.6 

.3 

. 1 

.3 

.0 

.0 

0 

SE 

.0 

.9 

1.0 

.4 

4.1 

.0 

.2 

.1 

.4 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

S 

1.1 

.3 

1.3 

.1 

3.9 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

sw 

.7 

.2 

.9 

.3 

4.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

■ 

.5 

.3 

1.7 

.4 

9.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 6 

.1 

.9 

.0 

• 1 

.0 

6 

NM 

1.4 

1.4 

2.3 

1.6 

4.9 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.4 

.7 

.6 

.0 

.1 

.3 

6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

CALM 

1.4 

,7 

.4 

.3 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  O0S 

232 

191 

326 

163 

914 

4.7 

l 

3 

0 

67 

179 

67 

41 

10 

4 

9 

29 

914 

TOT  FCT 

23.4 

20.9 

33.7 

10.1 

100.0 

.1 

.) 

.9 

7.3 

19.1 

7.3 

4.9 

1.1 

.4 

1.0 

3 

100.0 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANFOUS  uCCURRENCE 
of  r E I L INC  HEIGHT  (NH  >A / d > AND  VS0Y  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
> OR 

• DR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

.9 

1.4 

1.3 

l.S 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

OR 

>3000 

1.9 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

OR 

>3500 

5.4 

6.6 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

OR 

>2000 

11.2 

13.7 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

14.2 

OR 

>1000 

25.5 

32.4 

33.2 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

OR 

>600 

31.2 

39.7 

40.8 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

OK 

>300 

31.6 

40.5 

41.6 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

OR 

>150 

31.9 

40.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

OK 

> 0 

32.1 

40.9 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

TOTAL 

300 

303 

393 

394 

394 

394 

394 

394 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS:  936 


FCT  FREQ  NH  <5/8*  57.9 


PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


total 

8 OBSCD  OBS 


8.9  12.8  13.6  13.3  0.8  0.7  9.3  10.8  14.1 
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AUGUST 


PfcHIOQ:  (PRIMARY)  1896-19?i 
(OV£R-Al.L)  185*-I9?i 


AREA  0007  CAPE  VE*DE  ISLANDS 
15. 5N  24. OW 


PERCENT  FREQ  OF  WIN"  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
prECIPITATIUN  WITh  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

N 

NE 

f 

SF 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

. I 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,1 

i/2<l 

NO  PCP 

1.0 

2.3 

#7 

.4 

,0 

.1 

.2 

.3 

.0 

.0 

5.0 

TOT  X 

1.1 

2.3 

*7 

.4 

.0 

.1 

.2 

.3 

.0 

.0 

5.1 

PCP 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

l<2 

NO  PCP 

.1 

.2 

• 

,0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,4 

TQT  » 

>1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

l.l 

TOT  X 

.1 

.7 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

1.1 

PCP 

.4 

.9 

.2 

• 

.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

2.2 

S<10 

NO  PCP 

6.3 

14.7 

4.7 

.9 

.7 

.6 

.6 

1.3 

.0 

.6 

32.3 

TOT  * 

8.7 

15.6 

4.9 

.9 

.9 

1.0 

. H 

1.3 

.0 

.6 

34.7 

PCP 

.1 

.? 

.1 

.0 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.6 

10* 

NO  PCP 

16.2 

24. 3 

7.6 

1.7 

1.7 

1.4 

1.8 

4.0 

.0 

1.7 

57.9 

TOT  % 

16.3 

25.0 

4.7 

1.7 

1.8 

1.5 

1.8 

4.0 

.0 

1.7 

58.6 

TQT  OBS 
TOT  PcT 

26.5 

43.9 

10.5 

3.0 

2.7 

2.6 

2.7 

5.8 

.0 

2.3 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  Vi  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

4-10 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

• 

.1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1 / 2 < 1 

4-10 

.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

1.0 

11-21 

.2 

.7 

• 2 

* 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

1.2 

224 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.6 

1.2 

.4 

.2 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

2.6 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

i<2 

4-10 

.1 

.1 

.1 

4 

.0 

• 

4 

4 

.0 

.3 

11-21 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

9 

.0 

• 

4 

4 

.0 

.0 

.6 

0-3 

.1 

.1 

• 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

2<3 

4-10 

.1 

,7 

.2 

.1 

.1 

4 

.1 

4 

.0 

1.3 

11-21 

.1 

,4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.0 

.6 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

tot  » 

.4 

1.2 

.3 

• 1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

• 1 

2.5 

0-3 

.6 

, 9 

.3 

.1 

.1 

.4 

.1 

.2 

.0 

.8 

3.4 

3<10 

4-10 

3.6 

7.2 

2.5 

,7 

.4 

.3 

.4 

.9 

.0 

15.9 

11-21 

2.4 

5.2 

1.4 

• 1 

.2 

• 3 

.1 

.5 

.0 

10.1 

224 

.2 

.2 

.1 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOT  * 

6.8 

13.5 

6.2 

1*0 

.7 

1.0 

.6 

1.5 

.0 

.8 

30.0 

0-3 

.8 

1.3 

.8 

.5 

.3 

• 3 

.3 

.4 

.0 

1.7 

6.5 

104 

4-10 

10.2 

17. • 

4.9 

1.2 

1.3 

1.0 

.9 

2.6 

.0 

39.8 

11-21 

5.1 

9.0 

1.3 

.3 

.2 

.2 

.3 

1.1 

.0 

17.6 

224 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.3 

TOT  » 

16.2 

71.2 

7.0 

2.0 

1.8 

1.6 

l.S 

4.1 

.0 

1.7 

64.1 

TOT  oBS 

TOT  PCT 

24.2 

44.4 

11.9 

3.3 

2.J 

2.3 

2.3 

6.0 

.0 

2.6 

100.0 

PERIOD:  (PRIMARY)  1896-1973 
(UVER-ALL)  1836-1973 


AUGUST 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
13. SN  26. OW 


TABLE  10 

PfcRtFNT  FRAijUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  l FEET.  NH  >6/8)  AND 
OCCURRENCE  OP  NH  <5/8  b*  HOUR 


HOUR 

ooo 

130 

300 

600 

loO" 

2000 

3300 

3000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

169 

299 

599 

99V 

1999 

3699 

6999 

6699 

7V99 

ANY  HGT 

OBS 

00(03 

.0 

.6 

.8 

8.0 

19.3 

6.1 

3.8 

.8 

,6 

.8 

60.6 

59.6 

261 

06(09 

.3 

.3 

1.9 

7,9 

18.2 

10.7 

3.6 

1.6 

.9 

.0 

67.7 

32.3 

216 

12(15 

.0 

.0 

.0 

3.6 

20.6 

3.2 

9.8 

.8 

.6 

2.0 

39.3 

60.7 

252 

18C21 

.0 

.6 

.8 

7.8 

13.2 

6.2 

3.3 

1.6 

.6 

.8 

36.6 

63.6 

263 

TOT 

1 

3 

8 

T1 

179 

67 

*2 

11 

5 

9 

396 

376 

970 

PCT 

• 1 

.3 

.8 

7.3 

18.5 

6.9 

A.  3 

1.1 

.3 

.9 

60.8 

59.2 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

08S 

00(03 

.2 

1.3 

.3 

3.2 

32*3 

62.6 

631 

06(09 

.1 

3. A 

.5 

2. A 

33.6 

60.2 

86A 

12(15 

• 3 

2.3 

.5 

1.3 

26.7 

68.6 

399 

18(21 

.0 

3.3 

.8 

3.0 

28.7 

66.2 

858 

TOT 

6 

80 

16 

76 

893 

1865 

2932 

PCT 

.1 

2.7 

.5 

2.5 

30.3 

63.6 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSB  Y (NM)  AND/OR 
CEILING  HGT  ( FEE  T * NH  >6/8)/BY  HOUR 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<50Y0 

<1 

<5 

AN03» 

ANO  5* 

OBS 

00(03 

.0 

1.2 

12.0 

31.3 

56.6 

231 

0o(09 

.3 

2.9 

12.1 

36.7 

51.2 

207 

12(13 

.0 

.0 

7.0 

3A.3 

58.7 

2A2 

18(21 

.0 

.8 

11.0 

27.5 

61. A 

236 

tot 

1 

11 

98 

303 

535 

936 

PCT 

.1 

1.2 

10.5 

32.6 

57.2 

100.0 

TABLE  13  TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP  PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TeMP 

TOTAL  PCT 

TEMP  F 0-29  30-39  60-69  30-59  60-69  70-79  Bo-89  90-100  OBS  FRfQ  N NE  E SE  S SW  W NW  VAR  CALM 


90/96 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.2 

.3 

.1 

19 

1.9 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

80/86 

.0 

.0 

.0 

.3 

3. A 

10.3 

12.1 

1 , A 

273 

27.6 

7.5 

9.2 

3.1 

1.3 

1.1 

.8 

1.3 

2. A 

.0 

.9 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.8 

22.6 

31.3 

10. A 

666 

67.2 

18.7 

32.5 

5.2 

1 . A 

1.5 

.9 

1.6 

3.6 

.0 

1.7 

70/76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.2 

.8 

30 

3.0 

1.3 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.3 

TOTAL 

0 

0 

0 

6 

65 

3A7 

666 

126 

988 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

,6 

6.6 

33.1 

6A.9 

12. 8 

28.7 

A3. 2 

8.5 

2.7 

2.6 

2.0 

3.0 

6. A 

.0 

2.9 

table  is  table  16 


MEANS* EXTREMES  ANO  PERCENTILES  QF  T£MP  (OEG  F)  B*  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOITY  BY  HQUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

30* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

86 

82 

80 

77 

75 

73 

70 

77.6 

UA1 

00(03 

.0 

.7 

1.5 

27.5 

56.0 

1A.3 

83 

273 

06(09 

86 

82 

81 

77 

7A 

73 

71 

77. A 

1836 

06(09 

• 0 

.0 

1.6 

27.8 

AA.l 

26.5 

86 

2A5 

12(15 

92 

87 

85 

80 

77 

73 

72 

80.1 

10A8 

12(13 

.0 

1.6 

13. A 

AO. 9 

AO. 3 

3.6 

78 

2A7 

18(21 

92 

86 

83 

79 

76 

76 

72 

79.1 

1765 

18(21 

.0 

.0 

10.0 

A6.2 

38.6 

7.2 

79 

251 

TOT 

92 

86 

83 

78 

73 

73 

70 

7B.A 

5790 

TOT 

0 

6 

66 

335 

ASS 

131 

81 

1016 
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AREA  0007  CAPE 
15. 5N 


VERDE  ISLANDS 
24. OW 


PCT  PREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  < DEC  F>  AND  THE  OCCURRENCE  QF  FOC  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  D!FFfcRtNCF  (DEG  F) 


AJR-SEA 

69 

73 

77 

61 

TMP  OIF 

T2 

78 

60 

8A 

u/u 

.0 

.0 

.0 

.0 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

7/R 

*0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

5 

.0 

.0 

.5 

.5 

A 

• 0 

.2 

.9 

1.0 

A 

.0 

• 2 

1.4 

2.1 

2 

.0 

.2 

3. A 

2.6 

• 1 

• 6 

7.3 

3.2 

0 

.0 

2.9 

15.6 

3.2 

-1 

.2 

5.2 

18.0 

1.3 

-2 

.0 

A. 7 

8.6 

.6 

•3 

*0 

2.0 

3.8 

.1 

-A 

.0 

1 . A 

2.1 

• 2 

-5 

.0 

1.2 

I. A 

• 1 

-6 

.0 

.A 

.1 

.0 

-7/-a 

.0 

.2 

.A 

.1 

-9/-10 

.0 

.1 

.0 

.0 

TOTAL 

3 

257 

6*1 

203 

PCT 

*2 

1«.3 

63.2 

15.3 

85 

69 

TOT 

W 

WO 

M8 

92 

FOG 

FOG 

.0 

.1 

1 

.0 

.1 

.1 

.2 

A 

.0 

.3 

.2 

.2 

b 

.0 

.5 

.2 

.0 

3 

.0 

.A 

.3 

.0 

16 

.1 

1.1 

.5 

.0 

3A 

.2 

2. A 

.0 

.0 

A9 

• 3 

3. A 

.2 

.0 

6A 

.5 

5.8 

.0 

.0 

151 

1.1 

10.3 

.1 

.0 

288 

1.7 

19.9 

.0 

.0 

330 

1 . A 

23. A 

.1 

.0 

187 

.2 

13.9 

.0 

.0 

78 

.1 

5.8 

.0 

.0 

A8 

.1 

3.5 

.0 

.0 

35 

.0 

2.6 

.0 

.0 

6 

.0 

.5 

.0 

.0 

8 

.0 

.6 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

21 

6 

1331 

7A 

1257 

.6 

.3 

100.0 

5.6 

9A.A 

PERIOD’-  (OVER-ALL)  1963-1973 

table  18 


per 

FREQ  OF 

WIND 

SPFEO  (KTS) 

AND  DIRECTION  VEPSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HOT 

1-3 

4-10 

N 

11-21  22 

-33 

34-47 

4*a 

PC  T 

1-3 

A—  1 0 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.9 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2. A 

1-2 

.7 

8.6 

2.9 

.0 

.0 

.0 

12.2 

.5 

10.3 

4.9 

.0 

.0 

.0 

15.8 

3-4 

.2 

3.6 

4.9 

.0 

.0 

.0 

P.7 

.0 

6.6 

7.2 

.2 

.0 

.0 

14.2 

5-6 

.0 

.6 

2.4 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

1.9 

7.1 

.0 

.0 

.0 

8.9 

7 

.0 

.0 

1.5 

.1 

.0 

.0 

1.6 

.0 

.2 

2.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

6-9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

10-il 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Al-46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

14.1 

11.7 

.1 

.0 

• 0 

27.0 

1.5 

20.7 

22.3 

.2 

.0 

.0 

AA.6 

HftT 

1-1 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

4*a 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48. 

PCT 

<1 

.2 

.7 

.0 

.0 

.6 

.0 

.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

• 3 

3.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.4 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3-4 

.0 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-6 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.0 

.6 

.0 

.0 

.4 

.0 

• 

.0 

,4 

6-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 1 -4f 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-68 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.7 

4.6 

3.4 

.0 

.1 

.0 

•.1 

,9 

1.6 

.7 

.0 

• 

.0 

3.3 
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(CQNT) 

15. 

1 5N  26, 

.OH 

PCT 

FREQ  OF 

hINO 

SPFEO 

(KTS) 

and 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

s 

SH 

HGT 

1-3 

6-10 

11-21 

22- 

33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1-2 

.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

* 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3-* 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

5-6 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

10-n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

IT* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

.3 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

• 

1.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

1.7 

H 

NW 

TOTAL 

hgt 

1-3 

6-10 

11-21 

22- 

33 

36-67 

6** 

pCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

PCT 

<1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1-2 

.2 

,7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.5 

2.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.5 

3-6 

.0 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.6 

5-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.6 

1.7 

.2 

.2 

.0 

.0 

2.6 

.7 

3.5 

2.2 

6 

.0 

.0 

6.5 

97.3 

HIND 

speed 

(KTS) 

VS  SEA 

height 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68* 

PCT 

<1 

3.6 

6.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

1-2 

3.2 

27.6 

8.8 

.0 

.0 

.0 

39.7 

3-6 

.5 

16.1 

16.1 

.6 

.0 

.0 

29.1 

5-6 

*0 

3.1 

11.6 

.0 

.0 

.0 

16.6 

7 

• 0 

.2 

6.5 

.2 

.2 

.0 

5.1 

8-9 

• 0 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

1.6 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

cO 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

9.6 

69.3 

60.6 

.5 

.2 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1949-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QF  HAVE  HEIGHT  (FT)  yS  WAVE  PERIOO  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

i 

o 

71-86 

874 

TOTAL 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.6 

9.7 

13.9 

7.2 

1.6 

.8 

• 1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

277 

HGT 

6-7 

.0 

1.0 

9.9 

12.0 

5.3 

1.1 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

235 

8-9 

.0 

.6 

2.3 

4.4 

2.5 

.6 

,3 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 

10-11 

.0 

1.3 

.9 

• 6 

.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

12-13 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

>13 

.0 

.0 

.0 

*0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

INqET 

3.0 

4.7 

5.8 

3.4 

1.6 

.5 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

151 

total 

37 

137 

261 

223 

95 

30 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

791 

4 

PCT 

4.7 

17.3 

33.0 

28.2 

12.0 

3.8 

.9 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

pace  322 


SEPTEMBER 


RE* 100: 


(PRIMARY)  1892-1973 
(OVER-ALU  1854-1973 


TABLE  1 


AREA  0007  CAPE 
15. SN 


Vf  KOE  IUAN05 
24. OW 


PERCENT  FKPvlOENCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WlHO  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


MND  DIR 

RAIN 

rain 

Shwr 

URZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

07  HFR 
FR7n 
PCPN 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

PCPN  PfcST 
HOUR 

Thor 

LTNG 

EQG 

WO 

PCPN 

ROC  WU 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HA2£ 

SPRAY 
BLWG  DUST 
8LWG  SNOW 

NO 

S1G 

WEA 

H 

1.7 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1.8 

1.3 

3.4 

.0 

2.3 

.0 

88.4 

ME 

,4 

1.2 

,2 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.0 

i.o 

.4 

3.9 

.0 

2.* 

.2 

89.3 

£ 

2.9 

2.e 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

1.8 

2.3 

11.9 

.0 

2.0 

.0 

76.4 

SE 

3. A 

7.7 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.6 

8.5 

2.1 

5.1 

.0 

1.7 

.0 

71.5 

S 

4.0 

A. 5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.5 

.0 

2.3 

4.0 

.0 

2.3 

.0 

85.3 

SW 

1.3 

19.8 

6.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

28. 8 

3.6 

3.6 

.9 

• U 

.0 

.0 

63.1 

w 

7.1 

A.B 

2. A 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.9 

.0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

64.9 

NW 

4.7 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

.0 

5.6 

1.9 

.0 

1.9 

1.9 

62.3 

vaR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3. A 

.0 

96.6 

TQT  PC T 
TOT  OBS: 

1.7 

1330 

2.2 

,7 

.0 

.0 

.0 

.1 

A. 5 

1.8 

l.A 

4.7 

.0 

2.3 

.2 

85.5 

TABLE  7 

PeRCkNT  FREQUENCY  OE  WEATw£R  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECf^fTATTON  TYPf 


HQUR 

(GMTI 

rain 

rain 

SHWR 

ORZL 

PRZG 

PCPN 

Snow 

QTHKR 

FRTn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 

08  TJME 

0UC03 

1.0 

1.0 

,7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

06C09 

2.8 

A • 0 

.5 

.0 

.0 

• 0 

.3 

7.3 

12115 

1.3 

1.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.3 

18C21 

1.3 

2.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

A. 2 

TOT  PC T 
TOT  QBSs 

1.7 

1391 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

A. 5 

other  weather  phenomena 


Pfp n past 

t«dr 

Fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

pcpn 

Past  hr 

PL  WG 

SNOW 

WEA 

2.9 

2.3 

2.6 

.0 

1.3 

.0 

66.6 

1.0 

2.3 

A. 5 

.0 

1.8 

.3 

83.7 

1.0 

.0 

3.6 

.0 

3.3 

.3 

88.6 

2. A 

.8 

8. A 

.0 

2.6 

.0 

81.8 

1.8 

l.A 

5.0 

.0 

2.2 

.1 

65.3 

TA8l£  « 

PERCENTAGF 

FREQUENCY  of 

WIND  OIRECTIQN 

BY  SPEED  AND 

BY  HQUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

oss 

FREQ 

SPD 

N 

1.3 

9.0 

7.0 

.5 

.0 

.0 

17.9 

10.2 

18.1 

12.3 

19.3 

18.9 

24,7 

15.3 

20.4 

14.5 

NE 

2.3 

20.5 

22.0 

2.8 

.ft 

.0 

47.3 

11.5 

50.0 

46.2 

45.5 

47.2 

45.9 

49.0 

48.9 

46.8 

E 

l.A 

8.0 

6.7 

1.0 

.0 

.0 

17.1 

10.9 

11.0 

21.9 

15.9 

17.1 

9.7 

21.1 

15.8 

20.9 

SE 

.7 

2.6 

1.2 

.2 

• 

.0 

4.7 

9.1 

3.3 

6.8 

4.5 

4.8 

4.6 

4.7 

4.5 

4.1 

$ 

.7 

1.1 

,7 

.2 

• 

.0 

2.7 

9.3 

8.3 

2.9 

2.7 

2.8 

3.4 

2.1 

2.0 

2.3 

sw 

.3 

l.t 

.5 

.1 

.0 

.0 

2.1 

9.3 

2.9 

1.7 

2.1 

2.1 

1.5 

1.5 

2.2 

2.5 

w 

.4 

1.2 

.3 

• 

.0 

.0 

1.9 

7.6 

2.9 

1.4 

1.9 

1.5 

2.6 

1.7 

1.7 

1.9 

NW 

.6 

2.1 

.8 

.1 

• 

.0 

3.6 

8.2 

3.6 

3.3 

4.3 

3.9 

3.8 

2.9 

2.7 

4.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.7 

2.7 

.0 

2.9 

3.5 

3.8 

1.8 

3.8 

1.7 

1.8 

2.8 

TOT  OSS 

596 

2618 

2246 

264 

3 

0 

5727 

10.4 

411 

630 

1074 

738 

453 

631 

976 

814 

TOT  PCT 

10.4 

A5.7 

39.2 

4.6 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HQUR 

(GMT) 

WND  DlR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

08  S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

A. 7 

10.9 

2.2 

.1 

• 0 

17.9 

10.2 

14.6 

19,1 

19.2 

17.7 

NE 

9.0 

29.1 

8.8 

.3 

• 0 

47.3 

11.5 

47.7 

46.2 

47.7 

47.9 

E 

A. 4 

9.2 

3.3 

.2 

.0 

17.1 

10.9 

17.6 

16.4 

16.3 

10.2 

SE 

2.0 

2.1 

.6 

• 

* 

4.7 

9.1 

5.5 

4.6 

A. 7 

4.3 

S 

1.3 

l.o 

.4 

* 

4 

2.7 

9.3 

3.8 

2.7 

2.7 

2.1 

SW 

,9 

,9 

,5 

• 

.0 

2.1 

9.3 

2.2 

2.1 

1.5 

2. A 

w 

.9 

.6 

.1 

* 

.0 

1.9 

7.6 

2.0 

1.7 

2.1 

1.8 

NW 

1.7 

1 

.2 

.1 

.0 

3.6 

8.2 

3.4 

4.1 

3.3 

3.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

calm 

2.7 

2.7 

.0 

3.3 

3.0 

2.6 

2.3 

tot  obs 

1582 

3 1 8 1 

•l6 

46 

2 

5727 

10.4 

1041 

1812 

1084 

1790 

TOT  PCT 

27.6 

55.5 

16.0 

.e 

0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  523 


A 


September 

t*t*  IOC : (PRIMARY)  1892-197J  ARtA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

IJVEA-ALU  1854-1973  TABLE  4 15. 5N  24. OM 

PERCENTAGE  FPEOljfNCY  OP  NINO  SPEEO  0Y  *UUR  (GM T) 

NINO  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


hour 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4R4 

MEAN 

FREQ 

DBS 

0OC03 

3.3 

8.4 

47.4 

36.9 

3.8 

.2 

.0 

10.1 

100. t ' 

1041 

06609 

3.0 

8.6 

46.0 

37.7 

3.8 

.1 

.0 

10. 0 

100.0 

1812 

12C15 

2.6 

6.5 

43. P 

39.1 

9.9 

.0 

.0 

10. T 

100.0 

1064 

18621 

2.3 

7.0 

43.4 

42.1 

3.1 

.0 

.0 

10.8 

100.0 

1790 

TOT 

157 

439 

26  I 8 

224«, 

264 

3 

0 

10.4 

5727 

PCT 

2.7 

7.7 

45.7 

39.2 

4.6 

.1 

.0 

100.0 

i 


TaSlc  S 

PCT  fRfcQ  OP  TOTAL  CU/Up  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  mind  DIRECTION 


MEAN 

MNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 6 

total 

CLOUO 

OOP 

ObSCO 

CBS 

COVER 

149 

N 

6.2 

5.2 

7.2 

2.6 

4.2 

.0 

NE 

14.8 

10.3 

17.1 

7.6 

4.3 

.0 

£ 

4.1 

1.2 

3.0 

1.1 

3.R 

.0 

SE 

.9 

.9 

1.7 

,7 

4.6 

.0 

S 

1.3 

1.6 

1.0 

.2 

3.6 

.P 

s* 

.2 

.5 

.7 

.6 

3.6 

.0 

M 

i.O 

.3 

.5 

.5 

3.5 

.0 

NM 

.4 

1.4 

1.7 

.6 

4.8 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

CALM 

l.l 

,9 

.6 

.4 

3.6 

.0 

TCT  OBS 

245 

181 

273 

118 

817 

4.2 

p 

TOT  PCT 

30.0 

22.2 

33.4 

14.4 

100.0 

.0 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >4/8) 

AND  OCCURRENCE  Qf  N H <5/6  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3300 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

TOTAL 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

.0 

.3 

1.2 

2.1 

1.4 

.6 

.1 

• 1 

.2 

15.2 

.0 

.5 

2.5 

8.3 

3.2 

1.2 

.6 

• 1 

.3 

33.3 

.0 

.3 

.3 

1.3 

.6 

.0 

.0 

.1 

.0 

6.6 

.0  .0  .6  .7  .1  .1  .0  .0  >0  2.7 

.0  .0  .2  .9  .1  .2  .1  .0  .0  3.2 

.0  • . A .6  .2  .0  .0  .0  .0  .7 

.0  .2  .1  .A  .0  .0  .0  .0  .0  1.6 

.0  * .2  .6  .6  .0  .0  .0  .0  2.7 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .2  .2  .0  .0  .0  .1  2.3 

0 11  46  118  54  16  7 2 5 558  817 

.0  1.3  5.6  14.4  6.6  2.0  .9  .2  .6  68.3  100.0 


table  7 

CUMUlATIVF  Pct  pREQ  0F  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CE1LIHC  WEIGHT  |NW  >4/8)  AND  VSfcY  (NM) 


VSBY  (NM) 


C'-ILING 

• OR 

■ PR 

■ OR 

• PR 

• HR 

• PR 

• OR 

■ OR 

(FEET> 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YQ 

>0 

• OR  >6500 

.6 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

• OR  >5000 

1.1 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

■ OP  >3500 

2.7 

3.8 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

■ OR  >2000 

8.5 

10.0 

10.1 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

• OR  >1000 

19.9 

23.7 

24.3 

?4.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

■ OR  >600 

24.3 

29.6 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

■ OR  >300 

25.0 

30.6 

31.3 

31.4 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

• OR  >150 

25.0 

30.6 

31.3 

31.4 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

■ OR  > 0 

25.0 

30,6 

31.3 

31.4 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

TOTAL 

212 

260 

266 

267 

266 

268 

266 

260 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS,  849  PCT  FREQ  Nh  <5/8«  68.4 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012345678  OBSCD  OBS 
10.2  14. 8 17.6  15.3  10.8  8.1  7.0  6.2  10.1  «0  904 


PACE  524 


SEPTEMBER 


PER  100 ! (PRIMARY)  1892-1973 
(OVER-ALU  185*.-1973 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
1S.5N  2A.0W 


PERCENT  ERgO  PF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SF 

S 

Sw 

w 

NW 

VAR 

CALN 

PC  T 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  P CP 

.0 

.0 

.1 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.1 

TOT  % 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.? 

.2 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.6 

1.7 

l.S 

,2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

A. A 

TOT  » 

.6 

1.7 

I .9 

.A 

. 1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

6.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  Ptp 

.0 

, A 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.8 

TOT  t 

.0 

.A 

.? 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.8 

PCP 

.2 

* 

.0 

.0 

.1 

.1 

,0 

.1 

.0 

.0 

.3 

20 

NO  PCP 

.2 

.3 

.1 

.0 

,1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

TOT  % 

.A 

.3 

.1 

.0 

.2 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.1 

PCP 

.3 

.6 

.6 

.3 

.1 

.A 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.3 

3<10 

NO  PCP 

6.0 

1 A . 3 

5.8 

1.1 

.7 

.3 

.8 

1.1 

.0 

.6 

30.9 

TOT  % 

6.3 

13.0 

6. * 

1.6 

,7 

.9 

1.0 

1.1 

.0 

.A 

33.2 

PCP 

.1 

.A 

.3 

.1 

,2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

104 

NO  PCP 

12.3 

29.0 

3.9 

2.5 

2.2 
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0-29  38-39 

40-49 

50-59 

60-69 

<* 

i 

o 

r- 

80-89 

o 

0 

1 

o 
o ■ 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 
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81.3 

1068 

18C21 

91 

87 

85 

80 

77 

73 

70 

80.6 
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.3 

.0 

.0 

10.3 

.2 

4.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

5.0 

PACE  527 


A 


PER  100  : (OVER-ALU  1963-1973 


mgt 

1-3 

6-10 

11-21 

<1 

.3 

.0 

.0 

1-2 

.3 

1.3 

.0 

3-6 

.0 

.1 

.5 

3-6 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

*0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

1.6 

.8 

TABIF 

PC T FREQ  OP  rflNO  SPEfD  (*Ts) 


33  36-67  **♦  PCT 

.0  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  1.6 

.0  .0  .0  .6 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .3 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  ? . 9 


SEPTEMBER 
16  (CONTI 

And  OlRtCTlQN  VERSUS  sea  HEIGHTS 

sw 

1-3  ♦— 10  11-21  22-33  36 

• .0  .0  .0 

.0  .9  .6  .0 

.0  • .1  .0 

.0  .2  • .0 

.0  .0  .2  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  >0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

• 1.1  .7  .0 


REA  0007  CAPE  VEROE  ISLANDS 
15. 5N  26. OW 

(FT) 


•67  68*  PCT 

.0  .0  * 

.0  .0  1.3 

.0  .0  .1 

.0  .0  .2 

.0  .0  .2 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  1.9 


HGT  1-3  6-10  11-21 

<1  .2  .0  .0 

1-2  .0  1.6  .0 

3-6  .0  .6  .3 

6-6  .0  .6  .1 

7 .0  .2  .0 

8-9  .0  .0  .0 

10-11  .0  .0  .0 

12  .0  .0  .0 

13-16  .0  .0  .0 

17-19  .0  .0  .0 

20-22  .0  .0  .0 

23-23  .0  .0  .0 

26-32  .0  .0  .0 

33-60  .0  .0  .0 

61-68  .0  .0  .0 

69-60  .0  .0  .0 

61-70  .0  .0  .0 

71-86  .0  .0  .0 

87*  .0  .0  .0 

TOT  PCT  .2  2.7  .3 


22-33  36-67  <,8*  P<;T 

.0  .0  .0  .2 

.0  .0  .0  1.6 

.0  .0  .0  .8 

.0  .0  .0  .7 

.0  .0  .0  .2 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  ,0  .0 

.0  .0  ,0  .0 

.0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  3.6 


wind 

SPEER 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

MGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

684 

PCT 

<1 

7.7 

3.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

11.9 

1-2 

2.9 

23.9 

7.7 

.0 

.0 

.0 

36.5 

3-6 

• 0 

12.7 

17.7 

.6 

.0 

.0 

30.7 

3-6 

• 0 

3.1 

10.6 

.8 

.0 

.0 

16.2 

7 

• C 

1.2 

2.9 

1.3 

.0 

.0 

5.6 

8-9 

• 0 

.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

• 0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.6 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

876 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

10.6 

66.6 

60.1 

2.7 

.0 

.0 

100.0 

PERIODS 

PERIOD 

(OVER-ALU 
<1  1-2 

1969 

3-6 

-1973 

3-6 

PERCENT 

7 

frequency  of 

8-9  10-11 

TABLE  19 
WAVE  HEIGHT 
12  13-10  17- 

(FT) 
19  20 

VS  WAVE 
-22  23- 

PERIOD  (SECONDS) 
25  26-32  33-60  61 

-68 

0 
<o 

1 

» 

♦ 

61-70 

71-86 

#7. 

TOTAL 

Mf4N 

(SEO 

<6 

1.8 

12.6 

16.8 

7.6 

2.8 

.6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

280 

MC* 

6-7 

•0 

.9 

10*2 

’•1 

5.1 

2.3 

.6 

•0 

•0 

• 0 

• 0 

•0  «o 

• 0 

.0 

• 0 

*0 

•0 

• 0 

198 

3-9 

.0 

.3 

2.0 

2.7 

2.1 

.3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

10-11 

.0 

• 1 

.6 

1.1 

.9 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

12-13 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 *0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

INnET 

3.7 

6.7 

7.2 

3.7 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

163 

total 

39 

129 

265 

1 7 1 

86 

28 

7 

l 

0 

0 

0 

0 o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

706 

PCT 

3.5 

18.3 

36.8 

26.3 

11.9 

6.0 

1.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

PACE  328 


OCTOBER 


PERIODS  (PRIMARY) 

1906-1973 

AREA  0007 

CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALL) 

1835-1973 

TABLE  l 

15. 5N  23. 9W 

percent 

FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

TYPp 

OTHER  WEATHER 

phenomena 

WNO  DIR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FRZG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

PCPN  at 

pcpn  past 

THDR 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shwk 

PCPN 

ER»h 

06  TIME 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HA1E 

BLWG  DUST 

S1G 

PCPn 

pcpn 

PAST  hr 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

1.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

l.i 

1.1 

9.8 

.0 

1.4 

.3 

84.7 

NE 

.7 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.6 

1.2 

6.9 

.0 

1.9 

.1 

87.5 

E 

1.6 

1.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.7 

4.9 

6.3 

.0 

1.3 

.0 

83.4 

SE 

5.4 

4.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.2 

1.8 

5.4 

2.4 

.0 

1.2 

2.4 

79.0 

S 

9.3 

14.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23.3 

.0 

14.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

72.1 

Sw 

3.8 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.7 

.0 

7.7 

7.7 

.0 

.0 

.0 

80.8 

N 

22.2 

14.8 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

37.0 

.0 

7.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

63.0 

NW 

1.7 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

.0 

5.2 

3.4 

.0 

.0 

.0 

87.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.3 

91.7 

TOT  PCT 

1.2 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.7 

2.0 

7.1 

.0 

1.6 

.3 

86.0 

TOT  OBS:  13^1 


TABLE  ? 

PERCENT  FRfOUFNCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

FRZG 

snow 

other 

HAIL 

pcpn  at 

Pcpn  past 

THDR 

FUC 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

PCPN 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

pcpn 
past  hr 

HAZE 

BLWG 

BLWG 

DUST 

SNOW 

SIG 

WEA 

00C03 

1.3 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.5 

3.2 

3.4 

.0 

2.1 

.5 

88.4 

06G09 

.7 

2.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.9 

2.3 

8.8 

.0 

.5 

.2 

84. 5 

12C15 

1.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.8 

.6 

.3 

6.2 

• 0 

3.2 

.3 

87.9 

18C21 

2.2 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.7 

2.2 

8.9 

.0 

1.2 

.0 

64.1 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

1.3 

1576 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.7 

2.0 

7.0 

.0 

1.6 

.3 

B6.0 

TABLE  3 

PERCENT AqF  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HQUR 


WIND  SPEED  (KNOTS) 


WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4,7 

48* 

TOTAL 

PCT 

OBS 

FREQ 

N 

1.0 

8.0 

6.4 

.3 

.0 

.0 

15.6 

NE 

1.8 

26.4 

30.0 

1.8 

.1 

.0 

60.1 

E 

.6 

8.1 

6.5 

1.1 

.1 

.0 

16.4 

SE 

.3 

1.7 

.9 

.1 

* 

.0 

3.1 

S 

.2 

.5 

.1 

,n 

.0 

.0 

.8 

SW 

.1 

.3 

.2 

* 

,n 

.0 

.6 

w 

.2 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

NW 

.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

1.3 

TOT  OBS 

327 

2637 

2556 

196 

R 

0 

5724 

TOT  PCT 

5.7 

46.1 

44.7 

3.4 

.1 

.0 

100.0 

HOUR  (GMT) 


MEAN 

SPD 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

10.3 

20.0 

9.8 

16.8 

16.4 

22.9 

10.4 

15.4 

14.3 

11.5 

61.2 

57.3 

58.1 

59.0 

61.2 

63.2 

62.7 

59.2 

11.3 

10.7 

23.2 

15.6 

17.7 

8.9 

19.8 

14.9 

19.4 

9.5 

2.3 

4.5 

3.3 

2.8 

2.7 

2.7 

3.2 

3.2 

6.5 

.4 

1.3 

1.3 

.7 

.5 

.6 

.9 

.4 

9.1 

.8 

1.0 

.6 

.4 

.8 

.4 

.5 

.3 

8.3 

.3 

.5 

.6 

.3 

.6 

.5 

.5 

.5 

8.6 

2.1 

.4 

1.9 

1.6 

1.7 

1.1 

1.0 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.0 

1.8 

,9 

.8 

1.2 

.9 

1.1 

11.0 

496 

594 

1043 

744 

497 

567 

1025 

758 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100. 0 

TABLE  3 A 

wind 

SPEED 

(KNOTS) 

hour 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

0RS 

FREQ 

S.PD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.4 

10.3 

l.R 

* 

.0 

15.6 

10.3 

14.4 

16.6 

16.3 

13.0 

NE 

9.6 

40.2 

10.1 

• 2 

.0 

60.1 

11.5 

59.1 

58.5 

62.3 

61.2 

E 

3.7 

9.3 

3.2 

.3 

.0 

16.4 

11.5 

17.5 

16.5 

14.7 

16.8 

SE 

1.2 

1.5 

.4 

* 

.0 

3.1 

9.5 

3.5 

3.1 

2.7 

3.2 

S 

.6 

.2 

* 

.0 

.0 

.8 

6.5 

.9 

1.1 

.6 

.7 

SW 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.6 

9.1 

.9 

.5 

.3 

.4 

w 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.3 

8.3 

.4 

.5 

.5 

.3 

NW 

.7 

.7 

.1 

* 

.0 

1.4 

8.6 

1.2 

1.8 

1.4 

1.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.3 

1.3 

.0 

2.1 

1.5 

1.0 

1.0 

TOT  OBS 

1201 

3578 

910 

35 

0 

5724 

11.0 

1090 

1787 

1064 

1783 

TOT  PCT 

21.0 

62.5 

15.9 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PfcRIOO:  (PRIMARY)  1906-197J 
(OVER-ALU  1855-1973 


OCTCBER 


AREA  0007  CAPE  VfROE  ISLANDS 
15. 5N  23.9W 


percentage  frequency  OP 


HOUR 

CALM 

1-3 

A-lO 

W 1 NO 
11-21 

SPEED 

22-33 

00C03 

2.1 

5.9 

AB.A 

AO. 6 

3.1 

06L09 

1.5 

3.8 

A9.7 

A2.A 

2.6 

12615 

1.0 

3.7 

A3. 2 

A8.0 

A.O 

18C21 

1.0 

A. 6 

A2.6 

AT. A 

A • 1 

TOT 

77 

250 

2937 

2556 

196 

PCT 

1.3 

A. A 

A6.1 

AA.7 

3. A 

TABlE  5 

PC 7 FRfQ  OF  TOTAL  CLOUC  AMOUNT  (EIGHTHS) 


BY 

WIND 

DIRECTION 

MEAN 

MNO  OIR 

0-2 

3-A 

5-7 

a L 

toial 

CLOUD 

ooo 

OBSCO 

OBS 

COVER 

1A9 

N 

8.2 

A, 6 

A. 6 

1.7 

3.3 

.0 

NE 

23.0 

1 A . 0 

18.5 

8.7 

3.9 

.0 

E 

3.2 

1.9 

2.8 

1.7 

A. 2 

.0 

SE 

.A 

.A 

.8 

.8 

5.2 

.0 

S 

.2 

.1 

.1 

.2 

A. 9 

.0 

SW 

.2 

.2 

.2 

.2 

A. 5 

.0 

M 

.0 

.3 

.1 

.0 

A. 2 

.0 

NW 

.8 

.6 

.3 

.1 

3.2 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.2 

.1 

.3 

3. A 

.0 

TOT  OBS 

357 

218 

268 

133 

978 

3.8 

0 

TOT  PCT 

36.5 

22.3 

27. A 

13.8 

100.0 

.0 

TABLE  A 


WIND  SPEED  BY 

HOUR 

(GMT) 

(KNOTS ) 

PCT 

TOTAL 

3A-A7 

A** 

MEAN 

FREQ 

OBS 

.1 

.0 

10.3 

100.0 

1090 

.1 

.0 

10.9 

100.0 

1787 

.0 

.0 

11. A 

100.0 

109A 

.3 

.0 

11.3 

100.0 

1783 

8 

0 

11.0 

572A 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  6 

percentage  frequency  qf  ceiling  heights  (ft,nh  >*/b> 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  MIND  DIRECTION 


150 

300 

900 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

.2 

.1 

.A 

.8 

.8 

.7 

.0 

.0 

.1 

16.0 

.2 

.9 

2.6 

A. 9 

3.1 

1.7 

.8 

.1 

.6 

A9.5 

.0 

.1 

.A 

1.3 

.A 

.1 

.0 

.0 

.1 

7.2 

.1 

.0 

.2 

.A 

* 

.3 

.2 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.A 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

5 

8 

39 

76 

A3 

27 

10 

1 

10 

759 

.5 

.8 

A.O 

7.8 

4. A 

2.8 

1.0 

.1 

1.0 

77.6 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >A/8)  AnD  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

- OR 

> OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

> 1/2 

>2/4 

>90YD 

>0 

• OR  >6500 

,5 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

■ OR  >5000 

1.9 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

• OR  >3500 

A.O 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

• OR  >2000 

8.3 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

• OR  >1000 

1A.5 

19.9 

17.0 

17,0 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

■ OR  >600 

17.1 

20.6 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

■ OR  >300 

17.9 

21.3 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

■ OR  >150 

17.9 

21.8 

22.2 

22.2 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

■ OR  > 0 

17.9 

21.8 

22.2 

22.2 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

TOTAL 

178 

216 

220 

220 

221 

221 

221 

221 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS|  993  PCT  FREQ  NH  <5/8  X 77.7 


TABLE  7 A 


percentage 

FREQ  OF 

LOW 

CLOUDS  (EIGHTHS) 

0 12  3 

A 5 

9 

7 8 OBSCO 

TOTAL 

OBS 

15.5  16.9  18.0  16.1  10. 

.5  5. A 

9, 

,0 

A. A 7.2  .0 

10A6 

TOTAL 

06S 


978 

100.0 


page  53o 


OCTOBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1906-1973 
(OVER-ALL ) 1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0007  CAPE  VEROE  ISLANDS 
15. 5N  23. 9M 


PERCENT  FPtQ  OF  W?nD  OIRECTlUN  VS  OC C < RRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VS0Y 

H 

NF 

E 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

NO  PCP 

1.6 

*.l 

.9 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

TOT  % 

1.6 

*.2 

*0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  % 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.0 

4 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.* 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

PCP 

.3 

.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

1.7 

5<  10 

NO  PcP 

5.1 

15.2 

*.5 

l.l 

.3 

.3 

.1 

.* 

.0 

.3 

27.1 

TOT  % 

5.* 

15.6 

*.B 

1.3 

.* 

.3 

.2 

.5 

.0 

.3 

28.8 

PCP 

* 

.5 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

10* 

NO  PCP 

12.0 

*0.5 

6.3 

1.2 

.2 

.5 

.2 

1.* 

.0 

.5 

62.8 

TOT  % 

12.0 

*1.0 

6.* 

1.2 

.3 

.5 

.2 

1.* 

.0 

.5 

63.5 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

19.1 

01.2 

12.3 

2.7 

.7 

.8 

.* 

1.9 

.0 

.8 

100.0 

total 

OBS 


15*1 


TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

*-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

tot  * 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.1 

.2 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 / 2 < 1 

*-10 

.4 

1.2 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

11-21 

.3 

.8 

.2 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

22* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

4 

tot  * 

.8 

2.2 

.5 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

0-3 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1<2 

*-10 

.0 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

224- 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

0-3 

* 

4 

.0 

.1 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

2<5 

*-10 

.2 

.5 

.1 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.9 

11-21 

.1 

.3 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

22+ 

.0 

.0 

.1 

4 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.2 

,9 

.2 

.2 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

1.6 

0-3 

.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.3 

1.5 

5 <10 

4-1 0 

2.7 

5.9 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

• 3 

.0 

11.7 

11-21 

1.7 

6.1 

1.5 

.3 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

9.6 

224 

.1 

.5 

.1 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.8 

TOT  * 

4.7 

13.0 

3.8 

1.1 

.2 

.2 

.1 

.5 

.0 

.3 

23.9 

0-3 

1.0 

1.3 

.3 

.2 

.1 

4 

4 

.1 

.0 

.9 

3.9 

10+ 

4-10 

6.4 

20.4 

5.3 

.8 

• 1 

.2 

.1 

.8 

.0 

3**1 

11-21 

3.2 

22.3 

3.0 

.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

31.* 

224 

.2 

.6 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

TOT  * 

12.8 

44.7 

8.8 

1.2 

.3 

.3 

.2 

1.2 

.0 

,9 

70.5 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

1B.6 

61.1 

13.4 

2.5 

• 6 

.5 

.4 

1.7 

.0 

1.2 

100.0 
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P£*CF*t  FREQUENCY  OF  CEILING  MPJGhTS  (FEET.Nm  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  Of  NH  /}/«  (j v HOUM 


HOUR 

<gnt> 

ooo 

149 

ISO 

299 

300 

599 

600 

9«9 

IoOO 

19«9 

2000 

34«9 

3900 

499V 

90oo 

6449 

6300 

7999 

8000« 

TOTAL 

NH  <3/8 
ANY  HGT 

TOTAL 
06  S 

00(03 

.0 

.7 

,4 

9.2 

8.6 

9.1 

1.9 

.7 

.0 

1.1 

22.3 

77.7 

269 

06(09 

.0 

.0 

1.2 

3.6 

6.3 

4.8 

3.2 

.8 

.0 

1.6 

21.4 

78.6 

252 

12(19 

.0 

.0 

,4 

3.5 

7.4 

5.1 

3.9 

1.2 

,4 

.8 

22.6 

77.4 

257 

18(21 

.0 

1.2 

1.2 

2.B 

7.2 

3.2 

2.4 

2.0 

• 0 

.4 

20.4 

79.6 

250 

TOT 

0 

S 

8 

49 

76 

*4 

28 

12 

1 

10 

223 

805 

1028 

PCT 

.0 

• S 

.8 

3.8 

7.4 

4.3 

2.7 

1.2 

.1 

1 .0 

21.7 

76.3 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VS**  ( NH J MY  HOU A 


CUMULATIVE  PCT  FRFQ  UP  RANGES  OF  VSBV  (NM)  AND/OR 
CEILING  HOT  (PEET/NH  >4/B)/BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

3<10 

104 

TOTAL 

06S 

HOUR 

<ght> 

<150 

<30Y0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

10004 

AND34 

NH  <3/8 
AND  54 

total 

QBS 

00(03 

.0 

2.4 

.2 

1.4 

23.9 

72.2 

626 

00(09 

.0 

1.2 

6.5 

16.2 

77.3 

260 

06(09 

.0 

4.0 

.3 

.6 

27.3 

67.7 

865 

06(04 

.0 

1.2 

5.4 

17.4 

77.2 

241 

12(15 

.0 

3.3 

1.0 

2.1 

20. 2 

73.4 

605 

12(15 

.0 

.8 

4.4 

18.5 

77.1 

249 

18(21 

.0 

4.1 

.2 

2.4 

24.1 

69.2 

831 

18(21 

.0 

2.3 

5.8 

15.6 

78.6 

243 

TOT 

0 

105 

12 

47 

712 

2071 

2947 

TOT 

0 

14 

55 

168 

770 

993 

PCT 

.0 

3.6 

.4 

1.6 

24.2 

70.3 

100.0 

PCT 

.0 

1.4 

5.5 

16.9 

77.5 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDIT*  BY  TEMP 


TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


total 

PCT 

TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

30-59 

o- 

1 

0 

0 

O- 

r~ 

l 

0 

80-89 

O 

0 

0 

0 

0BS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

90/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

2 

.2 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

1.6 

.5 

.0 

36 

3.5 

1.1 

1.6 

.3 

.2 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

16.2 

13.3 

2.7 

409 

37.4 

8.4 

22.3 

3.6 

1.1 

.2 

.2 

.1 

1.1 

.0 

.4 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

20.3 

29.0 

7.4 

641 

56.6 

9.4 

39.9 

5.8 

1.3 

.2 

.3 

.1 

.8 

.0 

.6 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

.1 

4 

.4 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

total 

0 

0 

0 

3 

67 

418 

494 

112 

1094 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.1 

38.2 

45.2 

10.2 

18.9 

64.2 

9.9 

2.6 

.4 

.6 

.2 

2.0 

.0 

1.0 

table  is 

MEANS, EXTREMES  and  PERCENTILES  OF  TEMP  (DEG  F)  BV  MQUR 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUHIOITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

06S 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 
06  S 

00(03 

86 

82 

81 

78 

75 

73 

70 

78.2 

1085 

00(03 

.0 

.0 

2.3 

31.5 

53.7 

12.4 

82 

298 

06(09 

88 

83 

82 

78 

75 

74 

69 

78.2 

1765 

06(09 

.0 

.0 

1.1 

26.1 

58.7 

14.1 

83 

263 

12(15 

9l 

88 

85 

81 

77 

75 

73 

80.9 

999 

!2(  15 

.0 

1.1 

13.3 

46.1 

31.8 

5.7 

77 

264 

18(21 

»2 

87 

84 

80 

76 

74 

70 

79.9 

1709 

16(21 

.0 

.0 

8.2 

47.8 

35.4 

8.6 

79 

266 

TOT 

92 

86 

84 

79 

75 

74 

69 

79.2 

5558 

TOT 

0 

3 

67 

423 

505 

115 

81 

1113 
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TABLE  17 


AREA  0007  CAPE 
13. 9N 


VERDE  ISLANDS 
23. 9w 


PCT  FREQ  OP  AIR  TEMPFRATURP  (DEG  F>  AND  TmE  OCCURRENCE  OP  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AIr-SEA  TEMPERATURE  DIFFer£NCE  ( OEG  F) 


AIR. SEA 

73 

77 

61 

83 

49 

TOT 

M 

WU 

TMp  Dip 

7ft 

BO 

84 

68 

92 

FOG 

FOG 

11/13 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

.0 

.1 

9/10 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.1 

4 

.0 

.3 

7/8 

• 0 

.1 

.1 

.9 

.1 

16 

.0 

1.1 

6 

.0 

.1 

.2 

.6 

.0 

li 

.0 

.9 

3 

• 0 

.1 

.9 

.4 

.0 

14 

.1 

.9 

9 

• 1 

.3 

1.3 

.6 

.0 

31 

.1 

2.1 

3 

• 0 

.8 

2.9 

.4 

.0 

91 

.4 

3.3 

2 

• 1 

2.3 

3.8 

.1 

.0 

87 

.3 

3.9 

1 

• 2 

9.9 

4.7 

.1 

.0 

14B 

1.0 

9.6 

0 

.3 

13.9 

9.2 

.0 

.0 

270 

1.7 

17.6 

-1 

.7 

20.6 

2. a 

.0 

.0 

337 

1.6 

22.9 

-2 

2.1 

12.9 

.4 

.0 

.0 

216 

.8 

14.7 

-3 

1.8 

9.3 

.4 

.0 

.0 

104 

.1 

7.4 

-4 

.9 

2. A 

.1 

.0 

.0 

48 

.1 

3.3 

-9 

.6 

2.1 

.0 

.0 

.0 

37 

.0 

2.6 

-6 

.9 

.4 

.1 

.0 

• 0 

14 

.0 

1.0 

-7/-B 

• 3 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.4 

-9/-10 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

Tojal 

107 

939 

307 

49 

4 

1398 

87 

1311 

PCT 

7,7 

66.9 

22.0 

3.2 

.3 

100.0 

6.2 

93.8 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


table  ib 


PCT  FREQ  OF  *fNP  SPEED  UTS)  AND  OIRECTTQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.9 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.9 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

.7 

9.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.8 

13.1 

8.9 

.0 

.0 

.0 

22.7 

3-4 

.2 

3.2 

3.9 

.3 

.0 

.0 

7.9 

.0 

8,4 

14.1 

.1 

.0 

.0 

22.9 

3-6 

.0 

.2 

2.6 

.2 

.0 

.0 

9.0 

.0 

1.4 

u.« 

.2 

.0 

.0 

13.6 

7 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

.0 

9.0 

• 9 

.0 

.0 

3.9 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

10.0 

8.6 

.6 

.0 

.0 

20.6 

1.0 

24.6 

38.6 

.9 

.0 

.0 

69.0 

MGT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-9 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48a 

PCT 

<1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1-2 

.2 

3.0 

,9 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.0 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6 

3-4 

.0 

1.9 

1.1 

• 2 

• 0 

.0 

9.1 

.0 

.2 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.4 

9-6 

.0 

.4 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1.9 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

• 0 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

9.4 

3.1 

.3 

.0 

.0 

9.9 

.0 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.4 

PACE  933 


OCTOIER 

TABLE  2 6 (CONT) 


AREA  0007  CAPF  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23. 9w 


PCT  FREQ  OP  Ml  0 SPEED  (kT$)  AnO  OIREOlQN  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  22-33 

.0  .0 


A— 1 0 11-21  22-33  34-4 


11-21  22-33 


11-21  22-33  34-47 


WIND 

SPEED 

(RTS ) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

3.3 

4.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

7.9 

1-2 

2.5 

21.6 

10.7 

.0 

.0 

.0 

34.8 

3-4 

• 2 

13.3 

19.9 

.3 

.0 

.0 

34.1 

5-6 

.0 

1.9 

15.3 

.5 

.0 

.0 

17.8 

7 

• 0 

.0 

4.2 

.5 

.0 

.0 

4.7 

8-9 

*G 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.5 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-80 

• 0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

6.0 

41.3 

50.8 

1.8 

.0 

.0 

100.0 

PERIOD:  (OVER-ALU  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  qF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVg  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33- 

■40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

07«. 

TOTAL 

HEAN 

(SEC) 

<6 

2.3 

11.7 

15.7 

7.1 

2.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

328 

HOT 

3 

6-7 

.0 

.9 

9.1 

12.6 

3.6 

1.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

233 

5 

8-9 

.0 

.6 

1.2 

4.3 

2.3 

.9 

.4 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80 

6 

10-11 

.0 

1.1 

.4 

2.2 

.9 

.6 

.6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

5 

12-13 

.0 

.0 

.7 

.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

5 

>13 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

7 

INOET 

2.5 

2.5 

4.2 

3.2 

.6 

.1 

.1 

• 0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

108 

3 

total 

39 

136 

253 

246 

85 

36 

15 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

815 

4 

*CT 

4.8 

16.7 

31.3 

30.2 

10.4 

4.4 

1.8 

• 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

I 


NQVENIIR 

PfcRIOO:  (PRIHARYJ  1906-197J  AR£A  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  1854-1973  TABLE  1 15. 5N  23.9* 


PERtFNT  PRfoUENCV  PF  WEATHER  OCCURRENCE  8 i KIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TVPfc  OTHER  WEATHfcR  PhENONENA 


WND  DIR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

Snow 

utmpr 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

thor 

FOG 

FOG  Wi< 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

HOUR 

LTNG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PC  Pn 

PCPN 

PAST  hR 

HLWG  SNUM 

WEA 

N 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

1.8 

.0 

1.2 

.0 

95.9 

NE 

.3 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

.1 

2.9 

.0 

1.5 

.1 

9a.  5 

i 

1.2 

1.7 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

3.5 

.7 

.8 

8.7 

.0 

2.0 

.3 

84.1 

SE 

2.1 

• 0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.2 

1 .0 

.0 

4.2 

.0 

.0 

.0 

90.6 

S 

.0 

.0 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

sw 

.0 

>0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

.0 

.0 

.0 

87.5 

M 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

NW 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

87.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

TQT  PCT 

.5 

.4 

.3 

.0 

.0 

• u 

.0 

1.1 

.6 

.2 

3.7 

.0 

1.5 

.2 

92.8 

TQT  QBSS  1491 


TABLE  7 

PFRCENT  FREQUENCY  OF  LEATHER  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPg  OTHER  HEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FkZG 

Snow 

OTHRk 

HAtL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

thor 

FqG 

fog  no 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

( GMT  1 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

08  TIME 

hou» 

ltng 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

°C*N 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

OOCO  3 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.9 

.0 

.3 

3.3 

.0 

1.2 

.3 

94.3 

06G09 

1.5 

• 2 

.7 

.0 

.0 

*0 

.0 

2.2 

.7 

.2 

3.9 

.0 

1.5 

.0 

91.4 

12C15 

.0 

• 3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.3 

.0 

2.4 

.0 

2.2 

.0 

94.9 

18G21 

.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.5 

.2 

4.6 

.0 

1.0 

,5 

91.3 

TOT  PCT 

.5 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.7 

.2 

3.6 

.0 

1.4 

.2 

92.9 

TOT  DBS:  1526 


TABLE  * 

PERCENTAGE  FRFQ'JENCY  OF  WIND  OIRECTION  by  speed  and  by  hour 
WlNO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34—47 

48. 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

08  S 

freo 

SPD 

N 

.5 

5.6 

4.7 

.4 

* 

.0 

11.2 

10.9 

13.7 

6.9 

10.9 

10.8 

18.6 

8.8 

11.7 

9.4 

NE 

1.6 

25.2 

33.6 

3.2 

.1 

.0 

63.6 

12.3 

67,0 

57.2 

61.2 

63.7 

68.4 

63.4 

66.2 

62.7 

E 

.8 

8.0 

8.8 

1.4 

.1 

.0 

19.1 

12.2 

14.4 

26.3 

20.4 

19.2 

9.6 

22.5 

17.1 

22.0 

SE 

.3 

1.2 

.7 

.1 

.0 

• 0 

2.4 

10.0 

2.3 

4.3 

2.4 

2.2 

1.0 

2.8 

1.9 

2.6 

S 

.3 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.7 

6.0 

.5 

1.3 

.9 

1.8 

.1 

.8 

.2 

.2 

sw 

.2 

.3 

* 

• 

.0 

.0 

.5 

5.1 

.5 

.6 

.9 

.5 

.0 

.5 

.3 

.5 

w 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.1 

.0 

.4 

.2 

.3 

.4 

.3 

.2 

.6 

NW 

.2 

.6 

* 

* 

.0 

.0 

.8 

6.4 

.9 

.6 

1.7 

.4 

.6 

.2 

1.0 

.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.4 

.0 

.8 

2.4 

1.6 

1.0 

1.4 

.8 

1.4 

1.5 

TOT  OBS 

300 

2266 

2629 

283 

10 

0 

5488 

11.7 

486 

541 

1023 

673 

511 

527 

974 

753 

TQT  PCT 

5.5 

41.3 

47.9 

5.2 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WINO 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

414 

total 

PCT 

MEAN 

00 

06 

2 

18 

Q8S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

2.4 

7.0 

1.8 

• 

.0 

11.2 

10.9 

10.1 

10.8 

13.6 

10.7 

NE 

8.2 

40.4 

1*.5 

.6 

* 

63,6 

12.3 

61.8 

62.2 

65.9 

64.7 

E 

3.4 

10.7 

4.6 

.4 

9 

19.1 

12.2 

20.7 

20.0 

16.1 

19.2 

SE 

.9 

1.0 

.4 

• 

.0 

2.4 

10.0 

3.4 

2.3 

1.9 

2.2 

S 

.5 

.2 

• 

.0 

.0 

.7 

6.0 

.9 

1.2 

.4 

.2 

SW 

.4 

.1 

• 

.0 

.0 

.5 

5.1 

.6 

.7 

.2 

• 4 

w 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.1 

.2 

.2 

.3 

.3 

NW 

.5 

.3 

• 

.0 

.0 

.8 

6.4 

.7 

1.2 

.4 

.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.4 

.0 

1.7 

1.4 

1.1 

1.4 

TOT  DBS 

978 

3280 

1175 

54 

1 

5488 

11.7 

i027 

1696 

1038 

1727 

TOT  PCT 

17.8 

59.8 

21.4 

1.0 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PERIOD:  ( PR  2 maR r ) 1900-197* 

(OVER  .ALII  1054-197* 


NOVEMBER 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  2 3.9M 


TABLE  A 


PERCENTAGE  ERfeOl/ENC  V 0*  MIND  S^EBD  0*  Ht/UR  ( GMT ) 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

M1N0 

11-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

444 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

□BS 

00LD3 

1.7 

4.3 

44.0 

45.2 

4.4 

.0 

.0 

U.4 

100.0 

1027 

06(09 

1.4 

4.2 

43.9 

45.8 

4.5 

.2 

.0 

11.5 

100.0 

1690 

12(15 

1.1 

3.9 

39.0 

50.1 

5.8 

.3 

.0 

12.2 

100.0 

1038 

18(21 

1.0 

4.0 

38.5 

90.3 

5.0 

.2 

.0 

12.0 

100.0 

1727 

TOT 

70 

224 

2206 

20?  9 

283 

10 

0 

11.7 

5488 

PCT 

1.4 

4.1 

41.3 

47.9 

5.2 

• 2 

.0 

100.0 

tA8lE  5 


TABLE  6 


PC  T PR£Q  OP  TOTAL  CIO^D  AMOUNT  (EIGHTH*) 
Br  «IND  DIRECTION 


PERCENTAGE  PREOUENCT  OF  CEILING  HEIGHTS  <FT,NH  >4/8 ) 
AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/0  BY  MIND  DIRECTION 


MEAN 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

a i 

TOTAL 

CLOUP 

000 

obscd 

OBS 

COVER 

149 

N 

0.7 

5.1 

3.7 

2.1 

3.0 

.0 

NE 

25.3 

17.1 

;8.7 

4.5 

3.5 

.0 

fc 

3.4 

3.2 

3.9 

2.1 

4.4 

.0 

S E 

.2 

.2 

.4 

.0 

5.8 

.0 

S 

• l 

.0 

.1 

.0 

4.0 

.0 

SM 

• 

.1 

. t 

.0 

4.6 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

NM 

.5 

.2 

.4 

.3 

4.0 

.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.3 

.2 

.3 

.1 

3.7 

.0 

TCT  OBS 

343 

246 

202 

90 

943 

3.7 

0 

TOT  PCT 

30.6 

26.1 

27.8 

9.5 

100.0 

.0 

150  300  600  1000  2000  3500  5000  0500  8000*  NH  <5/0  TOTAL 

299  599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HGT  06S 

.0  .1  .3  1.7  .6  .3  .4  .0  .2  14.1 

.0  .1  1.6  4.9  2.0  1.0  .3  .3  .0  54.1 

.0  .2  .5  1.4  .0  .2  .0  .2  .1  9.1 

.0  .0  .2  .0  .0  .0  .0  * .0  1.1 

.0  .0  .0  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  .1  .0  * .0  .0  .0  .0  .1 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.1  .0  .0  .3  .2  .0  .0  .0  .0  .6 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .6 

1 4 20  79  34  22  6 5 8 758  943 

.1  .4  2.0  8.4  3.6  2.3  .6  .5  .8  80.4  100.0 


table  7 

c JNI(l  AT  I vp  ®c  T FREQ  up  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANO  VS0Y  (NM) 


V$B Y (NM) 


CEILING 

• OR 

• PR 

• OR 

• Oft 

• HR 

• OR 

• OR 

• OR 

i feet  ) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.0 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

• OR  >5000 

1.6 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

• OR  >3500 

3.2 

4.4 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

• u?  >2000 

5.8 

7.9 

0.1 

8.1 

0.1 

6.1 

0.1 

S.l 

• OR  >1000 

12.0 

16.0 

16.5 

10.5 

16.5 

16.5 

16.5 

16.5 

• OR  >600 

14.2 

10. B 

19.2 

19.2 

19.2 

19,2 

19.2 

19.2 

• OR  >300 

14.4 

19.2 

19.6 

19.0 

19.6 

19.0 

19.0 

19.0 

• OR  >150 

14.4 

19.3 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

■ OR  > 0 

14.4 

19.3 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

total 

130 

155 

109 

189 

189 

189 

189 

189 

total  number  of  obs»  900  pct  freQ  nh  <5/8’-  so. 3 


TABLE  7A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  lOM  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

0123*5078  OBSCD  OBS 
10.1  10.0  17.0  10.9  9. A 5.0  4.5  5.2  4.3  .0  1044 
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NOVEMBER 


PERIOD*  (PRIMARY)  1906-1973 
(OVER-ALL)  1*SA-1973 


A«£A  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23.9m 


PERCENT  FflgO  OF  MInD  OIPECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON- OCCURRENCE  OF 

prfcipitatiqn  MJTh  varying  values  of  visibility 


V SB  y 

N 

NF 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PC  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

.2 

1.5 

1.5 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3. A 

TOT  % 

.2 

1.5 

1.5 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3. A 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.0 

.3 

.2 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 5 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

TOT  % 

.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

PCP 

.0 

.3 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.7 

5<  10 

NO  PCP 

A. 6 

16. A 

6.3 

.3 

.2 

.2 

.0 

.3 

.0 

.1 

28.6 

TOT  X 

A. 6 

16.7 

6.6 

.3 

.2 

.2 

.0 

.A 

.0 

.1 

29.2 

PCP 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

10* 

NO  PCP 

10. A 

A3. 9 

8.* 

1.0 

.2 

.2 

.1 

.6 

.0 

.5 

65.2 

TOT  X 

10. A 

AA.O 

8.6 

1.0 

.2 

.2 

.1 

.6 

.0 

.5 

65.6 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

15.3 

63.5 

17.0 

1.6 

.A 

.5 

.1 

1.0 

.0 

.6 

100.0 

PCRCENT  FREC  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPFED 

WITH  varying  values  oc  visibility 


V SB  Y 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

( NM ) 

RTs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

A-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1/2<1 

A-iO 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

11-21 

.1 

.7 

.7 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

22+ 

.0 

.0 

m 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

.8 

.8 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

l.B 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 <2 

A-lO 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

22 ♦ 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.0 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

0-3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

2<5 

A-lO 

.1 

.7 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.1 

11-21 

.1 

,7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

22  + 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOt  * 

.2 

1.5 

.5 

* 

.0 

*0 

.0 

• 

.0 

• 

2. A 

0-3 

.2 

.A 

.1 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

5<10 

A-lO 

1.3 

A. 7 

1.0 

• 3 

.1 

• 1 

.0 

.2 

.0 

8.6 

11-21 

1.6 

8.5 

2.3 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

22+ 

.2 

.9 

.2 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1.3 

TOT  * 

3.3 

1A.5 

A.  A 

.5 

.2 

.2 

.0 

.2 

.0 

.2 

23.  A 

0-3 

.3 

1.2 

.6 

.3 

.1 

.1 

.2 

.0 

1.0 

3.9 

10A 

A-lO 

A. 9 

20.9 

5.5 

.9 

.2 

.1 

.3 

.0 

33.1 

11-21 

3.7 

2A.9 

3.6 

.3 

• 

• 

.0 

* 

.0 

32.7 

22* 

.2 

1.1 

.2 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

2.3 

tot  * 

9.1 

A6.9 

10.0 

l • ♦ 

• 4 

.2 

.6 

.0 

1.0 

72.0 

TOT  0»S 
TOT  PCT 

12.7 

65.9 

13.9 

2.0 

.6 

.5 

.2 

.9 

.0 

1.2 

100.0 

NQVEHBER 


PERIOD*-  (PRIMARY)  1906-197J 
(OVER-ALL)  1854-1973 


AREA  0007  CAPE  VEROE  ISLANDS 
TABLE  10  15. 5N  23. 9* 


PERcFNT  ERRqUENCV  OF  CEILING  HFIGHTs  (FEET,NH  >4/8)  AND 


OCCURRENCE  OF 

NH  <5/8 

BY  HOUR 

HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5060 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH 

<5/8 

total 

(GMT  ) 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

0oC03 

.0 

.0 

.0 

3.8 

7.6 

2.5 

.4 

.6 

.8 

.8 

16.8 

83.2 

238 

06409 

.0 

.4 

,4 

1.7 

10.3 

* • 3 

9.3 

.9 

.0 

.4 

22.6 

77.4 

234 

12 1 1 5 

.0 

.0 

.3 

2.7 

7.5 

3.1 

2.0 

.3 

.7 

.7 

17.3 

82.7 

295 

18421 

.0 

.0 

.8 

1.9 

6.1 

3.8 

1.9 

.4 

.8 

1.5 

17.2 

82.8 

262 

TOT 

0 

1 

4 

26 

80 

35 

22 

6 

6 

9 

1 89 

840 

1029 

PCT 

.0 

.1 

.4 

2.5 

7.8 

3.4 

2.1 

.6 

.6 

.9 

18.4 

81.6 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  AND/OR 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

(FEET, 

NH  >4/8) 

» by  hour 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<  10 

10* 

total 

OBS 

hour 

(GMT) 

<150 

<50*0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

UBS 

00C0  3 

.0 

1.7 

.2 

2.1 

22.0 

74.0 

577 

00403 

.0 

.0 

5.0 

19.2 

80.8 

219 

06409 

.0 

1.8 

.5 

1.6 

26.6 

69.5 

813 

06409 

.0 

.9 

3.7 

21.6 

79.8 

218 

12415 

.0 

1.5 

.5 

3.1 

19.3 

73.4 

615 

12415 

.0 

.4 

5.8 

19.5 

79.7 

276 

18421 

.0 

1.8 

.6 

2.9 

29.7 

70.0 

868 

18421 

.0 

.8 

6.1 

19.6 

79.4 

297 

TOT 

0 

50 

13 

69 

677 

?069 

2373 

TOT 

0 

5 

50 

159 

756 

960 

PCT 

.0 

1.7 

.5 

2.9 

2^.6 

71.8 

100.0 

PCT 

.0 

.5 

5.2 

16.0 

78.8 

100.0 

TABLE  13  TABLE  14 


PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  BY 

temp 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND 

direction 

BY 

TEMP 

total 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30-39 

40-99 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE  E 

SE  S 

sn 

W 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0  .0 

.0 

.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

8 

.8 

.2 

.5  .1 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80/89 

.0  .0 

.0 

.2 

9.1 

B . 3 

4.4 

1.5 

194 

18.6 

3.3 

12.3  1.9 

.9  .0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.2 

73/79 

.0  .0 

.0 

.3 

5.3 

30.9 

25.0 

9.5 

74 1 

70. 9 

10.6 

47.9  9.5 

.8  .1 

.3 

.0 

1.1 

.0 

.5 

70/74 

.0  .0 

.0 

.0 

1.9 

9.8 

2.1 

1.9 

102 

9.8 

2.0 

5.7  1.7 

.1  .1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 0 

0 

7 

117 

962 

329 

130 

1045 

100.0 

PCT 

.0  .0 

.0 

.7 

11.2 

44.2 

31.5 

12.9 

16.3 

66.5  13.2 

1.3  .3 

.3 

.1 

1.9 

.0 

.7 

Table  15 


M BANS, 

extremes 

AND 

PERCENTILES 

OF  TEMP 

(DEC  F)  8Y 

HOUR 

HCUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

85 

61 

80 

76 

73 

71 

68 

76.3 

1035 

06409 

89 

81 

80 

76 

73 

71 

66 

76,2 

1686 

12413 

90 

85 

89 

79 

75 

73 

67 

78.9 

986 

18421 

90 

85 

82 

77 

79 

72 

67 

77,7 

1675 

TOT 

90 

89 

82 

77 

73 

72 

66 

77.2 

5382 

TABLE  U 


percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

.0 

6.3 

91.7 

36.2 

15.7 

80 

259 

06409 

.0 

.9 

5.7 

38,5 

39.7 

15.6 

81 

262 

12415 

.0 

1.4 

16.8 

97.7 

26.0 

8.1 

77 

285 

18C21 

.0 

.7 

15.0 

97.9 

26.2 

10.1 

78 

267 

TOT 

0 

7 

119 

971 

390 

131 

79 

1068 
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NQVEH9ER 


P£#10DJ  (PRIMARY)  1906-1973 
(OVER-AlU  1859-1V73 


TABLE  17 


AREA  0007  CAPE 
15. 5N 


VERDE  ISLANDS 
23.9W 


PlT  FREQ  of  air  TEMPERATURE  (DEC  F)  AND  The  OCCURRENCE  OF  FQC  (WlTHUUT  PRECIPITATION! 


VS 

AIR- 

SEA  TEMPERATURE 

DIFFERENCE 

( DEG 

F) 

AIR-SEA 

65 

69 

73 

77 

81 

69 

8V 

TOT 

* 

MU 

TMP  DIF 

68 

72 

76 

60 

89 

88 

92 

FQG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

9 

.0 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.1 

3 

.0 

.2 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

B 

.1 

.5 

5 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.9 

,1 

.0 

11 

.0 

.8 

A 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.2 

.1 

.0 

23 

.0 

1.6 

3 

.0 

.1 

.2 

1.0 

.9 

.1 

.0 

32 

.1 

2.1 

2 

.0 

.0 

.6 

2.9 

1.9 

.0 

.0 

68 

.1 

9.7 

1 

.0 

.0 

.9 

5.9 

1.8 

.0 

.0 

121 

.6 

6.0 

0 

.0 

.1 

3.2 

12.5 

1.6 

.0 

.0 

293 

1.1 

16.2 

-1 

• 0 

.1 

7.2 

13.0 

.5 

.0 

.0 

291 

1.0 

19.8 

-2 

.0 

.1 

10.9 

9.8 

.1 

.0 

.0 

286 

.6 

19.8 

-3 

.0 

.1 

7.2 

9.<. 

.1 

.0 

.0 

166 

.0 

11.9 

-A 

.0 

. 3 

2.3 

1.9 

.1 

.0 

.0 

63 

.0 

9.5 

-5 

.0 

.0 

2*0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

95 

. 1 

3.1 

-6 

.0 

.2 

• 5 

.9 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

1.1 

-7/-B 

.0 

.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.9 

-9/-10 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.3 

total 

2 

18 

993 

797 

125 

11 

1 

1397 

59 

1393 

PCT 

.1 

1.3 

35.3 

53.5 

B.  9 

.8 

.1 

100.0 

3.9 

96.1 

PERIOD'.  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLF 


. 9 


PCT  FR£0  OF  WIND  SPFED  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

9-10 

11-21 

H 

22-33 

34-97 

<,8* 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

NE 

22-33 

39-97 
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PfcRlOO:  (OVER-ALU  1963-1973 


NOVEMBER 


AREA  0007  CAPE  VfcRDE  ISLANDS 
15.5N  23. 9W 


I 
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12 
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41-48 
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TOT  PC T 


TABLE  18  (CQNT) 
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SPFFO  (KTS) 
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.0 
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.0 
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.0 
.0 
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.0  .0 
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.0  .0 
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.0  .0 
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.0  .0 
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.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 
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.0  .0 

.0  .0 
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.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.2  .0 

.0  .0 

.2  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 
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.0  .0 

.0  .0 
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.0  .0 

.0  .0 
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.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 
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NW 

22-33  34-47 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.2 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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WIND 

SPEED 
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VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

12-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

1.6 

2.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

4.7 

1-2 

3.1 

20.9 

9.6 

.0 

.0 

.0 

33.6 

3-4 
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12.3 

22.5 

1.3 

.0 

.0 
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5-6 

.0 
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13.6 
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.0 

.0 

16.9 

7 
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.0 
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.4 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 
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TABLE  19 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

PERCENT 

7 

FPEQUEnCV  of 
8-9  10.11 

WAVE 
12  13 

height 

-16  17- 

(FT) 

■1 9 20 

VS  WAVE 
-22  23- 

period 

25  26-32 

(SECONDS) 
33-40  41 

.48 

49_6o 

61-70 

71-86 

87 ♦ 

TOTAL 

HEAN 

(SEC) 

<6 

1.9 

10.9 

17.2 

10  ■ 6 

2.6 

.5 

.3 

»0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

340 

HGT 

3 

6-7 

•0 

.6 

6.2 

7.5 

4.9 

1.6 

.4 

• l 

*0 

• 0 

*0 

•0 

*0 

.0 

• 0 

•0 

.0 

• 0 

• 0 

165 

5 

8-9 

.0 

.1 

2.2 

3.1 

1.6 

1.4 

.8 

*5 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80 

6 

10-11 

.0 

.0 

1.0 

1.6 

1.0 

.9 

.8 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

44 

7 

12-13 

.0 

.0 

.4 

.6 

.1 

.4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

6 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

8 
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.4 
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3*0 
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.9 

*0 

• 0 
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.0 
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.0 

.0 

•0 

.0 

.0 
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4 
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18 
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204 
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*0 

24 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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4 
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2.3 

15.4 

32.6 
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.6 
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PER  100  S ( PR l MAR  Y ) 
(OVER-ALL) 
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TABLE 

1 

AREA  0007 

CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23. 9W 

PERCENT 

frequency 

OF  WEATHER 

OCCURRENCE 

8 Y WIND  DIRECTION 

precipitation 

TYPE 

OTHER  WEATHER 

phenomena 

WND  OIR 

RAIN 

RAIN 

DR  Z l 

PRZG 

Snow 

othfr 

hail 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thdr 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

PCPh 

Ob  time 

hour 

ltng 

wo 

PCPN 

PCPN 
past  HR 

HAZE 

BLWG 

BLWG 

DUST 

SNOW 

SIG 

WEA 

N 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.0 

6.1 

.0 

.9 

.0 

91.7 

NE 

.7 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

* 

.4 

3.1 

.0 

2.1 

.3 

92.6 

E 

1.3 

• 0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.3 

.0 

6.0 

.0 

2.0 

.0 
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SE 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

1.2 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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S 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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sw 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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w 

.0 

.0 

.0 

.C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.8 
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.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

. 1 

.3 
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.0 
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.2 
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percent  freoufncy  of  weather  occurrence  by  hour 

PRECIPITATION  TYPfe  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 
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(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

DRZL 

frzg 

PCPN 

SNnw 

qthfr 

FR7* 

PCPn 

HAIL 

PCPN  at 
OB  TIME 

PrPN  past 
hour 

thdr 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 

PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.3 

4.5 

.0 

1.2 

.3 

93.1 

06L09 

1.6 

1.1 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.0 

.8 

5.3 

.0 

.5 

.0 

89.9 

12C15 

.6 

• 3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

.0 

2.2 

.0 

4.4 

.6 

91.2 

1 8 1 2 1 

.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.5 

.0 

5.1 

.0 

1.5 

.0 

91.7 

TOT  PCT 
TQT  QBS: 

.8 

i486 

• 5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.1 

.3 

4.3 

.0 

1.9 

.2 

91.5 

TABLE  3 

percentage 

FRFQUeNCY  of 

WIND 

direction 

BY  SPEED  AND 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

48* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

.5 

3.3 

4.5 

.4 

mn 

.0 

8.8 

11.5 

10.1 

6.8 

8.6 

9.0 

10.5 

7.2 

9.3 

8.5 

NE 

1.5 

19.1 

38.0 

7.0 

*.l 

.0 

65.7 

13.9 

72.6 

58.6 

63.2 

65.7 

73.7 

60.2 

67.6 

65.1 

E 

.6 

6.2 

11.2 

2.8 

.1 

,rt 

20.8 

14.0 

14.4 

28.1 

22.5 

21.2 

12.5 

26.7 

18.7 

21.9 

SE 

.2 

1.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

2.1 

9.6 

.7 

3.4 

2.5 

1.7 

1.1 

3.0 

1.5 

2.6 

S 

.1 

.2 

• 

• 

.0 

.0 

.4 

5.7 

.0 

.6 

.5 

,5 

.0 

.3 

.4 

.5 

sw 

.1 

.1 

* 

• 

.0 

.0 

.3 

6.8 

.0 

.4 

.5 

.3 

* 

.6 

.3 

.3 

w 

.2 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.5 

.4 

.1 

.2 

.2 

.2 

.5 

.9 

.2 

NW 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

6.8 

.6 

.6 

.7 

.6 

1.5 

.3 

.5 

.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.2 

1.5 

1.3 

.8 

.4 

1.2 

.9 

.7 

TOT  OBS 

233 

1603 

2867 

546 

10 

0 

5259 

13.3 

489 

532 

952 

629 

509 

509 

937 

702 

TOT  PCT 

4.4 

30.5 

54.5 

10.4 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

SPFeD 

(KNQTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  OIK 

0-6 

7-16 

17-27 

28-*0 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OftS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

1.8 

5.9 

1.6 

* 

.0 

8.8 

11.5 

8.4 

8.8 

8.8 

9.0 

NE 

5.9 

37.1 

21.3 

1.3 

.0 

65.7 

13.9 

65.3 

64.2 

67.0 

66.5 

E 

2.7 

10.9 

7.1 

.7 

.0 

20.8 

14.0 

21.5 

22.0 

19.6 

20.1 

SE 

.9 

.8 

.3 

* 

.0 

2.1 

9.6 

2.1 

2.2 

2.1 

2.0 

S 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.4 

5.7 

.3 

.5 

.1 

.4 

SW 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.3 

6.8 

• 2 

.4 

.3 

.3 

w 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

,4 

5.5 

.2 

.2 

,4 

.6 

NW 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

.6 

6.8 

.6 

.6 

.9 

.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.9 

1.1 

.8 

.8 

TOT  OBS 

699 

2853 

1601 

106 

0 

5259 

13.3 

1021 

1581 

1018 

1639 

TOT  PCT 

13.3 

54.2 

30.4 

2.0 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  541 


DECEMBER 

PfeRIOOs  (PRIMARY)  1910-197*  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANOS 

(OVCR-AtU  185A-197J  TABLE  4 15. 5N  23. 9W 

percentage  FREQUENCY  QF  MIND  speed  BY  HOUR  IGMT) 


HOUR 

calm 

1-5 

4-10 

W 1 NO 
U-21 

SPEED 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

48* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

0OCO3 

1.4 

4.0 

32.3 

54.0 

8.1 

.2 

.0 

12.8 

100.0 

1021 

06609 

1.1 

3.5 

31.8 

32.6 

10.9 

.1 

.0 

13.2 

100.0 

15B1 

12615 

.8 

2.8 

29.7 

53.9 

12.7 

.2 

.0 

13.9 

100.0 

1016 

18621 

.8 

3.5 

28.6 

57.0 

9.8 

.2 

.0 

13.4 

100. 0 

1639 

TOT 

52 

181 

1603 

2867 

546 

10 

0 

li.3 

5259 

PCT 

1.0 

3.4 

30.3 

34.5 

10.4 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  QF  TOTAL  CLOUq  AMOUNT  (EIGHTHS)  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FT,NH  >4/8) 

BY  WIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

a 6 

total 

CLOUD 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

UBS 

N 

3.5 

1.7 

3.6 

.7 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.6 

no 

.1 

.4 

.1 

.2 

.1 

6.9 

NE 

25.3 

16.5 

22.2 

8.3 

3.9 

.0 

.1 

.8 

2.5 

5.5 

4.2 

1.9 

.7 

.3 

1.5 

54.9 

E 

6.1 

2.3 

4.8 

1.3 

3.5 

.0 

.1 

.0 

.3 

1.3 

1.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

11.6 

SE 

.7 

.2 

.2 

.2 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SW 

.1 

.0 

.1 

.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

M 

.2 

.0 

.2 

.1 

4.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

NW 

.5 

.1 

.2 

.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.2 

.1 

.2 

.1 

4.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TQT  OBS 

369 

213 

317 

108 

1007 

3.8 

0 

2 

8 

34 

83 

57 

25 

9 

5 

16 

768 

1007 

T0T  PCT 

36.6 

21.2 

31.5 

10.7 

100.0 

.0 

.2 

.8 

3.4 

8.2 

5.7 

2.5 

.9 

.5 

1.6 

76.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PC T FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSflY  (NM) 


V$BY  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

■ nR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

ifeet) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

■ OR  >6500 

1.3 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2,1 

2.1 

■ OR  >5000 

2.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

• OR  >35 00 

4.0 

5.2 

5.3 

5.3 

5.3 

5,3 

5.3 

5.3 

• OR  >2000 

9.3 

10.8 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

• OR  >1000 

15.6 

18.9 

19.1 

19.1 

19.1 

19,1 

19.1 

19.1 

• OR  >600 

18.5 

22.3 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

■ OR  >300 

19.1 

23.1 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

• OR  >150 

19.2 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

• OR  > 0 

19.2 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

TOTAL 

195 

236 

238 

238 

238 

238 

238 

238 

total  number  jf  obsi 

1013 

PCT  FREQ 

NH  <5/8: 

76.6 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

total 

012343678  OBSCD  DBS 


20.5  13.4  18.4  11,4  10.2  6.1  6.9  5.7  3.6  .0  1073 


DECEMBER 


ERIOD:  (PRIMARY) 

1910-19?3 

AREA  0007  CAPE 

VEROE  ISLANOS 

(OVER-ALL) 

1854-197J 

table  b 

15.5N 

23. 9W 

PERCENT  PRfO  nf  KluD  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NF 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

,r> 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.6 

1.8 

1.3 

.1 

.1 

.0 

• 

.4 

.0 

.0 

4.2 

TOT  X 

.6 

1.6 

1.4 

.1 

.1 

.0 

m 

.4 

.0 

.0 

4.4 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  * 

• 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

.0 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

TOT  X 

.0 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

PCP 

.1 

.p 

,3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

5<  10 

NO  PCP 

2.4 

16.9 

6.1 

.5 

.2 

.0 

.1 

* 

.0 

.1 

2 6.3 

TOT  X 

2.5 

17. « 

6.4 

.5 

.2 

.0 

.1 

* 

.0 

.1 

27.6 

PCP 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

10* 

NO  PCP 

6.3 

47.9 

9.9 

.8 

.0 

.2 

.3 

.4 

.0 

.3 

66.3 

TOT  * 

6.3 

48.0 

10.0 

. 4 

.0 

.2 

.3 

.6 

.0 

.4 

66.6 

TQT  OBS 
TUT  PCT 

9.5 

68.8 

18.0 

1.5 

.2 

.2 

.5 

1.0 

.0 

.5 

100.0 

total 

DBS 


1460 


table  •» 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  V S WINO  SPEED 
WfTH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

< NM ) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

224. 

.0 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.0 

4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1 / 2 < 1 

4-10 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

4 

.2 

.0 

.8 

11-21 

.1 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1.0 

22* 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  * 

.3 

.9 

.7 

.1 

* 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

2.3 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

4-10 

* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

.0 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

22* 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<J 

4-10 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

11-21 

.2 

1.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

.0 

2.1 

22* 

.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

TOt  X 

.2 

2.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

3.2 

0-3 

* 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.6 

5<  10 

4-10 

.8 

4.3 

1.7 

.3 

.1 

.0 

.1 

4 

.0 

7.2 

11-21 

1.4 

9.2 

2.7 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

13.4 

22* 

.1 

2.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 . B 

TOt  * 

2.3 

15.8 

5.3 

.4 

.1 

.0 

.1 

.1 

.0 

.1 

24.0 

0-3 

.4 

.8 

.4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

,7 

2.9 

104 

4-10 

2.7 

16.0 

3.9 

.5 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

23.5 

11-21 

3.4 

28.5 

5.5 

.1 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

37.6 

22* 

.3 

4.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.4 

tot  * 

6.8 

49.4 

10.8 

.7 

.1 

.3 

.2 

.5 

.0 

.7 

69.4 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

9.7 

68.9 

18.0 

1.1 

.3 

.3 

.3 

.8 

.0 

.7 

100.0 

total 

obs 


2905 
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DECEMBER 

PERIOD : (PRIMARY)  1910-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  1834-1973  TABLE  10  15. 5N  23. 9W 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  (FEET,NH  >4/B>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/B  BY  HQUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

lOOQ 

2000 

3500 

3000 

O300 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

599 

999 

1099 

3A99 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

08  S 

00603 

.0 

.A 

.0 

A. 7 

6.3 

2.8 

.8 

.4 

.4 

2.4 

18.2 

81.8 

253 

06609 

.0 

.0 

.9 

3. A 

7.7 

A. 3 

2.6 

1.7 

.4 

1.3 

22.2 

77.8 

234 

12615 

.0 

.3 

.3 

3.3 

A. A 

7.0 

A.O 

.3 

.3 

1.3 

25.4 

74.6 

299 

18621 

.0 

.0 

1.9 

1.3 

9.0 

7.1 

1.9 

1.1 

.8 

1.1 

24.4 

75.6 

266 

TOT 

0 

2 

a 

3A 

83 

57 

25 

9 

5 

16 

239 

813 

1052 

PCT 

.0 

.2 

.8 

3.2 

7.9 

5. A 

2. A 

.9 

.5 

1.3 

22.7 

77.3 

100.0 

table  11 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREQ 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

(FEET, 

NH  >4/6), BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2<  1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10» 

total 

hour 

<150 

<600 

<1000 

IQOO+ 

NH  <5/8 

TQTA 

(GMT) 

OPS 

(GMT) 

<5OY0 

<1 

<5 

AN05* 

AND  5 + 

UBS 

00603 

.0 

2.6 

.8 

3.1 

23.1 

7o  • 4 

615 

00f.03 

.0 

.4 

6.6 

13.2 

80.2 

242 

OOC09 

.2 

2.6 

.7 

2.4 

23.4 

68.6 

831 

06609 

.0 

.9 

4.4 

18.5 

77.1 

227 

12615 

.0 

l.l 

.8 

3.5 

2 1 • 3 

73.2 

620 

12C15 

.0 

,7 

6.2 

21.3 

72.5 

291 

18621 

.0 

2.3 

1.3 

3.8 

26.4 

65.7 

86* 

I8C21 

.0 

2.0 

4.7 

22.0 

73.3 

255 

TOT 

2 

69 

27 

94 

713 

2025 

2930 

TOT 

0 

10 

56 

192 

767 

1015 

PCT 

.1 

2.4 

.9 

3.2 

2*.3 

69.1 

100. 0 

PCT 

.0 

1.0 

5.5 

18.9 

75.6 

100.0 

TABLE  13 

TABLE 

14 

PERCENT 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY  by 

TEmP 

PERCENT  FREQUENCY 

of  WIND  DIRECTION 

by  temp 

total 

PCT 

TEMP  F 

0-29  30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-1 00 

08  S 

FREW 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW  VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

1.7 

.8 

.1 

39 

3.7 

.4 

2.7 

,4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1  .0 

.0 

75/79 

.0 

.0 

.1 

.6 

7.3 

21.6 

9.9 

2.3 

444 

41.9 

4.4 

31.1 

5.2 

.7 

.0 

.0 

.1 

.3  .0 

.1 

70/74 

.0 

.0 

.0 

2.5 

13.1 

22.3 

10. 1 

*.3 

554 

52.3 

4.5 

37.9 

8.5 

.7 

.0 

.1 

.3 

.1  .0 

.2 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

.7 

.4 

.1 

21 

2 0 

.1 

1.2 

,5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.1 

TOTAL 

0 

0 

1 

37 

232 

490 

225 

74 

1039 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

3,5 

21.9 

46.3 

21.2 

7.0 

9.5 

73,0 

14.5 

1.5 

.0 

.2 

.4 

.5  .0 

.4 

table  is 

table 

16 

MEANS, 

EXTREMES 

AND 

PERCENTILES 

OF  TEMP 

(DEG  F > BY 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

BY  HOUR 

HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

N[N 

MEAN 

total 

HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

-4 

0 

1 

■0 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

OBS 

00603 

82 

78 

77 

73 

70 

68 

67 

73.2 

101 A 

00603 

.0 

2.0 

19.8 

45.2 

24.2 

B .7 

77 

252 

06609 

82 

78 

77 

73 

6V 

68 

66 

73.1 

1573 

06609 

.0 

2.0 

19.1 

39.4 

28.7 

10. 8 

77 

251 

12615 

88 

84 

81 

76 

72 

69 

67 

75.8 

975 

12613 

.0 

6.2 

26.7 

AS. 6 

13.7 

4.8 

73 

292 

1862  1 

87 

82 

80 

75 

71 

69 

67 

7A.7 

1601 

18621 

.0 

3.7 

22.0 

30.2 

19.4 

4.8 

75 

273 

TOT 

88 

82 

79 

74 

70 

68 

66 

7A.1 

5163 

TOT 

0 

38 

236 

492 

226 

76 

75 

106B 
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PtMOQ:  (PRIMARY)  1910-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  1054-1973  T ABLE  17  i».5N  23. 9W 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMpERATURF  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  QF  POG  (WITHOUT  PREC iPj  TAT  ION) 

VS  A!r-SEA  temperature  DIFFERENCE  (OEG  F) 


AIR-SEA 

M 

69 

73 

77 

B1 

65 

TOT 

W 

WO 

TMP  DIF 

6ft 

72 

70 

80 

B4 

bft 

FOG 

FOG 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1 

.0 

.1 

9/10 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

2 

.0 

.1 

7/ft 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

5 

.1 

.3 

6 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

3 

.0 

.2 

5 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

6 

.0 

.4 

4 

.0 

.0 

.3 

.6 

.4 

.0 

17 

.1 

1.1 

3 

.0 

.3 

.6 

1.0 

.4 

.0 

30 

.0 

2.2 

2 

.0 

.0 

1.5 

1.7 

.7 

.0 

53 

.2 

3.7 

1 

.0 

.4 

3.5 

3.1 

.0 

.0 

96 

.3 

6.8 

0 

.0 

.9 

9.0 

4.1 

.2 

.0 

193 

.7 

13.6 

-1 

.1 

2.6 

13.3 

2.3 

.1 

.0 

249 

1.1 

17.3 

-2 

.1 

5.5 

1 3.1 

1.9 

.0 

.0 

278 

1.3 

19,3 

-3 

• 1 

6.4 

6.1 

1.1 

.0 

.0 

214 

.7 

15.1 

-4 

.0 

3.3 

4.7 

.3 

.0 

.0 

113 

.2 

8.1 

-5 

• 1 

2.1 

1.5 

.3 

.0 

.0 

54 

.0 

4.0 

-6 

.1 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

1.3 

-7/-8 

.1 

.7 

.6 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

1.3 

-9/-10 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.3 

-11/-13 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

total 

9 

316 

772 

226 

31 

1 

1355 

63 

1292 

PCT 

.7 

23.3 

37.0 

16.7 

2.3 

.1 

100.0 

4.6 

95.4 

PERIOD:  (OVER-ALU  1903-1973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  *1ND  SPEED  < KTS ) AND  DIRECTION  VCRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

<1 

.0 

.1 

1-2 

.0 

1.3 

3-4 

.0 

1.1 

5-6 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

71-00 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.0 

2.5 

MGt 

1-3 

4-10 

<1 

.1 

.6 

1-2 

.0 

2.3 

3-4 

.0 

.9 

5-6 

.0 

.3 

7 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

01-70 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.1 

4.2 

N 

11-21  22-33  34-47 

.0  .0  .0 

.7  .0  .0 

2.8  .0  .0 

:.o  .o  .o 

.6  .1  .0 

.2  .1  .0 

.0  .3  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

6.3  .6  .0 

E 

11-21  22-33  34-47 

.0  .0  .0 

1.3  .0  .0 

3.4  .3  .0 

2.3  .3  .0 

.9  .6  .0 

.2  .0  .0 

.2  .2  .0 

.0  .2  .0 

.0  .1  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0 

8.2  1.7  .0 


*«♦  Per 

.0  .1 

.0  2.0 

.0  3.9 

.0  2.0 

.0  .7 

.0  .3 

.0  .3 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

• 0 9.4 


PCT 
.0  .ft 

.0  3.6 

.0  4.7 

.0  2.9 

.0  1.3 

.0  .2 

.0  .3 

.0  .2 

.0  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  14.3 


-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

40* 

PCT 

.6 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.2 

9.1 

3.4 

.0 

.0 

.0 

12.8 

.0 

7.8 

17.2 

.9 

.0 

.0 

25.9 

.0 

1.1 

18.2 

1.6 

.0 

.0 

20.9 

.0 

.0 

6.0 

2.2 

.0 

.0 

8.1 

.0 

.0 

.9 

1.4 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

20.2 

40.3 

6.6 

.0 

.0 

73.8 

SE 

.-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.0 

*0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 
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PERIJO:  (QVER-Acu  1963-1973 


DECEMBER 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23. 9M 


TABLE  18  (CONT) 

PC T FREQ  OF  *!Nn  SPFEO  ( KT$ ) AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  22-33  34-47 


*-10  11-21 

.0  .0 


11-21  22-33  34-47 


4-10  11-21  22-33  34- 


WIND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

2.1 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

1-2 

.2 

13.2 

5.5 

.0 

.0 

.0 

18.9 

3-4 

.0 

10.5 

23.4 

1.2 

.0 

.0 

35.1 

5-6 

.0 

1.4 

22.7 

1.9 

.0 

.0 

25.9 

7 

• 0 

.0 

7.4 

2.9 

.0 

.0 

10.3 

8-9 

• 0 

.0 

1.2 

1.5 

.0 

.0 

2.7 

10-11 

• 0 

.0 

.7 

.9 

.0 

.0 

1.5 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

17-19 

•c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-4  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.2 

28.0 

60.8 

8.9 

.0 

.0 

100.0 

PERIOOI  (OVER-ALU  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WaV£  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEO 

<6 

1.2 

6.7 

15.6 

10.7 

2.7 

.6 

.2 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

320 

HGT 

4 

6*7 

>0 

1*0 

6.8 

8.3 

7.9 

2.6 

1.4 

•0 

• 2 

.0 

.0 

*0 

*0 

.0 

• 0 

•0 

.0 

• 0 

*0 

237 

6 

8-9 

.0 

,4 

1.2 

3.8 

4.0 

2.1 

1.3 

.1 

.2 

.1 

,0 

.0 

,0 

,0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

112 

7 

10-11 

.0 

.4 

.7 

.6 

.8 

.8 

.2 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

32 

6 

12-13 

.0 

.0 

*4 

• 5 

.7 

.1 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 4 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

6 

IN0ET 

2.4 

1.3 

4.2 

3.2 

1.5 

1.4 

.4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

121 

4 

TOTAL 

30 

81 

242 

23 1 

150 

65 

30 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

840 

5 

PCT 

3.6 

9.6 

28.8 

27.5 

17.9 

7.7 

3.6 

.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

ANNUAL 


PfcRIOD : (PRIMARY)  1892-1973  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

( OVER-ALL ) 1894-197)  TABLE  1 19. 9N  23. 9W 

PERCFNT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

PRECIPITATION  TYPf  OTHER  WEATHER  PHtNQMENA 


WND  DIR 

RAIN 

pain 

SHWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

Snow 

OTHfR 

fr?n 
PC  °N 

HAIL 

PCPN  AT 
08  TIME 

PrPN  past 
hour 

thdr 

ltng 

FOG 

WO 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
Past  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.4 

• 3 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

1.0 

.5 

.3 

4.4 

.0 

2.8 

.6 

90.4 

NE 

• 3 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 

1.0 

.3 

.4 

4.4 

.0 

2.6 

.4 

90.8 

E 

.8 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.9 

.6 

1.3 

8.9 

.0 

2.1 

.2 

84.5 

SE 

3.9 

1.3 

1.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

9.3 

1.2 

.8 

4.2 

.0 

.9 

.4 

87.5 

S 

1.1 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

1.6 

2.7 

.0 

1.5 

.0 

83.0 

SW 

1.4 

3.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.4 

.3 

.9 

4.7 

.0 

.9 

.0 

88.5 

w 

4.U 

2.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.2 

.2 

.9 

7.7 

.0 

.5 

.0 

85.2 

NW 

1.3 

• 6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.6 

.9 

6.2 

.0 

3.2 

.8 

86.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.0 

1.5 

.0 

.0 

2.0 

1 

.1 

94.1 

TQT  PC  T 
TQT  OBS: 

.6 

17788 

.7 

.3 

.0 

.0 

• 0 

4 

1.9 

.5 

.6 

4.8 

.0 

2.6 

.4 

89.6 

TABLE  ? 

Percent  freouency  op  weather  occurrence  by  hour 
precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

rain 

rain 

DRZL 

FRZG 

SnOW 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  past 

thdr 

fog 

FOG  WQ 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

.4 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

1.2 

.5 

.9 

3.3 

.0 

2.2 

.4 

91.6 

06C09 

1.0 

1.2 

.4 

.0 

.0 

• 0 

* 

2.6 

.9 

.9 

5.8 

.0 

1.7 

.2 

88.5 

12M5 

.4 

.5 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.4 

.1 

3.8 

.0 

3.7 

.6 

90.5 

18621 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

1.3 

.9 

.4 

6.3 

.0 

3.0 

.6 

87.9 

TOT  PCT 

.6 

.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

4 

1.6 

.9 

.6 

4.9 

.0 

2.6 

.4 

89.5 

TOT  OBS:  1«223 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  SPEED  ANO  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT ) 


WNO  DIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

48  + 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

JBS 

FREQ 

SPD 

N 

.9 

7.9 

8.6 

1 9 

4 

.0 

18.4 

11.5 

23.0 

12.2 

18.7 

19.2 

26.4 

14.5 

18.9 

16.0 

NE 

1.5 

21.0 

31.6 

4.6 

.1 

4 

58.8 

12.8 

59.9 

57.5 

57.1 

58.1 

58.9 

59.6 

60.5 

58.7 

E 

.7 

5.9 

7.1 

1.5 

.1 

4 

15.2 

12.7 

9.0 

21.6 

15.3 

15.7 

7.4 

19.3 

13.7 

17.8 

SE 

.3 

1.2 

.6 

4 

.0 

2.1 

9.7 

1.4 

3.3 

2.1 

2.0 

1.3 

2.4 

1.8 

2.3 

S 

.2 

.4 

.1 

4 

4 

.0 

.3 

7.1 

l.l 

.9 

.9 

.8 

.8 

.6 

.7 

.6 

SW 

.2 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

,7 

7.0 

.8 

.8 

.6 

.6 

.6 

.5 

.7 

.7 

w 

.2 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

.7 

6.1 

.7 

.6 

.8 

.6 

.9 

.6 

.7 

.7 

NW 

.3 

1.2 

.9 

4 

4 

.0 

2.0 

8.3 

2.6 

1.3 

2.4 

2.0 

2.6 

1.5 

1.9 

1.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.6 

.0 

1.4 

1.7 

1.9 

1.1 

1.2 

1.0 

1.1 

1.3 

TOT  OBS 

67799 

12.2 

5774 

7137 

12613 

8537 

5876 

6753 

11938 

9171 

TQT  PCT 

5.9 

38.4 

48.8 

7.2 

.2 

4 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPFED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0—6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

08S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

3.5 

11. 1 

3.7 

.1 

.0 

18.4 

11.5 

17.0 

18.9 

20.0 

17.6 

NE 

7.3 

34.8 

19.8 

.9 

4 

58.8 

12.8 

58.7 

57.5 

59.4 

59.7 

E 

2.8 

7.9 

♦ .2 

,4 

4 

19.2 

12.7 

15.9 

15.5 

13.7 

15.5 

SE 

.8 

.9 

.3 

4 

4 

2.1 

9.7 

2.5 

2.0 

1.9 

2.0 

S 

.4 

.3 

.1 

4 

4 

.8 

7.1 

.9 

.9 

.7 

.7 

SW 

.4 

.2 

.1 

4 

.0 

,7 

7.0 

.8 

.7 

.5 

.7 

w 

.4 

.2 

4 

4 

.0 

.7 

6.1 

.7 

.7 

.7 

.7 

NW 

.9 

1.0 

.2 

4 

.0 

2.0 

8.3 

1.9 

2.2 

2.0 

1.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

CALM 

1.4 

1.4 

.0 

1.6 

1.6 

1.1 

1.2 

TOT  OBS 

6 799 

12.2 

12911 

21150 

12629 

21109 

TOT  PCT 

17.8 

56.5 

26.3 

1.4 

4 

iOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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ANNUAL 

PERIOO*  (PRIMARY ) 1892-197)  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALL)  1854-1973  TARlE  4 15. 5N  23.99 

PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  W|NO  SPEED  BY  HOUR  <CMT) 

WIND  SPEFD  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

□as 

00C03 

1.6 

4.3 

40.6 

47.0 

6.3 

.2 

.0 

11.3 

100.0 

12911 

U6C09 

1.6 

4.4 

61.3 

46.2 

6.4 

.2 

.0 

11.7 

100.0 

21150 

12615 

1.1 

3.6 

35.9 

31.0 

8.1 

.3 

• 

12.7 

100.0 

12629 

18621 

1.2 

4.0 

35.3 

31.1 

8.0 

.3 

• 

12.6 

100.0 

21109 

TOT 

PCT 

1.4 

4.1 

38.4 

48.8 

7.2 

.2 

• 

12.2 

100.0 

67799 

TABLE  5 TABLE  6 


PCT  FREQ  QE  TOTAL  CLUUO  AMOUNT  (EICHThs>  PERCENTAGE  ERfcQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (ET/NH  >4 /») 

BY  W1N0  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WlNO  DIRECTION 


MEAN 

total 

WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

6 6 

TOTAL 

C LOUD 

ooo 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

06SCC 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

8.4 

5.1 

6.9 

3.1 

3.8 

• 

* 

.2 

1.1 

2.8 

1.5 

.8 

.2 

.1 

.2 

16.6 

NE 

22.3 

13.3 

17.9 

7.4 

3.9 

.1 

.1 

.4 

2.6 

6.7 

3.8 

2.0 

.7 

.3 

.3 

43.9 

E 

3.1 

1.8 

2.5 

1.1 

3.8 

.0 

• 

.1 

.5 

1.0 

.5 

.2 

.1 

• 

• 

6.1 

SE 

.4 

.3 

.4 

.3 

4.0 

• 

• 

• 

.1 

.2 

.1 

• 

8 

• 

• 

.9 

S 

.3 

.2 

.3 

.1 

2.6 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

• 

* 

• 

• 

* 

.7 

SW 

.2 

.1 

.2 

.1 

3.3 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

• 

• 

.4 

M 

.2 

.1 

.3 

.1 

2.7 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

• 

• 

• 

• 

.0 

.4 

NW 

.7 

.6 

.8 

.4 

3.7 

.0 

* 

• 

.1 

.4 

.2 

.1 

• 

• 

• 

1.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.5 

.2 

.2 

.2 

2.7 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.9 

TOT  DBS 

11448 

3.8 

11448 

TOT  PCT 

36.2 

21.7 

29.5 

12.7 

100.0 

.1 

.1 

.6 

4.4 

11.4 

6.1 

3.2 

1.1 

.5 

.8 

71.5 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PC T FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANQ  VSBY  (NM) 


ceiling 

■ OR 

• OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

» HR 

• OR 

• OR 

> OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>3OY0 

>0 

OR 

>6500 

.9 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

OR 

>5000 

1.8 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

OR 

>3500 

4.4 

5.5 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

OR 

>2000 

9.4 

11.6 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

OR 

>1000 

lb. 5 

22.8 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

OR 

>6  00 

22.0 

27.2 

27.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

OR 

>300 

22.4 

27.8 

28.1 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

OR 

>150 

22.4 

27.9 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

OR 

> 0 

22.5 

27.9 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

tutal  number  of  OBS 

: 11616 

PCT 

FREQ 

NH  <3/8: 

71.6 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  ErEQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

012345678  OBSCO  08S 
17.8  15.2  15.1  13.3  9,8  6.8  7.1  6.4  8.5  * 12301 
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TABLE  8 


AREA  0007  CAPE  VERDE  1SLAN0S 

18. SN  2 3.9* 


PERCENT  FRfcQ  OF  WInD  DIRECTION  VS  OCCllRRENCF  DR  NON-OCCURRENCE  OF 
PRFClplTATION  WITH  VARYING  VALUfcS  DF  VISIBILITY 


v SB  y 

N 

NF 

F 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PC  T 

total 

(NH> 

□BS 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

4 

iot  % 

• 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

PCP 

* 

• 

• 

4 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.7 

2.? 

1.0 

* 

* 

• 

.1 

.0 

.0 

4.2 

TOT  * 

.7 

2.3 

1.0 

• 

* 

* 

. 1 

.0 

.0 

4.3 

PCP 

* 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

l<2 

NO  PCP 

.1 

.9 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.8 

TOT  % 

.1 

.9 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.8 

PCP 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

2<5 

NO  PCP 

.2 

.6 

.1 

* 

4 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.0 

TOT  % 

.2 

.6 

.1 

• 

• 

* 

.0 

• 1 

• 0 

.0 

1.0 

PCP 

.1 

. A 

.2 

. 1 

• 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

1.0 

5<  10 

NO  PCP 

6.6 

17.7 

A. 8 

.3 

. 2 

.2 

.7 

.0 

.2 

31.3 

TOT  * 

6.7 

18.1 

5.0 

.3 

.3 

.3 

.7 

.0 

.2 

32.3 

PCP 

.1 

.2 

.1 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 

.4 

104 

NO  PCP 

13.9 

37.9 

3.3 

,9 

.A 

,4 

1.5 

.0 

.6 

61.3 

TOT  % 

1A.0 

38.1 

8.3 

.5 

. A 

.4 

1.5 

.0 

.6 

61.6 

TCT  OBS 

17778 

TOT  PC T 

21.7 

89.6 

11.8 

1.7 

.8 

.7 

.7 

2.4 

.0 

.6 

100.0 

TABLE  9 


PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTION  V S WIND  SPEED 
WITH  VARYINC  VALUES  OF  VISIBILITY 


V$B  Y 

SPl) 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

(NM) 

KTS 

OBS 

0-3 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

4-10 

• 

• 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

11-21 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

224 

.0 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  X 

4 

* 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

0-3 

* 

• 

• 

* 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.1 

1 / 2<  1 

4-10 

.2 

.3 

.1 

• 

4 

4 

4 

4 

.0 

.7 

11-21 

.1 

,7 

.3 

* 

4 

.0 

4 

4 

.0 

1.2 

224 

* 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

TOT  * 

.4 

1.2 

.5 

.1 

4 

4 

4 

.1 

.0 

4 

2.3 

0-3 

* 

* 

* 

.0 

*0 

4 

4 

4 

.0 

4 

4 

1<2 

4-10 

* 

.1 

* 

• 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.2 

11-21 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.A 

224 

* 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

TOT  * 

.1 

.5 

.1 

* 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

.7 

0-3 

* 

* 

* 

* 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.2 

2<5 

4-10 

.2 

.3 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

1.0 

11-21 

.2 

.8 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

1.3 

224 

* 

.2 

.1 

4 

4 

4 

.0 

4 

.0 

.3 

TOT  X 

.5 

1.6 

.3 

.1 

4 

4 

4 

.1 

.0 

4 

2.7 

0-3 

.3 

.4 

.2 

.1 

.1 

.1 

4 

.1 

.0 

.3 

1 • A 

5<  10 

4-10 

2.3 

5.6 

1.7 

.3 

.1 

.1 

.1 

. A 

.0 

10.6 

11-21 

3.0 

8.8 

1.7 

.1 

• 

• 1 

4 

.2 

.0 

1 A , 0 

224 

.4 

1.3 

.3 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

2.0 

TOT  * 

5.9 

16.1 

3.9 

.6 

.2 

• 2 

.2 

.6 

.0 

.3 

28.0 

0-3 

.6 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.8 

3.  A 

104 

4-10 

6.3 

15.7 

3.4 

.6 

.3 

.2 

.3 

1.0 

.0 

27.9 

11-21 

6.7 

71.8 

2.6 

.2 

.1 

.1 

.1 

.A 

.0 

31.8 

224 

.5 

2.3 

.3 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

3.2 

TOT  X 

14.1 

40.7 

6.7 

1.0 

.5 

• A 

.5 

1.6 

.0 

.8 

66.3 

TOT  qBS 
TOT  PC  T 

21.0 

0 

0 

•c 

11.6 

1.7 

.8 

.7 

.7 

2.6 

.0 

1.1 

100.0 

35166 
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ANNUAL 


PfcfclOO:  ( PR [MAH V ) 1692-19?!  AREA  0007  CAPE  YERDE  ISLANDS 

< 0»  ER-Al  L > 1054-197J  TA8LE  10  15. 5N  Hi. 9M 

PEAcFNT  FREQUENCY  OF  CEILING  HFlGHTi  (FgET.NM  > 4,  / b > AND 
OCCUKPfcNCf  OF  NH  <3/0  EY  HOUR 


HOUR 
l GMT  ) 

ooo 

149 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

loco 

1999 

2000 

3409 

3500 

4999 

9Cf>0 

6499 

ftiOO 

7999 

8000* 

TOTAL 

NM  *5/8 
ANY  M&T 

total 

□BS 

00403 

.2 

.1 

.6 

4.5 

10.2 

4.4 

2,5 

1.2 

.4 

.7 

24.7 

75.3 

2957 

06409 

.1 

.2 

,7 

4.B 

12.3 

6.7 

3.3 

1.5 

.7 

.6 

30.0 

69.2 

2860 

12113 

• 1 

• 

.6 

4.2 

10. 7 

7.0 

4.0 

.9 

.6 

,9 

29.1 

70.9 

3210 

10421 

• 

• 2 

.6 

i.0 

10.6 

5.4 

2.5 

1.1 

.4 

.9 

23.4 

74.6 

302B 

TOT 

PCT 

.1 

.1 

.6 

4.  i 

lU.9 

5.9 

3.1 

1.1 

.5 

,8 

27.5 

72.5 

12055 

100.0 

TABLE  U TABLE  12 

CUMULATIVE  PC T FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM>  ANO/OR 


PERCENT 

FREQUENCY 

VS8Y 

( NM  J BY  unjP 

CEILING 

HGT 

(FEET, 

NH  >4/8) 

, 8 Y HOUR 

HOUR 

IGMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

□BS 

HOUR 

(GMTJ 

<150 

<50yD 

<630 

<1 

<1000 

<5 

1000^ 

AND5* 

NH  <5/8 
A.9U  5* 

TOTAL 

OBS 

O0CO3 

.1 

1.7 

.3 

2.3 

27.7 

47.8 

T431 

00403 

.2 

.9 

6.4 

19.0 

73.8 

2838 

06409 

.1 

2.7 

.8 

2.2 

30.1 

44.2 

10339 

06CC9 

.1 

1.0 

6.8 

25.0 

67.4 

2743 

12413 

.1 

i.v 

.7 

2.B 

24*1 

T0. 5 

7340 

12413 

.1 

.8 

6.4 

24.4 

69.1 

3109 

1 642 1 

« 

2.7 

.9 

3.2 

29.8 

63.4 

10496 

18421 

• 

.8 

6.5 

21.1 

72.4 

2926 

TOT 

PCT 

• 

2.3 

.7 

2.6 

28.3 

46.0 

33606 
100. 0 

TOT 

PCT 

.1 

.9 

6.5 

22.0 

70.7 

11616 

100.0 

TABLE  13 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEmP 

total  pct 

TENY  F 0-29  30-39  40-49  50-3*  60-69  70-79  0u-89  90-100  OBS  FREQ 


90/94 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

85/09 

.0 

• 

.0 

.1 

.3 

.4 

.1 

• 

.3 

00/84 

.0 

.0 

• 

.1 

1.5 

4.8 

4.8 

.9 

12.2 

73/79 

.0 

.0 

• 

.2 

3.1 

13.6 

13.3 

A. 7 

38.9 

70/74 

.0 

.0 

.0 

,4 

3.7 

15.7 

14.3 

4.7 

40,9 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

2.7 

2.6 

.8 

7.2 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

total 

PCT 

.0 

• 

.1 

1.0 

11.5 

39.2 

37.1 

11.2 

12300  100.0 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  MIND  OIKECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

• 

• 

• 

* 

• 

.0 

4 

2.9 

6.0 

1.3 

,4 

.3 

.2 

.2 

.6 

.0 

.3 

8.6 

23.3 

3.6 

.7 

.4 

.3 

.4 

1.1 

.0 

.5 

lu.i 

26.3 

2.9 

.3 

.1 

.1 

.1 

.7 

.0 

.2 

1.3 

5.0 

.6 

• 

• 

• 

* 

.1 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23.2 

61.2 

6.6 

1.5 

.8 

.6 

.7 

2.4 

.0 

1.0 

table  is 


MEANS/EXTREMES  ANO  PERCENTILES  of  TEMP  (OEG  F)  by  HOUR 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MlN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

89 

78 

77 

74 

71 

69 

59 

73.7 

12844 

06409 

• 9 

79 

77 

74 

70 

69 

62 

73.0 

20934 

12415 

93 

04 

• l 

76 

73 

71 

58 

76.7 

12039 

10421 

92 

03 

00 

73 

72 

70 

59 

75.6 

20408 

TOT 

93 

02 

80 

73 

71 

69 

58 

74.9 

66245 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

O' 

1 

0 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

.5 

6.2 

33.0 

46.2 

14.0 

81 

3113 

06409 

.0 

.6 

6.9 

30.5 

45.2 

16.7 

81 

3152 

12413 

.0 

1.6 

19.0 

47.0 

23.9 

6.5 

76 

3141 

1 0421 

.0 

1.4 

14.0 

46.2 

30.9 

7.5 

77 

3132 

rar 

0 

130 

1442 

4929 

4636 

1401 

79 

12538 
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PfcRIOJ:  (PRIMARY)  1 8 92-  1«#T3  AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 

(OVER-ALU  1854-1973  TABLE  17  15. 5N  23. 9W 

PC T FREQ  LJF  AIR  TEMpFR aTURC  (DEC  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIp-SEA  TFMPERATuRE  OIFFlRENCE  (DEG  F> 


AIR-SEA 

57 

61 

65 

6*» 

73 

77 

31 

85 

89 

TOT 

W 

wo 

TmP  dif 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

92 

fug 

FOG 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

4 

4 

.0 

3 

.0 

4 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

* 

4 

16 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

.1 

4 

52 

4 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

.2 

4 

113 

4 

.7 

6 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

104 

4 

.6 

5 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.5 

.3 

.1 

4 

191 

.1 

1.1 

4 

.0 

.0 

« 

.1 

.5 

.7 

.5 

.1 

.0 

342 

.1 

1.9 

3 

.0 

.0 

* 

.2 

1.1 

.9 

.7 

.1 

.0 

512 

.2 

2.9 

2 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.1 

1.9 

1.3 

4 

.0 

967 

.3 

5.5 

l 

.0 

.0 

* 

1.4 

4.1 

3.4 

1.5 

4 

.0 

1742 

.7 

9.8 

0 

.0 

.0 

.2 

4.2 

6.7 

6.0 

1.4 

4 

.0 

3063 

1.1 

17.4 

-l 

.0 

.0 

.5 

6.2 

7.7 

6.9 

.7 

4 

.0 

3647 

1.2 

20.6 

-2 

• 

.0 

.7 

6.1 

5.6 

4.0 

.2 

4 

.0 

2720 

.6 

15.9 

-3 

.0 

.0 

.7 

6.1 

2.9 

1.8 

• 1 

.0 

.0 

1563 

.3 

9.2 

-4 

.0 

.0 

.4 

7.0 

1.5 

.9 

4 

.0 

.0 

777 

.1 

4.7 

-5 

.0 

.0 

.2 

1 .6 

.8 

.5 

4 

.0 

.0 

421 

4 

2.6 

-6 

.0 

.n 

.2 

.4 

.3 

.1 

4 

.0 

.0 

162 

4 

1.0 

-7/-8 

.0 

• 

.1 

.3 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

110 

4 

.7 

-9/ -10 

.0 

* 

* 

* 

4 

• 

• 0 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

-11/-13 

.0 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

4 

total 

PCT 

4 

* 

3.2 

26.6 

33.9 

28.1 

7.2 

.8 

.1 

16534 

100.0 

4.8 

95.2 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PC  T FREO  OF  WIND  SPFgO  (KTS)  AnD  DIRECTION  VfcRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


hot 

1-3 

4-10 

11-21 

N 

2 2-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.3 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.4 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1-2 

.3 

5.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

7,6 

.4 

10.3 

5.8 

.0 

.0 

.0 

16.5 

3-4 

.1 

2.9 

4.9 

.3 

.0 

.0 

8.2 

.1 

6.7 

14.1 

.6 

.0 

.0 

21.5 

5-6 

.0 

.6 

3.7 

.3 

.0 

.0 

4.6 

.0 

1.3 

11.3 

1.3 

4 

.0 

13.9 

7 

.0 

.1 

1.5 

.2 

* 

.0 

1.8 

4 

.3 

4.1 

1.4 

4 

.0 

5.8 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.4 

.0 

4 

1.1 

.6 

4 

.0 

1.7 

10-11 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.5 

12 

.0 

• 0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

,7 

9.3 

12.8 

1.1 

4 

.0 

24.0 

.9 

19.9 

36.6 

4.3 

.1 

.0 

61.8 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

48* 

0CT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

1-2 

.1 

2.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-4 

4 

.9 

1.5 

.1 

.0 

.0 

2.5 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

5-6 

4 

.2 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.4 

.2 

4 

.0 

.4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

4 

8-9 

.0 

.0 

• 1 

4 

4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

10-11 

.0 

• 0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

3.6 

3.5 

.5 

4 

.0 

8.0 

.2 

.7 

.2 

4 

4 

.0 

l.l 
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TaFlE  U (C3NT) 


Aft E A 0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23.  9W 


PC T FREQ  OF  .JN3  SPFfcD  (KTJ)  ANO  OIRECTIQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


11-21  ii- 33  34—7 

.0  .0  .0 


4-10  11-21  2?-33  34-4 


11-21  22-33  34-47 

.0  .0  .0 


22-33  34-47 

.0  .0 


WIND 

SPEFD 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT. 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48  + 

PCT 

<1 

2.8 

2.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.9 

1-2 

1.3 

19.0 

8.8 

.0 

.0 

.0 

29.1 

3-4 

• 2 

11.3 

20.9 

1.0 

.0 

.0 

33.3 

5-6 

• 1 

2.2 

16.0 

1.8 

* 

.0 

20.2 

7 

* 

.3 

6.1 

1.8 

.1 

.0 

8.3 

8-9 

.0 

• 

1.4 

.8 

« 

.0 

2.3 

TOT  PCT  4.3  35. R 53.7  6.0 


PERIOO:  (OVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  FREQUENCY  QP  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVg  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10-11 

12 

13-16 

i-7-19 

20-22 

23-25  26-32  33-40 

41-48 

49-60 

61-70 

7i-86 

87* 

TOTAL 

MEAN 

(SEC» 

<6 

1.7 

9.3 

13.9 

8.6 

3.2 

.9 

.3 

* 

.0 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3572 

HGT 

4 

6-7 

• 

.9 

8.1 

10.7 

5.7 

2.1 

.9 

.0 

• 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2718 

5 

8-9 

.0 

.4 

1.3 

3.9 

3.1 

1.5 

.8 

, 3 

* 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1138 

6 

10-11 

.0 

.4 

.6 

1*0 

1.0 

.8 

.3 

, j 

* 

* 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

407 

6 

12-13 

.0 

.0 

.6 

.5 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

173 

6 

>13 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 2 

.1 

.1 

m 

• 

• 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

55 

7 

INqET 

1.9 

2.6 

4.6 

3.2 

1.6 

.5 

.2 

m 

* 

.0 

.0 

.0  .o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1339 

4 

TO)  AL 
PCT 

3.2 

13.6 

29.8 

28.0 

15.3 

6.0 

2 *T 

.8 

.6 

.1 

* 

.0  .G 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9402 

100.0 

5 
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perioj: 


!PRI«ARy)  1892-1973 
(OVER-ALL)  1854-1973 


table  20 

PERCENT  FRfcOuENCY  QF  OCCURRENCE  UF  SfcA  TEMP  (DEC  F)  BY  MONTH 


AREA  0007  CAPE  VERDE  ISLANDS 
15. 5N  23.94 


SeA  TMP 
DEC  F 

JAN 

feb 

MAO 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

PCT 

9b* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

95/9  6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

93/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

91/92 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

89/90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

87/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

11 

0 

85/86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.2 

.3 

.2 

0 

.0 

46 

.1 

83/34 

.0 

« 

.0 

• 

.0 

* 

.3 

1.3 

3.2 

2.0 

.8 

. 1 

418 

.6 

81/82 

.2 

.1 

.1 

.0 

.1 

.4 

2.6 

IP. 7 

2 7.4 

21.9 

7.5 

.8 

4025 

6.2 

79/80 

.5 

.3 

.2 

.2 

.5 

2.2 

10.7 

33.9 

41.8 

44.5 

23.7 

4.7 

8896 

13.8 

77/78 

2.2 

.9 

1.2 

1.0 

3.3 

9.4 

27.1 

34.0 

21.8 

24.9 

38.9 

15.9 

9868 

15.3 

75/76 

10.5 

4.4 

5.3 

7.2 

14.0 

27.7 

33.7 

14.4 

4.5 

5.6 

21.9 

31.4 

9677 

15.3 

73/74 

33.2 

20.3 

22.3 

29.0 

37.3 

39.5 

21.6 

3.1 

.7 

.7 

6.4 

34.2 

13391 

20.8 

71/72 

3*. 3 

34.2 

3*.3 

35.9 

31. 1 

16.8 

3.3 

.3 

.2 

.1 

.6 

10.4 

10602 

16.4 

69/70 

15.6 

28.8 

26.2 

21.0 

11.6 

3.1 

.5 

• 

.0 

* 

.1 

2.0 

5620 

8.7 

67/68 

3.0 

9.7 

9.0 

4.9 

1.7 

.5 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

.4 

1492 

2.3 

65/66 

.4 

l.l 

l.l 

.4 

.2 

.3 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

188 

.3 

63/64 

.1 

.2 

.2 

.3 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

.1 

61/62 

• 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

* 

59/60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

57/58 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

55/56 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

53/54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

51/52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

49/50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

47/48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

**5/46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

43/44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

41/42 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

C 

.0 

39/40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/34 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

4539 

4571 

5333 

5626 

6004 

5890 

5842 

5638 

5457 

5424 

5261 

5002 

64487 

100.0 

MEAN 

72.2 

71.1 

71.2 

71.7 

72.7 

74.0 

76.0 

7R.3 

79.5 

79.2 

77.5 

74.7 

74.8 
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PERIOD:  (PRIMARY) 
(OVER-ALU 

1924 

1855 

-1973 

-1973 

PERCENT 

PRECIPITATION 

FREQUENCY 

TYPE 

OF 

TABLE 

1 

OCCURRENCE 

AREA  0008 

BY  WIND  DIRECTION 

OTHER  WEATHER 

DAKAR 

1 A . 6N  1 7. SW 

phenomena 

WNO  OIR 

RAIN 

rain 

Shwr 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

snow 

other  hai 
FRZn 
PCPn 

1 

PCpN  AT 
GB  TIME 

PCPn  past 
HOUR 

TriOR 

ltng 

FyC 

WU 

PCPN 

FOG  WQ 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

haze 

SPRAY 
BLWG  DUST 
9LWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

.2 

• 1 

• 

.0 

.0 

• 0 

0 

.2 

.1 

.6 

2.6 

.1 

2. A 

.7 

93. A 

NE 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

0 

.A 

• 

.3 

2. A 

.0 

3.9 

1.7 

91.3 

E 

.6 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

8 

1.6 

.0 

.A 

1.9 

.0 

13.8 

A. 6 

77.8 

SE 

2.6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

0 

2.6 

.0 

.0 

2.1 

.0 

10. A 

.0 

85.0 

S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

sw 

,7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

7 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

1.3 

92.0 

w 

3.2 

l.B 

.0 

.0 

.0 

.0  1 

A 

6. A 

.0 

1.8 

.0 

1.8 

1.8 

A.  1 

6A , 0 

NW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

0 

.0 

.0 

.9 

3. A 

.3 

A. A 

.5 

90.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.8 

.0 

.0 

2. A 

.8 

5.7 

1.6 

88.6 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

.2 

6922 

.1 

, l 

.0 

.0 

.0 

1 

, A 

* 

.5 

2.5 

. 1 

3.8 

1.3 

91. A 

TABLE  ? 


percent  freouency  of  heater  occurrence  by  hour 

PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 

HOUR  RAIN  RAIN  DRZL  FRZG  SnDW  OTHER  HAIL  PCPN  AT  PfPN  PAST  THOR  FqC  FOG  *0  SMOKE  SPRAY  NO 

(GMT)  SMW«  PCPN  FRZN  OB  T JME  HOUR  LTNG  WQ  PCPN  «AZe  BLWG  DUST  SIG 

PCPN  PCPN  PAST  HR  BLWG  SNOW  WEA 

O0C03  .A  .0  .2  .0  .0  .0  .0  .5  .0  .8  2.0  .0  2.8  1.5  92.5 

06C09  .3  .1  .2  .0  .0  .0  .2  .7  .1  1.0  3.2  .1  3. A 1.0  90.5 

12C15  .3  .1  .0  .0  .0  .0  *1  .5  *1  »1  l*6  *2  3.7  1.8  92.2 

18C21  .2  .1  .0  .0  .0  .0  *0  .3  .0  *1  3**  *0  5.2  1.2  89.7 

TOT  PCT  .3  .1  .1  .0  .0  .0  .1  .5  * .5  2.6  .1  3.8  1.4  91.2 

TOT  OBS:  7082 


TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  MIND  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-a7 

A8* 

TGTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1 . A 

18.9 

20.9 

1.5 

* 

.0 

A2 .8 

11. A 

A9.2 

57.1 

AA.7 

30.3 

35.1 

A7.0 

A6.3 

AA.n 

NE 

1.0 

15.8 

21.3 

2 . n 

.1 

.0 

AO. 9 

12.o 

35.1 

25.9 

AO. 7 

50.7 

A6.8 

A3. 8 

37.5 

39.7 

E 

.5 

3.8 

3.3 

.6 

* 

.0 

B. 2 

11.6 

5.  A 

6.0 

7.3 

13. A 

12.1 

5.6 

6.  A 

6.6 

SE 

.1 

.6 

.1 

• 

.0 

.0 

.6 

7.3 

.6 

.6 

.6 

1.3 

1.1 

.8 

.9 

.6 

S 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.8 

.6 

.0 

.6 

.A 

.A 

.0 

.A 

.3 

SW 

.2 

.2 

.1 

.0 

* 

.0 

.5 

7.2 

.6 

.6 

.5 

.5 

.3 

.7 

.7 

w 

.2 

.A 

.1 

• 

.0 

.0 

.7 

6.9 

.7 

.6 

.5 

1.0 

.5 

.0 

.7 

1.5 

NW 

.A 

2.6 

.9 

* 

* 

.0 

A • 0 

8. A 

5.5 

6.0 

3.3 

1.7 

2.3 

2.9 

5.2 

5.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.7 

1.7 

.0 

2.1 

3.1 

1.9 

.8 

1 . A 

.0 

1.9 

1 • A 

TOT  OBS 

699 

5271 

5795 

613 

22 

0 

12A00 

11.5 

2A75 

16? 

2A57 

1118 

2526 

165 

2350 

1 1 A7 

TQT  PCT 

5.6 

A2.5 

A6.7 

A. 9 

.2 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

18 

WNC  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-A0 

Al* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

o«s 

FRFQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

7.3 

28.6 

6.8 

.1 

.0 

A2.8 

11. A 

49.7 

AO. 2 

35.8 

45. 5 

NE 

5.5 

25.1 

*>.7 

.6 

* 

40.9 

12.6 

34. 6 

A3. 8 

46. 6 

38.2 

E 

1.9 

A. A 

1.7 

.1 

* 

8.2 

11.6 

5.5 

9.2 

11.7 

6.5 

SE 

.5 

.3 

* 

* 

.0 

• 8 

7.3 

.6 

.8 

1.1 

.8 

S 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.5 

5.8 

.6 

.5 

.A 

.A 

SW 

.3 

.2 

* 

* 

.0 

.5 

7.2 

.6 

.5 

.3 

.7 

w 

.5 

.2 

• 

.0 

.0 

.7 

6.9 

.7 

.6 

.5 

1.0 

NW 

1.6 

2.1 

.2 

* 

.0 

A .0 

8. A 

5.5 

2.8 

2.3 

5 ; 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.7 

1.7 

.0 

2.2 

1.5 

1.3 

1.7 

TCiT  OBS 

2A?8 

7572 

2>87 

111 

2 

12A00 

11.5 

2637 

3575 

2691 

3497 

TOT  PCT 

19.6 

61. 1 

18. A 

.9 

* 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

\GE  35* 
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PERIODS  (PRIMARY) 

1924-1973 

AREA 

0008  DA*  AP 

(OVER-ALL) 

1355-1973 

table  4 

14. BN 

PERCFNTaGE 

FREQUENCY  QF 

WIND  speed 

BY 

HOUR 

(GMT) 

WIND 

SPEFO 

(KNOTS) 

PC  T 

TOTAL 

HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47  4°» 

MEAN 

FREQ 

OBS 

00C03 

2.2 

3.7 

45.2 

44.7 

4.1 

* 

.0 

11.1 

100.0 

2637 

06L09 

1.5 

3.4 

41.7 

48.0 

5.2 

.2 

.0 

11.7 

100.0 

3575 

12C15 

1.3 

3.2 

38.7 

50.1 

6.4 

.3 

.0 

12.2 

100.0 

2691 

1 8£  2 1 

1.7 

5.3 

44.3 

44.3 

4.2 

.1 

.0 

u.Q 

100.0 

3497 

TOT 

209 

490 

5271 

5795 

613 

22 

0 

11.5 

12400 

PCT 

1.7 

4.0 

42.5 

46.7 

4.9 

.2 

.0 

100.0 

TABLE  5 


PCT  FREQ  of  total  cloud  amount  (etchthS) 

BY  WIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 C 

total 

MEAN 

CLOUD 

N 

35.5 

5.6 

7.1 

OBSCD 

3.5 

OBS 

COVER 

2.0 

NE 

23.4 

4.1 

5.1 

2.2 

2.0 

E 

3.3 

.6 

.8 

.3 

2.1 

SE 

.3 

.1 

.1 

.2 

3.4 

S 

.3 

.1 

« 

.1 

2.2 

sw 

.3 

* 

* 

.1 

2.5 

N 

.2 

.1 

. 1 

. 1 

3.5 

NW 

2.7 

.6 

1.0 

.3 

2.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

CALM 

1.0 

.2 

.3 

.3 

2.0 

TOT  OfiS 

3649 

618 

788 

379 

5434 

2-0 

TOT  PCT 

67.2 

11.4 

14.5 

7.0 

100.0 

TABLE  6 


percentage  frequency  of  ceiling  heights 

&ND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND 


<FT,NH  >4/6> 
direction 


OOO  150 
149  299 


300  600  1000  2000  3500  5000  6500  8000*  NH  <5/8 

599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HGT 


11 

.2 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 


* .3  1.2 

* .2  .1 

.0  .0  .1 

.0  * .1 

.0  * * 

.0  * * 

.0  .0  .1 

.0  * .1 

.0  .0  .0 

* .0  .1 

3 31  132 

.1  .6  2.4 


.7  .5  .3 

.7  .6  .2 

.2  .1  .1 

* .0  .0 

.0  .0  .0 

* * .0 

* .0  .0 

.3  .1  * 

.0  .0  .0 

.1  .1  .0 

107  74  34 

2.0  1.4  .6 


.4  1.9  46.5 

.3  .7  31.1 

.1  .2  4.3 

.0  * .6 

* * .4 

.0  * .3 

* * .3 

* .2  4.0 

.0  .0  .0 

* * 1.5 

45  165  4832 

.8  3.0  88.9 


TABLE  7 

CUMULATE  PcT  FREQ  0*  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  <NM) 


CEILING 

■ DR 

■ OR 

■ OR 

VSBY  CNM) 
• OR 

■ HR 

• OR 

« OR 

« OR 

(FgET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

OR 

>6500 

3.3 

3.8 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

OR 

>5000 

3.6 

4.4 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4 . 5 

4.5 

OR 

>3500 

4.6 

5.7 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

OR 

>2000 

6.0 

7.6 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

OR 

>1000 

7.7 

9.8 

1*0.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

OR 

>600 

8.1 

10.4 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

OR 

>300 

8.1 

10.4 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

OR 

>150 

8.1 

10.4 

10*8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

OR 

> 0 

8.2 

10.5 

11.0 

11.0 

11.0 

11. 0 

11.0 

11.0 

TOTAL 

454 

583 

606 

606 

606 

608 

610 

610 

total  number  qf  obs:  552s  pct  fpeo  nh  <5/b:  b9.o 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 

total 

012445678  OBSCD  OBS 
65.9  8.0  6.2  4.3  3.4  2.4  2.7  2.4  4.6  .2  5771 


total 

obs 


5434 

100.0 
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JANUARY 


PERIOD:  (PRIMARY)  1924-1973 
(OVER-AU)  1855-1973 


AREA  0008  DAKAR 

tABLE  8 14.8N 

PERCENT  F«fcQ  OF  KIND  DIRECTION  VS  OCC'iRRfcNCF  OR  NON- JCCURRENC E OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

E 

SF 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

• 

.1 

TOT  % 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

4 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 / 2 < 1 

NO  PCP 

.7 

.6 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

1.4 

TOT  % 

.7 

.6 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

1.4 

PCP 

.0 

« 

, 

.n 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.3 

.3 

.3 

.0 

* 

* 

.1 

.0 

* 

1.1 

TOT  X 

.3 

.3 

.4 

.0 

.0 

• 

* 

.1 

.0 

* 

1.1 

PCP 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

.7 

.8 

.4 

• 

4 

* 

.1 

.1 

.0 

* 

2.1 

TOT  % 

.7 

,B 

.4 

* 

4 

* 

.1 

.1 

.0 

* 

2.1 

PCP 

.1 

.1 

. 1 

* 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

* 

.3 

5<  10 

NO  PCP 

S.3 

8.2 

1.7 

.3 

. 1 

.2 

.4 

.9 

.0 

.4 

20.4 

TOT  * 

8.3 

8.3 

1.7 

.3 

. 1 

.2 

.4 

.9 

.0 

.4 

20.7 

PCP 

• 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

39.6 

25.4 

3.3 

. 4 

.4 

.3 

.3 

3.5 

.0 

1.3 

74.4 

TOT  X 

39.6 

25.5 

3.3 

.4 

.4 

.3 

.3 

3.5 

.0 

1.3 

74.5 

TOT  0BS 
TQT  PC T 

49.7 

35.6 

5.B 

,7 

.5 

.5 

.8 

4.7 

.0 

1.8 

100.0 

6917 

table  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

HE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

4 

<1/2 

4-10 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

11-21 

« 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

224- 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.1 

0-3 

4 

* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

4-10 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.4 

11-21 

.3 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.6 

22* 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.6 

.5 

.1 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

1.1 

0-3 

* 

* 

* 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

22* 

* 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.3 

• 6 

.3 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

4 

1.3 

0-3 

.1 

* 

4 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

.3 

2<5 

4-10 

.3 

.4 

.2 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

1.1 

11-71 

.4 

.6 

.3 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

1.4 

224 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

TOT  X 

.9 

1.4 

.6 

.1 

4 

4 

.1 

.1 

.0 

.1 

3.3 

0-3 

.3 

.2 

.1 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.4 

1.3 

5<  10 

4-10 

4.1 

3.8 

.9 

.2 

.1 

.1 

.2 

.6 

.0 

9.9 

11-21 

3.6 

4.3 

.7 

• 

.0 

4 

.1 

.2 

.0 

9.0 

224 

.4 

.7 

.2 

* 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

1.4 

TOT  X 

8.4 

9.1 

1.9 

.2 

.1 

.2 

.3 

.9 

.0 

,4 

21.6 

0-3 

1.0 

.6 

.2 

4 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

1.2 

3.6 

104 

4-10 

15.6 

10.1 

1.9 

.3 

.2 

.1 

.2 

2.1 

.0 

30.5 

11-21 

18.5 

14,4 

1.7 

.1 

.1 

4 

4 

.8 

.0 

35.7 

22  4 

1.1 

1.5 

.2 

4 

.0 

4 

4 

4 

.0 

2.8 

tot  x 

36.1 

26.6 

4.0 

.4 

.4 

.3 

.3 

3.2 

.0 

1.2 

72.6 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

46.3 

38.2 

6.6 

.7 

.5 

.5 

.7 

4.6 

.0 

l.B 

100. 0 

total 

DBS 


9409 
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PERIODS  (PRIMARY)  192A-IV73 
(UVtR-ALL)  1855-1973 


JANUARY 


AREA  0008  DAKAR 

TABLE  10  U.8N  17.  BM 

PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HPIGMTS  (FEET/NH  >9/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <i /ft  bY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

3O0O 

65°0 

8000^ 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

Any  h&t 

OBS 

00803 

.9 

.0 

.0 

.6 

2.3 

1.2 

1.5 

.6 

.9 

3.0 

9.8 

90.2 

1920 

06809 

*2 

.0 

.2 

.8 

2.2 

2.2 

1.1 

.9 

.6 

3.0 

10.7 

89.3 

1919 

12815 

.2 

.0 

.1 

.3 

2.1 

2.1 

1.7 

.6 

1.3 

2.6 

10.9 

89.1 

1508 

18821 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.8 

2.3 

1.0 

.8 

1.0 

3.6 

12.0 

88.0 

1396 

TOT 

12 

0 

9 

31 

1*3 

no 

7t> 

39 

96 

172 

616 

5070 

5688 

PCT 

.2 

.0 

.1 

.5 

2.3 

1.9 

1.3 

.6 

.8 

3.0 

10.9 

89.1 

100.0 

TAdLE  11 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREQ 

QF  RANGES  OF 

VS8Y  (NM) 

ANO/OR 

PERCENT 

frequency  vsby 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

HGT 

ifeet. 

NH  >9 /8 )*  B Y HOUR 

HOUR 

<1/2 

1 / 2 < l 

1<2 

2<5 

•><10 

10* 

TOTAL 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

<5OY0 

<1 

<5 

AnDS* 

and  5* 

OBS 

00803 

.1 

.8 

.8 

2.6 

19.A 

75.8 

2165 

00803 

.9 

.9 

3.2 

8.9 

88.9 

1370 

06C09 

.2 

1.6 

1.3 

3.2 

23.9 

7f).9 

2627 

06C09 

.2 

.6 

3.2 

9.2 

87.6 

1369 

12815 

.1 

.8 

1.2 

2.9 

19.6 

75.2 

2291 

12815 

.2 

.3 

2.9 

10.3 

87.3 

1979 

18C21 

• 

1.5 

2.0 

9.1 

2 3.2 

69.2 

2592 

18821 

.1 

.2 

3.2 

11.9 

85.9 

1315 

TOT 

12 

119 

128 

309 

2073 

6937 

9575 

TOT 

12 

20 

165 

593 

9820 

5528 

PCT 

.1 

1.2 

I.3 

3.2 

21.7 

72,9 

100. 0 

PCT 

.2 

.9 

3.0 

9.8 

87.2 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 


total  pct 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  HIND  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

H 

NW 

VAR 

CALM 

90/99 

.0 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85/89 

.0 

.0 

.0 

* 

9 

.0 

.0 

.0 

2 

9 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

80/89 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

9 

30 

.5 

.2 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

75/79 

.0 

9 

.2 

1.2 

2.3 

3.0 

1.7 

. 3 

500 

9.0 

3.9 

3.1 

.5 

.2 

.1 

9 

.1 

.7 

.0 

.3 

70/79 

.0 

.0 

.7 

3.5 

9.5 

19.2 

12.6 

9.6 

2518 

95.1 

22.9 

15.0 

2.9 

.3 

.3 

.9 

.5 

2.2 

.0 

.9 

65/69 

.0 

* 

.8 

3.9 

7.2 

11.1 

12.6 

5.9 

2292 

91.1 

21.9 

15.0 

2.1 

.3 

.2 

.1 

.2 

1.5 

.0 

.3 

60/69 

.0 

.0 

.1 

.3 

.8 

.9 

1.9 

. 8 

238 

9.3 

2.2 

1.6 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

2 

9 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

0 

9 

97 

501 

1123 

1699 

1573 

639 

5583 

100.0 

PCT 

.0 

.1 

1.7 

9.0 

20.1 

29.9 

2*. 2 

11.9 

50.2 

35.0 

5.8 

.8 

.5 

.6 

.9 

9.6 

.0 

1.7 

table  is 


TABLE  16 


means#extremes  ano  percentiles  of  temp  (peg  fj  ry  hour  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 
(GMT  ) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M I N 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

mean 

total 

obs 

00803 

85 

77 

73 

69 

69 

62 

60 

69.4 

2673 

00803 

.0 

2.8 

12.4 

29.3 

37.0 

18.3 

80 

1414 

06809 

90 

77 

79 

69 

69 

62 

56 

69.2 

3378 

^6809 

.0 

9.8 

17.0 

24.7 

33.5 

15.1 

77 

1452 

12815 

88 

82 

78 

71 

65 

63 

53 

71.6 

2672 

12815 

.0 

22.1 

27.1 

28.1 

16.7 

6.0 

70 

1459 

18821 

87 

81 

77 

71 

65 

69 

57 

71.1 

3469 

18821 

.0 

7.5 

23.0 

35.0 

26.8 

7.7 

73 

1381 

TOT 

90 

80 

76 

70 

65 

63 

59 

70.3 

12392 

TOT 

0 

608 

1135 

1667 

1622 

674 

73 

57Q6 
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JANUARY 


PERIOD*  (PRIMARY)  1929-1973  AREA  0008  DAKAR 

(OVER-ALL)  1655-197J  TABLE  17  19. 8N  17. 8h 

PC  7 FRFQ  UP  AIR  T£HpFRATURP  (DEO  P>  AND  THE  OCCURRENCE  OP  PUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

Vi  AIr-SFA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

89 

TOT 

W 

WO 

TMP  OIF 

60 

69 

68 

72 

76 

80 

89 

88 

92 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

2 

.0 

9 

19/16 

,0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

9 

,0 

7 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

* 9 

.1 

.1 

.1 

9 

.0 

29 

9 

.3 

9/10 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

9 

.0 

.0 

93 

9 

.7 

7/8 

.0 

* 

.1 

.3 

.5 

.5 

.1 

9 

.0 

97 

9 

1.5 

6 

.0 

.0 

.2 

.9 

.5 

.3 

9 

.0 

.0 

82 

.1 

1.2 

3 

.0 

• 

.5 

1.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

213 

.1 

3.3 

9 

.0 

.1 

1.0 

2.A 

1.3 

.2 

9 

.0 

.0 

320 

.1 

5.0 

3 

.0 

.2 

1.6 

3.2 

2.9 

.9 

.0 

.0 

.0 

986 

.2 

7.5 

2 

* 

.9 

3.5 

5.8 

3.3 

.9 

9 

.0 

.0 

891 

.9 

13.0 

1 

9 

.8 

5.5 

7.2 

3.9 

.2 

9 

.0 

.0 

1076 

.5 

16.6 

0 

.0 

.7 

6.3 

8.0 

3.0 

.3 

9 

.0 

.0 

1152 

.6 

17.7 

-l 

9 

.9 

9.7 

3.2 

1.7 

.3 

9 

.0 

. 0 

77  0 

• 9 

11.9 

-2 

.0 

.3 

3.0 

3.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

517 

.3 

8.0 

-3 

9 

.3 

1.7 

J .5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

265 

.1 

9.1 

-9 

.0 

.9 

1.1 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

176 

9 

2.8 

-5 

.0 

.2 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

105 

9 

1.7 

-6 

.0 

* 

.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

99 

.0 

.8 

-7/-8 

* 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

91 

9 

.6 

-9/-10 

.0 

* 

9 

• 

9 

.0 

.0 

.0 

,0 

9 

.0 

.1 

-11/-13 

• 

9 

9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.2 

-19/-16 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

9 

total 

9 

262 

1913 

2576 

1259 

226 

38 

9 

1 

6288 

176 

6112 

PCT 

.1 

9.2 

30.9 

91.0 

20.0 

3.6 

.6 

.1 

9 

100.0 

2.8 

97.2 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  18 


PC T FREQ  nF  WINO  SPFeO  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

9-10 

11-21 

N 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

NE 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

<1 

.6 

2.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

3.8 

.3 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1-2 

.9 

11.5 

5.7 

.0 

.0 

.0 

17.6 

.3 

6.8 

2.9 

.0 

.0 

.0 

10.1 

3-9 

9 

6.2 

12.6 

.2 

.0 

.0 

19.1 

.0 

3.2 

7.9 

.9 

.0 

.0 

11.1 

3-6 

9 

1.1 

7.5 

.5 

.0 

.0 

9.1 

.0 

.5 

9.7 

.6 

.0 

.0 

5.8 

7 

.0 

.1 

2.6 

.8 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.1 

1.8 

.7 

.0 

.0 

2.6 

8-9 

.0 

.1 

.5 

• 3 

.0 

.0 

.8 

.0 

9 

.3 

.5 

9 

.0 

.8 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

9 

.2 

9 

.0 

.2 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

9 

20-22 

.0 

.0 

.0 

« 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

% 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.1 

21.6 

29.6 

2.1 

.0 

.0 

59.9 

.6 

12.2 

17.7 

2.5 

.1 

.0 

33.1 

HOT 

1-3 

9-10 

11-21 

E 

22-33 

39-97 

*89 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

<1 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

9 

1.2 

.9 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

3-9 

.0 

.7 

.8 

.1 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.1 

9 

9 

• 0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

7 

.0 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

lo-n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

2.1 

2.0 

.9 

.1 

.0 

9.7 

.0 

• 9 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 
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PERIOD:  (OVER-ALU 


1963-1973 


JANUARY 


AREA  OOC6  DAKAR 

TABLE  IB  (CONTI  14.8N  17. BW 


PC T FREQ  OF  *!ND  SPEED  <*t$>  AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

*-10 

11-21 

s 

22-33 

3*-*7 

PCT 

1-3 

*-10 

11-21 

SM 

22-33 

3*-*7 

*84 

PCT 

<1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

3-* 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

3-6 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.P 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

. 1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

hot 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

*84 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

TOTAL 

PCT 

<1 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

1.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

3-* 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

* 

.6 

.6 

* 

.0 

.0 

1.2 

5-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.3 

.0 

.0 

.ft 

.0 

.3 

.2 

2.6 

1.3 

.1 

.0 

.0 

4.2 

97.fi 

W iND 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

O-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

*84 

PCT 

<1 

9.2 

5.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

10.0 

1-2 

1.1 

21.2 

9.4 

.0 

.0 

.0 

31.8 

3-4 

• 1 

10.8 

21.2 

.7 

.0 

.0 

32.9 

5-6 

* 

1.6 

12.8 

1.2 

.0 

.0 

15.6 

7 

• 0 

.3 

4.8 

1.6 

.0 

.0 

6.6 

8-9 

.0 

.1 

.8 

.8 

* 

.0 

1.8 

10-11 

.0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

12 

*0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

.0 

.3 

17-19 

• 0 

.ft 

* 

.0 

* 

.0 

.1 

20-22 

*0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

; .0 

.0 

.0 

.0 

*1-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.5 

39.0 

50.2 

3.1 

.1 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


3*73 


PERIODS  (OVER-ALL)  19*9-1973  TABLE  19 


PERCENT  FREQUENCY  QE  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOD 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8.9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26 

-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

874. 

total 

MEAN 

HGT 

<6 

2.2 

10.3 

13.3 

5.9 

3.1 

.9 

.4 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1620 

3 

6-7 

• 

1.5 

5.3 

5.9 

4.3 

1.5 

.8 

.2 

* 

4 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

897 

5 

8-9 

* 

.6 

2.0 

3.4 

3.3 

2.0 

1.0 

.3 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

588 

6 

10-11 

.0 

.9 

.8 

1.0 

1.3 

.7 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

261 

6 

12-13 

.0 

.0 

1.2 

.9 

.5 

.6 

.3 

.} 

* 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

161 

6 

>13 

.0 

• 0 

• 0 

.4 

.5 

.2 

.3 

• 1 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

7* 

8 

INqET 

3.1 

5.6 

5.3 

2.5 

1.9 

.4 

.2 

*1 

• 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

859 

3 

TOTAL 

24  0 

844 

1232 

89o 

671 

283 

164 

*6 

61 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

**•60 

4 

PCT 

3.4 

18.9 

28.1 

20.0 

15.0 

6.3 

3.7 

1.0 

1.4 

.2 

4 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1926-1973 
(OVER-ALL)  1855-1973 


FEBRUARY 


TABLE 


AREA  0006  DAKAR 

16. 8N  17. 8W 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECT  I QN 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


WND  DIR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

frzg 

snow 

qthfr 

HAIL 

PCPN  at 

pcpn  past 

thdr 

fug 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWr 

Pc  pn 

frZn 

OB  TIME 

hour 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCPn 

pcpn 

past  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

.5 

• l 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 8 

• 3 

.7 

3.6 

.0 

5.7 

1.5 

87.6 

NE 

.8 

• l 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.3 

.7 

3.7 

.0 

5.3 

1.9 

86.8 

E 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

.0 

1.1 

6.9 

.0 

6.3 

.5 

86.1 

SE 

3.8 

7.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

83.7 

S 

6.1 

6.1 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

16.6 

.0 

3.0 

3.0 

.0 

2.3 

.0 

80.3 

SW 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

.0 

1.2 

.0 

8.6 

16.5 

71.1 

w 

1.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

2.0 

7.0 

.0 

10.9 

2.0 

77.1 

NW 

.2 

• 0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

.6 

6.5 

.1 

9.1 

2.1 

80.3 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

9.2 

.0 

11.0 

1.8 

77.1 

TOT  Per 

.6 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.3 

.7 

6.1 

* 

6.1 

1.7 

86. 1 

TUT  OBS:  6923 


TABLE  2 

PFRCENT  frequency  of  WEATHER  occurrence  by  hour 


PRECIPITATION  TYPp  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

DRZL 

fr:g 

pcpn 

Snow 

OTHFk 

FR7N 

pcpn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

PfPN  PAST 
HOUR 

thdr 

ltng 

FOG 

WO 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

0010  3 

.8 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.5 

1.0 

3.0 

.0 

6.2 

1.7 

88.6 

06G09 

.5 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.2 

1.5 

6.9 

.0 

5.6 

1.7 

86.8 

12G15 

.5 

•1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

.0 

3.5 

.0 

7.5 

2.2 

85.7 

1BG21 

.5 

•l 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.1 

.6 

5.3 

.1 

7.2 

1.8 

8 A , 5 

TOT  PCT 
TQT  OdS: 

.6 

7105 

•2 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.3 

.7 

6.2 

* 

6.1 

1.8 

85.8 

TABLE  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  By  SPEED  AND  BY  HOUR 


WIND  speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMTI 

WND  DIR 

0-3 

6-10 

11-21  22 

-33  36- 

67 

68* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.5 

23.7 

28.1 

2.0 

* 

.0 

55.3 

11.8 

58.7 

66.6 

57.2 

69.6 

51.1 

58.7 

57. A 

52.3 

NE 

.7 

11.9 

13.9 

1.7 

• 

.0 

28.2 

12.1 

22.7 

16.8 

27.7 

37.2 

36.1 

23.2 

25.1 

28.7 

E 

.3 

1.8 

1.6 

.2 

.0 

.0 

3.6 

10.5 

2.2 

3.6 

2.7 

6.2 

5.3 

2.2 

3.3 

3.7 

SE 

.1 

.3 

.1 

* 

.0 

.0 

.5 

8.1 

.2 

.6 

.5 

.8 

.7 

1.3 

.3 

.5 

S 

.1 

.2 

.1 

.0 

* 

.0 

.6 

6.5 

.6 

.5 

.6 

.3 

.5 

.6 

.2 

.6 

SW 

.1 

.3 

* 

.0 

• 

.0 

.6 

6.3 

.7 

.8 

.2 

.1 

.3 

.0 

.3 

1.2 

w 

.3 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

5.6 

1.5 

.0 

.9 

.5 

.5 

.0 

1.6 

1.7 

NW 

.7 

5.5 

2.5 

.2 

.0 

.0 

8.9 

9.0 

11.6 

10.9 

8.6 

3.9 

6.2 

12.9 

10.8 

10.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.5 

1.5 

.0 

1.8 

2.5 

1.8 

1.3 

1.6 

1.2 

1.2 

1.3 

TOT  OBS 

631 

5300 

5507 

683 

5 

0 

11926 

11.3 

2362 

160 

2350 

1065 

2671 

170 

2308 

1060 

TQT  PCT 

5.3 

66.6 

66.2 

6.0 

* 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WIND 

speeo 

CKNOTS> 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-60 

61  + 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

9.0 

35.3 

10.8 

.2 

.0 

55.3 

11.8 

59.2 

56.8 

51.6 

55.8 

NE 

6.1 

17.7 

6.2 

.2 

.0 

28.2 

12.1 

22.2 

30.7 

33.6 

26.2 

E 

1.1 

2.0 

.6 

.1 

.0 

3.6 

10.5 

2.3 

3.8 

5.1 

3.6 

SE 

.2 

.2 

* 

.0 

.0 

.5 

8.1 

.2 

.6 

.7 

.6 

S 

.3 

.1 

• 

• 

.0 

.6 

6.5 

.6 

.3 

.5 

.3 

SW 

.3 

.2 

* 

* 

.0 

.6 

6.3 

.7 

.2 

.3 

.6 

w 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

1.1 

5.6 

1.6 

.8 

.5 

1.5 

NW 

2.9 

5.6 

.6 

• 

.0 

8.9 

9.0 

11.6 

7.2 

6.6 

10.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.5 

1.5 

.0 

1.9 

1.6 

1.6 

1.2 

TOT  OBS 

2606 

7296 

2165 

63 

0 

11926 

11.3 

2502 

3615 

2661 

3368 

TOT  PCT 

20.2 

61.2 

18.2 

.5 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 
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TaBlE  9 

PCT  FREQ  QF  TOTAL  ClU^O  AMQUNT  (EIGHThS> 
B t WIND  DIRECTION 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

a t 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

000 

N 

42.8 

7.0 

7.5 

OBScD 

4.9 

OBS 

COVER 

2.0 

149 

.2 

NE 

13.4 

2.8 

3.5 

1.6 

2.3 

* 

E 

1.4 

.4 

.5 

.2 

2.7 

.0 

SE 

.2 

• 

• 

,1 

3.4 

.0 

S 

.3 

• 

.1 

.0 

1.7 

.0 

SW 

.2 

• 

* 

.1 

2.5 

.0 

w 

.5 

.1 

.1 

.1 

2.2 

.0 

NW 

7.0 

1.0 

1.4 

.9 

2.0 

.1 

VAR 

. .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

.2 

.2 

.3 

2.4 

.1 

TCT  QBS 

3640 

626 

720 

449 

5435 

2.1 

20 

TQT  PCT 

67.0 

11.5 

13.2 

B . 3 

100.0 

.4 

TABLE  6 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (ft,nh  >4/e> 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  By  WIND  DIRECTION 

ISO  300  600  1000  2000  3500  5000  6500  8000+  NH  <5/8  TOTAL 

299  599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HOT  DBS 

,0  .1  .5  1.9  1.2  .8  .4  .5  1.8  55.1 

.0  .1  .2  .4  .8  .5  .1  .1  .2  18.9 

* * .1  .1  .1  * .0  .1  .1  2.1 

.0  .0  * * * * ,0  * * .2 

.0  .0  .0  .0  * * * .0  .0  .3 

*0  .0  * .0  * * ,0  .0  * .3 

,0  .0  .0  .0  * * .0  .0  * .6 

,0  .0  .1  .3  .3  * .1  • .4  9.0 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  * .0  .1  .1  ♦ * .0  * 1.5 

1 11  46  138  136  B3  33  40  141  4786  5435 

* .2  .A  2.5  2.5  1.5  .6  .7  2.6  88.1  100.0 


Table  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSfaY  < NM ) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

• PR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

(FfET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

l.B 

2.8 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

■ OK  >5000 

2.2 

3.4 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

• OR  >3500 

3.2 

4.8 

5.5 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

■ OR  >2000 

4.9 

7.2 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

■ Ok  >1000 

6.3 

9.4 

10.6 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

• OR  >600 

6.6 

10.2 

11.4 

U.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

■ OR  >300 

6.7 

10.3 

11.6 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

• OR  >150 

6.7 

10.4 

11.7 

U.8 

11.8 

11.8 

11.8 

11.8 

• OR  > 0 

6.7 

10.5 

11.9 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

12.1 

total 

373 

580 

661 

670 

67  0 

671 

67  2 

672 

total  NUMBER 

OF  OBS: 

5536 

PCT  FREQ 

Nh  < 5 / 8 •• 

87,9 

TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  cLnuos  (eighths) 

total 

012345678  DBSCO  DBS 
65.2  B.9  5.6  3.9  3.1  1,9  2.9  2.6  5.4  .3  4759 


Rage  56i 


FEBRUARY 


PERIOD: 


(PRIMARY)  1924-197*  AREA  0008  DAKAR 

(OVER-ALL)  1855-197*  TABLE  B 14.8N  17, 8W 

PERCENT  FRfcO  OF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  wrrn  varying  values  of  vrsrauiTY 


VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ObS 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.1 

TOT  X 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PC  P 

1.2 

.7 

.2 

.0 

• 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

2.3 

TOT  * 

1.2 

.7 

.2 

.0 

• 

.0 

• 

.2 

.0 

.0 

2.3 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

,0 

.1 

1.5 

TOT  t 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.0 

.1 

1.5 

PCP 

.1 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

.1 

2<5 

NP  PCP 

2.3 

.8 

2 

• 

0 

* 

.1 

i.O 

.0 

.2 

4.6 

TOT  * 

2.3 

.8 

.2 

• 

* 

* 

.1 

1.0 

.0 

.2 

4.7 

PCP 

.3 

.1 

• 

• 

.1 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.6 

5<  10 

NO  PCP 

14.2 

6.4 

.5 

.1 

.1 

.1 

.2 

2.8 

.0 

.4 

24.7 

TOT  * 

14.5 

6.6 

.6 

.1 

.1 

• 1 

.2 

2.9 

.0 

.4 

25.3 

PCP 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10* 

NO  PCP 

41.9 

14.2 

1.7 

.2 

.3 

.2 

.4 

5.8 

.0 

.9 

65.8 

TOT  X 

42.0 

14,4 

1.7 

.2 

.3 

.2 

.4 

5.8 

.0 

.9 

66.0 

TOT  DBS 
TOT  PCT 

60.9 

22.8 

2.7 

.4 

• 5 

.3 

.7 

10.1 

.0 

1.6 

100.0 

6915 

TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 

with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

SPd 

N 

NE 

£ 

SE 

s 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

kts 

0-3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

<1/2 

4-10 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

11-21 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

* 

224 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

TOT  * 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

4 

.0 

.0 

.1 

0-3 

• 

• 

* 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

4-10 

.5 

.2 

* 

.0 

.0 

• 0 

* 

.1 

.0 

.9 

11-21 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.8 

224 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

tot  * 

.9 

.6 

.1 

.0 

0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

1.8 

0-3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.2 

1<2 

4-10 

.3 

.2 

* 

.0 

• 

* 

* 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.3 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.5 

224 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.1 

TOT  * 

.7 

,4 

.1 

.0 

* 

• 

* 

.2 

.0 

.1 

1.4 

0-3 

.1 

* 

* 

.0 

• 

* 

* 

.1 

.0 

.2 

.5 

2<5 

4-10 

1.1 

.3 

.1 

0 

• 

* 

.1 

.5 

.0 

2.5 

11-21 

.8 

.5 

.1 

4 

* 

* 

* 

.2 

.0 

1.6 

224 

.2 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.3 

TOT  * 

2.2 

1.1 

.3 

* 

.1 

• 

.1 

.9 

.0 

.2 

4.9 

0-3 

.4 

.2 

.1 

• 

* 

• 

.1 

.2 

.0 

.4 

1.3 

5<  10 

4-10 

6.4 

2.8 

.4 

* 

0 

* 

.2 

1.6 

.0 

U. 6 

11-21 

6.2 

3.0 

.2 

* 

0 

• 

* 

.8 

.0 

10.3 

224 

.3 

( 4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.0 

tot  % 

13.4 

6.3 

.8 

.1 

.1 

.1 

.3 

2.8 

.0 

.4 

24.4 

0-3 

.9 

.3 

• 2 

* 

.1 

.1 

.1 

.4 

.0 

1.0 

3.1 

104 

4-10 

16.6 

6.7 

1.0 

.2 

.1 

.2 

.3 

3.7 

.0 

28.9 

11-21 

22.0 

8.4 

.7 

.1 

« 

• 

* 

1.7 

.0 

33.0 

224 

1.3 

.9 

.1 

• 

* 

* 

.0 

• 1 

.0 

2.3 

TOT  * 

40.8 

16.4 

1.9 

.3 

• 3 

.3 

.5 

3.9 

.0 

1.0 

67.3 

TOT  08S 
TOT  PCT 

58.1 

?4,9 

3.2 

.4 

.5 

,4 

.9 

9.9 

.0 

1.7 

100.0 

total 

QBS 
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FEBRUARY 


PERIOD!  (PRIMARY)  1924-1973 
( OVER-ALL ) 1855-1973 


AREA  OOOB  DAKAR 

U.BN  17.8* 


PERCENT  FRPQUENCY  OF  CEILING  HFIGHTS  (FEET/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  HQtJR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

( GMT  ) 

1*9 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

OOC03 

.5 

• 0 

.1 

.7 

2.1 

2.1 

1.2 

.5 

.7 

2.3 

10.3 

89.7 

1363 

06C09 

.4 

• 1 

.2 

1.2 

3.6 

3.0 

1.7 

.3 

.5 

2.8 

13.8 

86.2 

1385 

12C15 

.3 

.0 

.3 

.9 

1.8 

2.8 

1.3 

.6 

.9 

2.7 

11.5 

B8.5 

1557 

18&21 

.2 

.0 

.1 

.7 

2.6 

2.1 

1.8 

.9 

.9 

2.8 

12.1 

87.9 

1375 

TOT 

20 

1 

11 

48 

142 

143 

85 

33 

43 

151 

677 

5003 

5680 

PCT 

.4 

• 

.2 

.8 

2.5 

2.5 

1.5 

.6 

.8 

2.7 

11.9 

88.1 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/QR 


PERCENT 

frequency 

VSBY 

(N-M) 

BY  HOUR 

CEILING 

HOT 

( FtETj 

iNH  >4/8) 

/BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

l / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50Y0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5^ 

NH  <5/B 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00C03 

.1 

1.0 

.9 

5.1 

23.7 

69.1 

2090 

00&03 

.5 

.8 

6.3 

7.4 

66.3 

1330 

06G09 

.0 

2.4 

1.3 

4.8 

2’-2 

66.3 

2555 

06C09 

.4 

,7 

6.6 

10.9 

82.4 

1343 

12C15 

.1 

1.4 

1.6 

5.3 

22.0 

49.5 

2219 

12C15 

.3 

.7 

6.7 

9.2 

84.1 

1525 

18C21 

.1 

2.4 

1.9 

5.4 

26.1 

64.1 

2502 

18C21 

.2 

.7 

7.5 

10.2 

82.3 

1338 

TOT 

9 

175 

135 

482 

2280 

6285 

9366 

TOT 

20 

39 

376 

521 

4639 

5536 

PCT 

.1 

1.9 

1.4 

5.1 

24.3 

67.1 

100. 0 

PCT 

.4 

.7 

6.8 

9.4 

83.8 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  l)F  RELATIVE  HUMIOITY  8Y  TFmP 


TABLE  14 

percent  frequency  of  wind  direction  by  temp 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

w 

NW 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

1 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

BO/84 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 1 

.0 

21 

.4 

.2 

.1 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

75/79 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.5 

2.4 

1 .4 

.2 

345 

6.0 

3.2 

1.6 

.2 

* 

.1 

* 

* 

.6 

.0 

.2 

70/74 

.0 

.0 

.1 

1.3 

5.7 

12.6 

1?.9 

5.1 

2175 

37.7 

22.7 

8.1 

1.0 

,1 

.2 

.1 

.3 

4.5 

.0 

.8 

65/69 

.0 

.0 

.1 

1.1 

3.4 

11.5 

23.5 

10.8 

2905 

50.3 

31.9 

11.4 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.3 

4.5 

.0 

.4 

60/64 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.6 

2.3 

2.4 

323 

5.6 

3.3 

1.3 

.2 

.1 

• 

* 

* 

.6 

.0 

* 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

2 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

PCT 

0 

.0 

0 

.0 

17 

.3 

169 

2.9 

629 

10.9 

1575 

27.3 

2314 

40.1 

10&R 
1 R • 5 

5772 

0 

0 

0 

61.3 

22.4 

2.6 

.4 

.4 

.3 

.7 

10.3 

.0 

1.5 

table  is 

MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  of  TEMP  (DEG  F>  BY  HQUR 


TABLE  16 

percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

l* 

M iN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HQUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00C03 

85 

75 

73 

68 

64 

62 

57 

68.0 

2529 

00C03 

.0 

.6 

5.6 

21.7 

43.5 

28.7 

64 

1408 

06G09 

85 

75 

73 

68 

64 

62 

53 

67.8 

3433 

O6C09 

.0 

2.5 

6.4 

20.7 

42.9 

27.6 

83 

1499 

12C15 

86 

81 

77 

71 

66 

64 

57 

70.9 

2606 

12C15 

.0 

7.2 

18.9 

33,9 

31.5 

8.5 

76 

1536 

18821 

87 

81 

76 

70 

65 

63 

58 

70.1 

3346 

\ 8C21 

.0 

2.1 

12.0 

32.5 

42.7 

10.7 

79 

1476 

TOT 

87 

79 

75 

69 

64 

62 

55 

69.2 

11914 

TOT 

0 

186 

642 

1616 

2369 

1106 

80 

5919 

PACE  563 


FEBRUARY 


PERIOD:  ( PR  I MARY  ) 192A-1973  AREA  0008  DAKAR 

(OVER-AlU  1855-1973  TABLE  17  1A.8N  1 

PCT  FRED  OF  AIR  TEMpFR aThRF  (DEG  F)  AND  ThE  OCCURRENCE  QF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  A I R -SEA  TEMPERATURE  OtFFEUgNCE  (DEC  F ) 


AIR-SPA 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

w 

wo 

TMP  OIF 

to 

6A 

68 

72 

76 

80 

8a 

88 

FOG 

FOu 

U/16 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

.1 

.0 

13 

* 

.2 

U / 1 3 

.0 

.0 

.0 

• 

.2 

.3 

.2 

* 

51 

.1 

.7 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

• 

.0 

AA 

.1 

.6 

7/8 

.0 

.0 

.2 

.6 

1.0 

.3 

• 

.0 

133 

.2 

1.9 

6 

.0 

.0 

.2 

1.0 

1.1 

.3 

0 

.0 

165 

.1 

2.5 

5 

A 

.0 

.5 

2.0 

1.8 

.3 

.0 

.0 

289 

.2 

A.  A 

A 

.0 

.0 

1.3 

3.3 

1.8 

.2 

• 

.0 

*23 

.3 

6. A 

3 

.0 

.2 

3.0 

A. 9 

2.2 

.1 

.0 

.0 

659 

.6 

9.8 

2 

.0 

.A 

A. 9 

6.6 

1.9 

.2 

.0 

.0 

88A 

.7 

13.3 

1 

.0 

.9 

7.3 

7.3 

1.9 

.1 

.0 

.0 

1098 

.9 

16.5 

0 

* 

1.1 

7.2 

5.9 

1.3 

.1 

.0 

.0 

995 

.6 

15.2 

-1 

.0 

.9 

5.7 

3.6 

.6 

* 

.0 

.0 

693 

.A 

10.5 

-2 

• 

.7 

2.9 

2.2 

.5 

* 

.0 

.0 

395 

.2 

6.1 

-3 

.0 

.3 

1.6 

l • A 

.2 

.0 

.0 

.0 

217 

.1 

3. A 

-A 

• 

.2 

.8 

.8 

.2 

* 

.0 

.0 

126 

A 

1.9 

-5 

.0 

. 2 

.A 

.A 

.1 

.0 

.0 

.0 

67 

0 

1.0 

-6 

• 

.1 

.1 

.1 

0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.A 

-7/-8 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

• 2 

-9/-20 

.0 

• 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

-U/-13 

• 

• 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

-1A/-16 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

* 

TOTAL 

8 

320 

2295 

2557 

950 

1AA 

31 

3 

6308 

290 

6016 

PCT 

.1 

5.1 

36. A 

*0.5 

15.1 

2.3 

.5 

* 

100.0 

A. 6 

95. A 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 

table  ib 

PCT  FREQ  OF  *!N0  SPFE&  (RTS)  AND  DIRECTION  VfRSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

A-10 

11-21  22- 

33 

3A-A7 

*8  + 

PCT 

1-3 

A-lO 

11-21 

22-33 

3A-A7 

ABa 

PCT 

<1 

.6 

2.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.1 

l.A 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.9 

1A.7 

7.2 

.0 

.0 

.0 

2?.7 

.2 

5.1 

1.8 

.0 

.0 

.0 

7.1 

3-A 

.2 

7.1 

12.5 

.3 

.0 

.0 

20.1 

0 

1.7 

3. A 

.2 

.0 

.0 

5.3 

5-6 

* 

l.A 

7.9 

.6 

.0 

.0 

9.8 

0 

.5 

2.5 

.3 

.0 

.0 

3. A 

7 

.0 

.1 

3.8 

.6 

.0 

.0 

*. 6 

.0 

.0 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.0 

8-9 

.0 

.1 

1.0 

.2 

.0 

.0 

1.3 

.0 

0 

.2 

0 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

.0 

. A 

.2 

• 0 

.0 

.6 

.0 

*0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.6 

26.2 

33.1  2 

.1 

.0 

.0 

63.0 

.3 

8.8 

9.0 

.8 

.0 

.0 

19.0 

HOT 

1-3 

A- 10 

E 

11-21  22 

-33 

3A-A7 

*»♦ 

PCT 

1-3 

A-lO 

11-21 

SE 

22-33  3A 

-*7 

*8a 

PCT 

<1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

1-2 

.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

* 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-A 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.0 

.3 

• 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

7 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

8-9 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

A 

10-11 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

*9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

*0 

87a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.A 

1.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

2.5 

• 

*1 

.2 

A 

.0 

.0 

.A 
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PERIOO:  (UVER-ALL) 


table  u (cont) 

PC  T FREQ  OF  „!Nn  SPFgO  (RTS)  AND  DIRECTION  VERSOS  SEA  HEIGHTS  C FT  > 


11-21  £2-33 


11-21  £2-33  34-47 

* .0  .0 


4-10  11-21  22-33  34- 

• .0  .0 
.1  .0  .0 


11-21  22-33  34-47 


WjND 

SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PC  T 

<1 

4.8 

5.R 

.5 

.0 

.0 

.0 

11.0 

1-2 

2«o 

24.8 

9.8 

.0 

• 0 

.0 

36.6 

3-4 

• 2 

10.7 

17.6 

.5 

.0 

.0 

29.1 

5-6 

* 

2.2 

11.2 

1.0 

.0 

.0 

14.3 

7 

• 0 

.2 

5.0 

.8 

* 

.0 

6.1 

8-9 

.0 

.1 

1.2 

.3 

.0 

.0 

1.6 

10-11 

.0 

.0 

.4 

• 5 

.0 

.0 

.9 

12 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

17-19 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

>0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PC  T 

7.1 

43.8 

45.9 

3.2 

* 

.0 

100.0 

.0  11.1  97.3 


PERIOD:  (UVER-ALL)  1949-1973 


PERCENT  frequency  a?  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PfPJOP 

<1 

1-2 

3-4 

3-6 

7 

8-9 

10-  II 

12 
• 1 

13-16 

i’-19 

20-22 

23-23  26-32  33 

-40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

total 

MEAN 

(SEC) 

<6 

1.2 

11.0 

12.1 

6.4 

3.4 

.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1580 

HGT 

4 

6-7 

.0 

1.3 

6.2 

6.3 

4.1 

1.4 

.8 

• 2 

.2 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

911 

5 

8-9 

• 

.7 

£.6 

2.8 

2.7 

1.7 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

537 

6 

10-11 

.0 

1.0 

.9 

1.1 

1.1 

.7 

.9 

• 2 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

258 

6 

12-13 

.0 

• 0 

1.7 

.5 

.4 

.5 

.2 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

159 

5 

>13 

.0 

• 0 

.0 

• 3 

.3 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

9 

INuET 

3.4 

5.4 

5.8 

3.0 

1.3 

1.2 

.5 

• 1 

.3 

♦ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

935 

3 

TOTAL 

206 

863 

1301 

907 

590 

286 

1*0 

55 

40 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4447 

4 

PCT 

4.6 

19.*, 

29.3 

20.4 

13.3 

6.4 

4.3 

1.2 

,9 

.2 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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MARCH 


PERIOD:  (Primary) 

-1973 

AREA  0006 

DAKAR 

(OVER-ALL) 

1855 

-1973 

TABLE 

1 

14. 9N 

17. 9W 

PERCENT 

FRFQUENCY  of 

WEATHER 

OCCURRENCE 

BY  WIND  DIRECTION 

precipitation 

TYPE 

OTHER 

WfcATHfcR 

PHENOMENA 

WNO  dir 

RAIN 

RAIn 

GRZl 

FRZG 

Snow  i 

qthfr 

HAIL 

PCPn  at 

PCPN  past 

THOR 

FuG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

Shwr 

pc  pm 

FK7n 

OB  TIME 

hour 

LTNG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

N 

a 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.5 

4.6 

.1 

9.2 

2.0 

83.5 

NE 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

.5 

* .2 

.1 

10.6 

5.7 

78.9 

E 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.0 

15.9 

7.5 

73.8 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

.0 

7.6 

2.5 

81. a 

S 

.0 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

.0 

17.2 

.0 

9 . * 

2.3 

68.0 

SW 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.2 

7.7 

.0 

10.* 

2.2 

77.5 

M 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2. * 

13.6 

.0 

13.8 

2.0 

68.2 

NW 

A 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.8 

7.5 

A 

11.1 

2.* 

78.0 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.7 

.0 

10.8 

3.2 

76.3 

TOT  PCT 

* 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

* 

.6 

5.3 

.1 

9 • B 

2.7 

81.5 

TOT  OBS: 

7*37 

table  ? 

percent  frequency  of  weather  occurrence  by  hour 


precipitation  type  other  weather  phenomena 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIn 

SHWR 

orzl 

FR  ?G 
PC°N 

Snow 

other 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

PrPN  PAST 
HOUR 

thou 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

00C03 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 2 

.0 

.8 

*.l 

.1 

8.6 

2.5 

83. 7 

06C09 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

. I 

.1 

1.2 

5.9 

• 0 

8.6 

2.* 

81.7 

12C15 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

5.5 

.2 

11.3 

2.9 

80.1 

18&21 

.1 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.3 

5.7 

.0 

10.8 

2.9 

80.2 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

A 

7605 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

A 

.6 

5.3 

• l 

9.9 

2.7 

81.* 

table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  by  speed  and  by  hour 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  DIR 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*a* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.1 

21.6 

35. B 

2.8 

.1 

.0 

61.* 

12.7 

62.1 

70.* 

62.6 

57.5 

60.9 

65.1 

63.1 

56.4 

NE 

.5 

7.6 

11.3 

1.7 

A 

.0 

21.1 

13.0 

17.0 

9.* 

19.0 

28.9 

2*.  7 

15.7 

19.7 

24.5 

E 

.2 

.8 

.3 

A 

A 

.0 

1.* 

0.6 

.9 

.* 

1.1 

2.0 

2.* 

.8 

1.0 

.9 

SE 

A 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

.2 

7.9 

.2 

.0 

.1 

• 2 

.* 

.1 

.1 

S 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.* 

7.8 

.5 

1.* 

.* 

.2 

.4 

.4 

.4 

.4 

SW 

.2 

.* 

A 

.0 

.0 

.0 

.6 

5.6 

.9 

.9 

.6 

.3 

.5 

.0 

.6 

.8 

W 

.3 

1.0 

.1 

A 

.0 

.0 

1.5 

6.2 

1.9 

1 .0 

1.8 

l.l 

.7 

1.6 

1.7 

1.9 

NW 

,7 

7.0 

*.* 

.1 

.0 

.0 

12.2 

9.7 

15.2 

15.3 

12.5 

8.* 

9.  1 

14.0 

12.4 

14.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.2 

1.2 

.0 

1.3 

1.1 

1.8 

1.5 

.9 

2.2 

.9 

.8 

TOT  OBS 

580 

51*2 

6919 

616 

12 

0 

13269 

12.0 

2610 

175 

2629 

115* 

273* 

182 

2590 

1187 

TQT  PCT 

*.* 

38.8 

52.1 

* , 6 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

table  ’a 


WIND 

spfeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

*W 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

08S 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

6.8 

39.4 

14.8 

.3 

A 

61.4 

12.7 

62.7 

61.0 

61.2 

61.0 

NE 

2.7 

12.3 

5.7 

.4 

.0 

2 1 . 1 

13.0 

16.5 

22.0 

24.1 

21.2 

E 

.6 

.7 

* 

.0 

1.4 

8.6 

.9 

1.4 

2.3 

1.0 

SE 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.2 

7.9 

.2 

.1 

.4 

.1 

S 

.2 

.2 

A 

.0 

.0 

.4 

7. a 

.5 

.3 

.4 

.4 

SW 

.* 

.2 

A 

.0 

.0 

.6 

5.6 

.9 

.5 

.4 

.6 

w 

1.0 

.5 

A 

.0 

• 0 

1.5 

6.2 

i.e 

1.6 

.8 

1.8 

NW 

M 

1 0 

A 

,0 

12.2 

9.7 

15.2 

U.3 

9.4 

12.9 

VAr 

.0 

.0 

*0 

.0 

• 0 

.0 

lo 

.0 

.0 

lo 

.0 

calm 

1.2 

1.2 

.0 

1.3 

1.7 

1.0 

.9 

tot  OBS 

2183 

8 105 

2884 

96 

1 

13769 

12.0 

2793 

3783 

2916 

3777 

TOT  PCT 

16.5 

61.1 

21,7 

.7 

A 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  a 

1A.9N 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  SPEED  BY  HOUR  (GMT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

A-10 

WIND 

11-21 

speed 

22-33 

(KNOTS) 

3A-A7 

AR* 

KEAN 

PCT 

FREQ 

TOTAL 

OBS 

00CJ3 

1.3 

3.3 

39.3 

92.0 

A . 1 

0 

.0 

u. e 

100.0 

2793 

06C09 

1.7 

3.0 

AO. 9 

90.0 

A. 7 

.1 

.0 

11.8 

100.0 

3783 

12  c.  I 5 

1.0 

3.1 

36. B 

93.0 

9.2 

.1 

.0 

12.3 

100.0 

2916 

I8£2] 

.9 

3.1 

3R.1 

93.2 

A. 6 

.1 

.0 

12.1 

100. 0 

3777 

TQT 

169 

A15 

5U? 

6919 

616 

12 

0 

12.0 

13269 

PCT 

1.2 

3.1 

39. B 

92.1 

A. 6 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  9 


TABLE  6 


PC T FRg Q OE  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  MIND  DIRECTION 


percentage  frequency  qp  ceiling  heights  ift/nm  >a/8) 

»ND  OCCURRENCE  QP  NH  <9/8  BY  WIND  DIRECTION 


MEAN 


MNO  DIR 

0-2 

3-A 

5-7 

8 L 

TOTAL 

CLOUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

80004- 

NH  <5/8 

TQTAL 

ObSCD 

OBS 

COVER 

1A9 

299 

599 

999 

1999 

3A99 

A999 

6A99 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

N 

50.9 

6.3 

7.6 

3.0 

1.5 

• 

.1 

.2 

.5 

l.A 

l.l 

.6 

.A 

.3 

1.1 

62.  1 

NE 

9.6 

1.7 

1.9 

.6 

l.« 

.0 

.0 

0 

.1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

12. A 

E 

.6 

.2 

.2 

.1 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

0 

0 

• 

• 

.8 

SE 

.1 

.1 

* 

.0 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

0 

.0 

.0 

.2 

S 

• A 

• 

• 

» 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

* 

.0 

.0 

.A 

SM 

.A 

.1 

.1 

0 

l.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

M 

1.0 

.2 

.1 

.1 

1.5 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

* 

.0 

* 

1.3 

NM 

10.1 

1.2 

i.A 

.6 

1.5 

* 

* 

.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

* 

.0 

. 2 

12.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Calm 

1.0 

.2 

.2 

.1 

1.6 

0 

.0 

.0 

• 

* 

* 

* 

.0 

.0 

* 

1.3 

TCT  0»S 

%5|7 

611 

700 

271 

6119 

1.6 

5 

6 

20 

50 

119 

112 

58 

35 

23 

101 

5590 

6119 

TOT  RCT 

ta.i 

10.0 

1 1 • A 

A.  A 

100.0 

.1 

.1 

.3 

.8 

1.9 

1.8 

.9 

.6 

.A 

1.7 

91. A 

100.0 

table  7 

cumulative  pct  freq  uf  simultaneous  occurrence 

of  CEILING  HEIGHT  (NH  >A/8)  AND  VSBY  ( NM ) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

- OR 

(FgET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/A 

>30YD 

>0 

• OR  >65 00 

1.1 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

• OR  >5000 

1.5 

2. A 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

• OR  >3500 

2.2 

3.3 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

• DR  >2000 

3.1 

5.0 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

■ OR  >1000 

A. 3 

6.7 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

■ OR  >600 

A. 8 

7.5 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

■ OR  >300 

A, 9 

7.7 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8. A 

8.  A 

■ OR  >150 

A. 9 

7.8 

8. A 

8. A 

8. A 

8. A 

8. A 

6. A 

• OR  > 0 

A. 9 

7.8 

8.5 

8.5 

8.5 

8.5 

8.3 

8.5 

TOTAL 

30A 

A87 

526 

528 

5?8 

528 

529 

529 

total  number 

OF  OBS! 

62 IA 

PCT  F»EQ 

NH  <5/8! 

91.5 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LOW  CLOUDS  (EIGHTHS) 


1 

8.0 


2 

*. 2 


5 

1.9 


7 

2.1 


8 0BSCD 

2.8  .1 


TOTAL 

OBS 


L 
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NARCM 


AREA  OOO*  DAKAR 
16. 9N 


PERCENT  FR|Q  PF  WInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  Of 
PrFCIPITATION  NJTm  VARV1NC  VALUES  OP  VIJI81LITY 


VSIY 

N 

N| 

P 

SP 

S 

SW 

M 

NW 

VAR 

CAIN 

PCT 

(NN) 

PCF 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

TOT  % 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  PCP 

1.2 

.3 

• 

• 

• 

• 

.1 

.6 

.0 

.0 

2.0 

TOT  % 

1.2 

.3 

• 

• 

• 

• 

.1 

.6 

.0 

.0 

2.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

.8 

.9 

.1 

.0 

• 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

1.7 

TOT  % 

.8 

.9 

.1 

.0 

• 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

1.7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<3 

NO  PCP 

3.3 

.9 

.1 

• 

• 

.1 

.2 

.9 

.0 

.2 

9.6 

TOT  t 

3.3 

.9 

.1 

• 

• 

.1 

.2 

.9 

.0 

• 2 

3.6 

PCP 

.1 

• 

.0 

.0 

6 

• 0 

.0 

• 

• 0 

.0 

.1 

5<10 

NO  PCP 

17.9 

A. 7 

.6 

• 

• 2 

.7 

9.3 

.0 

.7 

30.1 

TOT  » 

18.0 

6.7 

.6 

• 

.2 

.7 

9.3 

.0 

.7 

30.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10* 

NO  PCp 

*2.8 

8.9 

.9 

.2 

.3 

,7 

6.7 

.0 

.6 

60.3 

TOT  t 

♦2.8 

8.9 

.9 

.2 

.3 

.7 

6.7 

.0 

.6 

60.3 

TQT  08S 
TJT  PC  T 

66.1 

16.9 

1.1 

.2 

,6 

.6 

1.7 

13.7 

.0 

1.2 

100.0 

PERCENT  FREO  OF  MlNO  DIRECTION  V$  KINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VS8Y 

SPo 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NN) 

RTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

<1/2 

6-10 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.1 

11-21 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

• 

.2 

0-3 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

6-10 

.3 

.1 

• 

6 

0 

• 

.1 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.9 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 0 

.7 

22* 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

TOT  X 

.9 

.2 

0 

6 

• 

* 

.1 

.3 

.0 

.0 

1.6 

0-3 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.1 

.3 

1<2 

6-10 

.3 

.2 

0 

.0 

• 

0 

0 

.2 

.0 

.8 

11-21 

.3 

.2 

• 

.0 

.0 

• 0 

0 

.1 

.0 

.6 

22* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  X 

.7 

.6 

.1 

.0 

• 

6 

.1 

.3 

.0 

.1 

1.7 

0-3 

.1 

.1 

• 

• 

• 

• 1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.6 

2<3 

6-10 

1.6 

.3 

.1 

• 

• 

• 

.1 

.6 

.0 

3.0 

11-21 

1.6 

.6 

0 

.0 

• 

6 

• 

.3 

.0 

2.6 

22* 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.2 

TOT  S 

3.5 

1.1 

.1 

0 

0 

.1 

.2 

1.0 

.0 

.2 

6.1 

0-3 

.6 

.2 

• 

• 

• 1 

.1 

.2 

.3 

.0 

.6 

1.9 

3<10 

6-10 

6.1 

2.0 

.3 

* 

.1 

.2 

.6 

2.9 

.0 

12.1 

11-21 

9.9 

2.6 

.1 

.0 

• 

* 

.1 

1.9 

• 0 

16.6 

22* 

.8 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

• 1 

.0 

1.3 

TOT  X 

17.2 

9.3 

.3 

• 

.1 

.2 

.7 

3.2 

.0 

.6 

29.9 

0-3 

.9 

.2 

.1 

• 

• 

• 

.1 

.3 

.0 

.6 

1.7 

10* 

6-10 

13.0 

3.6 

.3 

.1 

.1 

.2 

.6 

3.3 

.0 

21.2 

11-21 

23.8 

6.3 

.1 

.1 

.1 

• 

.1 

2.3 

.0 

35.0 

224. 

1.6 

.8 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

2.5 

TOT  X 

61.0 

11.0 

.3 

.1 

.2 

.3 

.6 

6.6 

.0 

• 6 

60.3 

TOT  Q8$ 
TOT  PCT 

63.6 

18.0 

1.2 

.2 

.6 

.6 

1.7 

13.2 

.0 

1.3 

100.0 
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TABLE  10 


AREA  0008  OAKAR 

14. »N  1 7 ,9M 


RIRCEMT  FREQUENCY  Of  CEILING  HEIGHTS  ( F£F  T.NH  >4/*)  AND 
OCCURRENCE  OE  NH  <5/#  by  hqUR 


HOUR 

000 

ISO 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

4500 

6000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

269 

566 

666 

1669 

3499 

4999 

6449 

?969 

ANY  HGT 

08  S 

00(03 

.1 

• 1 

.5 

1.) 

1.2 

.6 

.S 

.2 

1.6 

6.2 

93.8 

1528 

06(06 

.1 

.2 

.6 

2.5 

2.1 

1.1 

.1 

,4 

1.7 

9.7 

90.3 

1543 

12(15 

.1 

.0 

• A 

1.0 

1.9 

2.6 

.9 

1.0 

.4 

1.5 

9.8 

90.2 

1699 

18(21 

.0 

.1 

.7 

1.9 

1.1 

1.1 

.6 

.4 

1.6 

7.9 

92.1 

1575 

TOT 

5 

6 

20 

50 

121 

113 

60 

36 

23 

102 

536 

5809 

6345 

PCT 

.1 

.1 

.8 

1.9 

l.S 

.9 

.6 

.4 

1.6 

8.4 

91.6 

100.0 

TABLE  11 

PERCENT  FREQUENCY  VSB Y ( NH ) *V  HOUR 


CUMULATIVE  PCT  FreQ  qF  RANGES  OE  VSBT  INM)  ANO/OR 
CEILING  HOT  <F£ET,NH  >4/8>,BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<S 

5<10 

10* 

total 

OBS 

hour 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AnD5» 

NH  <5/8 
AND  5* 

total 

OBS 

00(03 

.2 

1.4 

1.1 

4.8 

2’.4 

63.2 

226’ 

00(03 

.1 

.6 

6.3 

5.2 

88.5 

1691 

06(06 

• 3 

1.9 

1.9 

5.2 

30*8 

59.9 

2730 

06(09 

*1 

.9 

7.0 

7.7 

85.3 

1499 

12(19 

• 2 

1.2 

1.6 

7.9 

28.6 

6o*4 

240® 

12(15 

• 1 

.5 

9.5 

7.5 

83.0 

1678 

18(21 

m 

2.1 

2.1 

6.6 

30.7 

98.5 

2700 

18(21 

.0 

• 4 

8.5 

6.5 

85.1 

1546 

TOT 

20 

167 

173 

620 

3026 

6101 

10107 

TOT 

5 

38 

489 

MS 

5307 

6214 

PCT 

.2 

1.7 

1.7 

0.1 

29.9 

60.4 

100.0 

PCT 

.1 

.6 

7.9 

6.7 

85.4 

100.0 

TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEMP 


TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  MINO  DIRECTION  BY  TEMP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

c 

l 

-o 

«0-t* 

90-100 

089 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

s 

sw 

M 

Ntf 

VAR 

CALM 

85/89 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

• 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

80/84 

.0 

.0 

• 

.0 

.3 

.1 

.1 

.0 

33 

.5 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

75/79 

.0 

.0 

• 

.5 

1.4 

3.1 

1.5 

.3 

421 

6.8 

3.9 

1.2 

.1 

.1 

.1 

• 2 

.9 

.0 

.2 

70/74 

.0 

.0 

• 

.7 

3.9 

13.9 

lA.6 

5.2 

2381 

38.3 

26.4 

6.6 

.1 

.2 

.4 

.7 

4.9 

.0 

.4 

65/69 

• 0 

.0 

.0 

. 1 

1.0 

8.6 

25.9 

16. ; 

3121 

50.2 

35.4 

6.5 

• 

.1 

.2 

.6 

6.8 

.0 

.3 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

1.6 

7.2 

255 

6.1 

3.0 

.4 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.6 

.0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

0 

1 

7 

75 

413 

1615 

2T19 

1390 

6216 

100.0 

PCT 

.0 

• 

.1 

1.2 

6.6 

26.0 

43.7 

22.4 

67.0 

14.9 

.9 

.2 

.4 

.6 

1.6 

13.3 

.0 

1.0 

table  is 

MEANS, EXTREMES  aNO  PERCE ‘TIlEj  OP  TEMP  (DEG  F)  *v  HOUR 


TABLE  i4 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  by  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

81 

75 

73 

68 

64 

63 

60 

67.9 

2833 

00(03 

.0 

.3 

3.2 

16.3 

46.2 

34.1 

85 

1544 

06(09 

85 

75 

73 

68 

64 

62 

59 

67.9 

3788 

06(09 

.0 

.5 

3.4 

16.6 

46.1 

33.4 

65 

1598 

12(15 

88 

82 

78 

71 

66 

64 

59 

71.3 

2902 

12(15 

.0 

3.5 

12.2 

36.6 

38.6 

9.1 

78 

1633 

18(21 

88 

81 

77 

70 

65 

64 

57 

70.4 

3760 

18(21 

.0 

1.2 

7.8 

33.5 

43.1 

14.5 

60 

1584 

TOT 

88 

79 

76 

69 

64 

63 

57 

69.4 

132*3 

TOT 

0 

89 

426 

1644 

2762 

1438 

82 

6359 
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TAIL!  17 


AREA  0009  OAJCAR 

14. 9N  17. 9M 


pct  freq  o f ai«  riMfuuTunr  <oec  pi  a ho  the  occwt*CNC«  op  pqo  (hiihoui  paec jpitation) 
vs  Aln-SCA  Tf ffPf RATUftf  DlFF|tfcNCF  <OFG  F) 


AIR-Sf A 

97 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

89 

TOT 

M 

MU 

TNP  DIF 

60 

69 

68 

T2 

76 

80 

•9 

88 

POC 

fOy 

20/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

3 

.0 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

• 

9 

7 

.0 

19/ 16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 1 

.0 

9 

• 

11/19 

.0 

.0 

• 

6 

.1 

.2 

.2 

6 

93 

6 

f/10 

.0 

.0 

• 

.1 

.9 

.3 

9 

• 

58 

7/R 

.0 

• 

.1 

• 6 

l.l 

.7 

.1 

180 

2.9 

6 

.0 

.0 

.2 

1.0 

.9 

.3 

.1 

• 0 

166 

2.2 

5 

.0 

9 

.7 

2.2 

1.9 

.3 

9 

.0 

397 

9.8 

9 

.0 

.1 

1.5 

3.9 

1.9 

.9 

.1 

.0 

906 

• 9 

7.0 

3 

.0 

.1 

2.8 

9.9 

2.1 

.2 

.0 

.0 

695 

9.6 

2 

6 

.6 

9.6 

6.1 

1.7 

.3 

.1 

.0 

909 

1.0 

12.3 

l 

.0 

.1 

7.1 

7.2 

1.7 

.2 

• 0 

.0 

1161 

1.2 

15.8 

0 

.0 

.1 

7.0 

6.9 

1.9 

• 1 

• 

• 0 

1062 

19.8 

-1 

.0 

.9 

5.7 

9.9 

.8 

• 

• 

• 0 

793 

10.6 

-2 

.0 

.5 

2.8 

2.1 

.9 

• 1 

9 

.0 

906 

5.7 

-3 

.0 

.3 

1.9 

1.1 

.1 

• 

.0 

.0 

292 

3.3 

-9 

.0 

• 2 

1.2 

.6 

.1 

.1 

• 0 

.0 

168 

2.1 

-9 

.0 

.2 

.9 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

65 

6 

-6 

.0 

.1 

.9 

.2 

• 

.0 

• 0 

.0 

62 

6 

-7/-R 

• 

• 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

-9/-10 

.0 

.0 

9 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

9 

• 

-11/-13 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3 

• 

total 

2 

285 

251T 

2726 

1019 

229 

93 

9 

6832 

369 

6996 

PCT 

• 

9.2 

36.8 

99.9 

19.8 

3.3 

.8 

.1 

100.0 

9.6 

99.9 

PERIODS  (OVER-ALL)  1963-1973 


PCT  FREQ  OF  mIHO  SPPEO  (RTS)  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

9-10 

11-21  22 

-33 

39-97 

989 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

48* 

PCT 

<1 

.9 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

2 

7 

.3 

.5 

9 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.9 

10.3 

7.0 

.0 

.0 

.0 

18 

2 

.2 

2.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

3.9 

3-9 

• 1 

6.3 

16.3 

.7 

.0 

.0 

23 

9 

9 

1.7 

2.3 

.2 

.0 

.0 

9.2 

5-6 

.0 

1.8 

13.3 

1.2 

.0 

.0 

16 

2 

.0 

.3 

2.2 

.9 

• 0 

.0 

2.9 

7 

.0 

.2 

9.6 

.5 

• 

.0 

5 

9 

.0 

• 1 

.9 

.3 

.0 

.0 

1.2 

8-9 

.0 

.0 

1.9 

.5 

.0 

.0 

1 

9 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

9 

• 1 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

1 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.9 

20.7 

93.9 

3.9 

9 

.0 

6P 

9 

.6 

9.0 

7.0 

1.2 

9 

.0 

13.8 

HOT 

1-3 

9-10 

11-21  22 

•33 

39-97 

98* 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-97 

989 

PCT 

<1 

9 

.2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.3 

9 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.* 

.0 

9 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

9 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

• 0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

99—60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

.1 

.7 

.3 

.0 

• 0 

• 0 

1.1 

9 

• 1 

• l 

.0 

• 0 

• 0 

.3 
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table  ib  (contj 


AREA  0008  DAKAR 

14. 9N  17, 9W 


nf  *!NQ  SP*eQ  (KTS»  AHO  OlRECTiQN  VERSOS  SEA  HEIGHTS  IPT ) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4«* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

46* 

PCT 

<1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1-2 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

. 1 

3-4 

.0 

• 

.1 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

, 1 

3-6 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

7 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 0 

• 0 

0 

.0 

.0 

.0 

•-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

23-2S 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

87* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.4 

* 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

w 

NW 

hot 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4*4 

FcT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

.3 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.4 

1-2 

.2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

3.3 

.9 

.0 

.0 

.0 

4.5 

3-4 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

0 

1.6 

2.3 

• 

.0 

.0 

4.0 

9-6 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 4 

1.4 

0 

.0 

.0 

1.7 

7 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.5 

0 

• 0 

.0 

.5 

6-9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.1 

12 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

It- 19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-46 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-B6 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.5 

6.4 

5.3 

.1 

.0 

.0 

12.3 

WIND 

spefd 

(KTS) 

HGT 

0-3 

*■ 

1 

9 

11-21 

<1 

3.4 

4.4 

.3 

1-2 

1.9 

16.6 

9.2 

3-4 

.2 

10.0 

21.0 

3-6 

.0 

2.4 

17.0 

? 

• 0 

.3 

6.1 

1-9 

.0 

.0 

1.8 

10-11 

.0 

.1 

.5 

12 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.1 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

5.5 

33.7 

56.1 

.0  32. 1 

.0  21.0 


PERIOD)  I OVER-ALL)  1949-1973 


percent  frequency  of  wave  height  (Ft)  vs  wave  period  (seconds) 


PERIOD 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

6-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-40 

41-46 

49-60 

61-70 

71-66 

• 74 

TOTAL 

<6 

1.3 

6.9 

13.5 

7.0 

3.0 

1.0 

.4 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

1733 

6-7 

• 

1.4 

5.7 

7.2 

5.3 

2.3 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1146 

6-9 

.0 

.4 

1.9 

3.7 

3.6 

2.0 

•a 

• 3 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

645 

10-11 

.0 

.3 

•4 

1.0 

.9 

1.1 

.7 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

242 

12-13 

.0 

•Q 

.9 

.6 

.5 

.4 

• 2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

137 

>13 

.0 

•0 

•0 

• 5 

.4 

.1 

• 1 

0 

• 0 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

56 

1N0CT 

3.3 

4.4 

5.0 

3.6 

1.9 

•6 

•3 

0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

959 

TOTAL 

231 

757 

1359 

1171 

770 

365 

165 

6« 

35 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4920 

PCT 

4.7 

15.4 

27.6 

23.6 

15.7 

7.4 

3*4 

1.3 

6 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

100. 0 

PACE  J71 


A'tll 


AREA  0009 


¥ 


»KRiQOi  (Primary ) 1926-1973 

•OV|R-ALL ) 1855-197) 


DAKAR 

16.7H  17.  9W 


TAIL!  1 

PE*CfNT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BV  KIND  01R|CT!ON 
FRECIFITATION  TYF|  OTHEB  WEATHER  FHfNOMfNA 


WHO  OJA 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZC 

Snow 

OTHER 

HAIL 

FCFN  at 

FCFN  Fast 

THOR 

fog 

FOC 

wo 

shore 

sfray 

NO 

shwr 

fcfn 

FRZn 

OB  TINE 

HOUR 

LTnG 

WQ 

fcfn 

HAZE 

BLWC  DUST 

SIC 

FCFn 

FCFN 

fast 

HR 

BLWC  SNOW 

WEA 

N 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

a 

a 

.5 

5.9 

.0 

11.0 

3.6 

77.1 

HE 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

.0 

.1 

5.6 

.0 

10.2 

2.6 

Bl.l 

E 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.0 

.0 

17.1 

6.6 

75.7 

SE 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11.  B 

.0 

.0 

.0 

•6.2 

S 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

$.3 

.0 

17.3 

9.5 

67.0 

SW 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6.5 

15.1 

.0 

10.1 

7.6 

60.5 

w 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

12.1 

.0 

16.1 

B.6 

61.3 

NW 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

• 

.1 

10.0 

.0 

1B.0 

2.7 

6B.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15.7 

.0 

15.7 

7.1 

61.6 

TOT  FCT 

• 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

a 

a 

.6 

6.6 

.0 

13.5 

3.6 

75.6 

TOT  OfSl  7221 


table  ? 


FCRCENT  FREOUEnCY  OF  HEATMER  OCCURRENCE  BY  HOUR 
FRECIFITATTON  TYFe  OTHER  WEATHER  FhENONENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

fain 

SHWR 

DRZL 

FRZC 

fcfn 

Snow 

other 

FRZn 

fcfn 

HAIL 

fcfn  at 
ob  time 

fcfn  fast 
hour 

thor 

ltnc 

FOG 

wo 

FCFN 

FOC  WO 

fcfn 

FAST  HR 

SHORE 

HAZE 

sfray 
BLWC  OUST 
BLWC  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

00C03 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• i 

a 

.6 

5.7 

.0 

12.0 

1.6 

77.7 

06107 

a 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.3 

a 

1.2 

7.6 

.0 

10.6 

1.2 

77.2 

12C15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

a 

.0 

6.6 

.0 

15.6 

6.6 

73.1 

16121 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 1 

7.0 

• 0 

16.3 

3.5 

72.7 

TOT  FCT 
TOT  OBS: 

0 

7171 

• 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

a 

a 

• 6 

0.7 

• 0 

13.6 

3.6 

,75.3 

TAB i£  3 


FERCENTAgF 

FREQUENCY  OF 

WIND  DIRECTION 

BY  SFEED  ANO 

BY  HOUR 

WIND  SFEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GHT) 

IB 

21 

WND  OIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33  36- 

67 

60* 

TOTAL 

FCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

OBS 

FREQ 

SFD 

N 

1.0 

20.2 

IB.  2 

2.7 

* 

.0 

62.6 

11.0 

62.1 

66. 8 

62.6 

60.1 

66.6 

67.1 

62.9 

50.0 

NE 

.2 

6.6 

7.1 

1.5 

• 

.0 

15.6 

13.7 

12.3 

7.2 

16.1 

17. B 

18.2 

11.8 

15.0 

16.7 

i 

* 

,3 

.3 

* 

.0 

.0 

.6 

11.3 

• 6 

.0 

.5 

.9 

.9 

1.0 

.5 

.5 

SE 

• 

a 

a 

.0 

.0 

.0 

a 

0.5 

.2 

.0 

.2 

.0 

.3 

.0 

• 

a 

S 

.1 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.0 

• 6 

.0 

.3 

a 

.6 

.9 

.3 

• 6 

SW 

.2 

.5 

a 

* 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.9 

.5 

1.1 

.0 

.5 

.8 

.5 

.9 

V 

.5 

2.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.0 

6.6 

3.6 

3.8 

3.0 

3.2 

2.1 

2.3 

3.1 

3.5 

NW 

.7 

7.0 

6.6 

.2 

.0 

• 0 

16.3 

10.2 

1B.B 

10.0 

16.7 

16.1 

12.6 

15.0 

17.1 

IB. 7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.0 

1.0 

.0 

1.2 

1.6 

1.7 

.9 

.7 

1.0 

.5 

1.1 

TOT  OBS 

606 

6712 

6700 

5S6 

5 

0 

12607 

12.2 

2526 

170 

2657 

1109 

2578 

192 

2512 

1123 

TOT  FCT 

3.B 

37.1 

56.6 

6.6 

• 

• 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WlNO 

SFEIO 

•RNOTs> 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7.16 

l7-27 

28-60 

619 

TOTAL 

FCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IB 

OBS 

FREQ 

SFD 

03 

09 

15 

21 

N 

5.7 

60.3 

16.0 

.3 

.0 

62.6 

13.0 

62.5 

61.7 

66.6 

61.6 

NE 

1.5 

0.7 

6.9 

.2 

9 

15.6 

13.7 

12.1 

15.9 

17.8 

15.5 

E 

.2 

.3 

a 

9 

• 0 

11.3 

.6 

.6 

.9 

.5 

SE 

a 

9 

• 

• 0 

•0 

B.5 

.2 

a 

.3 

.1 

S 

•2 

a 

9 

.0 

• 0 

6.0 

.3 

.2 

.5 

• 6 

SW 

.5 

• 3 

9 

.0 

.0 

6,6 

.9 

1.0 

.6 

• 6 

w 

i.7 

1.2 

.1 

.0 

.0 

3.0 

6.6 

3.6 

3.0 

2.1 

3.2 

NW 

3.8 

10. B 

1.7 

9 

.0 

16.3 

10.2 

18.8 

16.0 

12.6 

17,6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALH 
TOT  0|S 

1.0 

10*2 

7830 

2708 

76 

l 

126B7 

1.0 

.0 

12.2 

1.3 

2716 

3566 

27*0 

3635 

TOT  FCT 

16. B 

6|.7 

22.9 

.6 

9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

FACE  572 


APRIL 

PlRlOOt  (PRIMARY)  1*24-197» 

OVER-ALL)  1635-19TJ  TABLE  A 

P6RCIMTAf.f  FREO^HCY  OP  *JN0  SPEED  »Y  MuuR  (GMT ) 

KINO  SPIED  (PHOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4*4 

MEAN 

PREQ 

OBS 

00C03 

1.3 

37.6 

*4.1 

4 

.0 

12.0 

100.0 

2716 

06109 

1.4 

3».  9 

*2.5 

• 0 

.0 

11.7 

100.0 

3566 

12413 

.6 

33.7 

*9.2 

.1 

.0 

12.5 

100.0 

2770 

1642 1 

.7 

36.3 

*5.6 

4 

.0 

12.4 

100.0 

3635 

TOT 

130 

356 

4717 

6900 

964 

5 

0 

12.2 

12667 

PCT 

1.0 

37.1 

*4.4 

4 

.0 

100.0 

AREA  OOO • DAKAR 

14. 9N  17. 9W 


! 
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table  s 

PCT  PR|Q  OP  TOTAL  CLOUO  AMOUNT  (|T6hTH|) 
IV  UINO  OlRECTIOH 

MEAN 


MNO  OIR 

0-2 

3-4 

3-7 

B 4 

OBSCO 

total 

OBS 

CLOUO 

COVER 

000 

149 

N 

47.3 

7.6 

6.5 

3.4 

1.8 

ME 

7.6 

1.6 

1.9 

.6 

2.1 

1 

.3 

• 2 

.1 

4 

2.4 

• 0 

SE 

.1 

.1 

4 

.1 

4.0 

.0 

S 

.3 

4 

4 

.0 

1.1 

• 0 

SM 

.4 

4 

.1 

4 

1.7 

■ 

1.6 

.2 

.3 

.3 

2.2 

,1 

NM 

10.3 

2.1 

2.1 

1.3 

2.1 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.1 

.1 

.2 

2.0 

TOT  OBS 

4120 

723 

767 

330 

5980 

1.9 

27 

TOT  PCT 

66 .9 

12. 1 

13.2 

5.9 

100. 0 

TABLE  6 

percentage  preouency  op  ccilihg  heights  (ft.nh  >4/e) 

ANO  OCCURRENCE  op  NH  <3/1  BY  NINO  DIRECTION 

130  300  400  1000  2000  3500  5000  6500  8000*  NH  <5/B  TOTAL 

293  599  999  1999  3499  4999  6499  7999  ANY  HOT  OBS 

.0  .|  .6  1.2  1.3  .9  .2  .3  1.3  61.0 

.0  .0  .2  .5  .3  .2  .1  .1  .1  10.4 

.0  .0  .0  • .0  .0  • .0  • .6 

.0  .0  .0  6 • 6 .0  .0  • .1 

.0  .0  .0  .0  .0  • .0  .0  • .3 

.0  .0  .0  .0  • • .0  .0  4 ,5 

.0  .0  4 • 4 4 .0  4 .1  2.1 

.0  4 .2  .4  .5  .4  4 .1  .4  13.7 

.0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

.0  .0  .0  4 « .0  .0  .1  .1  .9 

0 5 62  133  131  90  lO  35  120  3359  59B0 

.0  .1  1.0  2.2  2.2  1.3  .3  .6  2.0  69.6  100.0 


;1 


I 


table  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OP  CEILING  HEIGHT  (Nh  >4/6)  AMO  VSBY  (NM) 


! 

■! 


CEILING 

• OR 

■ OR 

• OR 

VSBY  (NM) 
• OR 

■ "R 

a OR 

• OR 

a OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50VD 

>0 

OR 

>6300 

1.0 

2.1 

2.5 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

OR 

>5000 

1.1 

2.3 

2.6 

2.6 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

OR 

>3300 

1.9 

3.6 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4 . > 

Ok 

>2000 

3.2 

5.6 

6.5 

6.3 

6.5 

6.5 

6.3 

6.5 

OR 

>1000 

4.7 

7.7 

6.6 

6.8 

S.B 

B.6 

6. 6 

8.8 

OR 

>600 

3.1 

6.6 

9.6 

9.6 

9.9 

9.9 

9.9 

9.9 

OR 

>300 

3.1 

6.7 

9.9 

9.9 

10. 0 

10.0 

10.0 

10.0 

OR 

>150 

5.1 

8.7 

9.9 

9.9 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

OR 

> 0 

3.2 

9.0 

10.3 

10.1 

10.4 

10*4 

10.4 

10.4 

TOTAL 

313 

344 

623 

626 

631 

631 

632 

632 

total  number 

OP  OBS i 

6077 

PCT 

PREO 

m 

V 

X 

89.6 

TABLE  7A 

percentage  preq  op  lom  cmuos  (eighths) 

total 

012345676  OBSCO  OBS 
66.3  9.2  6.3  4.P  3.5  2.3  2.5  2.5  3.0  *4  6256 
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’KAIOD:  (RAlNAAt)  1924-197J 
(OV|R-AlU  1655-1979 


A?Ml 


AREA  OOOfl  DAKAR 

TAtlE  • 14.9N  17. 9M 

PERCENT  RRgO  nr  M!nO  DIRECTION  vs  occurrence  or  NON-OCCURRENCE  of 
RRECIUTATION  NITM  VARYING  VAlUfS  0*  VfSIRIUTY 


VSBY 

N 

NE 

r 

SR 

s 

SM 

W 

NM 

VAR 

CAIN 

RCT 

total 

(NM) 

RCR 

.0 

0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

• 

06S 

<1/2 

NO  RCR 

• 

0 

, 0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

• 0 

* 

.2 

TOT  « 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.1 

• 

.0 

0 

.2 

RCR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1 

NO  RCR 

1.7 

.9 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

. 4 

.0 

• 

2.8 

TOT  • 

1.7 

.9 

.0 

• 0 

0 

.1 

.1 

. 6 

.0 

• 

2.8 

RCR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

no  RCR 

1.2 

.1 

.0 

.0 

6 

• 

.1 

.6 

.0 

• 

2.1 

TOT  A 

1.2 

.1 

.0 

.0 

6 

• 

.1 

• 6 

• 0 

0 

2.1 

RCR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  RCR 

4.7 

.3 

• 

• 

0 

.1 

.4 

1.9 

.0 

.2 

7.9 

TOT  % 

4.7 

.5 

• 

• 

0 

• 1 

.4 

1.9 

.0 

.2 

7.9 

RCR 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

5<10 

NO  RCR 

22.1 

9.9 

.9 

.1 

.2 

1.2 

6.2 

.0 

.4 

94.5 

TOT  « 

22.1 

9.9 

.9 

.1 

.2 

1.2 

6.2 

.0 

.4 

94.6 

RCR 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

104 

HO  RCR 

56.2 

7.1 

.9 

.2 

.2 

.9 

7.1 

.0 

.9 

52.4 

TOT  % 

56.2 

7.  1 

.9 

.2 

.2 

,9 

7.1 

.0 

.9 

52.4 

TQT  OtS 
TOT  RcT 

66.0 

12.0 

.6 

• 2 

.4 

.6 

2.# 

16.4 

.0 

1.0 

100. 0 

7219 

TABLE  9 

PERCENT  ERfO  Of  *lND  DIRECTION  V$  MIND  SPEED 
MITM  VARYING  VALUES  07  VISIBILITY 


VS9Y 

srd 

N 

NE 

E 

SE 

s 

SM 

M 

NM 

VAR 

CALM 

RCT 

(NM) 

RTS 

0-9 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

• 

.1 

<1/2 

4-10 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.1 

11-21 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

22* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

707  S 

0 

0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.1 

• 

.0 

0 

.2 

0-9 

0 

0 

.0 

.0 

0 

• 

• 

« 

.0 

0 

.1 

1/2<1 

4-10 

.6 

.1 

.0 

• 0 

0 

• 1 

.1 

.9 

.0 

1.1 

11-21 

.7 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 

.2 

.0 

1.0 

224 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

6 

TOT  s 

1.9 

.9 

• 0 

.0 

• 

• 1 

.1 

.5 

.0 

0 

2.2 

0-J 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

« 

.0 

0 

• 1 

1<2 

4-10 

.4 

• 

.0 

.0 

0 

0 

• l 

.4 

.0 

2.0 

11-21 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

.7 

224 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0 

TOT  I 

1.0 

• 1 

.0 

.0 

0 

.1 

.1 

.6 

.0 

• 

1.9 

0-9 

.2 

• 

• 

* 

0 

* 

• 1 

.2 

.0 

.2 

.7 

2<5 

4-10 

1.6 

.2 

• 

.0 

0 

•l 

.9 

1.0 

.0 

3.3 

11-21 

2.2 

.2 

.0 

• 

.0 

* 

0 

.7 

.0 

2.1 

22 ♦ 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.2 

TOT  f 

4.9 

.5 

• 

• 

• 

.1 

• 4 

1.2 

.0 

.2 

7.4 

0-9 

• 4 

.1 

.0 

0 

.1 

• 

.2 

.9 

.0 

.5 

1.5 

5<10 

4-10 

7,0 

1.2 

.1 

0 

.1 

• 2 

.9 

9.4 

.0 

12.9 

11-21 

12.7 

2.2 

.1 

m 

• 

• 

.1 

2*5 

.0 

17.7 

224 

1.0 

.4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

1.4 

tot  * 

21.1 

4.0 

.2 

0 

.2 

.2 

1.2 

6.2 

.0 

.5 

22.6 

0-9 

,4 

• 1 

• 

.0 

« 

0 

.1 

• 2 

.0 

.2 

1.2 

104 

4-10 

10.9 

2.4 

.2 

• 

.1 

•1 

.7 

2.6 

.0 

17.6 

11-21 

24.4 

5.4 

.2 

• 

• 

• 

.1 

2.2 

.0 

93.4 

22 4 

1.6 

.7 

• 

.0 

.0 

0 

• 0 

.1 

.0 

2.5 

TOt  s 

96.1 

1.6 

.2 

• 1 

• 1 

• 2 

.9 

7.2 

.0 

.3 

54.7 

TOT  o»S 
TOT  RCT 

64.5 

12.5 

.6 

• 1 

.2 

.6 

2.B 

16.5 

.0 

1.0 

100. 0 

total 

0BS 


9656 
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tOvCR-ACU  1833-1  9?)  TABIC  10  14. 9N  1T.9M 

P|«CENt  FREQUENCY  OF  CHlINC  HEIGHT*  (FECT.NM  >♦/•)  aNO 
OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  #v  HOUA 


HOUR 

000 

ISO 

300 

OOO 

1000 

2000 

3300 

3000 

6300 

•000* 

total 

NH  <3/8 

TOTAL 

(cmm 

14* 

2** 

5** 

*** 

1**9 

34*9 

4999 

64*9 

7*94 

any  hgt 

OBS 

00(03 

.1 

.0 

,0 

.6 

1.3 

1.6 

1.4 

2.0 

8.6 

91.4 

1336 

OfttO* 

.3 

.0 

.2 

1.6 

2.4 

2.8 

2.0 

2.3 

12.3 

*7. 7 

1483 

12(13 

,7 

.0 

.1 

• B 

2.3 

2.0 

1.2 

1.3 

9.4 

90.6 

1636 

18(21 

.) 

.0 

.1 

1.0 

2.7 

2.2 

l.) 

2.3 

10.8 

89.2 

1329 

TCT 

27 

0 

3 

63 

173 

134 

90 

18 

33 

124 

633 

336* 

6204 

PCT 

.4 

.0 

.1 

1.0 

2.2 

2.2 

1.3 

2.0 

10.2 

89.8 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

V$6Y 

(NH) 

BY  HOUR 

HOUR 
( GMT  1 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<S 

5<10 

10» 

TOTAL 

OBS 

00(03 

9 

1.7 

1.7 

7.0 

31.4 

38.1 

2248 

06(09 

.4 

2.3 

1.8 

6.5 

3*.S 

34.4 

2608 

12(15 

.3 

1.8 

1.8 

8.9 

33.3 

*3.7 

2313 

18(21 

• 

2.8 

2.4 

7.8 

3*. 6 

31.4 

2637 

TOT 

19 

216 

193 

740 

332* 

3333 

9826 

>CT 

.2 

2.2 

2.0 

7.5 

33.8 

34.3 

100.0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  UF  VSBY  (Nm)  ANO/OR 
CEILING  HOT  (FEET.NH  >*/8>,8Y  HOUR 


HOUR 

<130 

<600 

<1000 

1000« 

NH  <5/8 

total 

IGMT) 

<30YD 

<1 

<5 

AN054 

AND  3* 

OBS 

00(03 

.3 

8.5 

7.0 

84.5 

1521 

06(09 

.6 

9.2 

9.0 

81.7 

1439 

12(13 

,7 

1.1 

12.0 

6.5 

81.6 

1610 

18(21 

.3 

11.3 

8.5 

80.0 

1307 

TOT 

28 

43 

630 

468 

497* 

6077 

PCT 

.3 

10.4 

7.7 

81.9 

100.0 

TABLE  i) 


PERCENT  FREOUENCY  0*  AELATJVE  HUMIDITY  BY  TEmP 


TEMP  • 

0-2* 

30-39 

40-49 

VJI 

O 

1 

Ml 

« 

60-6* 

70-79 

80-84 

0 
c 

1 

o 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

83/89 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

9 

80/84 

.0 

.0 

9 

.1 

.3 

.3 

.2 

• 

86 

1.4 

73/79 

.0 

.0 

• 0 

.3 

1.6 

4.9 

2.9 

1.0 

646 

10.7 

70/74 

.0 

.0 

9 

.2 

2.9 

12.1 

13.9 

6.2 

2232 

37.3 

63/69 

.0 

.0 

9 

.1 

.7 

8.6 

2*.4 

13.6 

2895 

48.0 

60/64 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

1.1 

1.3 

153 

2.6 

total 

0 

0 

4 

44 

333 

1387 

2711 

1 3 J4 

6033 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 1 

.7 

5.9 

26.3 

44.4 

22.1 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NM 

VAR 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.1 

9 

• 

• 

.1 

.2 

.0 

.1 

5.7 

1.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.7 

2.2 

.0 

.1 

24.0 

4.9 

.3 

.1 

.2 

.3 

1.2 

5.8 

.0 

.5 

34.6 

5.0 

.3 

9 

• 1 

.1 

.7 

7.0 

.0 

.2 

1.8 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

.5 

.0 

.0 

66.9 

11.8 

.7 

• 2 

• 4 

.6 

2.7 

15.8 

.0 

1.0 

table  is 


TABLE  16 


MEANS, EXTREMES  ANO  PEACeNTILES  QF  TEMP  (DEG  P)  »Y  HQUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

93* 

30* 

5* 

1* 

MiN 

MEAN 

total 

OSS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00(03 

B4 

77 

74 

68 

64 

63 

61 

68.6 

2743 

00(03 

• 0 

.1 

1.8 

16.5 

48.7 

33.0 

86 

1523 

06(0* 

86 

77 

74 

68 

64 

63 

3* 

68.9 

3566 

06(09 

• 0 

.5 

3.0 

14.8 

47.6 

34.1 

86 

1335 

12(15 

86 

82 

78 

72 

66 

63 

3* 

71.9 

2747 

12(15 

.0 

2.0 

11.4 

39.7 

38.1 

8.9 

78 

1566 

18(21 

88 

81 

78 

71 

66 

64 

38 

70.9 

3348 

18(21 

.0 

.6 

6.8 

33.6 

44.8 

14.2 

81 

1342 

TOT 

88 

80 

77 

69 

63 

63 

33 

69.4 

12636 

TOT 

0 

49 

337 

1618 

2759 

1383 

83 

6166 
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TABLE  17  1A.9N  17. 9W 

*C  T FREQ  0*  AIR  T|Hf>FAATliRf  (DfG  F)  AnO  The  OCCURRENCE  U*  FOG  (WITHOUT  PR  fc  C 1 * 1 TAT  J JN ) 

VS  AlR-SEA  TEMPERATURE  0IM£*E*CF  ( Of  6 F > 


AIR-SPA 

»7 

61 

*9 

69 

73 

77 

61 

65 

TOT 

M 

MO 

TMP  oip 

60 

64 

61 

72 

76 

60 

64 

• 6 

PUG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

3 

• 

0 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

11/13 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

30 

.1 

.4 

9/10 

.0 

• 

.2 

.9 

.1 

.0 

62 

. 1 

.6 

7/i 

.0 

• 

.1 

• 5 

1.0 

• 2 

• 0 

152 

.2 

2.1 

6 

.0 

.0 

.2 

.7 

1.1 

.1 

.0 

136 

.2 

2.2 

5 

.0 

.0 

.5 

1.7 

1.9 

• 1 

.0 

290 

.4 

4.1 

4 

.0 

.0 

1.3 

2.7 

l.B 

.1 

.0 

415 

.4 

5.9 

3 

0 

.1 

2.7 

4.1 

2.1 

.1 

.0 

629 

.7 

6.9 

2 

.0 

.3 

4.4 

9.5 

2.2 

• 

.0 

663 

1.2 

12.0 

1 

.0 

.6 

6.1 

6.4 

2.1 

• 

• 0 

1067 

1.3 

15.1 

0 

.0 

.3 

7.R 

5.6 

1.6 

• 

.0 

1091 

1.1 

15.0 

-1 

.0 

.4 

9.1 

4.3 

1.6 

• 0 

.0 

757 

.7 

10.6 

-2 

.0 

.4 

9.9 

2.4 

.1 

• 

• 0 

465 

.5 

6.9 

-3 

.0 

.3 

1.9 

1.2 

.3 

.0 

.0 

257 

.1 

3.6 

-4 

.0 

.2 

l.l 

.1 

.9 

• 

.0 

.0 

151 

.1 

2.2 

-5 

.0 

.1 

.4 

.5 

.1 

• 1 

• 

.0 

63 

.1 

1.2 

-6 

.0 

.1 

.2 

• 1 

• 

• 

.0 

.0 

25 

• 

• 4 

-7/-B 

.0 

• 

.2 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

31 

6 

.4 

-9/-10 

• 

• 

6 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

6 

0 

.1 

-11/-13 

.o 

• 

• 

, i 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

•14/— 16 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

• 

total 

1 

17V 

2934 

2491 

1147 

339 

70 

1 

6351 

461 

6070 

PCT 

• 

3.0 

39.6 

97.2 

17.9 

5.3 

1.1 

• 

100.0 

7.9 

V2.7 

PERIOD:  OVER-ALL)  1963-1973 

Table  11 


PCI 

FREQ  OF 

WIND 

SPffD  (RTS) 

ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

MOT 

1-3 

4-10 

N 

11-21  22- 

33 

34-47 

46* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

HE 

22-33 

34-47 

PCT 

<1 

1.5 

.2 

.0 

.0 

• 0 

2.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

1-2 

6.6 

7.6 

.0 

.0 

.0 

17.1 

.1 

1.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

3.1 

3-4 

6.9 

17.5 

.5 

.0 

.0 

23.1 

* 

• 6 

2.5 

.1 

.0 

.0 

3.3 

9-6 

• 

1.4 

12.7 

.7 

.0 

.0 

14.  R 

.0 

• 1 

1.5 

.4 

.0 

.0 

2.0 

7 

.3 

5.0 

.9 

.0 

.0 

6.2 

.0 

.0 

.8 

.3 

.0 

.0 

1.0 

6-9 

.0 

.1 

.9 

.5 

.0 

• 0 

1.5 

.0 

0 

.2 

• 

.0 

.0 

.3 

10-11 

.0 

0 

.2 

.3 

.0 

• 0 

.5 

*0 

.0 

• 

.1 

.0 

• 0 

.2 

12 

.0 

.0 

• 

6 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

41-46 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.2 

19.0 

44.3  2 

.9 

• 

.0 

67.5 

.2 

3.0 

6.2 

.9 

.0 

.0 

10.3 

HCT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22- 

33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

• 0 

6 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

3-4 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

5-6 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

• 0 

6 

.0 

• 0 

.0 

6 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6-9 

.0 

• 0 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10- 11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

41-46 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-66 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17* 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• A 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.2 
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*1*100 : (QVIR-AU) 


TASK  IS  (CQNT) 


AREA  0000  DAKAR 

1A.9N  17.9* 


PCT  FREQ  OF  .INn  APF£0  (RTJJ  AM)  DIRECTION  V£R$U$  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A0* 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

40* 

PC7 

<1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

, 1 

1-2 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-A 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

• 0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-A6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

71-66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.7 

.1 

• 3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• A 

M 

Ntt 

NQT 

1-3 

a-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

A»* 

PcT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

404 

PCT 

<1 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.A 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.2 

1.3 

9 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.3 

A. 6 

2.6 

.0 

.0 

.0 

7. A 

3-A 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.A 

.1 

1.9 

3.  A 

.1 

.0 

• 0 

5. A 

9-6 

.0 

• 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

• 

.3 

l.A 

• 

.0 

.0 

1.7 

7 

.3 

• 

.0 

.0 

• A 

.0 

• 

.0 

.1 

• A 

• 

.0 

• 0 

.5 

6-9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

9 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TQT  PCT 

.5 

2.1 

.2 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

.7 

6.0 

0.0 

.2 

.0 

.0 

16.9 

hgt 

WINO 

0-3 

SPEFD 

A-10 

(RTS) 

11-21 

<1 

3.5 

3. A 

.3 

1-2 

l.A 

16.7 

U. A 

3-A 

.3 

9.7 

23.2 

5-6 

• 1 

1.0 

15.6 

7 

• 0 

.A 

6.1 

6-9 

*0 

.2 

1.3 

10-11 

• 0 

• 

.2 

12 

• 0 

.0 

• 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

33-AO 

• 0 

.0 

.0 

A1-A0 

• 0 

.0 

.0 

A9-60 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

*0 

.A 

.0 

71-06 

• 0 

.0 

.0 

07a 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.3 

32. A 

96.3 

11-21  22-33  3A-A7  404  PCT  TOT 

OBS 

.3  .0  .0  .0  7. A 

11. A .0  .0  .0  29.6 

23.2  .7  .0  .0  33.9 

15.6  1.0  .0  .0  IB. 5 

6.1  1.2  .0  .0  7.7 

1.3  .5  .0  .0  2.0 

.2  .5  .0  .0  .7 


PER  100  » (OVER-ALL  ) 19A9-1973 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVt  PERIOD  ($EC0N0S> 


PER  100 

<1 

1-2 

3-A 

5-6 

7 

0-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33 

-AO 

A1-A0 

A9-60 

o 

t 

-J 

o 

71-06 

074 

TOTAL 

(SEC) 

<0 

.7 

7.1 

12.1 

0.0 

3.5 

1.1 

.A 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1653 

6-7 

.1 

1.6 

6.7 

6.0 

6.5 

1.7 

1*1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1307 

0-9 

.0 

.6 

2.6 

3.6 

A. 2 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

603 

10-11 

.0 

• A 

.5 

1*1 

1.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

221 

12-13 

.0 

.0 

.7 

• 5 

.3 

• 3 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.3 

.2 

9 

9 

9 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A3 

1N0ET 

1.9 

A.O 

5.0 

3. A 

2.1 

.6 

.6 

, 1 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

075 

TOTAL 

130 

671 

13A0 

1299 

00A 

307 

ITS 

AT 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A662 

PCT 

2.7 

13.7 

27.6 

26.6 

10.1 

6.3 

3.6 

1.0 

• A 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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P(A IOC • (PRIMARY) 

l»23-197j 

AREA  OOOB  DAKAR 

<QV|R-ALL> 

1854-197J 

TABLE  1 

14. 9N  17. 9M 

PEPCPHT 

PAfOUfNCY  OF 

HEATHER  OCCURRENCE 

BY  HIND  DIRECTION 

PRECIPITATION 

TYPf 

other  heather  pmemomema 

WHO  DIR 

RAIN 

rain 

ORZL 

FRZG 

9*0H 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FOG 

roe  MO 

SHORE 

SPRAY 

NO 

Shu* 

PCPN 

FRZn 

01  tint 

HOUR 

ltnc 

MO 

PCPN 

HAZE 

BING  DUST 

SIC 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLNC  snon 

NEA 

N 

• 

• 1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

• 1 

.7 

9.7 

.0 

10.6 

2.0 

BO. 7 

NE 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

.4 

4.0 

.0 

6.9 

.6 

89.6 

E 

2.8 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.0 

7.6 

.0 

4.1 

2.1 

80.7 

$1 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

.0 

12.1 

.0 

78.8 

S 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.0 

.0 

10.0 

1.3 

9.6 

2.9 

74.2 

SN 

.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.9 

11.9 

.2 

9.8 

3.4 

74.1 

N 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

9.9 

.0 

10.8 

.9 

81.7 

NN 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

.9 

6.3 

.1 

11.4 

1.3 

80.0 

WAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calh 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

1.4 

2.7 

9.6 

1.4 

13.7 

.0 

71.2 

TOT  PC  T 

.1 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.8 

6.0 

• 

10.9 

1.7 

80.7 

TOT  3tS : 7383 


TABLE  ? 


PERCENT  FREQUENCY  QF  ATufR  OCCURRENCE  BY  HOUR 


PRECIPITATION  TYPf 

OTHER 

neather 

phenomena 

HOUR 

CCNT) 

rain 

RMn 

SHNR 

ORZL 

frzc 

PCPN 

Snow 

OTHER 

FRZn 

PCPN 

HAIL 

Pcpn  at 
08  tihe 

Pc PN  past 
HOUR 

thor 

ltng 

FOG 

NO 

PCPN 

FOC  N(J 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLNC  DUST 
BLNC  SNON 

NO 

SIC 

NEA 

00C03 

.0 

•1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

1.6 

4.9 

.0 

9.2 

1.9 

82.9 

06C09 

.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.6 

.1 

l.l 

7.0 

.1 

9.7 

1.2 

80.3 

12(19 

.0 

*0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 1 

.0 

9.2 

.1 

11.4 

2.1 

81.1 

18(21 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.9 

7.2 

.0 

11.7 

2.0 

78.9 

TOT  PCT 
TQT  DBS  : 

.1 

7741 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.1 

.8 

6.1 

• 

10.9 

1.7 

80.6 

TABLE  3 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  of 

WlNO  DIRECTION 

BY  SPEED  ANO 

BY  HOUR 

NINO  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

NNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33  34- 

47 

4l« 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

16 

21 

OBS 

PREQ 

spo 

N 

1.0 

19.1 

34.0 

2.9 

• 

.0 

96.9 

12.9 

54.8 

59.8 

56.5 

55.8 

59.6 

61.9 

58.7 

92.7 

NE 

.3 

3.3 

7.9 

1.0 

• 

.0 

12.4 

13.8 

10.9 

5.0 

11.2 

16.7 

12.9 

4.1 

12.2 

15.8 

E 

.1 

.3 

.2 

• 

• 

.0 

.6 

9.8 

.7 

.0 

.6 

.8 

.7 

.6 

.3 

.4 

SE 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.2 

7.0 

.2 

.0 

.3 

.3 

.2 

.0 

• 

.1 

S 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.8 

.5 

1.5 

.6 

.7 

1.0 

.9 

.4 

.3 

SN 

.2 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

6.3 

1.6 

2.4 

1.7 

1.4 

1.3 

3.0 

1.2 

1.2 

N 

.6 

3.7 

.6 

• 

• 

• 0 

4.8 

7.1 

9.3 

6.2 

4.8 

4.1 

4.7 

7.0 

4.6 

4.6 

NN 

1.1 

12.2 

8.3 

.3 

• 

.0 

21.8 

10.1 

2*. ♦ 

23.9 

22.6 

19.3 

18.7 

22.9 

22.0 

23.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

1.1 

.0 

1.6 

1.2 

1.9 

.9 

.9 

.0 

.5 

1.2 

TOT  08S 

604 

5298 

6750 

547 

7 

0 

13206 

11.8 

2624 

166 

2963 

1184 

2747 

169 

2962 

1191 

TOT  PCT 

4.6 

40.1 

51.1 

4.1 

.1 

.0 

lOo.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

NINO 

speeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

NNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-2? 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OPS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

5.6 

33.8 

15.0 

.3 

.0 

56.9 

12.9 

55.1 

56.3 

59.7 

56.6 

NE 

1.0 

7.3 

4.0 

.2 

.0 

12.4 

13.8 

10.9 

12.9 

12.4 

13.3 

E 

.2 

.3 

.1 

• 

.0 

.6 

9.8 

.6 

.6 

.7 

.3 

SE 

.1 

0 

• 

.0 

.0 

.2 

7.0 

.2 

.3 

.2 

* 

S 

.9 

.2 

• 

.0 

.0 

.7 

5.6 

.5 

.8 

1.0 

.4 

SN 

.9 

.5 

• 

.0 

.0 

1.9 

6.3 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

N 

2.5 

2.i 

.1 

6 

.0 

4.6 

7.1 

5.3 

4.6 

4.8 

4.6 

NN 

9.3 

14.3 

2.2 

• 

.0 

21.6 

10.1 

24.4 

21.5 

18.9 

22.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

l.l 

1.1 

.0 

1.5 

1.3 

.9 

.7 

TOT  OBS 

2288 

8q2  1 

2823 

74 

0 

13206 

11.8 

2790 

3747 

2916 

3753 

TOT  PCT 

17.3 

60.7 

21.4 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PE*10Q»  (MIMUVI  192I-197J 
(OVER-ALU  H34-197J 


AREA  0008  DAKAR 

14.9N  17. 9W 


PERCENTAGE 

FREOtjENC Y 0* 

WIND  SPEEO  BY 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

CALM 

1-J 

4-10 

Ml  Nq 
ll-?l 

SPEEO 

22-33 

(KNOTS) 

34-47 

4R  ♦ 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00C03 

l.S 

3.3 

*0.4 

90.1 

♦ .6 

• 

.0 

11.  ® 

100.0 

2790 

06C09 

1.) 

3.6 

♦ 3.8 

♦6. a 

♦ .2 

« 

.0 

11.6 

100.0 

3747 

12613 

.9 

3.6 

39.7 

91.3 

♦ .2 

.1 

.0 

11.’ 

100.0 

2916 

1B621 

.7 

3.1 

36.9 

95. a 

3.7 

.1 

.0 

12.1 

100.0 

3733 

TOT 

147 

*37 

329* 

6730 

34? 

7 

0 

11.® 

13206 

PCT 

1.1 

3.3 

♦0.1 

91.1 

4.1 

.1 

.0 

100.0 

1 

R 


PCT  'R£Q  QF  TOTAt  CLQUo  AMOUNT  ( £ I GMTm$ ) 
a»  M I NO  DIRECTION 


percentage  frequency  of  ceiling  heights  <et,nm  >*/b) 

ANO  OCCURRENCE  JF  NH  <5/#  BY  MlND  DIRECTION 


MNO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

a 6 

TOTAL 

CLOUO 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

3000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

Total 

□ BSCD 

OBS 

COVER 

144 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hot 

OBS 

N 

34.3 

8.6 

12.2 

3.6 

2.7 

.1 

.1 

.2 

1.1 

2.9 

2.7 

1.1 

.5 

5 

2.1 

49.7 

NE 

3.3 

1.3 

1.9 

.7 

3.3 

• 

• 

• 

.3 

.5 

.3 

0 

0 

• 

3.4 

E 

.1 

• 

.2 

.1 

4.4 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

0 

0 

.0 

.0 

.2 

SE 

• 

• 

• 

.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.1 

S 

.3 

• 

.2 

• 

2.4 

.0 

.0 

• 

0 

• 

.0 

• 

.0 

• 

.0 

.7 

S6 

.6 

.2 

.4 

.2 

3.8 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

• 

.1 

0 

1.1 

M 

2.4 

.9 

1.2 

.6 

3.7 

.0 

• 

• 

,2 

.2 

.2 

• 1 

* 

.0 

.2 

4.2 

NM 

11.3 

3.6 

3.4 

2.4 

3.1 

0 

• 

.1 

1.3 

1 .4 

.3 

.2 

.1 

.7 

18.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.2 

.2 

.2 

3.1 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

« 

.0 

.0 

.1 

.9 

TUT  OBS 

3160 

886 

1291 

384 

3921 

2.9 

13 

7 

18 

126 

31* 

298 

120 

44 

42 

182 

4757 

5921 

TCT  PCT 

33.4 

13.0 

21.8 

9.9 

100.0 

.2 

.1 

.3 

2.1 

5.3 

3.0 

2.0 

.7 

.7 

3.1 

80.3 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  0*  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  <NM  >4/8)  ANQ  VSflY  l NM ) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

> OR 

■ OK 

• OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

• OR  >6500 

1.3 

3.4 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

• OR  >3000 

1.9 

4.1 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

• OR  >3300 

i.3 

6.1 

6.5 

6.3 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

• OR  >2000 

6.6 

10.8 

11.4 

11.3 

11.3 

11.3 

11.5 

11.5 

• OR  >10C0 

9.7 

15.8 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

• OR  >600 

11.0 

17.9 

18.8 

18.9 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

• OR  >300 

11. 1 

18.1 

19.1 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

19.3 

• OR  >130 

11.1 

18.2 

19.2 

19.3 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

• OR  > 0 

11.1 

18.1 

19.4 

19.3 

19.5 

19.3 

19.6 

19.6 

TOTAL 

647 

1095 

1163 

1169 

1170 

11T1 

1172 

1172 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS: 

3994 

PCT  FreO 

NH  <5/8  * 

80 

4 

TABLE 

7A 

ffKCENT.Ge  fPEC  of 

10M  CLOUDS 

(EIGHTHS) 

total 

0 

1 

2 

3 4 

3 

6 

7 8 

OBSCO 

OBS 

47.1 

10.0  9. 

1 7 

0 6.2 

♦.1 

3.3  4. 

8 6.1 

.2 

6243 
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period  * (primary)  1923-1973  area  0000  oakar 

( OVER-ALL ) 1859-1973  TABLE  0 19. 9N  17. 9* 


PERCENT  MfQ  OF  WlhO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  HR  NON-OCCURRENCE  OF 

Precipitation  with  varying  values  rf  visibility 


VSBV 

N 

NE 

E 

S« 

s 

SM 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

TOTAL 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

• 1 

.0 

9 

.1 

TOT  A 

.0 

.0 

.0 

.0 

#0 

9 

9 

.1 

.0 

9 

.1 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

!/2<l 

NO  PCP 

1.7 

.3 

• 

• 

9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

3.0 

TOT  % 

1.7 

.3 

• 

• 

9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

3.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PCP 

1.1 

.2 

9 

9 

9 

9 

.1 

,9 

.0 

9 

1.’ 

TOT  A 

l.l 

• 2 

• 

• 

9 

9 

a 

.9 

.0 

9 

1.9 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2<5 

NO  PCP 

2.2 

.2 

.0 

9 

9 

.1 

.9 

1.1 

.0 

.2 

9.3 

TOT  A 

2.2 

.2 

.0 

9 

9 

.1 

.9 

1.1 

.0 

.2 

9.3 

PCP 

. 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

3<10 

NO  PCP 

22.6 

.1 

.1 

.3 

.9 

2.1 

.0 

.3 

57.7 

TOT  % 

22.7 

2.9 

.1 

.1 

.3 

.9 

2.1 

9.9 

.0 

.3 

37.0 

PCP 

• 

.0 

• 

.0 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

32.2 

9.7 

.3 

9 

.9 

.7 

2.2 

11.7 

.0 

.9 

32.0 

TOT  A 

32.2 

9.7 

.3 

9 

.9 

.7 

2.2 

11.  B 

.0 

.9 

52.0 

TOT  OBS 
TQT  PC T 

o 

o 

o 

7.8 

.5 

• 1 

.8 

1.9 

9.9 

23.5 

.0 

1.0 

100.0 

7363 

PERCENT  FREO  OF  WIND  DIRECTTON  VS  VINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBV 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

KTs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

9 

9 

<1/2 

9-10 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

9 

9 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

9 

229 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

TOT  % 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.1 

.0 

9 

.1 

0-3 

.1 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

.1 

.0 

.0 

.2 

1 / 2<  1 

9-10 

.6 

.1 

9 

9 

9 

.1 

.1 

.3 

.0 

1.2 

11-21 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.2 

.0 

1.0 

229 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

TOT  * 

1.3 

.2 

9 

9 

9 

• 1 

.1 

.6 

.0 

.0 

2. A 

0-3 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

a 

a 

1<2 

9-10 

.9 

9 

9 

9 

9 

9 

.1 

.2 

.0 

.7 

11-21 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

22* 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

a 

TOT  * 

1.0 

• 1 

9 

9 

9 

9 

.1 

.3 

.0 

a 

1.7 

0-3 

.1 

9 

.0 

9 

.0 

9 

9 

.1 

.0 

.3 

.6 

2<5 

9-10 

1.0 

.1 

9 

9 

9 

.1 

.3 

.7 

.0 

2.3 

11-21 

1.3 

.2 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.A 

.0 

2.0 

229 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

TOT  * 

2.5 

.9 

9 

9 

.1 

.2 

.3 

1.2 

.0 

.3 

5.0 

0-3 

.3 

9 

9 

9 

• 1 

• 1 

.2 

.A 

.0 

• 3 

1.6 

3<10 

9-10 

6.3 

.8 

9 

9 

.2 

.3 

l.A 

A. 7 

.0 

1A.0 

11-21 

13.5 

1.0 

.1 

9 

9 

9 

.3 

3.6 

.0 

59.  A 

229 

1.2 

.3 

9 

9 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.7 

TOT  * 

21.6 

3.1 

.1 

a 

.3 

• A 

2.0 

e.9 

.0 

.3 

36. 8 

0-3 

.5 

.1 

.1 

.0 

• 2 

.1 

.3 

.6 

.0 

.5 

2.3 

109 

9-10 

10.9 

1.0 

.2 

a 

.2 

.6 

1.9 

6. A 

.0 

2*. 3 

11-21 

19.3 

9.2 

.1 

9 

.1 

.1 

.2 

A. 2 

.0 

20. A 

229 

1.9 

.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

1.9 

TOT  * 

31.8 

6.3 

.3 

• 1 

• A 

.7 

2. A 

11.3 

.0 

.5 

3A.0 

TOT  085 
TOT  pC  T 

58.3 

10.3 

.5 

.2 

.8 

l.A 

6.1 

22.5 

.0 

1.2 

100.0 
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HAY 

*t*lQQ*  l**l*A*r>  l*23-l»7i  AREA  0008  DAKAR 

(QV|R-ALL)  TABLE  10  14.  VN  17.9m 

P|*CFNT  FRFqUENC Y Of  LEJLING  MIGHTS  (FEET,NH  >4/6)  AND 
OCCURRENCE  OF  NM  <5/§  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

150 

300 

600 

IQOO 

2000 

3300 

3000 

6300 

$000* 

TOTAL 

NH  <5/8 

total 

(&HT) 

149 

299 

599 

949 

1949 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  M&T 

06  S 

00C03 

.2 

• 0 

1.7 

3*5 

4.0 

1.7 

.4 

.5 

2.1 

14.3 

85.7 

1499 

0ot09 

,4 

.3 

3.9 

7.1 

9.6 

3.0 

.8 

.8 

3.9 

27.6 

72.4 

1469 

12115 

.1 

.1 

1.7 

5.8 

4.3 

2.1 

.9 

.7 

3.9 

19.9 

60.1 

1661 

18C21 

.2 

.1 

1.2 

4.3 

4.5 

1.2 

.7 

.7 

2.2 

15.2 

64.6 

1523 

TOT 

14 

7 

1 f 

179 

319 

300 

122 

44 

42 

168 

1183 

4969 

6192 

PCT 

.2 

.1 

2.1 

9.2 

4.9 

2.0 

.7 

.7 

3.  1 

19.2 

60.8 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

CUMULATIVE  PCT 

FREU 

of  ranges  of 

VSBY  (NH) 

and/or 

“EPCEnT 

FREQUENCY  vS6y 

(NH) 

6y  HOUR 

ceiling 

HOT 

(feet. 

NH  >4/8), By  hour 

HOUR 

<1/2 

l / 2 < 1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

tutal 

HOUR 

<150 

0 

0 

0 

V 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

((.NT) 

09S 

t&*Tl 

<50^0 

<1 

<5 

AND5» 

AND  5* 

OBS 

006Q3 

• 2 

1.8 

1.1 

4.6 

33.5 

58.9 

2258 

00603 

.1 

.4 

6.9 

11.8 

81.7 

1452 

06609 

.1 

2.9 

1.6 

4.4 

37.7 

53.0 

2701 

06609 

• 3 

1.3 

9.3 

21.6 

69.1 

1437 

12615 

• 

1.8 

1.9 

6.0 

36.9 

33.7 

2395 

12615 

.1 

.7 

7.7 

16.7 

75.6 

1617 

18621 

.1 

3.0 

2.1 

5.1 

39.5 

50.2 

2683 

18621 

.3 

.5 

6.3 

13.0 

80.8 

1488 

TOT 

13 

243 

175 

502 

3709 

3395 

10037 

TOT 

12 

43 

446 

945 

4603 

5994 

PCT 

.1 

2.4 

1.7 

9.0 

37.0 

33.8 

100.0 

PCT 

.2 

,7 

7.4 

15.6 

76.8 

100.0 

table  is 

TABLE 

14 

PERCENT 

FREQUENCY 

of  relative 

HUHIOrtV  8V 

TFHP 

percent 

FREQUENCY 

OF  WIND  DIRECTED) 

. 8 Y 

T£HP 

total 

PCT 

TEHP  f 

0-29  30- 

•39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

»0-«9 

•0 

0 

t 

0 

0 

OB  5 

FREQ 

N 

ne 

E 

SE 

s 

SM 

M 

NM 

VAR 

calh 

83/89 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.1 

* 

.0 

14 

.2 

.1 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

• 0 

80/84 

.0 

.0 

• 

.1 

.7 

2.0 

1.0 

.1 

243 

3.9 

1.6 

.2 

* 

* 

.1 

.2 

.5 

1.2 

.0 

.1 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.1 

9.0 

4.5 

2.5 

1374 

22.1 

10.7 

1.3 

.2 

* 

.3 

.6 

2.1 

6.6 

.0 

.3 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

11.6 

2 7.0 

10.2 

3091 

49.8 

30.8 

4.2 

.3 

• 

.3 

.6 

2.1 

11.2 

.0 

.3 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.1 

13.4 

8.0 

1461 

23.5 

17.2 

1.7 

• 

.0 

.1 

.1 

.3 

4.0 

.0 

• 1 

60/64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

23 

.4 

.3 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1 

* 

.0 

•0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

total 

0 

0 

2 

16 

177 

1535 

3169 

13o8 

6207 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 

.3 

2.9 

24.7 

51.1 

21.1 

60.6 

7.5 

.5 

.1 

.7 

1.5 

5.1 

23.2 

.0 

.8 

HOUR 

MEANS, 

MAX 

EXTREMES 

99* 

AND 

95* 

table  15 
percentiles 

50*  5* 

QF  TEMP 
1* 

(DEC  F)  BY 
MIN  MEAN 

HOUR 

TOTAL 

HOUR 

PERCENT  FREQUENCY 
0-29  30-59  60-69 

TABLE  16 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 
70-79  80-89  90-100 

BY  HOUR 
MEAN 

total 

IG»7) 

00603 

86 

79 

77 

71 

66 

65 

6l 

70.9 

OBS 

2806 

(GMT) 

00603 

.0  .1 

.8 

11.0 

54.2 

33.8 

86 

OBS 

1540 

06609 

85 

79 

77 

71 

66 

64 

59 

70.9 

3769 

06609 

.0  .1 

1.0 

12.4 

56.1 

30.4 

86 

1578 

12615 

88 

84 

81 

73 

68 

66 

58 

74.0 

2887 

12615 

.0  .9 

6.0 

42.9 

41.5 

8.7 

80 

1624 

18621 

88 

83 

80 

73 

68 

66 

60 

73.1 

3729 

18621 

.0  .1 

3.4 

31.2 

52.6 

12.8 

82 

1585 

TOT 

88 

82 

79 

72 

67 

65 

58 

72.2 

13191 

TOT 

0 19 

180 

1555 

3228 

1345 

83 

6327 

PACE  581 


PERIODS  (PRIMARY)  1923-197J 
(OVER-ALU  1854-197* 


MAY 


TABU  \1 


AREA  OOOR  DAKAR 

14.9N  17,9* 


PC T FftEQ  QF  AIR  TEMPERATURE  ( DEC  F>  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 
VS  AU-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DFG  F> 


AIR-SEA 

S’ 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

85 

TOT 

W 

WO 

IMP  OIF 

60 

44 

68 

72 

76 

80 

84 

88 

FOG 

FOG 

20/2? 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

.0 

• 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

6 

• 

• 0 

4 

• 

• 

19/  16 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

• 

.0 

9 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

38 

.1 

.3 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

• 

61 

.1 

.8 

7/8 

.0 

.0 

• 

.4 

.5 

.2 

• 1 

121 

• 1 

1.7 

6 

.0 

.0 

• 

.2 

.7 

.1 

.0 

US 

.2 

1.3 

5 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.1 

.3 

.1 

195 

.3 

2.6 

4 

.0 

.0 

.1 

1.1 

1.9 

• 2 

• 

281 

.2 

3.8 

3 

.0 

.0 

.3 

2.0 

2.9 

.2 

.0 

432 

.5 

5.8 

2 

.0 

.0 

1.3 

4.0 

3.6 

1.1 

.3 

.0 

712 

.8 

9.5 

1 

• 

.2 

1.9 

6.8 

4.9 

1.4 

.2 

.0 

1063 

1.3 

14.1 

0 

.0 

.0 

2.8 

7.2 

4.4 

1.8 

.2 

• 0 

1129 

1.1 

15.3 

-1 

.0 

.1 

3.0 

6.1 

4.0 

1.4 

.1 

.0 

1012 

1.1 

13.6 

-2 

.0 

.1 

2.3 

4.1 

2.8 

• 

.0 

708 

.4 

9.8 

-3 

0 

• 

1.1 

2.4 

1.8 

• 

.0 

413 

• 2 

5.8 

-4 

.0 

• 

.7 

1.6 

l.l 

• 

.0 

256 

.2 

3.3 

-5 

.0 

.0 

.5 

1.1 

.8 

• 

.0 

172 

.1 

2.4 

-6 

.0 

.0 

.1 

.4 

.4 

• 

• 

.0 

62 

* 

.9 

-7  / -8 

.0 

• 

.2 

.4 

.3 

• 1 

.0 

.0 

72 

4 

1.0 

-9/-10 

,0 

.0 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

22 

• 

• 3 

-11/-13 

,0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

TOTAL 

? 

33 

1019 

2666 

2196 

780 

169 

20 

6885 

462 

6423 

PCI 

• 

,5 

14.6 

38,7 

31.9 

11.3 

2.5 

.3 

100.0 

6.7 

93.3 

PERIOD: 

HOT 

(OVER 

1-3 

-ALL) 

4-10 

1963-1973 

N 

11-21  22- 

PCT 

33 

FREO  OF 
34-47 

WIND 

4®A 

SPEED 

PCT 

table 

(KT$)  AND 

18 

direction  versus  sea 

1-3  4-10  11-21  22 

HEIGHTS 

NE 

-33  34- 

(FT) 

•47 

484 

PCT 

<1 

.3 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

.6 

8.7 

6.3 

.0 

.0 

.0 

13.6 

* 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3-4 

• 

6.9 

16.3 

.4 

.0 

.0 

23.6 

.0 

.4 

l.l 

• 

.0 

.0 

1.6 

3-6 

• 0 

1.3 

10.2 

.9 

0 

.0 

12.5 

.0 

.1 

.9 

.1 

.0 

.0 

1.1 

7 

• 0 

.2 

4.9 

.9 

.0 

.0 

6.0 

.0 

• 

.4 

.2 

.0 

.0 

.6 

8-9 

.0 

.1 

1.0 

.6 

• 

.0 

1.6 

.0 

.0 

.1 

.1 

0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

• 

.4 

.5 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

0 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

A 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

17-19 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

18.9 

39.3  3 

.4 

• 

• 0 

62.6 

.1 

1.6 

3.2 

.4 

• 

.0 

5.3 

HGT 

1-3 

4-10 

E 

11-21  22 

-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

1-2 

0 

0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

3-4 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 1 

• 1 

.1 

• 

• 

.0 

.3 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.1 

PACE  582 
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PC T F«£0  OF  NINO  SPEED  (KTS)  AND  DIRECTION  V£«SuS  SEA  HEIGHTS  <FT> 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.4 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.5 

1-2 

.3 

.3 

• 

.0 

.0 

,0 

.6 

.2 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3-4 

.0 

.9 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

• 

• 0 

.0 

.0 

.1 

9-6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

•c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

.3 

1.3 

.1 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

M 

NM 

hot 

1-3 

4-10 

11-21  22- 

33 

34-47 

4*4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.2 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.4 

1.2 

• 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.2 

2.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.2 

6.7 

1.6 

.0 

.0 

.0 

6.7 

3-4 

• 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

• 

3.5 

4.1 

.1 

.0 

.0 

7.7 

5-6 

.0 

4 

.1 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.8 

2.2 

.1 

• 

.0 

3.1 

NINO  SPEED  (KTS)  V$  SEA  HEIGHT  (FT) 


HOT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

3.0 

5.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

8.5 

1-2 

1.7 

19.7 

9.1 

• 0 

.0 

.0 

30.6 

3-4 

• 1 

11.3 

21.4 

.4 

.0 

.0 

33.2 

5-6 

.0 

2.2 

13.4 

1.0 

.1 

.0 

16.7 

7 

•c 

.3 

6.1 

1.2 

.0 

.0 

7.7 

8-9 

.0 

.2 

1.2 

.6 

• 

.0 

2.1 

10-11 

• 0 

• 

.4 

• 6 

.0 

.0 

1.0 

12 

• 0 

* 

• 0 

• 1 

.0 

.0 

.1 

13-16 

• 0 

.0 

• 

• 

4 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.1 

20-22 

■ 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

4.9 

39.0 

51.9 

4.0 

.1 

.0 

100.0 

.0  22.6  98.6 


PERIOD : (OVER-ALL)  1949-1973 


TA8LE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PERIOO 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33 

-40 

41-48 

0 
■c 

1 

& 

♦ 

61-70 

71-66 

• 74 

total 

(SEC) 

<6 

1.4 

8.6 

13.6 

7.4 

3.7 

1.0 

• 0 

.1 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1738 

6-7 

• 

1.5 

7.1 

».l 

5.2 

2.4 

.3 

• 2 

.0 

• 0 

*0 

.0 

• 0 

• 0 

*0 

.0 

*0 

• 0 

12  f 1 

•-9 

.0 

.5 

2,1 

3.6 

3.1 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

572 

10-11 

.0 

.4 

.4 

1.2 

1.2 

.5 

*5 

• 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

203 

12-13 

.0 

.0 

.6 

• 7 

9 

.1 

. 1 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

75 

>13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

• 

6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

31 

INoET 

2.5 

4.3 

5.0 

3.3 

1.7 

.6 

.3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 54 

total 

167 

727 

1378 

1215 

729 

301 

161 

35 

29 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4744 

PCT 

3.9 

15.3 

29.0 

25.6 

15.4 

6.3 

3.0 

.7 

.6 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

100.0 
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TABLE  1 U.9N  II. OX 


RE»cf*«T  ^AfO"|NCv  OF  ttCATHER  OCCURRENCE  IV  NINO  DIRECTION 
ARE  WAIT  ATfU*  TTAf  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WND  DIR 

rain 

rain 

SHWR 

DR2L 

FRIG 

acan 

3 N^N 

Other 

FRZn 

Alan 

MAIL 

>CRn  AT 
OB  TINE 

RfAN  Aa*T 
HOUR 

THOR 

ltng 

FOG 

wo 

ACAN 

fug  wo 

acan 
aast  hr 

SHORE 

HAZE 

sarav 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

S1G 

WEA 

N 

.3 

• 1 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 

.9 

.1 

.6 

3.5 

• 

9.7 

1.8 

83.6 

N£ 

.3 

.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

,0 

1.’ 

.2 

1.4 

3.7 

.0 

8.0 

1.3 

81.4 

E 

J.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.* 

2.8 

5.9 

1.4 

.0 

4.9 

.0 

82.6 

SE 

6.) 

Ut 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

B.l 

1.8 

2.6 

3.7 

.0 

1.5 

.0 

83.5 

S 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.7 

2.0 

.0 

2.9 

.0 

3.8 

2.7 

87.9 

SW 

.0 

• 4 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

.» 

2.6 

4.9 

.0 

6.1 

1.2 

83.3 

w 

.1 

• 1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

1.5 

6.1 

.0 

8.9 

2.0 

80.8 

NW 

.3 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.5 

.1 

.8 

3.2 

• 

6.7 

1.5 

87.2 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• D 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Cal* 

.6 

• 0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.8 

3.1 

2.3 

.0 

15.4 

2.3 

74.6 

TOT  ACT 
TOT  0B$: 

.4 

7119 

*2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 

.8 

.2 

1.1 

3.8 

• 

8.3 

1.7 

84.1 

AER 100 : ( RR I MART ) 1922-1973 

lOVEA-ALU  1159-1973 


TmBlE  ? 


AfRCENT  FReOUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  »Y  hour 
AREClArTATION  TVAg  OTHER  WEATHER  Ah£NOHENA 


HOUR 

(GHT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

ORZL 

Frig 

acan 

SNHW 

07MFR 

FRZn 

acan 

HAIL 

acan  at 
ob  tine 

PrPN  past 
hour 

Thor 

ltng 

fog 

wq 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 

PAST  HR 

SNORE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
8LWG  SNOW 

NO 

SIG 

WfA 

00C03 

.6 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.0 

.1 

3.4 

2.6 

.0 

6.6 

1.1 

85.5 

06109 

• 6 

• 4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.4 

.3 

1.2 

4.7 

.1 

6.5 

1.8 

84.2 

12113 

.3 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.8 

.4 

.0 

3.5 

• 1 

9.6 

2.3 

83.4 

18C21 

.4 

•1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.5 

.3 

.4 

4.7 

• 0 

10.4 

1.5 

82.5 

TOT  ACT 
TOT  08S : 

.5 

7408 

• 2 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 

.9 

.3 

1.2 

3.9 

• 

8.3 

1.7 

83.9 

TABLE  9 

AERCENTACF  FRECUeNCY  OF  WINO  DIRECTION  BY  SPEED  AND  BY  HOUR 
WIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  <GMT) 


WND  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

TOTAL 

ACT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SAD 

N 

1.3 

18.5 

20.0 

1.9 

• 

.0 

41.6 

11.6 

40.8 

43.7 

39.8 

40.7 

42.5 

42.5 

44.9 

41.4 

NE 

.5 

4.9 

5.6 

6 

.0 

11.6 

11.8 

10.5 

2.4 

il.O 

15.0 

12.3 

6.5 

10.7 

14.6 

E 

.2 

.9 

.4 

• 

.0 

1.5 

10.0 

1.0 

1.1 

1.9 

2.9 

2.0 

1.0 

.8 

.9 

SE 

.1 

.6 

.2 

• 

• 

.0 

1.0 

8.8 

1.0 

.7 

l.l 

1.5 

1.1 

.6 

.7 

.9 

S 

.3 

1.0 

.3 

• 

• 

.0 

1.7 

7.4 

1.9 

• 4 

1.2 

1.9 

2.0 

1.0 

1.8 

1.4 

SW 

.5 

2.7 

.5 

• 

• 

.0 

3.8 

7.2 

4.5 

4.0 

3.6 

3.0 

3.0 

4.1 

3.8 

5.0 

N 

.9 

7.9 

1.5 

• 

.0 

.0 

10.4 

7.6 

10.6 

10.1 

11. 0 

9.0 

9.4 

12.7 

10.0 

12.0 

NW 

1.5 

16.3 

8.2 

.0 

.0 

26.2 

9.4 

2 7.5 

33.5 

27.5 

24.1 

26.0 

29,9 

25.6 

22.6 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALH 

2.0 

2.0 

.0 

2.2 

4.0 

2.8 

1.8 

1.5 

1.7 

1.8 

1.2 

TOT  OBS 

947 

6648 

4610 

3B0 

5 

0 

12590 

10.1 

2485 

174 

2453 

1137 

2577 

1T7 

2425 

1162 

TOT  ACT 

7.3 

52.8 

36.6 

3.0 

• 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lor  .o 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GNT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

l7-27 

28-40 

614 

TOTAL 

ACT 

MEAN 

00 

06 

12 

1 

OBS 

FREQ 

SAD 

03 

09 

15 

J 

N 

7.8 

25.9 

8.0 

• 2 

.0 

41.8 

11.6 

40.9 

40.1 

62.5 

43 

ME 

2.1 

7.0 

2.5 

•1 

.0 

11.6 

11.8 

10.0 

12.3 

11.9 

11 

E 

.5 

.8 

.2 

• 

.0 

1.5 

10.0 

1.1 

2.2 

2.0 

SE 

.5 

.4 

.1 

• 

.0 

1.0 

8.8 

1.0 

1.3 

l.l 

S 

.9 

.7 

.1 

* 

.0 

1.7 

7.4 

1.8 

1.4 

2.0 

1 

SW 

2.0 

1.7 

.1 

* 

• 0 

3.8 

7.2 

4.5 

3.4 

3.1 

4 

w 

4.7 

5.5 

.2 

• 0 

• 0 

10.4 

7.6 

10.6 

10.4 

9.7 

10 

NW 

7.7 

16.6 

1.9 

• 

.0 

26.2 

9.6 

27.9 

26.4 

26.2 

24 

VAR 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.0 

2.0 

.0 

2.3 

2.5 

1.5 

1 

TOT  OBS 

3535 

7372 

1637 

*6 

0 

12590 

10.1 

2659 

3590 

2754 

351 

TOT  PCT 

28.1 

58.6 

13.0 

• 4 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 
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JUNE 


"till  00:  (PRIMARY)  1922-197* 
(OVKft-AlU  1153-197* 


Ull!  4 


AREA  OOOR  DAKAR 

14. 9N  II. OM 


PERCENTAGE 

freoufncy  of 

wind  speed  by 

HOUR 

(GMT) 

HOUR 

calm 

1-3 

4-10 

WINO 

11-21 

SPEED 

22-33 

RNOTS) 
34-4  7 

48* 

mean 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00103 

2.3 

3.2 

37.0 

2.7 

• 

.0 

10.1 

100.0 

2639 

06(09 

2.9 

6.0 

34.0 

3.1 

.1 

.0 

9.8 

100.0 

3590 

12(19 

1.9 

6.1 

38.2 

2.9 

• 1 

.0 

10.2 

100.0 

2734 

18(21 

1.6 

9.0 

37.4 

3.3 

.0 

• 0 

10.3 

100.0 

3387 

TOT 

250 

697 

6648 

4610 

380 

5 

0 

10.1 

12390 

PCT 

2.0 

9.5 

36.6 

3.0 

• 

.0 

100.0 

TABLE  3 

PCT  FR£Q  OF  TOTAi.  CtOUO  AMOUNT  (EIGHTHS) 
•V  RIND  DIRECTION 


WHO  01R 

0-2 

3-4 

5-7 

8 t 

total 

MEAN 
CL  QUO 

000 

N 

21.7 

6.2 

10.5 

OBSCO 

3.1 

OIS 

COVE* 

3.2 

149 

NE 

2.7 

1.4 

2.0 

1.0 

3.8 

E 

• 2 

.3 

.5 

.4 

5.6 

SE 

.1 

.1 

• 4 

.3 

6.0 

.0 

S 

.3 

.2 

.5 

.5 

9.3 

sw 

1.3 

.3 

.9 

.3 

3.8 

w 

3.3 

1.9 

2.8 

1.6 

4.0 

NW 

13.6 

3.2 

7.6 

4.2 

3.4 

, 1 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

calm 

.8 

.3 

.6 

.4 

3.9 

.1 

tqt  ois 

2493 

905 

1464 

791 

5653 

3.5 

14 

T0T  PCT 

44.1 

16.0 

23.9 

14.0 

100.0 

.3 

TABLE  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CEIlING  HEIGHTS  (FT/NH  >4/  8 ) 
and  OCCURRENCE  of  NH  <5/8  BY  HlNO  DIRECTION 


130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <5/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

• 

.2 

1.0 

3.1 

2.5 

1.1 

.3 

1.3 

33.5 

• 

.1 

.4 

.8 

.3 

• 

.1 

4.9 

.0 

• 

.1 

.2 

.2 

• 

• 

• 

.7 

.0 

• 

.1 

.1 

.2 

.0 

• 

• 

.1 

.4 

.0 

• 

• 

.1 

• 2 

• 

.0 

• 

• 1 

.9 

• 0 

• 

.1 

• 3 

.3 

• 

• 

.1 

• 1 

2.2 

.0 

• 

.3 

.8 

.7 

.1 

.3 

7.3 

• 

.1 

.7 

2.4 

1.8 

.3 

.8 

23.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.1 

1.5 

4 

>1 

163 

430 

337 

143 

54 

46 

167 

4217 

5653 

• 1 

.3 

2.9 

8.0 

6.3 

2.6 

1.0 

.8 

3.0 

74.6 

100.0 

table  t 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING  HEIGHT 

(NH  >4/8 

AND 

VS|Y  (NM) 

CEILING 

■ OR 

• OR 

• OR 

VSIV  (NM) 
• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>30YD 

>0 

OR  >6500 

2.2 

3.4 

3.1 

3.8 

3.8 

3.1 

3.8 

3.8 

08  >5000 

2.8 

6.4 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

OR  >3500 

4.7 

6.9 

7.3 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

7.4 

OR  >2000 

9.0 

12.9 

13.7 

13.7 

1>.7 

13.7 

13.7 

13.7 

OR  >1000 

13.8 

70.3 

21.9 

21.3 

21.5 

21.5 

21.3 

21.3 

OR  >600 

15.3 

22.9 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

OR  >300 

13.5 

23.3 

74.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

OR  >130 

13.3 

23.4 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

23.0 

OR  > 0 

13.6 

23.6 

23.1 

23.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

TOTAL 

912 

1379 

1472 

1477 

1471 

1471 

1460 

1480 

TOTAL  NUMBER  OF  OB St  SB5)  PCT  FREQ  NH  <5/81  74.7 


TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  CLnuos  (eighths) 


o 1 


2 3 4 )6 


>6.3  11.4  10. B 


8.4  6.8  4.9  6.3 


total 

7 8 OBSCO  DBS 

6.0  8.2  .2  6116 


face  515 


JUNE 


► 1*100 1 (PRIMARY)  1922-1*73  AREA  0001  DAKAR 

(OVER-ALL)  1139-1973  TABLE  • 19. 9H  II. OW 

PERCENT  ME0  OF  MInO  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-UCCURRENCE  OF 

Precipitation  H|Tm  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NE 

F 

SF 

3 

SH 

H 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(MM) 

PCP 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

0BS 

<1/2 

HD  PC  P 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

6 

TOT  ft 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

1/2<1 

NO  PCP 

,7 

.2 

• 

• 

• 

.1 

.9 

.9 

.0 

• 

1 

7 

TOT  ft 

,7 

• 2 

• 

• 

• 

.1 

.9 

.3 

.0 

• 

1 

7 

PCP 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

1<2 

NO  PCP 

• 6 

.1 

• 

.0 

• 

• 

.2 

.3 

.0 

6 

1 

9 

TOT  C 

.6 

.1 

• 

• 

0 

• 

.2 

.9 

• 0 

6 

1 

6 

PCP 

• 

• 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

2<» 

NO  PCP 

2.0 

.3 

.0 

• 

• 

.1 

.9 

1.1 

.0 

• 2 

9 

2 

TOT  ft 

2.0 

• 9 

• 

• 

• 

.1 

.9 

1.1 

.0 

• 2 

9 

3 

PCP 

.1 

.1 

• 

• 

• 

• 

• 

.1 

.0 

6 

9 

3<  10 

NO  PCP 

19.6 

2.2 

.1 

.9 

1.2 

3.7 

9.7 

.0 

.9 

33 

1 

TOT  ft 

19.  B 

2.9 

.♦ 

• 9 

.9 

1.2 

3.7 

9.B 

.0 

.9 

33 

6 

PCP 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

• 

3 

10* 

NO  PCP 

23.2 

9.9 

1.0 

.6 

.9 

2.0 

9.6 

11.0 

.0 

1.0 

3B 

6 

TOT  ft 

23.3 

9.9 

l.o 

.6 

.9 

2.0 

9.6 

1 B . 1 

.0 

l.l 

59 

0 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

93.3 

7.9 

1.9 

1.0 

l.A 

9.9 

10.9 

29.6 

.0 

l.B 

100 

.0 

Till 

TABLE  9 

PERCENT  pR£0  OF  hIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
HITM  VARYING  VALUES  0*  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SH 

H 

NH 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

KTS 

DBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

9-10 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

11-21 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

0 

22* 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

TOT  * 

• 

,0 

6 

.0 

.0 

.0 

0 

• 

.0 

.0 

.1 

0-3 

• 

.0 

.0 

6 

• 

• 

• 

6 

.0 

• 

.1 

1/2<1 

9-10 

.9 

.1 

• 

.0 

6 

• 

.2 

.1 

.0 

.6 

11-21 

.2 

.1 

.0 

• 0 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.5 

22* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

.6 

.2 

• 

• 

• 

.1 

.3 

.2 

.0 

• 

1.9 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

• 

• 

.0 

• 

.1 

1<2 

9-10 

.2 

6 

• 

• 

• 

* 

.1 

.2 

.0 

.6 

11-21 

.9 

.1 

.0 

• 0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

.5 

22« 

.1 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

« 

0 

.0 

.1 

TOT  ft 

.6 

.1 

6 

• 

• 

• 

.2 

.3 

.0 

• 

1.3 

0-3 

.1 

• 

.0 

• 0 

* 

• 

.1 

.2 

.0 

.2 

.6 

2<9 

9-10 

.6 

.2 

6 

• 

0 

.1 

.9 

.6 

.0 

2.0 

11-21 

.9 

.2 

0 

• 

• 

* 

.1 

.3 

.0 

1.6 

22* 

.2 

6 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.3 

TOT  ft 

l.B 

.9 

• 1 

• 1 

0 

.1 

.6 

1.2 

.0 

.2 

9.5 

0-3 

.9 

• 2 

• 

• 

.1 

.1 

.3 

.9 

.0 

.5 

2.3 

5<10 

9-10 

6.2 

1.2 

.2 

.2 

.3 

.9 

2.1 

5.6 

.0 

17.5 

11-21 

6.9 

1.9 

• 1 

.1 

.1 

.2 

.6 

2.B 

.0 

12.2 

22* 

.7 

.2 

• 

• 

• 

• 

• 

.1 

.0 

1.1 

TOT  * 

19.9 

3.0 

• 9 

.3 

.9 

1.2 

3.7 

9.0 

.0 

.5 

33.0 

0-3 

.9 

• 9 

• 1 

.1 

• 1 

.2 

.6 

.1 

.0 

1.3 

9.3 

10* 

9-10 

10.9 

2.9 

.6 

.3 

.7 

1.5 

9.9 

10*6 

.0 

31.9 

11-21 

12.6 

2.9 

.3 

.1 

.2 

.3 

.1 

5.6 

.0 

22. B 

22* 

.1 

• 9 

• 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.0 

1.2 

TOT  * 

29.2 

9.7 

1.0 

.6 

1.0 

2.0 

9.9 

17.1 

.0 

1.3 

99. B 

TOT  OtS 
TOT  PCT 

92.9 

9.9 

1.9 

.9 

1.6 

3.9 

10.7 

27.7 

.0 

2.0 

100.0 

9171 

PrGE  9B6 


*6*100 1 (PRIMARY)  1922-1971 
(OVER-ALL)  1955-1973 


JUNE 


AREA  0009  DAKAR 

U.9N  18.  OR 


PERCENT  PRPoUENCY  OF  CEILING  MFjCHTj  (FEET.Nh  >9/9)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/9  |Y  HOUR 


HOUR 

000 

150 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

50*0 

6500 

8000« 

total 

NH  <5/9 

total 

(GHT) 

199 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

06$ 

00(03 

.1 

.3 

2.0 

5.9 

5.0 

2.3 

.1 

.5 

2.3 

IB. 9 

Ol.l 

1969 

06L09 

• l 

.6 

9.6 

9.3 

T.3 

3.0 

1.6 

,7 

3.2 

30.6 

69.9 

1966 

12U5 

• 1 

.9 

2.5 

7.9 

6.9 

2.2 

1.1 

.9 

3.1 

25.0 

75.0 

1601 

18(21 

.0 

.7 

2.1 

7.5 

6.0 

2.9 

1.0 

.9 

3.1 

29.3 

75.7 

1995 

TOT 

19 

5 

31 

169 

960 

373 

199 

57 

9S 

177 

1996 

9590 

6026 

PCT 

.1 

.5 

2 . B 

7.6 

6.2 

2.5 

.9 

.9 

2.9 

29.7 

75.3 

100.0 

TABLE  11 

percent  frequency  vsby  (nm)  by  hour 


CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NM)  AND/OR 
CEIUNG  HGT  <FeeT,NH  >*/8>,8Y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

UBS 

HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600  <1000 
<1  <5 

10009 

AND5* 

NH  <5/8 
AND  5* 

TOTAL 

OBS 

00C03 

6 

1*1 

.6 

9.0 

30.5 

63.6 

2162 

00603 

.9 

.8 

5.9 

15.6 

78.5 

1928 

06109 

• 1 

1.5 

1.1 

9.3 

33.3 

37.7 

253? 

06609 

.1 

1.0 

10.2 

29.2 

65.6 

1928 

12B15 

• 2 

• 9 

1.3 

5.7 

31.9 

60.2 

2292 

12615 

.9 

.9 

8.9 

21.0 

70.2 

1599 

19621 

• 1 

1.9 

1.7 

9.5 

36.3 

37.9 

2527 

18621 

.3 

1.2 

7.6 

20.9 

72.0 

1996 

TOT 

9 

126 

119 

935 

3136 

5f»37 

9963 

TOT 

18 

56 

977 

1189 

9187 

5853 

PCT 

.1 

1.9 

1.2 

9.6 

33.1 

39.6 

100.0 

PCT 

.3 

1.0 

S.l 

20.3 

71.5 

100.0 

TABLE  1) 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUM10ITY  BY  TEmP 


TABLE  19 

PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


TEMP  P 

0-29 

30-39 

♦ 

1 

o 

* 

50-59 

60-69 

70-79 

Bo-89 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

90/99 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

3 

.1 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

65/89 

.0 

.0 

.0 

• 

.9 

.6 

.1 

.0 

69 

1.1 

.9 

• 

.1 

• 

.1 

.1 

• 2 

.2 

.0 

, 1 

80/89 

.0 

.0 

9 

.1 

1.2 

8.6 

7.3 

1.0 

1090 

18.2 

3.0 

.9 

.5 

.2 

.7 

1.3 

3.9 

3.8 

.0 

# 5 

75/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

11.9 

23.2 

3.7 

2985 

91.5 

16.1 

2.6 

.7 

.9 

.5 

1.2 

5.3 

13.8 

.0 

.9 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

9.8 

1<».9 

9.2 

2038 

39.0 

18.9 

3.0 

.2 

.1 

.1 

.5 

1.6 

9.3 

.0 

,6 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.2 

1.7 

310 

5.2 

3.6 

,9 

• 

.0 

* 

* 

• 

1.1 

.0 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3 

.1 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

TOTAL 

PCT 

0 

• 0 

0 

.0 

1 

6 

11 

.2 

199 

2.9 

1569 

26.1 

3219 

53.7 

1059 

17.6 

5993 

100.0 

*3.9 

7.0 

1.9 

.8 

1.9 

3.1 

10.5 

30.2 

.0 

1.8 

table  is 

MEANS/EXTReHES  AND  PERCENTILES  QF  TEmP  (OEG  F)  rY  HQUR 


TABLE  16 

PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

HIM 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

mean 

TOTAL 

OBS 

00(03 

66 

82 

81 

79 

69 

67 

63 

79.6 

2733 

00(03 

• 0 

.0 

.6 

12.6 

60.6 

26.2 

86 

1520 

06(09 

90 

82 

80 

79 

66 

66 

63 

79.5 

3669 

06(09 

.0 

.1 

.5 

19.7 

59.0 

25.7 

85 

1569 

12(15 

91 

86 

69 

77 

71 

69 

63 

77.9 

2758 

12(15 

.0 

.9 

5.5 

92.9 

93.1 

8.7 

80 

1577 

18(21 

91 

85 

63 

77 

70 

68 

6* 

76.6 

3603 

16(21 

.0 

.3 

3.0 

33.3 

52.9 

10.5 

82 

1579 

TOT 

91 

65 

62 

76 

69 

67 

63 

73.8 

12738 

TOT 

0 

12 

ISO 

1615 

3358 

1105 

63 

6290 

PAGE  5B7 


JUNK 

AREA  0008  DAKAR 

TASK  17  14. «N  It. OH 

PCT  FREQ  0*  AIR  TEMPERATURE  <DEG  F ) ANO  THE  OCCURRENCE  OF  FOG  IH17HQUT  PREC  IH  TATlONi 
VS  AlR-SEA  tFH^fcRATURE  DTFFEAENCE  (DEC  F) 


AIR-SEA 

6l 

63 

69 

73 

77 

• 1 

15 

69 

TOT 

H 

HO 

THP  OIF 

6* 

61 

72 

76 

10 

14 

II 

92 

FOG 

FOG 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

• 1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.2 

, 1 

4 

27 

4 

.4 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.2 

4 

.0 

43 

.1 

.6 

7/1 

.0 

.0 

.1 

• 2 

.5 

.6 

• l 

4 

107 

.1 

1.5 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

79 

.1 

1.1 

5 

.0 

4 

.2 

.7 

.9 

.6 

.2 

.0 

165 

.2 

2.3 

4 

.0 

.1 

.4 

1.0 

.7 

.4 

.1 

• 0 

110 

.2 

2.6 

3 

.0 

.1 

.5 

1.6 

1.6 

.1 

.2 

.0 

310 

.2 

4.6 

2 

.0 

.1 

1.0 

2.3 

1.4 

1.0 

.2 

•o 

390 

.3 

5.6 

1 

.0 

.2 

1.9 

3.7 

2.6 

1.6 

.1 

.0 

651 

.5 

9.5 

0 

• 

.3 

2.7 

4.1 

4.6 

2.0 

.0 

• 0 

957 

.6 

13.1 

-1 

.0 

.5 

3.6 

5.5 

5.1 

1.1 

4 

• 0 

1123 

.9 

16.3 

-2 

4 

.5 

3.1 

4.6 

4.9 

1.1 

4 

• 0 

936 

.4 

13.9 

-3 

4 

.3 

2.2 

3.6 

3.9 

.1 

.0 

.0 

710 

.3 

10.5 

-4 

4 

«2 

1.3 

2.0 

2.1 

.3 

.0 

.0 

380 

.1 

5.7 

-5 

.0 

.2 

.9 

1.4 

1.2 

.2 

.0 

.0 

253 

.1 

3.7 

-6 

.0 

4 

.5 

.7 

.3 

4 

.0 

.0 

102 

4 

1 .5 

-7/-I 

.0 

• I 

.3 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

91 

4 

1.4 

-9/-10 

.0 

4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

38 

4 

.6 

-11/-13 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

• 0 

.1 

total 

4 

174 

1233 

2168 

2111 

772 

75 

5 

6562 

278 

6214 

PCT 

.1 

2.7 

33.3 

32.2 

11.1 

1.1 

.1 

100.0 

4.2 

95.8 

PtPlOOt  <P*ltU*Y)  19J2-197J 
(OVfR-AU)  1S59-197) 


r 


PERIOD:  (OVIR-ALU  1963-1973 


TABLE  II 


PCT  FREQ  OF  MINO  speed  <KTs)  And  DIRECTION  VERSUS  sea  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4l» 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4l4 

PCT 

<1 

.9 

2.4 

.1 

.0 

• 0 

.0 

3.4 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.5 

9.3 

4.4 

.0 

• 0 

.0 

14.2 

.1 

1.1 

.7 

• 0 

.0 

2.0 

3-4 

4 

5.6 

9.7 

.2 

• 0 

.0 

15.6 

.0 

.6 

1.4 

4 

.0 

.0 

2.2 

5-6 

.0 

1.0 

5.5 

.5 

.0 

.0 

7.1 

.0 

• 2 

.7 

.0 

.0 

.9 

7 

.0 

.1 

2.8 

.1 

.0 

.0 

3.7 

.0 

• 0 

.3 

.0 

.0 

• 4 

8-9 

.0 

• 1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.8 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

10-11 

.0 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

12 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

I7« 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.4 

11.5 

23.3 

2.1 

• 0 

.0 

45.3 

.3 

2.5 

3.2 

• 2 

.0 

.0 

6.1 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

2 2-33 

34-47 

484 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

SE 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

• 1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

4 

.4 

.1 

.0 

• 0 

.0 

.5 

4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 

3-4 

• 0 

.3 

• 2 

4 

.0 

.0 

.5 

.0 

• 1 

.1 

4 

.0 

.0 

.2 

5-6 

.0 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

7 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1-9 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-41 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

•7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

.1 

.1 

• 3 

6 

.0 

.0 

1.3 

• 1 

• 5 

.3 

4 

.0 

.0 

.9 
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TABIC  lR  (CONT) 


ARIA  0008  DAKAR 

14. VN  U.OU 


RCT  FRfcO  OR  «IN«  SRC £D  (*TJ)  AMD  OJRfCT»£>*  VERSUS  SCA  HEIGHT*  (FT) 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

s 

22-33 

34-47 

44* 

RCT 

1-3 

4-10 

11-21 

sw 

22-33 

34-47 

484 

RCT 

<1 

.1 

.) 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.4 

• 

.7 

• 

.0 

.0 

.0 

.8 

1-2 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.4 

• 0 

.0 

• 0 

1.7 

3-* 

.0 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.5 

5-4 

.0 

* 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

. 1 

7 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

.0 

• 0 

• -9 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

• 0 

• 0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

24-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*1-41 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

49-40 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

41-70 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-R4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

IT* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

.1 

.9 

• 4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.2 

2.4 

.4 

• 

.0 

.0 

3.1 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

4l* 

RcT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

46* 

RCT 

<1 

• 5 

1.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.7 

2.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.9 

1-2 

.3 

4.4 

• 5 

.0 

.0 

.0 

5.3 

.4 

10.2 

2.4 

.0 

.0 

.0 

13.0 

3-4 

.0 

1.4 

• 4 

4 

• 0 

.0 

2.0 

• 

3.9 

5.8 

.1 

.0 

.0 

9.7 

5-4 

• 0 

• 1 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

.9 

2.6 

.1 

.0 

.0 

3.5 

7 

.0 

• 0 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.0 

• 

.6 

.1 

.0 

.0 

.7 

• -9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

0 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

• 0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

24-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-4R 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-70 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-14 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

TOT  RCT 

.9 

7.1 

2.4 

0 

.0 

.0 

9,4 

1.1 

17.2 

11.4 

.3 

.0 

.0 

30.0 

*CT 


WjNO 

SR8ED 

(KTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48*' 

RCT 

<1 

6.3 

7.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

13.9 

1-2 

2.0 

27.3 

8.2 

.0 

.0 

.0 

37.6 

3-4 

• 1 

12.3 

17.5 

.4 

• 0 

.0 

30.3 

5-6 

• 0 

2.2 

9,0 

.7 

.0 

.0 

11.9 

7 

• 0 

.1 

3,7 

1.0 

.0 

• 0 

4.8 

8-9 

*0 

.1 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.0 

10-11 

*0 

.0 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

12 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

13-16 

• 0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  RCT 

«.4 

49.7 

39.7 

2.6 

.0 

.0 

100.0 

TOT 

OBS 


RCRIOOt  (OVER-AU)  1949-1*73 


TABLE  19 

REKCEHT  CReOURnCY  OR  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


REMOD 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32  33* 

40 

41-48 

49-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOTAL 

<6 

1.9 

9.1 

13.1 

8.0 

3.2 

.3 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1732 

6-7 

.0 

1.6 

7.2 

9.9 

4.7 

1.9 

1*1 

• 2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1267 

8-9 

.0 

.6 

2.1 

3.7 

2.7 

1.1 

.7 

.3 

• 1 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

540 

10-11 

.0 

.6 

.6 

.8 

1.1 

.4 

• 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

177 

12-13 

•u 

.0 

.7 

.5 

.1 

• 

• 0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

75 

>13 

.0 

.0 

• 0 

*6 

.3 

• 

.1 

• 0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

50 

INOET 

3.6 

4.8 

4.8 

2.8 

2.2 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

893 

total 

258 

794 

1345 

1246 

674 

236 

191 

30 

19 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4734 

RCT 

5.4 

16.8 

28.4 

26.3 

14.2 

5.0 

2.5 

.6 

.4 

0 

• 0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

MEAN 

hgt 
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JULY 


R|*IOO*  (PRIMARY)  1922-1*7)  AREA  0000  OAKAR 

(OVER-ALU  1*57-197)  TABLE  1 U.9N  17.9W 


R«R ifNT  RRFUU£NCV  OF  WEATHER  OCCURRENCE  BY  WIND  DIRECTION 

precipitation  tyr§  other  weather  phenomena 


WHO  DIR 

RAIN 

RAIn 

ORZL 

FRIG 

Snow 

OTHER 

HAIL 

RCRN  AT 

RrRN  fast 

thor 

FuG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWR 

Rcrn 

ERIN 

oe  tine 

hour 

ltnc 

WO 

RCRN 

HAZE 

0LWG 

OUST 

SIC 

RCRn 

RCRN 

past  hr 

BLWG 

SNOW 

WEA 

N 

1*2 

.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.3 

.9 

2.0 

1.5 

.0 

5.0 

.5 

00. 0 

ne 

3.1 

.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

*.7 

1.6 

1.0 

1.6 

.0 

5.1 

.7 

05.3 

f 

5.9 

*.2 

2.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12. 1 

1.2 

3.0 

1.0 

.0 

3.0 

.0 

79.6 

SE 

*.9 

5.1 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

15.5 

2.9 

5.1 

2.2 

.0 

1.1 

.0 

74.) 

S 

5.1 

*.0 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

11.0 

3.3 

2.9 

.7 

• 2 

2.0 

.3 

79.3 

sw 

5.6 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.2 

3.2 

3.6 

2.0 

• 

1.0 

.2 

79.) 

w 

2.3 

2.5 

• 5 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.3 

1.9 

3.0 

2.2 

.0 

*.2 

.9 

02.7 

NW 

1.2 

.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.5 

1.1 

2.* 

2.* 

.0 

4.3 

.2 

07.4 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

»o 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.* 

I.S 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

*.l 

l.B 

2.9 

2.3 

.0 

5.0 

.0 

03.6 

TUT  RCT 

2.* 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

• 

*.7 

1.6 

2.6 

1.9 

• 

4.1 

.4 

04.0 

TOT  OSS:  72*7 


table  ? 


PERCENT  FREOUEMCY  of  MEATMER  OCCURRENCE  87  HOUR 
RREC IRITatION  TYFf  OTHER  WEATHER  RhENOMENA 


HOUR 

RAIN 

rain 

DRZL 

frzc 

Snow 

OTHER 

HAIL 

RCRN  AT 

RCRN  PAST 

THOR 

fog 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

RCRn 

FRZn 

OB  TIME 

HOUR 

LTNG 

wo 

pcrn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

RCRn 

RCRN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

3.2 

1.1 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.1 

3.0 

1.6 

6.0 

1.5 

.1 

3.0 

.2 

82.6 

06C09 

3.7 

3.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.2 

2.2 

4.0 

2.1 

.0 

2.9 

.4 

01.9 

12&15 

2.0 

1.0 

.5 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

4.3 

1.3 

.3 

1.3 

.0 

3.2 

.7 

06.0 

I*t21 

1.5 

1.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

1.4 

.0 

2.6 

.0 

4.7 

.5 

06.6 

TUT  RCT 

2.6 

1.9 

.6 

.0 

.0 

• 0 

• 

3.0 

1.6 

2.7 

1.9 

• 

4.1 

.5 

04.5 

TUT  OSS:  7e*0 


table  3 

percentage  frequency  of  wind  direction  by  speed  and  by  hour 
WlNO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

40  ♦ 

TOTAL 

RCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

IB 

21 

OBS 

FREQ 

SRD 

N 

2.1 

l*.9 

7.0 

.3 

• 

.0 

23.1 

9.3 

22.4 

17.1 

24.2 

26.7 

28.1 

26.0 

25.6 

25.1 

NE 

.9 

3.4 

2.4 

.1 

.0 

.0 

0.8 

0.9 

7.7 

4.7 

7.0 

11.2 

10.0 

3.8 

0.7 

10.6 

i 

.3 

1.2 

.4 

.1 

• 

.0 

2.1 

0.2 

1.2 

1.2 

2.2 

3.1 

2.7 

.6 

1.8 

1.9 

SE 

.3 

1.2 

.3 

• 

.0 

.0 

1.0 

7.2 

1.0 

1.6 

1.6 

2.5 

2.1 

l.B 

1.6 

1.2 

S 

.0 

3.2 

.9 

• 1 

• 

.0 

5.0 

7.7 

5.6 

3.9 

4.3 

4.3 

4.0 

5.0 

3.9 

4.7 

SW 

1.1 

6.7 

1.9 

• 

.0 

.0 

9.7 

7.0 

11.7 

12.1 

9.1 

7.0 

8.3 

6.4 

10.3 

11. 1 

w 

1.3 

12.4 

3.0 

.1 

.0 

.0 

17.0 

0.2 

20.1 

22.0 

19.9 

15.3 

13.0 

20.8 

17.7 

16.5 

NW 

1.7 

17.1 

7.5 

.3 

• 

.0 

26.6 

9.1 

20.2 

33.5 

27.0 

25.9 

26.3 

34.3 

26.2 

25.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.1 

3.1 

.0 

3.4 

3.1 

3.6 

3.4 

2.9 

1.3 

2.2 

3.3 

TOT  O0S 

1444 

7650 

3044 

155 

3 

0 

12304 

0.5 

2441 

161 

2407 

1059 

2306 

150 

2429 

1085 

TOT  RCT 

11.7 

62.2 

24.7 

1.3 

• 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  3a 


WlNO 

SREfeO 

(KNOT)) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

20-40 

4W 

TOTAL 

RCT 

MEAN 

00 

06 

12 

IS 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

0.0 

14.S 

2.2 

• 

• 0 

25.1 

9.3 

22.1 

24.9 

20.0 

25.4 

NE 

3.3 

4.7 

.0 

• 

.0 

8.0 

0.9 

7.5 

8.7 

9.7 

9.3 

E 

1.1 

.0 

.2 

• 

.0 

2.1 

0.2 

1.2 

2.5 

2.6 

l.B 

SE 

.9 

.0 

.1 

.0 

• 0 

1.0 

7.2 

1.7 

1.9 

2.0 

1.5 

S 

2.4 

2.3 

.2 

• 

.0 

5.0 

7.7 

5.3 

4.3 

4.7 

3.5 

SW 

4.4 

4.9 

.4 

« 

• 0 

9.7 

7.0 

11.7 

0.7 

0.2 

10.5 

w 

7.0 

10. 1 

.7 

• 

.0 

17.0 

0.2 

20.3 

10.5 

15.3 

17.3 

NW 

*.4 

16.3 

1.9 

• 

.0 

26.6 

9.1 

26.6 

27.1 

26.7 

26.0 

yAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.1 

3.1 

.0 

3.4 

3.5 

2.0 

2.6 

TOT  OBS 

4757 

0736 

793 

10 

0 

12304 

0.5 

2602 

3526 

2662 

3514 

TOT  RCT 

30.7 

34.7 

6.4 

.1 

• 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Race  590 
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TABLE  9 19.9N 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WJN0  SPEED  BY  HQUR  (OHT) 


HOUR 

CALM 

1-3 

9-10 

NINO 

ll-?l 

SPEEO 

22-33 

KNOTS) 

39-97 

4R* 

MEAN 

PCT 

FREQ 

total 

OBS 

00(01 

8.2 

69.0 

23.3 

• 

.0 

8.9 

100.0 

2602 

06(09 

8 . B 

62.9 

29.0 

• 

.0 

8.3 

100.0 

3326 

12(13 

8.9 

60.9 

27. J 

.0 

.0 

8.6 

100.0 

2662 

19(2 1 

9.1 

62.2 

29.6 

• 

.0 

0.3 

100.0 

3314 

TOT 

377 

1067 

7650 

3094 

135 

3 

0 

6.3 

12309 

PCT 

8.7 

62.2 

29.7 

• 

.0 

100.0 

table  5 


TABLE  6 


PC T FREQ  OF  TOTAL  CLOUy  AMOUNT  (EIGHTHS) 

by  hind  direction 


NNO  DIR 

0-2 

3-9 

3-7 

8 ( 

total 

mean 

ClOuD 

000 

N 

7.1 

9.6 

8.1 

OBSlO 

9.9 

OBS 

COVER 

9.9 

199 

.1 

NE 

1.2 

1.1 

2.1 

1.3 

3.0 

• 

E 

.3 

.3 

.6 

.6 

3.9 

.0 

SE 

.2 

.2 

.3 

.9 

3.6 

• 

S 

.9 

1.2 

1.7 

1.2 

3.0 

• 

SN 

2.3 

1.6 

3.3 

2.2 

9.9 

• 

N 

9.9 

3.2 

6.8 

3.0 

3.0 

• 

NN 

7.3 

3.7 

1.0.8 

6.3 

9.7 

.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.6 

.6 

1.0 

.9 

9.6 

• 

TOT  OBS 

1362 

1039 

1967 

1263 

3628 

9.8 

TQT  PCT 

29.2 

18.9 

33.0 

22.3 

100.0 

.3 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (Ft,nh  >a/b) 

AnO  OCCURRENCE  qF  NH  <3/8  BY  WInO  DIRECTION 


130 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NH  <3/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3999 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

OBS 

.0 

.1 

1.9 

3.1 

2.1 

1.0 

.4 

.2 

.5 

15.7 

.0 

.1 

.3 

1.0 

.7 

.2 

.1 

.1 

• 

3.9 

.0 

0 

.2 

.3 

.2 

0 

0 

• 

• 

.9 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

0 

0 

.0 

.1 

.7 

• 

.1 

.3 

1.0 

.3 

.1 

0 

.0 

• 

3.2 

• 

.2 

.6 

1.3 

.7 

.3 

.2 

.1 

.2 

5.7 

.0 

.2 

1.3 

2.7 

1.9 

.7 

.2 

.2 

.4 

11.3 

• 

.2 

1.9 

3.1 

2.6 

1.0 

.4 

.3 

.6 

18.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• .0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.2 

.3 

.2 

0 

0 

• 

.0 

1.7 

3 

33 

341 

841 

998 

201 

74 

49 

102 

3V99 

5628 

.1 

1.0 

6.1 

19.9 

8.8 

3.6 

1.3 

.9 

1.8 

61.3 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  of  SIMULTANFOUS  OCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >9/8)  AnO  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

■ OR 

• OR 

■ OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>3 

>2 

>1 

>1/2 

>1/9 

>30YD 

>0 

• OR  >6300 

1.7 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

■ OR  >3000 

2.6 

3.9 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

■ OR  >3500 

3.2 

7.3 

7.3 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

• OR  >2000 

11.2 

15.6 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

■ OR  >1000 

21.6 

29.9 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

■ OR  >600 

23.9 

35.7 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

• OR  >300 

26.3 

36.5 

37.9 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

• OR  >130 

26.3 

36.5 

38.0 

38.1 

38.2 

18.2 

38.2 

38.2 

• OR  > 0 

26.9 

36.7 

38.3 

38.9 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

TOTAL 

1331 

2137 

2230 

2258 

2260 

2261 

2262 

2262 

total  number 

OF  OBS: 

5876 

PCT  FREQ 

nh  <3/8: 

61.5 

TABLE  7A 


percentage 

FREQ  OF 

LOW 

CLOUDS  (EIGHTHS) 

TOTAL 

3 

9 3 

678  OBSCO 

OBS 

1 12.1  10, 

.2  6.5 

8, 

.9  8.7  13.0  .2 

6203 
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TABLE  a 


ABE A OOOB  OAKAR 

14, 9N  17. 9* 


PERCENT  M£0  OF  -!*D  DIRECTION  *S  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
Precipitation  kith  varying  values  of  visibility 


VSBV 

N 

NP 

f 

Sf 

s 

SM 

» 

NM 

VAR 

CAIN 

PC  T 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.0 

.1 

<1/2 

NO  PCP 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

A 

TOT  % 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

PCP 

• 

• 

A 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

• 0 

A 

1/2<1 

NO  PCP 

.1 

• 

• 

A 

A 

.2 

.2 

.0 

.0 

.8 

TOT  % 

• 1 

• 

• 

A 

A 

.2 

.2 

.0 

.0 

.8 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  PCP 

.2 

• 

• 

.0 

A 

A 

.1 

.2 

.0 

.1 

.7 

TOT  % 

.2 

• 

A 

.0 

A 

.1 

.2 

.0 

.1 

.8 

PCP 

.1 

• 

• 

A 

A 

.1 

.1 

.1 

.0 

A 

.3 

20 

NO  PCP 

.9 

.2 

A 

A 

.1 

.2 

.6 

.3 

.0 

.1 

2.0 

TOT  S 

.6 

• 3 

A 

.1 

.3 

.3 

.6 

.0 

.1 

2.5 

PCP 

.2 

.2 

.2 

.6 

.6 

.4 

.0 

A 

2.3 

3<  10 

NO  PCP 

7.1 

1.3 

1.3 

2.6 

*.7 

7.7 

.0 

.6 

26.2 

TOT  % 

7.6 

1.6 

.* 

1.3 

1.2 

5.2 

•.1 

.0 

.6 

28.7 

PCP 

.2 

.1 

A 

.3 

.3 

.3 

.2 

.0 

• 1 

1.6 

10» 

NO  PCP 

13.9 

4.0 

i.O 

, 9 

3.3 

6.1 

12.6 

19.8 

.0 

1.3 

65.6 

TOT  % 

♦.1 

1.1 

1.0 

3,8 

6.6 

13.1 

20.0 

.0 

1.6 

67.2 

TOT  OBS 
TOT  PC  T 

2*.* 

6.0 

1.7 

1.6 

3.3 

10.0 

19.2 

29.2 

.0 

2.4 

100.0 

total 

OBS 


72*6 


TABLE  9 

pFRCENT  f"EO  OF  MlNO  DIRECTION  VS  MIND  SPEEO 
MITH  VARYING  VALUES  0*  VISIBILITY 


VSBV 

SPo 

N 

NE 

e 

se 

S 

SM 

M 

NM 

PCT 

(NHJ 

RTS 

0-3 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

<1/2 

4-10 

.0 

• 0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

A 

.0 

.1 

11-21 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

22a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOt  X 

.0 

.0 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

.1 

0-3 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

4-10 

.1 

A 

.0 

A 

A 

A 

.1 

.1 

.0 

.4 

11-21 

A 

A 

A 

A 

.0 

A 

A 

.1 

.0 

.2 

22a 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  t 

.1 

A 

A 

A 

A 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

0-3 

A 

.0 

.0 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

A 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

A 

A 

.0 

A 

A 

.1 

.1 

.0 

.4 

11-21 

.1 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.1 

.0 

.2 

22a 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

A 

TOT  * 

.2 

.1 

A 

.0 

A 

.1 

.1 

.2 

.0 

A 

.8 

0-3 

A 

A 

.0 

A 

A 

A 

.1 

A 

.0 

.1 

.3 

20 

4-10 

.3 

.2 

A 

A 

.1 

.2 

.4 

.4 

.0 

1.6 

11-21 

.3 

• 1 

.1 

A 

A 

• l 

.1 

.2 

.0 

.8 

22a 

• 

A 

A 

.0 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.1 

TOT  % 

.7 

.3 

.1 

A 

.1 

.3 

.3 

.6 

.0 

.1 

2.8 

0-3 

.3 

.2 

.1 

.1 

.2 

.3 

• 4 

.4 

.0 

.7 

2.9 

5<10 

4-10 

3.7 

1.2 

• 4 

.3 

.8 

2.0 

3.0 

4.6 

.0 

13.9 

11-21 

2.6 

.6 

.1 

.1 

.3 

.6 

1.3 

2.4 

.0 

8.0 

22a 

.2 

A 

A 

.0 

A 

A 

.1 

.1 

.0 

.5 

TOt  t 

7.0 

2.0 

.6 

.5 

1.4 

2.9 

4.7 

7.3 

.0 

.7 

27.3 

0-3 

1.3 

.6 

.1 

.2 

.5 

.8 

1.0 

1.2 

.0 

1.8 

7.5 

10A 

4-iO 

10.5 

3.2 

.7 

.8 

2.4 

4.6 

9.2 

13.2 

.0 

44.6 

11-21 

6.7 

1.3 

.2 

.2 

.7 

1.2 

2.6 

3.1 

.0 

13.9 

22a 

• 1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

.1 

.0 

.4 

tot  s 

16.7 

5.0 

1.1 

1.2 

3.3 

6.6 

12.9 

19.6 

.0 

1.8 

68.4 

TOT  DBS 
TOT  PCT 

24.6 

7.3 

1.9 

1.7 

5.1 

9.9 

18.4 

28.2 

.0 

2.7 

100.0 

tqtav. 

OBS 


9366 
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TABLE  10 


AREA  0008  DAKAR 

14. 9N  17.9K 


KE*CfKT  KAFguENCV  OF  CEILING  HFIChTs  (FECT.NH  >9/81  A NO 
OCCURRENCE  OF  nf  <5/8  *v  hour 


HU  UR 

000 

1»0 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5U00 

9500 

8 000* 

total 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GHt  1 

IQ* 

299 

599 

999 

1999 

3999 

9999 

49 ‘*9 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

00103 

.3 

• 1 

1.0 

3.5 

13.9 

6.6 

1.9 

1.3 

.9 

1.3 

33.7 

66.3 

1928 

06(09 

.8 

•1 

1.1 

7.0 

IB. 3 

B.B 

3.9 

1.2 

1.0 

1.7 

93.6 

56.9 

1993 

12(15 

.1 

• 0 

1.1 

6.0 

13.2 

10.9 

3.0 

1.3 

.9 

2.2 

38.1 

61.9 

1610 

18(21 

.0 

• 0 

,7 

3.1 

13.0 

B.O 

9.0 

1.3 

.6 

1.9 

39.7 

65.3 

1997 

TOT 

IB 

9 

98 

395 

B79 

319 

20B 

77 

51 

103 

2269 

3769 

6028 

PCT 

.3 

• 1 

1.0 

3.9 

U.3 

B.3 

3.5 

1.3 

.< 

l.T 

37.6 

62.9 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VS%Y 

(NH) 

by  Hf>u* 

HOUR 

(OMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

io» 

total 

o*s 

00(03 

• 

.9 

.5 

2.6 

25.6 

70.3 

2190 

06(0’ 

.2 

.6 

1.1 

2.6 

30.9 

65.1 

2660 

12(15 

.1 

• 9 

.7 

2.9 

23.9 

70.9 

2276 

18(21 

• 

.7 

.8 

3.1 

28.2 

67.2 

2628 

TOT 

9 

63 

78 

279 

2*91 

6697 

9762 

PCT 

• 1 

.6 

.8 

2.8 

27.6 

68.1 

100.0 

TABLE  12 


CUHUlATjVF  PCT  FREQ  UF  RANGES  OF  VSBY  (NM>  ANO/OR 
CEILING  HOT  (FEET#NH  >4/8 ) / 0Y  HOU* 


hour 

<150 

<600 

<1000 

1000^ 

NH  <5/8 

TOTAL 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AN05* 

and  5* 

OBS 

00(03 

.3 

1.5 

9.0 

26.3 

69.3 

1392 

06(09 

.8 

2*1 

11.9 

39.9 

59.2 

1955 

12(19 

.1 

1.3 

10.1 

30.2 

59.7 

1572 

16(21 

.0 

.8 

8.6 

28.5 

62.9 

1957 

TOT 

1« 

83 

373 

1739 

3592 

5876 

PCT 

.3 

1.9 

9.8 

29.9 

60.3 

100.0 

table  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFmP 


T|MP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

70-79 

80-19 

90-100 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/99 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.1 

.0 

,0 

5 

.1 

85/89 

.0 

.0 

.0 

* 

,9 

1.1 

.9 

• 

120 

2.0 

80/89 

.0 

.0 

• 

* 

1.5 

17.9 

IT. 9 

2.0 

2368 

38.8 

75/79 

.0 

.0 

• 

6 

.6 

13.6 

26.R 

7.8 

2979 

98.9 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

1.9 

6.1 

2.7 

622 

10.2 

69/69 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

2 

9 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

1 

• 

TOTAL 

0 

0 

2 

7 

153 

2073 

3093 

7ft9 

6097 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

• 

.1 

2.5 

39.0 

30.7 

12.6 

TABLE  15 


MEANS# 

EXTREMES 

ANO 

percentiles 

OF  TEMP 

(OEC 

' F ) *Y 

m?JR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

IS 

"I* 

MEAN 

total 

085 

00(03 

88 

82 

81 

78 

73 

n 

69 

77.6 

2692 

06(09 

87 

83 

81 

78 

72 

70 

67 

77.9 

3650 

12(15 

92 

87 

83 

80 

75 

73 

70 

79.9 

2716 

18(21 

99 

86 

89 

80 

79 

72 

67 

79.2 

3598 

TOT 

99 

86 

S3 

79 

73 

71 

6* 

78.5 

12606 

table  u 

percent  frequency  of  wind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

M 

NH 

VAR 

CALM 

• 

• 

m 

*0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.9 

.1 

.1 

* 

.2 

.2 

.9 

.5 

.0 

.1 

7.1 

1.8 

.8 

.6 

3.1 

5.0 

8.8 

10.9 

.0 

1.1 

12.6 

3.0 

.7 

.7 

1.9 

9.5 

9.7 

19.0 

.0 

1.0 

9.2 

1.3 

.1 

• 1 

.1 

.3 

.9 

3.1 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

9 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

29.9 

6.2 

1.7 

1.9 

5.3 

10.0 

19.8 

28.9 

.0 

2.9 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

00-09 

90-100 

mean 

TOTAL 

OBS 

00(03 

.0 

.1 

. 8 

23.3 

58.6 

17.2 

89 

1561 

06(09 

.0 

.1 

• 0 

21.6 

60.2 

17.3 

09 

1663 

12(15 

.0 

.1 

5.8 

97.5 

39.1 

7.9 

79 

1590 

18(21 

.0 

.2 

2.9 

93.5 

93.6 

9.7 

81 

1612 

tot 

0 

9 

166 

2100 

3291 

030 

02 

6926 

PACE  59i 


JULY 
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TABlc  17 


AREA  0006  DAKAR 

IA.9N  17. 9W 


PCT  FREQ  OF  AIR  TfcMRFKATURF  <OEC  F)  ANO  THE  OCCURRENCE  QF  fOG  (WITHOUT  RREC IMITATION) 

vs  air-sea  tfhRerature  difference  (OEG  F) 


A I R-Se  A 

61 

65 

69 

73 

77 

81 

83 

89 

>92 

tot 

w 

MO 

T*P  OIF 

6* 

68 

72 

76 

80 

6a 

86 

92 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 

A 

.0 

.0 

.0 

2 

• 

A 

1*/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

A 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

* 

• 

• 

A 

9 

.0 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

• 

.0 

18 

A 

.2 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 

• 2 

.3 

.1 

.1 

.0 

A9 

.0 

.7 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

• 1 

* 

.0 

33 

• 

.5 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.A 

.A 

.0 

.0 

8A 

.1 

1.2 

A 

.0 

.0 

• 

.1 

• A 

.6 

.3 

.0 

.0 

101 

• 

1.5 

3 

.0 

.0 

• 

.1 

.6 

2.0 

.A 

.0 

.0 

137 

A 

2.2 

2 

.0 

.0 

• 

. A 

1.3 

1.9 

.A 

.0 

.0 

271 

A 

3.9 

1 

.0 

.0 

.1 

1 « 3 

2.9 

2.8 

• 2 

.0 

.0 

30A 

.2 

7.2 

0 

.0 

. 0 

.2 

2.9 

3.3 

3.3 

*1 

.0 

.0 

9AA 

.3 

13.3 

-1 

.0 

.0 

.3 

3,6 

8.6 

6.6 

.1 

.0 

.0 

1328 

.3 

18.9 

-2 

.0 

.0 

,5 

3. A 

10.1 

3.8 

A 

.0 

.0 

1212 

.A 

17.J 

-3 

.0 

.0 

.3 

3.1 

8.7 

1.7 

>0 

.0 

.0 

9*9 

.3 

13.6 

-A 

• 

• 

.1 

2.0 

A. 7 

.8 

.0 

.0 

.0 

326 

.2 

7.3 

-5 

.0 

• 

.1 

1.6 

3.0 

.2 

>0 

.0 

.0 

337 

A 

3.2 

-6 

.0 

.0 

.1 

1,2 

.6 

• 

.0 

.0 

.0 

1 Aft 

A 

2.1 

-7/-5 

.0 

.0 

.1 

. A 

,7 

.2 

.0 

.0 

.0 

121 

A 

1.8 

-9/-10 

.0 

.0 

* 

,2 

.2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

27 

.0 

.A 

-U/-13 

.0 

• 

• 

.1 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

1. 

.0 

.2 

TOTAL 

1 

3 

137 

1*61 

3318 

177a 

1 AT 

11 

1 

68  3 

1*7 

6 706 

FCT 

• 

• 

2.0 

21,3 

* 6 . A 

23.9 

2.1 

.2 

• 

10<  0 

2.1 

97.9 

PERIOD.' 

COVER 

ALU 

1963-19 79 

TABLE 

18 

PCT 

FREO  OF 

MIND 

SPEED 

UTS)  AND 

DIRECTION  versus  sea  HEIGHTS 

(FT) 

N 

NE 

HOT 

1-3 

*-10 

11-21  22- 

33 

3A-A7 

*8a 

PCT 

1-3 

* — 1 0 

11-21 

22-33 

3A-A7 

*8* 

PCT 

<1 

.8 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1-2 

.6 

8.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

10.9 

.2 

1.9 

.A 

.0 

.0 

.0 

2.5 

3-A 

.1 

3.7 

3.3 

.1 

.0 

.0 

7.1 

.1 

.6 

.6 

.0 

.0 

•u 

1 • A 

5-6 

A 

.7 

1.8 

.1 

A 

.0 

2.7 

.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.A 

7 

.0 

.1 

.8 

A 

.0 

.0 

.9 

.0 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

10-11 

.0 

.0 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

A 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

A 

A 

A 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 7a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

1A.6 

8.3 

.A 

A 

.0 

2*. 8 

.6 

3.2 

1.6 

A 

.0 

.0 

5.3 

E 

SE 

HGT 

1-3 

*-10 

11-21  22- 

33 

3A-A7 

*8* 

PCT 

1-3 

A-10 

11-21 

22-33 

3A-A7 

ABa 

PCT 

<1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

A 

.0 

.0 

.0 

,3 

1-2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.0 

.A 

A 

.0 

.0 

.0 

• A 

3-A 

.0 

.1 

.1 

A 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

, 3 

3-6 

.0 

• 0 

.1 

A 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

A 

.0 

.0 

.0 

, 1 

7 

.0 

.0 

A 

.0 

.0 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

A 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-A0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A1-A8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A9-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87a 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

1.3 

.1 

.9 

.1 

A 

.0 

.0 

1.2 

PfcMOO:  < OVER-ALL  1 19&3-1973 


JULY 


PACE  5^3 


AUGUST 

PEA  100 : (PRIMARY)  1*12-197)  AREA  0000  DAKAR 

(OVER-ALU  1059-197)  TABLE  1 14. 9N  17. 9W 


PERCENT  ARfoUiNcV  OP  mEAThER  OrCURRfcNCE  0T  WIND  DIRECTION 
PRECIPITATION  TYPE  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


WNO  DIR 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

ORZL 

PRZG 

PCPN 

Snow 

other 

FAZn 

PCPn 

HAIL 

PtPN  AT 
OB  TINE 

PCPN  PAST 
HOUR 

Thor 

ltng 

FQG 

wu 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIC 

WEA 

N 

1.9 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.3 

1.2 

2.9 

1.1 

.0 

3.9 

.1 

07.9 

NE 

3.7 

1.3 

.6 

.0 

.0 

• 0 

.2 

3.3 

1.0 

3.3 

2.2 

.0 

6.0 

.9 

01.0 

E 

0.7 

0.7 

.6 

.0 

.0 

*0 

.0 

13.0 

7.0 

7,7 

.9 

.0 

2.1 

1.0 

00.3 

SE 

7.2 

4.6 

.7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

12.3 

4.6 

6,6 

1.7 

.0 

.7 

.0 

70.6 

S 

6.7 

4.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.5 

6.0 

4.2 

1.3 

.0 

.9 

.3 

00.1 

sw 

6.1 

3.5 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.0 

0.9 

2.6 

.9 

.0 

.3 

.0 

79.0 

w 

3.0 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0.3 

6.0 

3,0 

1.1 

.0 

1.0 

.0 

02.5 

NW 

2.1 

2.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

1.0 

2.7 

1.3 

.0 

1.3 

.3 

00.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.4 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.9 

3.9 

3,9 

.3 

.0 

6.6 

1.3 

03.6 

TOT  PC T 
TOT  Q0S : 

3.1 

0962 

3.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

0.0 

3.2 

3.3 

1.2 

.0 

2.0 

.3 

03.7 

TA0LI  ? 


percent  ereouency  of  weather  occurrence  0y  hour 
precipitation  type  other  weather  Phenomena 


HOUR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

Snow 

other 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FQG 

fog  wo 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWR 

PCPN 

frzn 

OB  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

pcpn 

HAZE 

BLWG  OUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00C03 

3.3 

3.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.1 

7.2 

3.4 

0.6 

1.2 

.0 

1.9 

.2 

00.5 

O0CO9 

6.7 

i.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.1 

9.1 

2.9 

5.3 

1.7 

.0 

1.0 

.4 

79.9 

12C15 

2.2 

2.6 

.3 

.0 

.0 

• 0 

• 1 

5.0 

6.2 

.6 

.0 

.0 

2.2 

.3 

07.2 

106  21 

2.7 

3.3 

.8 

.0 

.0 

• 0 

.0 

0.7 

2.3 

1.1 

1.7 

.0 

2.3 

.1 

80.0 

TOT  PCT 

3.2 

3.2 

• 5 

.0 

• 0 

.0 

.1 

7.0 

3.2 

3.3 

1.4 

.0 

2.0 

.3 

03.6 

TQT  OBS:  7349 


TABLE  3 

PERCENTAL  FREQUENCY  OF  wlND  OIRECTION  BY  SPEED  AND  8Y  HOUR 
WIND  SpEEO  IKNQTS)  HOUR  (GMT) 


WNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

36-47 

40* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

00 

09 

12 

15 

10 

21 

OBS 

FREQ 

spo 

N 

2.2 

13.4 

5.0 

.3 

.0 

.0 

21.7 

8.8 

19.8 

18.1 

19.0 

23.0 

23.0 

26.1 

23.5 

20.7 

NE 

.7 

5.5 

2.6 

.1 

.0 

.0 

0.7 

8.9 

7.7 

0.6 

8.1 

11.3 

10.5 

0.1 

7.1 

9.2 

E 

.6 

1.7 

.0 

.1 

* 

.0 

2.0 

8.7 

2.3 

.0 

2.3 

3.0 

4.2 

1.4 

2.0 

2.1 

SE 

.3 

1.7 

.0 

.1 

• 

.0 

2.7 

8.4 

2.0 

.7 

2.5 

2.0 

4.0 

4.3 

2.5 

2.5 

S 

1.2 

4.0 

2.1 

.2 

• 

.0 

0.6 

8.0 

0.7 

0.0 

7.2 

0.0 

0.4 

10.4 

9.8 

9.1 

sw 

1.6 

0.0 

6.2 

.4 

.1 

.0 

16.7 

9.3 

10.7 

13.3 

13.3 

12.7 

12.1 

13.0 

15.0 

10.2 

w 

1.3 

11.4 

6.5 

.2 

• 

.0 

17.4 

8.7 

10.7 

23.6 

18.1 

15.7 

15.4 

19.0 

17.4 

10.7 

NW 

1.4 

13.0 

5.9 

.2 

.0 

.0 

20.5 

9.1 

19.0 

25.0 

23.1 

20.4 

19.5 

17.3 

19.9 

19.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Calm 

3.1 

3.1 

.0 

4.2 

7.0 

3.0 

3.2 

2.4 

2.0 

2.3 

2.0 

TOT  OBS 

1492 

7660 

3229 

209 

13 

0 

123B9 

0.0 

2476 

1 7 1 

2439 

1117 

2402 

181 

2352 

1173 

TOT  PCT 

12.0 

00.  1 

20.1 

1.7 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WlNO 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-0 

7-10 

17-27 

20-40 

414 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

00 

12 

10 

ORS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

7.9 

12.2 

1.0 

* 

.0 

21.7 

0.0 

19.7 

21.0 

23.7 

22.0 

NE 

3.2 

4.7 

.7 

• 

.0 

0.7 

0.9 

7.7 

9.1 

10.2 

7.0 

E 

1.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

2.8 

0.7 

2.1 

2.0 

4.0 

2.4 

SE 

1.2 

1.3 

.? 

• 

.0 

2.7 

8.4 

1.9 

2.0 

4.0 

2.5 

S 

3.7 

4.0 

.7 

.1 

.0 

0.4 

0.0 

0.0 

7.0 

0.0 

9.5 

SW 

3.3 

0.0 

1.2 

.1 

.0 

14.7 

9.3 

10.5 

14.5 

12.1 

15.4 

w 

0.3 

9.0 

1.1 

* 

.0 

17.4 

0.7 

19.0 

17.3 

13.0 

17.0 

NW 

0.7 

12.3 

1.4 

• 

.0 

20.5 

9.1 

20.2 

22.3 

19.4 

19.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.1 

3.1 

.0 

4.4 

3.3 

2.4 

2.2 

TOT  QBS 

4830 

0011 

095 

43 

0 

12309 

0.0 

2045 

3530 

2063 

3525 

TOT  PCT 

39.1 

53.4 

7.2 

.4 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOO:  (PRIMARY)  1922-147J  AREA  0008  OAKAR 

(OVER-ALL)  18S3-I97J  TABLE  A 14.9N  17. 9W 

PERCENTAGE  FREOiiFNCY  up  WIND  SPEED  by  hour  (GMT) 

WIND  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4R  + 

MEAN 

FREQ 

OBS 

OOCOi 

4.4 

7.8 

61.1 

23.1 

1.5 

.1 

.0 

8.4 

100.0 

2645 

06C09 

3.5 

9.2 

60.5 

2S.2 

1.6 

.1 

.0 

8.5 

100.0 

3336 

12C15 

2.4 

9.5 

38.1 

28.0 

2.0 

• 

.0 

6.9 

100.0 

2663 

18C21 

2.2 

9.2 

60.5 

26.? 

1.7 

.2 

.0 

6.7 

100.0 

3325 

TOT 

382 

1110 

7446 

3229 

209 

13 

0 

8.6 

12389 

PCT 

3.1 

9.0 

60.1 

26.1 

1.7 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  PR£Q  QF  TOTAL  CLOUy  AMQUnT  (EIGHThs)  PERCENTAGE  FREQUENCY  oF  CEILING  HEIGHTS  (FT,nH  >4/8> 

BY  WIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <3/8  BY  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

B C 

total 

CLOUD 

oon 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

♦ 

0 

0 

0 

® 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

399 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

any  hgt 

ubs 

N 

6.3 

5.1 

7.8 

4.2 

4.4 

• 

.1 

1.0 

3.0 

1.8 

.7 

.4 

.3 

.5 

15.6 

NE 

1.6 

1.2 

2*4 

1.4 

4.8 

* 

.0 

• 

.3 

1.0 

.7 

.3 

.1 

.1 

.1 

3.9 

E 

.4 

.3 

1.1 

,5 

5.3 

• 

.0 

• 

.1 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.1 

1.2 

SE 

.4 

.3 

.9 

.6 

5.4 

• 

.0 

• 

• 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

* 

1.2 

S 

1.7 

1.6 

3.4 

1.7 

5.0 

4 

• 

.1 

.5 

1.1 

.8 

.2 

.1 

.1 

• 

5.5 

SW 

2.2 

2.4 

3.5 

3.3 

5.3 

, 1 

« 

.2 

.9 

2.0 

1.3 

.5 

.2 

• 1 

.1 

7.9 

W 

7.6 

3.7 

6.7 

3.9 

4.9 

• 

• 

.3 

1.2 

2.2 

1.6 

.6 

.2 

.2 

.3 

11.1 

NW 

3.7 

4.7 

7.3 

4.6 

4.6 

• 

.0 

.1 

1.1 

3.0 

2-2 

.7 

.2 

.2 

.3 

14.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

1.2 

.6 

1.1 

.3 

4.0 

6 

.0 

• 

.2 

.2 

.3 

* 

.0 

.0 

.1 

2.5 

TOT  OBS 

1233 

1073 

1949 

1111 

5366 

4,8 

15 

5 

47 

292 

721 

492 

180 

74 

46 

82 

3412 

5366 

TOT  PCT 

23.0 

20.0 

36.3 

20.7 

100.0 

.3 

.1 

.9 

3.4 

13.4 

9.2 

3.4 

1.4 

.9 

1.5 

63.6 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PcT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CETLING  HEIGHT  (NH  >*/8>  AND  VSBY  (NH) 


VSBY  (NM) 


ceiling 

• OR 

- OR 

- OR 

• OR 

. nR 

■ OR 

- OR 

- OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6500 

1.8 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

■ OR  >3000 

3.0 

3.7 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

■ OR  >3500 

5.3 

6.9 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

• OR  >2000 

12.4 

15.8 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2 

• OR  >1000 

22.3 

28.4 

29.3 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

■ OR  >600 

26.1 

33.3 

34.8 

34.9 

34.9 

34.9 

33.0 

35.0 

■ OR  >300 

26.5 

34.2 

35.7 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

■ OR  >150 

26.0 

34.2 

35.7 

35.9 

33.9 

35.9 

35.9 

33.9 

• OR  > 0 

26.7 

34.4 

76.0 

36.1 

36.1 

36.2 

36.2 

36.2 

TOTAL 

1506 

1942 

2031 

2037 

2038 

2040 

2042 

2042 

TOTAL  NUMBER  OF  OBS|  3642  PCT  FREQ  NH  <S/8t  63.8 

TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouos  (eighths) 

TOTAL 

012345678  OBSCO  OBS 
12.9  10.6  14.6  14.0  10.?  7.7  8.3  7.7  13.3  .2  6001 
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AUGUST 


PCMOO:  (PRIMARY) 
(OVERFALL) 


1922-197J 

1855-1973 


TABLE  8 


AREA  0008  DAKAR 
14. 9N 


17.9K 


PERCENT  FRcO  OP  KInO  OIRECTICJN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

precipitation  with  varying  values  of  visibility 


VSBY 

N 

NF 

F 

SF 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

INN) 

PCP 

.0 

.0 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.1 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

« 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  % 

.0 

.0 

• 

• 

• 

6 

0 

• 

.0 

.0 

.1 

PCP 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

l/2<l 

NO  PCP 

.1 

.1 

,0 

• 

0 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

TOT  % 

.1 

.1 

* 

• 

• 

0 

.1 

.7 

.0 

.0 

.7 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

• 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1<2 

NO  PCP 

.1 

.1 

.0 

.0 

• 

• 

• 

0 

.0 

• 

.3 

TOT  % 

.1 

.1 

0 

.0 

• 

.1 

.1 

0 

.0 

• 

.4 

PCP 

• 

* 

• 

.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.0 

• 

.8 

20 

NO  PCP 

.4 

.1 

.1 

0 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

• 

1.3 

TOT  % 

.4 

.1 

.1 

• 1 

.3 

.3 

.4 

.3 

.0 

.1 

2.0 

PCP 

.5 

.2 

.2 

.1 

.4 

.9 

.9 

.7 

.0 

• 

4.0 

5<10 

NO  PCP 

5.0 

2.1 

.4 

.7 

1.8 

2.8 

3.9 

4.8 

.0 

.6 

22.0 

TOT  % 

5.5 

2.3 

.6 

.9 

2.2 

3.7 

4.8 

5.5 

.0 

.6 

26.0 

PCP 

.3 

.1 

.1 

.1 

.4 

,4 

.2 

.0 

• 

1.9 

10* 

NO  PCP 

15.9 

4.3 

1.6 

1.5 

5.9 

9.3 

12.6 

15.5 

.0 

2.2 

68.9 

TOT  % 

16.2 

4.4 

1.7 

1.6 

6.2 

9.7 

13.0 

15.0 

.0 

2.2 

70.8 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

22.3 

7.0 

2.4 

2.5 

8.7 

13.8 

18.4 

21.8 

.0 

2.9 

100.0 

total 

08S 


6936 


TABLE  9 


PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NM) 

RTS 

OBS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

* 

.0 

• 

11-21 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

* 

.0 

.0 

* 

22* 

.0 

.0 

• 

0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

0 

.0 

• 

* 

* 

* 

* 

• 

.0 

.0 

.1 

0-3 

0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

1 / 2 < 1 

4-10 

• 

• 

.0 

• 

• 

• 

.1 

.2 

.0 

.3 

11-21 

• 

0 

« 

* 

• 

* 

• 

0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  * 

.1 

.1 

• 

* 

• 

• 

.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

0-3 

• 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

• 

* 

.0 

0 

• 

• 

• 

.0 

.2 

11-21 

• 

.1 

.0 

.0 

0 

• 

.1 

* 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

.1 

.1 

• 

.0 

.1 

.1 

.1 

* 

.0 

• 

.5 

0-3 

.1 

• 

0 

.0 

• 

0 

.0 

* 

.0 

.1 

.3 

20 

4-10 

.3 

• 1 

0 

• 

.1 

.2 

.3 

.2 

.0 

1.3 

11-21 

.1 

• 1 

0 

.1 

• 1 

.2 

.2 

.1 

.0 

.9 

22* 

• 

.0 

0 

.0 

• 

* 

* 

• 

.0 

.2 

TOT  * 

.5 

.2 

.1 

.1 

.3 

.4 

.5 

.4 

.0 

.1 

2.6 

0-3 

.4 

.2 

.1 

• 1 

.3 

.2 

.3 

.4 

.0 

.7 

2.8 

5<10 

4-10 

3.2 

1.3 

.4 

.5 

1.1 

2.0 

2.9 

3.2 

.0 

14.7 

11-21 

1.6 

.9 

.2 

.2 

.6 

1.3 

1.3 

1.6 

.0 

7.4 

22* 

.1 

.1 

.1 

0 

• 1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.6 

TOT  S 

5.4 

2.4 

.7 

.8 

2.1 

3.7 

4.5 

5.1 

.0 

.7 

25.5 

0-3 

1.6 

• 4 

.2 

• 2 

.8 

.9 

1.0 

1.0 

.0 

2.2 

8.2 

10* 

4-10 

10.1 

3.5 

1.0 

1.2 

3.6 

6.2 

B.O 

9.6 

.0 

43.2 

11-21 

4.6 

1.3 

• 4 

.3 

1.4 

2.8 

3.2 

4.6 

.0 

18.6 

22* 

.2 

.1 

.1 

* 

• 

.2 

.1 

.1 

.0 

.7 

TOT  I 

16.4 

5.2 

1.7 

1.8 

5.8 

10.0 

12.3 

15.3 

.0 

2.2 

70.7 

TOT  0»S 
TOT  PCT 

22.5 

8.1 

2.6 

2.8 

8.3 

14.2 

17.5 

21.0 

.0 

3.1 

100.0 

9080 

i 
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PER 100 1 (PR  I MARY ) 1922-1973 

(OVER-ALU  1639-1973 


AUGUST 


AREA  0006  DAKAR 

TAIIE  10  14.9N  17.9V 

PERCENT  FRFQUENCV  OF  CEILING  HEIGHTS  ( FEE T/NH  >4/6)  AND 
OCCURRENCE  OF  hH  <9/6  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

190 

300 

600 

looo 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

TOTAL 

NH  <5/6 

total 

(GMT) 

149 

299 

999 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7V99 

any  hgt 

06$ 

00(03 

.4 

.1 

1.1 

9.6 

12.1 

6.6 

2.9 

.9 

.4 

1.1 

30.5 

69.5 

1386 

06(09 

.4 

.1 

.4 

7.1 

13.2 

10.0 

3.3 

1.3 

.6 

1.8 

38.2 

61.6 

1412 

12419 

.1 

.1 

.6 

9.6 

14.0 

10.1 

3.5 

1.3 

l.l 

1.8 

37.3 

62.7 

1589 

1642 1 

.2 

.1 

1.5 

9.3 

12.5 

6.9 

3.2 

1.7 

1.2 

1.5 

34.5 

65.5 

1427 

TOT 

15 

9 

50 

505 

759 

517 

186 

76 

48 

90 

2047 

3769 

5816 

PCT 

.3 

.1 

.9 

5.2 

19.0 

8.9 

3.2 

1.3 

.6 

1.5 

39.2 

64.6 

100.0 

TABLE  U TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VS8Y  (NN)  AND/OR 

percent  frequency  v$by  (Nh)  by  hour  ceiling  mgt  (Feet,nh  >4/8>/BY  hour 


HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

104 

total 

OPS 

hour 

(GMT) 

<150 

<50VD 

<600  <1000 
<1  <5 

10004 

AND5* 

NH  <5/6 
AND  5» 

total 

06S 

00403 

.2 

• 6 

.4 

2.1 

24.9 

71.8 

2185 

00403 

.4 

1.6 

8.1 

24.3 

67.6 

1327 

06409 

.2 

.7 

.9 

2.7 

29.6 

66.4 

2560 

06409 

.4 

1.1 

10.4 

29.4 

60.2 

1379 

12415 

.0 

.4 

.4 

2.9 

21-5 

74.9 

2227 

12415 

.1 

.7 

7.9 

31.2 

61.3 

1554 

18421 

.1 

• 6 

.7 

2.6 

26.0 

69.9 

2515 

18(21 

.2 

1.8 

7.7 

28.4 

63.8 

1382 

TOT 

12 

60 

46 

242 

2434 

6693 

9487 

TOT 

15 

72 

476 

1605 

3561 

5642 

PCT 

.1 

.6 

.5 

2.6 

25.7 

70.3 

100.0 

PCT 

.3 

1.3 

8.4 

28.4 

63.1 

100. 0 

table  13 


PERCENT  FREQUENCY  QF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TEhP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

§0-89 

« 

0 

1 

0 

0 

TOTAL 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/94 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.1 

.0 

12 

.2 

85/89 

.0 

.0 

.0 

4 

.7 

1.9 

. 6 

.1 

198 

j .4 

80/64 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.9 

23.8 

2P.5 

♦.5 

3455 

'56.8 

75/79 

.0 

.0 

.0 

* 

.4 

6.9 

19.3 

9.6 

2127 

36.2 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.5 

.7 

77 

l«3 

69/69 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2 

• 

total 

0 

0 

3 

9 

179 

1624 

2874 

861 

5871 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.1 

.2 

3.0 

32.8 

49.0 

15.0 

TABLE  1* 

PERCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  TEMP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

4 

1.0 

.2 

.2 

.5 

.3 

.4 

.5 

.0 

.1 

12.4 

3.5 

1.2 

1.4 

5.3 

8.2 

11.5 

13.2 

.0 

2.2 

9.6 

2.9 

.9 

2.3 

4.6 

6.3 

6.2 

.0 

.7 

.3 

.2 

« 

4 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

23.4 

6.8 

2.3 

2.3 

8.3 

13.2 

18.4 

22.1 

.0 

3.0 

table  is  table  ib 


MEANS/EXTREMES  AND  PERCENTILES  QF  TEMP  (OEG  F ) bY  hqUR  PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMJDITY  BY  HOUR 


HOUR 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

mean 

TOTAL 

HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

OBS 

(GMT) 

OBS 

00(03 

87 

83 

82 

79 

73 

73 

66 

79.0 

2755 

00(03 

.0 

.1 

.7 

22.9 

58.3 

18.0 

84 

1320 

06(09 

89 

84 

82 

79 

73 

73 

68 

78.8 

3656 

06(09 

.0 

• 1 

.7 

21.8 

37.3 

20.2 

84 

1398 

12(15 

94 

69 

86 

61 

77 

74 

67 

61.3 

2723 

12(15 

.0 

.3 

6.2 

45.6 

37.0 

11.0 

80 

1377 

16(21 

94 

87 

85 

81 

76 

74 

68 

80.5 

3373 

18(21 

.0 

.4 

4.6 

40.9 

M.J 

VO.* 

*1 

TOT 

94 

87 

84 

60 

76 

73 

66 

79.9 

12709 

TOT 

0 

13 

188 

2035 

3039 

932 

82 

6207 
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TABLE  17 


ARIA  0008  OAKAR 

16.9*  17. 9W 


PCT  FRED  OF  Alt  Tf Hpf R ATUR*  (DEC  E)  AND 

V$  air-sea  tempera 


HE  OCCURRENCE  OP  P0«  (WITHOUT  PR|C IP  1 TAT  ION » 
URE  DIFFERENCE  (DEO  ► ) 


AIR-SPA 

69 

69 

7) 

7? 

81 

85 

89 

>92 

TOT 

W 

wo 

TNP  OIF 

6* 

72 

76 

•o 

86 

88 

92 

FOG 

FOO 

16/  16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

6 

.0 

.1 

11/1) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

0 

.0 

7 

.0 

• 1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

• 

23 

• 

.3 

7/8 

.0 

.0 

.0 

• 1 

• 2 

.0 

60 

.0 

.6 

0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

• 3 

• 

.0 

56 

• 

.8 

5 

.0 

.0 

• 

• 2 

.6 

. 1 

.0 

89 

• 

1*6 

6 

.0 

.0 

0 

.3 

1.0 

0 

.0 

1)3 

.0 

2.1 

) 

.0 

• 0 

.1 

.5 

1.5 

• 

.0 

185 

• 

2.8 

2 

.0 

.0 

0 

1.0 

).l 

• 

.0 

316 

.1 

6.8 

1 

.0 

.0 

2.8 

6.1 

.0 

.0 

612 

.2 

9.) 

0 

,0 

• 

6.7 

9.6 

.0 

.0 

1088 

.3 

1>.  5 

-1 

.0 

.0 

n.5 

9.5 

• 

• 0 

.0 

1601 

.5 

21.1 

-2 

• 0 

.0 

*0.5 

6.6 

• 0 

.0 

.0 

10)9 

.2 

15.8 

•1 

,0 

• 

7.9 

1.9 

0 

.0 

,0 

698 

.1 

10.7 

-6 

«o 

• 

6.0 

.9 

0 

.0 

.0 

378 

• 

5.8 

-5 

• 0 

.0 

2.0 

.5 

.0 

• 0 

.0 

226 

• 0 

3.5 

-6 

.0 

• 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

101 

• 0 

1.6 

-7/-B 

• 

.1 

.6 

.6 

.1 

• 0 

.0 

.0 

61 

• 

.9 

-9/-10 

.0 

• 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

25 

• 

.6 

-11/-13 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5 

.0 

.1 

total 

1 

20 

)92 

*191 

299) 

293 

36 

1 

6685 

91 

6)96 

PC  T 

• 

.) 

6.0 

99.2 

60.0 

3.9 

.9 

• 

100.0 

1.6 

98.6 

PER  100: 

(OVER 

•ALL) 

1963-1973 

TABLE 

18 

PCT 

FREO  OF 

WfNO 

SPEED 

(RTj)  AND 

DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

N 

NE 

HCT 

1-3 

6-10 

11-21  22- 

33 

36-67 

6 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

686 

PCT 

<1 

1.0 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.3 

.5 

.1 

.0 

• 0 

.0 

. 8 

1-2 

.7 

8.3 

1.3 

.0 

.0 

.0 

10.) 

.1 

2.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3-6 

• 1 

3.7 

3.2 

.1 

.0 

.0 

7.1 

.0 

.6 

.7 

• 

.0 

.0 

1.3 

9-6 

.0 

.5 

2.0 

• 1 

.0 

• 0 

2.6 

.0 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

.5 

7 

.0 

.1 

.7 

.3 

.0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

• 2 

6 

.0 

.0 

.2 

8-9 

.0 

• 

.3 

.0 

.0 

.0 

.3 

• 0 

.0 

.1 

.1 

• 0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.8 

16.3 

7.6 

.5 

.0 

.0 

24.2 

.6 

3.8 

2.6 

.1 

.0 

.0 

5.9 

E 

SE 

HCT 

1-3 

6-10 

11-21  22- 

33 

36-67 

68* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

♦ 8* 

PCT 

<1 

.1 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1-2 

• 1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3“6 

.0 

,1 

• 3 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

• 2 

0 

.0 

.0 

.5 

9-6 

.0 

0 

.2 

.1 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

• 1 

.1 

.1 

.0 

• 0 

li 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

8-9 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

• 2 

1.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

2.2 

.1 

1*2 

• 5 

.1 

• 0 

.0 

2.0 

pace  600 


P£« 100  : (UVEA-ALL)  1963-1973 


AUGUST 

TABLE  IS  ICQNT ) 


AKEA  0008  OAKAR 

14.9N  17, 9* 


PCT  FREQ  nf  h!NO  SPFED  (KTJ)  ANO  OIRECTIQN  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

s 

22-33 

34-47 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

sw 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.9 

.9 

• 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.5 

1.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1-2 

.1 

2.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

4.3 

.1 

4.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

3-4 

.1 

.« 

.7 

.1 

• 0 

.0 

1.7 

• 

1.8 

1.2 

.1 

.0 

.0 

3.1 

3-6 

.0 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.* 

.0 

.9 

1.0 

.1 

.0 

.0 

1.6 

7 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

, 1 

.0 

• 

.9 

.1 

.0 

.0 

.6 

8-9 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

•u 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-46 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.7 

4.9 

1.6 

.2 

.0 

.0 

7.4 

.6 

8.2 

4.0 

.3 

• 0 

.0 

13.1 

HOT 

1-3 

4-10 

11-21 

w 

22-33 

34-47 

4«4 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

NW 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.8 

2.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

3.2 

.6 

2.2 

• 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1-2 

.9 

6.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

8.0 

.7 

8.3 

1.5 

.0 

.0 

.0 

10.4 

3-4 

• 1 

2.6 

2.6 

• 

.0 

.0 

5.2 

.0 

3.0 

3.3 

• 

.0 

.0 

6.3 

5-6 

.0 

.4 

1.9 

• 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.4 

2.0 

• 1 

• 0 

• 0 

2.5 

7 

.0 

.0 

.3 

.1 

•n 

.0 

.3 

.0 

• 

.3 

.1 

.0 

• 0 

.4 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

41-4B 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

• 0 

«Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 74 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.3 

12.0 

9.8 

.2 

• 0 

.0 

19.2 

1.3 

13.9 

7.1 

.2 

.0 

.0 

22.5 

total 

PCT 


96.  A 


MJNO 

SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

404 

PCT 

<1 

9.0 

9.4 

• 4 

.0 

.0 

.0 

16.8 

1-2 

2.6 

33.0 

5.5 

.0 

.0 

.0 

41.9 

3-4 

*3 

12.7 

11.7 

.4 

.0 

.0 

25.0 

5-6 

*0 

2.3 

7.7 

• 9 

.1 

.0 

10.5 

7 

.? 

2.0 

.7 

.0 

.0 

3.0 

8-9 

.0 

4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.7 

10-11 

• 0 

.0 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

12 

.0 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

23-29 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• b 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

074 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

12.0 

5«.4 

27.9 

1.0 

.1 

.0 

100.0 

RfRIOOt  <).'>- ALL)  1949-1973  TABLE  19 

percent  friquencv  qf  wave  height  (ft)  vs  wave  perioo  (seconos) 


PERIOO 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-4 

5-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

20-32 

33-40 

41-40 

49-00  6l 

-70 

71-86 

074 

total 

<6 

2.5 

13.1 

15.1 

9.0 

1.9 

6 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1729 

6-7 

• 

l.t 

B.4 

9.1 

3.7 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1074 

0-9 

.0 

.7 

2.7 

3.1 

2.4 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

440 

10-11 

• 0 

.3 

.7 

•t 

.4 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

«0 

.0 

• 0 

.0 

121 

12-13 

.0 

• 0 

.9 

• 5 

• 1 

• 0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 9 

.1 

6 

• 

• 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

32 

INOET 

4.0 

3.0 

5.1 

3*6 

2.0 

• 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

938 

total 

320 

920 

1452 

1033 

462 

134 

50 

13 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4404 

PCT 

7.3 

20.9 

33.0 

23.5 

10.9 

3.0 

1.3 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

MEAN 

HGT 


pace  aoi 


SEPTEMBER 


r 


PER  100 : (PRIMARY) 

(OVER-ALL ) 

1923- 
1 #56" 

•19TJ 

-1971 

PERCENT 

PRECIPITATION 

FREQUENCY  OF 

type 

table 

WEATHER 

1 

OCCURRENCE 

AREA  OOOi 

BY  WINO  DIRECTION 

OTHER  WEATHER 

1 DAKAR 
1A.6N  17, 

Phenomena 

.9W 

MNO  01R 

RAIN 

rain 

SrtWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

Snow 

qthfr 

FRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPn  at 
OB  TIME 

PCPn  Past 
HOUR 

THOR 

LTNG 

fog 

wo 

PCPN 

FOG  WO 
PCPN 
PAST  HR 

smoke 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

N 

1.9 

.7 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.6 

• 8 

3.8 

2.2 

.0 

5. A 

.1 

65.1 

NE 

3.9 

l.A 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5 . B 

2.2 

3.3 

.9 

.0 

2.6 

.3 

63.1 

E 

9. A 

2.5 

1.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

13.9 

6.5 

11.7 

.8 

.0 

1.1 

.6 

67.2 

SE 

6.8 

2.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.9 

A. 8 

8.0 

.3 

.0 

.5 

.0 

77.2 

S 

5.) 

1.9 

1.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

10. A 

1.1 

5.1 

.9 

.0 

1.3 

.0 

79.6 

SW 

A. 9 

2. A 

1.1 

.0 

.0 

• 0 

.2 

B.6 

l.A 

A . 1 

1.1 

.0 

2.9 

.2 

80.5 

w 

1.6 

l.A 

• A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3. A 

2.3 

3.0 

1.0 

.0 

2.3 

.A 

87. A 

NW 

1.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.3 

1.7 

3.6 

1.1 

.0 

1.3 

.1 

87.9 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.7 

-• 

.A 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

i.a 

1.5 

10.6 

.A 

.0 

2.7 

.0 

60.8 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

J.* 

6*73 

1.3 

• 6 

.0 

.0 

• 0 

* 

3.5 

2.  A 

5.0 

1.3 

.0 

1.1 

.2 

83.1 

T**BlE  ? 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WEATHER  OCCURRENCE  By  HOUR 


precipitation  typf 

OTHER 

weather 

phenomena 

HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SHWR 

DRZL 

FRZG 

PCPN 

Snpn 

OTHER 

FRZn 

pc*n 

HAIL 

PCPN  at 
OB  TIME 

PCPn  past 

HOUR 

thor 

ltng 

fog 

WO 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 
past  hr 

smoke 

haze 

SPRAY 
BLWG  OUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

3.7 

1.1 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

5.2 

2.0 

u.i 

.6 

.0 

2.3 

.2 

79.1 

06(09 

3.8 

2.2 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

2.6 

8.2 

1.7 

.0 

2.5 

.1 

77.0 

12C15 

2.9 

1.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

5.0 

3.1 

.A 

.7 

.0 

3.7 

.5 

66.8 

16(21 

1.2 

1.3 

.A 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.1 

1.8 

1.3 

1.8 

.0 

3.9 

.1 

88.2 

TOT  PCT 
TOT  OBS: 

3. A 
6979 

1.6 

.6 

.0 

.0 

• 0 

• 

5.6 

2. A 

5.1 

1.3 

.0 

3.1 

.2 

82.8 

TABLE  3 

PERCENTAGE 

FRFQUeNCV  of 

WIND  1 

direction 

BY  SPEED  AND 

BY  HOUR 

WIND  SPEED  (KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33  3A- 

at 

AS* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

GBS 

FREQ 

SPD 

N 

2. A 

13.2 

8.1 

* 

.0 

2A.2 

9.5 

23.0 

17.8 

22.6 

23.9 

25.8 

25.9 

26.  A 

22. A 

NE 

1.2 

7.1 

A • 1 

* 

.0 

12.8 

9.5 

11. s 

11.8 

11.7 

15.6 

1A.3 

8.2 

12.3 

13.6 

E 

.6 

3.3 

1.5 

6 

.0 

5.6 

9.6 

A. 6 

2.7 

5. A 

6.2 

6.7 

11. A 

5.1 

5.6 

SE 

.6 

3.2 

1.6 

• 

.0 

5.7 

9.7 

A. 8 

7.1 

5.6 

6.9 

6.8 

9.5 

5.3 

A.  3 

S 

1.3 

3.  A 

2.2 

.3 

• 

.0 

9. A 

8.6 

9.3 

6.5 

8.9 

8.3 

9.9 

6.6 

10. A 

9.3 

SW 

1.3 

6.3 

2.1 

* 

.0 

10.0 

8.0 

11. A 

13.8 

10.7 

7.6 

8.5 

8.0 

9.8 

11.8 

w 

l.A 

8.2 

1.8 

• 

.0 

.0 

11.5 

7.3 

11.8 

12.1 

11.6 

11.3 

10.5 

9.3 

11.9 

12.1 

NW 

1.6 

10.3 

3.7 

• 

.0 

16.1 

8.1 

16.9 

20.3 

18.1 

15.9 

1A.0 

17.2 

15.2 

16.2 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

A. 7 

A. 7 

.0 

6. A 

8.0 

5. A 

A. A 

3.6 

1.5 

3.6 

A. 8 

TOT  OBS 

1730 

6511 

2837 

220 

1’ 

0 

1 1 3*9 

8. A 

2232 

138 

2226 

978 

2335 

13A 

2257 

1029 

TOT  PCT 

13. A 

37. A 

25.2 

1.9 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 

WINO 

speed 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WNO  OIR 

0-6 

7.16 

l7-27 

2«-*0 

AW 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

□RS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

13 

21 

N 

7.9 

l3'« 

2. A 

.1 

.0 

2A.2 

9.5 

22.7 

23.0 

25,8 

25.1 

NE 

A. A 

7.0 

1.* 

.1 

.0 

12.8 

9.5 

11.8 

12.9 

1A.0 

12.7 

E 

2.0 

2.8 

.6 

• 1 

.0 

3.6 

9.6 

A. 5 

3.7 

6.9 

5.3 

SE 

2.0 

3*0 

.6 

.1 

.0 

5.7 

9.7 

5.0 

6.0 

6.9 

5.0 

S 

A. 2 

A. 3 

.9 

.1 

.0 

9. A 

6.6 

9.2 

8.7 

9.8 

10.0 

SW 

A. 6 

A. 6 

.6 

• 

• 0 

10.0 

8.0 

11.5 

9.7 

8.5 

10. A 

w 

5.7 

5.* 

.3 

• 

.0 

11.5 

7.3 

11.8 

11.5 

10. A 

12.0 

NW 

6.8 

8.7 

.5 

• 

.0 

16.1 

6.1 

17.1 

17. A 

1A.2 

15.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

cal* 

A. 7 

A. 7 

.0 

6.5 

3.1 

3. A 

A.O 

TOT  OBS 

*802 

56*9 

6*2 

56 

0 

113A9 

8. A 

2390 

320* 

2*69 

3286 

TOT  PCT 

A2.3 

69. 8 

7. A 

.5 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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PERIOD:  (PRIMARY)  1923-197} 
CUVER-AIO  1 136-19  Tj 


table  a 


AREA  000B  DAKAR 

14. BN  17. 9« 


PERCENTAGE  FAEOufNCV  OF  WIND  SPEED  B V M(jUR  (GMT) 

WIND  SPEPO  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

0 

1 

■* 

ll-?l 

22-33 

34-47 

4R» 

MEAN 

FREQ 

OBS 

0040} 

6.5 

11.3 

37.2 

23.4 

1.6 

• 

.0 

1.0 

100.0 

2390 

06409 

5.1 

11.2 

36.2 

23.2 

2.1 

.1 

.0 

6.3 

100.0 

3204 

12415 

3.4 

9.6 

36.7 

?e.o 

2.1 

.2 

.0 

8.9 

100.0 

2469 

1B42 1 

4.0 

10.6 

39.1 

24.3 

1.9 

.1 

.0 

6.3 

100.0 

3286 

TOT 

534 

1216 

65il 

2857 

220 

11 

0 

6.4 

11349 

PCT 

4.7 

10.7 

37.4 

23.2 

1.9 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  5 

PCT  FR£Q  QF  TOTAL  ClO^O  AMOUNT  (E!GHThs> 
BV  WIND  DIRECTION 

MEAN 


WNO  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

B 4 

OBScO 

total 

□IS 

CLOUO 

COVER 

000 

U9 

H 

10.7 

5.3 

6.7 

3.0 

3.5 

.1 

NE 

3.7 

2.1 

2.9 

1.7 

3.9 

• 

E 

.7 

.7 

2.1 

1.* 

5.8 

• 

SE 

.9 

.9 

2.3 

1.6 

5.5 

• 

S 

2.1 

l.B 

3.8 

1.9 

4.9 

• 

SW 

2.4 

2.1 

3.2 

2.0 

4.7 

.1 

w 

3.8 

2.8 

3.5 

1.0 

4.1 

• 

MW 

6.3 

4.0 

5.0 

2.0 

3.7 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Calm 

1.3 

1.1 

1.2 

.8 

4.0 

.0 

TOT  OBS 

1640 

1063 

1377 

•47 

5127 

4.2 

14 

TQT  PCT 

32.0 

20.7 

30.8 

16.5 

100.0 

.3 

TABLE  6 

Percentage  frequency  of  ceiling  heights  <ft,nm  >4/0) 

ANO  OCCURRENCE  OF  NH  <3/6  BY  MlNO  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

NM  <3/8 

total 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

08  s 

.0 

.1 

.9 

2.0 

1.3 

.7 

.2 

.1 

.7 

15.8 

• 

.1 

.4 

.9 

.6 

.4 

.1 

.1 

.3 

7.3 

0 

.2 

.3 

1.0 

.8 

.3 

4 

.0 

.1 

2.5 

.0 

.1 

.4 

.9 

.5 

.1 

.1 

0 

.1 

3.3 

• 

.2 

.6 

1.2 

.7 

.4 

.1 

0 

.1 

6.3 

• 

.1 

.5 

.9 

.8 

.4 

.2 

0 

.2 

6.6 

.0 

.1 

.4 

.9 

.7 

.2 

.1 

.1 

.3 

9.0 

.0 

.1 

.4 

1.3 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.2 

13.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

.4 

.3 

0 

.0 

.1 

.1 

3.1 

3 

34 

221 

485 

339 

143 

58 

28 

10’ 

3651 

5127 

.1 

1.1 

4.3 

9.5 

7.0 

2.8 

1.1 

.5 

2.1 

71.2 

100.0 

table  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  QF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
OF  CEIIINP  HEIGHT  (NH  >4/8)  And  VSBY  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

■ OR 

■ OK 

• OR 

• OR 

■ OR 

. OR 

■ OR 

■ OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OK  >6500 

2.2 

2.7 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

■ OR  >5000 

3.1 

3.8 

5.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

• OR  >3500 

5.5 

6.5 

6.6 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

• OR  >2000 

10.8 

13.2 

13.4 

13.5 

13.5 

13.5 

13.6 

13.6 

■ OR  >1000 

17.7 

21.9 

22.5 

22.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

• OR  >600 

20.5 

26.1 

26.8 

26.9 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

■ OR  >300 

21.1 

27.0 

27.9 

28.0 

28.1 

28.1 

28.2 

28.2 

• OR  >150 

21.1 

27.0 

27.9 

28.0 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

» OR  > 0 

21.1 

27.1 

28.1 

28.3 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

total 

1157 

1487 

1543 

1552 

1558 

1561 

1562 

1564 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSl 

5487 

PCT  FREQ 

NH  <5/8! 

71.5 

TABLE  7A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


0 12} 
20.2  13.6  15.2  l?.3 


TOTAL 

43678  OBSCD  OBS 

5.7  6.0  6.6  6.1  10.3  .2  5761 
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SEPUMbEA 


PfRIODJ  IPRINARY) 
(OVER-ALU 


1923-197* 

1856-1973 


table  * 


ARE*  0006  OAKAR 

IV. 0N  17. 9M 


PERCENT  fRtC  nf  MInO  OJRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  Of 
RrRCIRJTATION  NITh  VARYING  VALUES  r F VISIBILITY 


VSBY 

N 

Nf 

f 

Sf 

S 

Sw 

« 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

n* 

• 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  t 

4 

.0 

■4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

PCP 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

U2<1 

NO  PCP 

.) 

‘4 

4 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

TOT  % 

.3 

4 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

PCP 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

l<2 

NO  PCP 

• 2 

.1 

.1 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

4 

TOT  % 

.2 

.1 

.1 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

.0 

4 

PCP 

.1 

• l 

.2 

4 

.1 

4 

.1 

.1 

.0 

4 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.1 

.1 

4 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

4 

TOT  % 

#4 

.2 

.2 

.1 

.1 

.2 

.0 

4 

l\t 

PCP 

.3 

• 3 

.3 

.5 

.3 

.2 

• 2 

.0 

2.6 

5<J0 

NO  PCP 

5.1 

1.7 

1.1 

1.4 

l.B 

2.3 

3.5 

.0 

16.2 

TOT  % 

5.3 

2.0 

1.9 

1.2 

1.9 

2.3 

2.5 

3.7 

.0 

20.8 

PCP 

.3 

• 2 

.2 

.4 

.3 

.1 

.1 

.0 

4 

1.6 

10* 

NO  PCP 

10.6 

7.7 

3.4 

4.1 

7.2 

7.2 

9.1 

13.3 

.0 

3.3 

74.0 

TOT  % 

IB. 9 

7.B 

3.6 

4.4 

7.7 

7.5 

9.2 

13.5 

.0 

3.3 

75.9 

TQT  OBS 
TOT  PcT 

25.2 

10. 1 

5.4 

5.7 

9.9 

10.1 

12.0 

17.5 

.0 

4.0 

100.0 

total 

065 


6468 


TABLE  9 

PERCENT  FPEO  OF  WlNO  DIRECTION  VS  WIND  SPEED 
KITH  VARYING  VALUES  OP  VISIBILITY 


VSBY 

SPO 

N 

N| 

E 

SE 

S 

SM 

W 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RT$ 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

<1/2 

4-10 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

11-21 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

4 

224 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

0-3 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

4-iO 

.2 

4 

4 

.0 

.1 

4 

.1 

.1 

.0 

.V 

11-21 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.3 

4 

.1 

4 

.1 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.7 

0-3 

4 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

.1 

1<2 

4-10 

.1 

.1 

4 

4 

4 

, 1 

.1 

.1 

.0 

.5 

11-21 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

.3 

224 

4 

4 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  t 

.2 

.1 

.1 

.1 

4 

•l 

.1 

.1 

.0 

4 

.9 

0-3 

4 

.0 

4 

.0 

4 

4 

4 

4 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.3 

.2 

.2 

.1 

.1 

, 1 

.2 

.1 

.0 

1.2 

11-21 

.1 

.1 

.1 

4 

.1 

4 

4 

.1 

.0 

.6 

224 

4 

4 

.1 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

TOT  * 

.» 

.3 

.3 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

2.2 

0-3 

• 4 

.2 

.1 

.1 

.3 

.3 

.5 

.0 

.8 

2.9 

5<  10 

4-10 

2.7 

1.3 

.6 

.6 

1.0 

1.2 

1.6 

2.1 

.0 

11. 1 

11-21 

2.0 

.6 

.6 

.3 

.5 

.4 

.9 

.0 

6.1 

224 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.6 

TOT  t 

5.2 

2.3 

1.4 

1.2 

1.9 

2.2 

2.3 

3.5 

.0 

.8 

20.7 

0-3 

l.B 

.9 

.4 

.4 

1.0 

1.1 

1.2 

.0 

3.8 

11.5 

104 

4-10 

10.1 

4.6 

2.4 

2.6 

4.4 

6.6 

8.6 

.0 

44.5 

11-21 

6.1 

2.8 

1.0 

1.2 

1.7 

1.4 

1.4 

2.9 

.0 

IB. 6 

224 

.2 

.2 

.1 

• 1 

.2 

4 

4 

.1 

.0 

.6 

TOT  * 

18.2 

6.6 

>.0 

4.3 

7.2 

7.3 

9.2 

12.9 

.0 

3.8 

75.4 

TOT  QBS 
TOT  PCT 

24.4 

11.4 

5.7 

9.7 

9.4 

9.9 

11.9 

16.9 

.0 

4.7 

100.0 

TOTAL 

OBS 


•V70 
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I QO : 


(PRIMARY)  1923- 197 j 
(OVER-ALL)  1836- 197  J 


TABLE  VO 


AREA  OOOB  DAKAR 

19. BN  17. 9W 


PERCENT  PRPqUENCY  OF  ceiling  HFI6HTS  (FEET,NH  >6/8 ) AND 
OCCURRENCE  of  NH  <3/6  Bv  HOUR 


HQUR 

000 

130 

300 

600 

1000 

2000 

3300 

3000 

6300 

8000* 

TOTAL 

NH  <3/6 

TOTAL 

( GHT  ) 

199 

299 

399 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

00C03 

.2 

.0 

1.1 

3.9 

7.5 

3.7 

2.0 

.7 

.3 

2.2 

23. B 

76.2 

1323 

06C09 

,7 

.1 

1.1 

3.0 

U.9 

6.7 

2.9 

1.5 

.9 

2.1 

32.6 

67.9 

1360 

12415 

.1 

.1 

1.1 

9.9 

9.1 

7.6 

3.2 

1.0 

.3 

2.9 

29.3 

70.3 

1552 

16421 

.0 

.1 

.5 

3.9 

7.2 

6.7 

2.3 

1.1 

.6 

2.0 

29.9 

75.6 

1923 

TOT 

13 

9 

39 

236 

509 

360 

132 

60 

29 

129 

1563 

9097 

5662 

ACT 

.3 

.1 

1.0 

9.2 

8.9 

9.7 

2.7 

1.1 

,5 

2.2 

27.6 

72.9 

100. 0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREQ 

OF  RANGES  QF 

VSBY  (NM) 

ANO/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSSY 

(NM) 

BY  HOUR 

CEILING 

1 HGT 

(FEET/NH  >*/6 ) / 6 Y HOu* 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

3<10 

10» 

total 

HOUR 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OBS 

(GHT> 

<30Y0 

<1 

<5 

AN05* 

And  5+ 

OBS 

OOC03 

.1 

.9 

.8 

2.9 

19.9 

76.3 

2031 

00403 

.2 

1.3 

7.2 

16.3 

79.6 

1261 

0640’ 

• 2 

1.1 

1.2 

2.9 

23.9 

71.7 

290’ 

0640’ 

.8 

2.3 

8.3 

25.6 

66.1 

1312 

12(13 

.0 

.6 

.3 

2.0 

iB.B 

Tfl.l 

2096 

12415 

• 1 

1.6 

7.3 

23.9 

69.3 

1322 

1642 1 

.2 

.7 

l.l 

1.7 

21.6 

79.8 

2993 

16421 

.0 

1.1 

5.7 

20.3 

79.1 

1372 

TOT 

11 

65 

61 

190 

lB9l 

6793 

8981 

TOT 

13 

SB 

390 

1209 

3893 

3967 

ACT 

• 1 

.7 

.9 

2.1 

21*1 

75.1 

100.0 

PCT 

.3 

1.6 

7.1 

21.9 

70.9 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIOTTY  BY  TEmA 


TEMP  F 

C-29 

30-39 

90-99 

0 

m 

60-69 

70-79 

8o-69 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/99 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.3 

B5/B9 

.0 

.0 

• 

.1 

1.2 

9.6 

1.2 

.2 

906 

7.3 

60/69 

.0 

.0 

0 

.1 

1.7 

29.6 

37.0 

3.3 

3838 

69.1 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.1 

12»T 

.1 

6.3 

1298 

22.5 

70/79 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

0 

.’ 

91 

.7 

63/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

1 

• 

total 

0 

0 

2 

11 

190 

1613 

2632 

709 

3332 

100.0 

ACT 

.0 

.0 

• 

.2 

1.9 

37.7 

31.0 

12.7 

' 

MEANS/ 

EXTREMES 

ANO 

TA6LE  15 
PERCENTILES 

OF  T|NP 

(DEC  F)  BY 

HQUR 

HOUR 

MAX 

99* 

93* 

30* 

5* 

1* 

MjN 

mean 

total 

(GMT) 

00403 

90 

89 

63 

60 

77 

76 

6’ 

80.1 

OBS 

2521 

06409 

90 

65 

S3 

60 

76 

76 

70 

79.9 

3339 

12615 

93 

90 

87 

62 

78 

79 

68 

• 2.9 

2528 

18621 

93 

89 

66 

62 

76 

76 

68 

61.6 

3390 

TOT 

93 

88 

63 

61 

77 

76 

67 

• 1.0 

11726 

TABLE  19 

AfRCENT  FREQUENCY  QF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

.2 

• 

* 

.0 

0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

2.7 

.8 

.2 

.3 

.7 

.6 

.6 

1.0 

.0 

.5 

17.6 

6.5 

3.3 

3.8 

6.3 

6.9 

9.1 

13.3 

.0 

2.9 

5.0 

2.9 

1.7 

1.9 

2.6 

2.8 

2.1 

3.2 

.0 

.6 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

• 

• 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

23.7 

10.3 

5.9 

5.6 

9.7 

9.6 

11.9 

17.3 

.0 

9.1 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HQUR 


HQUR 

(GMT) 

0-29 

30-39 

60-69 

70-79 

60-69 

0 

0 

1 

0 

6- 

mean 

TOTAL 

OBS 

00403 

.0 

.1 

.7 

20.9 

62.6 

15.5 

86 

1929 

06409 

.0 

• 1 

1.0 

19.3 

59.6 

19.9 

66 

1526 

12415 

.0 

• 3 

7.9 

97.0 

37.0 

7.8 

79 

1520 

18621 

.0 

.5 

3.7 

93.1 

96.5 

8.2 

80 

1309 

TOT 

0 

15 

202 

1936 

3036 

767 

82 

397* 

PACE  603 


5EPT£H0ER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1923-1973  AREA  0000  DAKAR 

(QVIH-AU)  1036-1973  T ABLE  p 14. 8N  p.9M 

PP  EKED  QF  AIR  TIHPERATURF  (OEC  F)  ANO  The  OCCURRENCE  QF  F(JG  (MITmoUT  PR£C  fP|TAT JON) 

VS  AIr-SEA  TfHFERATURt  OlFF£Rk»,Cf  (OfG  F) 


AIR-SEA 

69 

69 

73 

77 

01 

03 

89 

>92 

TOT 

« 

MO 

TNP  OIF 

60 

72 

76 

00 

0A 

00 

9? 

FOG 

FOG 

14/16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 

1 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

• 

• 

12 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

pace  bot 


OCTOBER 


PER IOO  : ( PR  1 MAR  Y ) 

1922- 

1973 

AREA  0008 

DAKAR 

(OVER-ALL  ) 

1854- 

1973 

TABLE 

1 

1A.8N 

18. 

,0w 

pepcent 

FREQUENCY  of 

WEATngR 

occurrence 

BY  WIND  DIRECTION 

PRECIPITATION 

TYPp 

OTHER 

WEATHER 

PHENOMENA 

WHO  DIR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FRZG 

Snow  i 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

FqG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWk 

pcpn 

PRZn 

OB  TIME 

HOUR 

L TNG 

WO 

PCPN 

HAZE 

BLWG 

DUST 

SIG 

PCPn 

PCPN 

PAST  HR 

bLWG 

SNOW 

WEA 

N 

.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.8 

.A 

l.S 

1.6 

.0 

2.3 

.A 

92.6 

NE 

.9 

1.0 

.3 

.0 

.0 

*0 

.0 

1.8 

.7 

2.3 

.9 

.0 

1.3 

.6 

92.2 

E 

4.9 

3.9 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

8.3 

3.  A 

A. 2 

.3 

.0 

.9 

.3 

83.  A 

SE 

8.2 

3.2 

l.l 

.0 

.0 

.0 

.0 

12. A 

3.6 

8.1 

.0 

.0 

1.1 

.0 

76.8 

S 

2.5 

A.  8 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.6 

3.5 

7.6 

.5 

.3 

1 . A 

.3 

79. A 

sw 

2.8 

3. A 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

6.5 

1.0 

7.5 

1.1 

.0 

2.0 

1 

.1 

80.9 

W 

.5 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.7 

A.B 

1.2 

.0 

2.7 

.0 

90.5 

NW 

.8 

• 0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.5 

A . 1 

3.3 

.0 

3.0 

.3 

87.8 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.0 

*0 

.A 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.A 

.4 

6.6 

.8 

.0 

3.7 

.0 

"8.1 

TQT  PCT 

1.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.9 

3.3 

1 . A 

• 

2.2 

.A 

89.7 

TOT  OBS:  7177 


TABLE  2 


percent  frequency  of  weather  occurrence  BY  HOUR 

PRECIPITATION  TYPf  OTHER  WEATHER  PHENOMENA 


HOUR 

(GMT) 

RAIN 

RAIN 

SHWR 

ORZL 

FRZG 

PCPN 

Snnw 

other 

PRZn 

PCPn 

HAIL 

PCPN  AT 
OB  TIME 

pcpn  past 
hour 

thdr 

ltng 

fog 

wo 

PCPN 

fog  wo 
pcpn 

PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAY 
BLWG  DUST 
BLWG  SNOW 

NO 

SIG 

WEA 

00C03 

.8 

.8 

.1 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

1.7 

.9 

8.3 

1.2 

• 0 

1.9 

.5 

83.7 

06C09 

1.7 

1 • A 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.9 

5.5 

2.0 

.0 

1.5 

.A 

86. A 

12C15 

.7 

.9 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.9 

1.5 

.3 

.9 

.0 

3.1 

.A 

91.9 

18C21 

.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.A 

1.1 

2.3 

.1 

2.6 

.3 

91.9 

TOT  PCT 
TQT  DBS: 

1.0 

7620 

.9 

.3 

.0 

.0 

• 0 

.0 

2.2 

.9 

3.7 

1.6 

• 

2.3 

.A 

89.0 

TABLE  3 

FERfENTAGF  frfuuency  of  wind  DIRECTION  by  speed  and  BY  HOUR 
wind  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


WND  DIR 

0-3 

A-10 

11-21 

22-33 

34-a7 

48* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

2.8 

21. A 

1 A , 8 

.7 

.0 

.0 

39.8 

9.9 

38.5 

39.8 

38.8 

38.0 

39.5 

45.0 

42.8 

39.8 

NE 

1.3 

11. A 

9. A 

,7 

• 

.0 

22.9 

10.6 

20.7 

15.9 

21.6 

28.6 

25.6 

21.1 

21.6 

23.2 

E 

.6 

3.0 

1 • A 

.3 

* 

.0 

5.3 

9.3 

A. 5 

A. 5 

3.1 

6.4 

7.3 

4.7 

3.9 

4.3 

SE 

.5 

2.0 

.9 

.1 

« 

.0 

3.5 

8.7 

2.9 

2.2 

A. 2 

A. 9 

A . 1 

2.6 

3.0 

2.1 

S 

.8 

2.3 

.8 

.2 

* 

.0 

A • 1 

8.0 

4.3 

5. A 

A. 2 

2.7 

A.  1 

5.1 

A. 2 

4.0 

sw 

.9 

2.7 

.5 

* 

.0 

.0 

A • 1 

6.8 

5.3 

6.0 

4.8 

3.6 

2.6 

2.6 

3.7 

5.1 

w 

1.2 

3.8 

.A 

.0 

.0 

.0 

5. A 

5.9 

5." 

A. 6 

6.1 

4.5 

4.6 

6.4 

5.6 

5.4 

NW 

1.7 

8.0 

1.6 

• 

.0 

.0 

11. A 

7.1 

13.4 

14,2 

10.9 

9.6 

9.6 

8.4 

12.0 

12.3 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Calm 

3.6 

3.6 

.0 

A. 6 

7.4 

4.5 

1.8 

2.6 

4.0 

3.1 

3.6 

TOT  OBS 

1691 

6931 

3766 

26  2 

5 

0 

12655 

8.9 

2481 

162 

2500 

1144 

2579 

175 

2464 

1150 

TOT  PCT 

13. A 

5A.8 

29.8 

2.1 

• 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  3A 


WIND 

SPEED 

<KNUT$> 

HOUR 

(GMT) 

wnd  dir 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

416 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

11.3 

24.2 

A. 3 

* 

.0 

39.8 

9.9 

38.5 

38.5 

39.9 

41. 9 

NE 

5.6 

u.o 

3.1 

.2 

.0 

22.9 

10.6 

20.  A 

23.8 

25.3 

22.1 

E 

2.0 

2.6 

.6 

.1 

.0 

5.3 

9.3 

A. 5 

5.5 

7.2 

A • 1 

SE 

1.5 

1.7 

.3 

# 

.0 

3.5 

8.7 

2.8 

A. A 

4,0 

2.7 

s 

2.2 

1.5 

.A 

.1 

.0 

A • 1 

8.0 

A. A 

3.7 

A. 2 

A.  1 

SW 

2. A 

1.5 

• 2 

f 

.0 

A « 1 

6.8 

5. A 

A. A 

2.6 

A. 2 

w 

3.6 

1.8 

• 

.0 

.0 

5. A 

5.9 

5.7 

5.6 

A. 7 

5.5 

NW 

5.9 

5.3 

.2 

.0 

.0 

11.4 

7.1 

13.5 

10.5 

9.5 

12.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

3.6 

3.6 

.0 

A. 8 

3.6 

2.7 

3.3 

TOT  OBS 

4809 

6643 

1138 

45 

0 

12455 

8.9 

2643 

3644 

2734 

3614 

TOT  PCT 

36.0 

52.5 

9.2 

,4 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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(OVER-ALL)  1854-1973 


table  a 


area  OOOtt  DA*  A* 

14. BN  18.0- 


PERCENTAGE  FREOuENCY  OF  -INC  SREEO  BY  HOUR  (GMT) 

-IN0  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

Calm 

1-3 

4-10 

11-?1 

22-33 

34-47 

48* 

MEAN 

FREQ 

0|S 

00C03 

4.8 

9.5 

57.1 

26.7 

1.9 

.0 

.0 

8.6 

100.0 

2643 

06C09 

3.6 

10.1 

55.0 

?9.l 

2.1 

.1 

.0 

8.8 

100.0 

364*. 

12C15 

2.7 

8.9 

52.3 

33.7 

2.4 

.0 

.0 

9.4 

100.0 

2 75a 

18C21 

3.3 

10.3 

54.6 

29.? 

2.0 

.1 

.0 

8.8 

100.0 

3614 

TOT 

453 

1238 

6931 

3766 

262 

5 

0 

8.9 

12653 

PCT 

3.6 

9.8 

54.8 

29.8 

2.1 

• 

.0 

100.0 

TABLE  5 


T ABt | t 


pct  freQ  of  total  cloud  amount  (eighths) 

BY  HIND  DIRECTION 


-NO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

8 l 

TOTAL 

MEAN 

CLOUD 

ooo 

N 

23.2 

7.3 

8.5 

OBSCO 

3.7 

OBS 

COVER 

2.8 

149 

• 

NE 

8.1 

3.2 

5.4 

2.5 

3.6 

• 

E 

1.1 

.7 

1.9 

1.1 

4.9 

.1 

SE 

.4 

.4 

1.5 

.8 

3 6 

.0 

S 

1.2 

.5 

1.3 

.9 

4.6 

• 

S- 

1.5 

.7 

.8 

.7 

3.8 

A 

N 

2.7 

1.5 

1.1 

.4 

3.0 

.0 

NM 

6.8 

2.2 

2.2 

1.2 

2.8 

• 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.9 

.6 

.8 

.4 

3.0 

.0 

TOT  OBS 

2 627 

972 

1329 

656 

538a 

3.3 

16 

TOT  PCT 

47.0 

17.4 

23.8 

11.7 

100.0 

.3 

FercE-tace  frequency  of  CEILING  -uiomTs  ► t,nm  #4/8) 
AND  OCCyRRfNCk  OF  NH  <5/8  9*  ■ I NO  JUNCTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

>000 

6900 

8000- 

N"  <9/P 

tC*AL 

299 

399 

499 

1949 

34  99 

4969 

6499 

»999 

AN*  HOT 

OBS 

• 

• 

• 4 

1.7 

1.3 

• 6 

’.3 

36.8 

• 

• 

.3 

.9 

• 6 

.9 

14.9 

.0 

.1 

.3 

.7 

.3 

.2 

.2 

3.0 

• 

.0 

.2 

.9 

.3 

• l 

1.9 

.0 

.0 

.3 

.3 

.4 

• < 

• 1 

2.6 

.0 

• 

.2 

.3 

.2 

• 1 

•0 

.1 

2.T 

.0 

• 

.) 

.3 

.2 

• 

• 

• 

9.1 

A 

• 

.2 

.3 

.4 

• l 

.9 

10.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,B 

.6 

.0 

.0 

• 

.1 

.2 

.1 

• 

• 

.1 

3.1 

6 

12 

104 

337 

21. 

117 

62 

38 

If’ 

-in 

9984 

.1 

.2 

1.9 

6.0 

4.1 

2.0 

1.1 

• T 

2*B 

80.8 

100. 0 

TABLE  7 

CUMUlATIVF  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 


OF 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

V SB  Y (NM) 

V$B Y (NM) 

CEILING 

. OR 

• OR 

. OR 

• OR 

• HR 

• OR 

. OR 

• OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6300 

2.9 

3.4 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

• OR  >3000 

3.8 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

■ OR  >3500 

5.5 

6.4 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

6.5 

■ OR  >2000 

9.2 

10.5 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

■ OR  >1000 

14.1 

16.4 

16.7 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

■ OR  >600 

15.4 

18.0 

18.4 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

16.5 

■ OR  >300 

15.5 

18.2 

18.6 

18.7 

18.7 

18.7 

IB. 7 

18.7 

■ OR  >150 

15.6 

1B.3 

18.7 

18.8 

18.8 

18.8 

18.9 

18.9 

■ OR  > 0 

15.6 

18.4 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

TOTAL 

919 

1085 

1118 

112  2 

1123 

1123 

1124 

1125 

total  number 

□F  OBS l 

5083 

PCT 

f»eo 

NH  <5/8  * 

80.9 

TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREQ  OF  LO-  CLOUDS  (EIGHTHS) 


0 1 2 
37.5  14.1  13.5 


3 4 


8.4  6.1 


5 


3.7 


TOTAL 

678  OBSCO  OBS 

4.6  4.2  7.4  .2  6150 
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PERCENT  FRkO  OF  KINO  01AECTJQN  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
P*FC!P!TAT!QN  K I TM  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VS8  Y 

N 

NE 

F 

SP 

S 

SK 

K 

NK 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

PCP 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

<1/2 

NO  PCP 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

TOT  * 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

PCP 

.0 

4 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

* 

1/2<1 

NO  PCP 

.4 

.1 

• 

.0 

.0 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

.9 

TOT  % 

.4 

.1 

* 

• 

• 

• 

.1 

.3 

.0 

.0 

.9 

PCP 

• 

.0 

• 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

l<2 

NO  PCP 

.1 

.1 

* 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

• 

.3 

TOT  V 

.1 

.1 

* 

• 

• 

• 

.1 

.1 

.0 

• 

.6 

PCP 

• 

• 

.1 

* 

• 

4 

.0 

• 

.0 

.0 

.3 

2<5 

NO  PCP 

.3 

.2 

.1 

* 

• 

.0 

• 

.1 

.0 

• 1 

.8 

TOT  X 

.3 

.2 

.2 

.1 

• 

• 

• 

.1 

.0 

1.1 

PCP 

.1 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

• 

.1 

.0 

• 

.9 

3<  10 

NO  PCP 

8.2 

3.1 

.8 

.9 

.7 

.8 

1.1 

2.7 

.0 

18.4 

TOT  X 

8.3 

3.2 

1.0 

.7 

.8 

1.0 

1.1 

2.7 

.0 

•5 

19.3 

PCP 

.2 

.2 

.1 

.2 

.2 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

. 9 

10* 

NO  PCP 

33.6 

13.4 

3.6 

2.3 

3.2 

2.7 

4.3 

9.1 

.0 

2.8 

77.2 

TOT  X 

33.8 

13.6 

3.6 

2.3 

3.4 

2.8 

A. 3 

9.? 

.0 

2.8 

78.1 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

42.9 

19.2 

4.9 

3.3 

A. 2 

3.8 

5.8 

12.5 

.0 

3. A 

100.0 

PERCENT  FREQ  OF  MIND  DIRECTION  VS  KIND  SPEED 
KITH  VAPriNC  VALUES  Of  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SK 

K 

NM 

VAR 

CALM 

PCT 

(NM) 

RTs 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-21 

.0 

* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

22* 

.0 

.0 

* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  X 

.0 

• 

* 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

0-3 

• 

* 

.0 

.0 

4 

4 

4 

.1 

.0 

• 0 

.1 

1/2<1 

4-10 

.1 

* 

* 

.0 

.0 

4 

4 

.2 

.0 

.4 

11-21 

.1 

* 

.0 

« 

4 

.0 

4 

4 

.0 

• 2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  X 

.3 

.1 

• 

4 

4 

4 

.1 

.2 

.0 

.0 

.7 

0-3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

.2 

1<2 

4-10 

.1 

.1 

* 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.3 

11-21 

• 

* 

• 

* 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

22* 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  X 

.1 

.1 

4 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

.6 

0-3 

.1 

* 

.0 

* 

4 

4 

4 

.1 

.0 

.1 

.4 

2<3 

4-10 

.2 

.2 

* 

* 

.1 

4 

.1 

.1 

.0 

.7 

11-21 

.1 

.2 

.1 

* 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.4 

22 ♦ 

.0 

• 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

TOT  * 

.4 

.4 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.0 

.1 

1.6 

0-3 

.7 

.3 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 

.6 

.0 

.6 

2.7 

5<10 

4-10 

4.3 

l.a 

.5 

.4 

.4 

.5 

.7 

1.6 

.0 

10. 1 

11-21 

2.7 

1.4 

.4 

.2 

.2 

.1 

.1 

.3 

.0 

3.4 

zz* 

.1 

• i 

• 

4 

.1 

4 

.0 

4 

.0 

.3 

TOT  X 

7.7 

3.3 

.9 

.7 

.8 

.9 

1.0 

2.5 

.0 

.6 

18.5 

0-3 

2.2 

.9 

.6 

.3 

.6 

.6 

.9 

1.3 

.0 

3.0 

10.3 

10* 

4-10 

17.7 

8.7 

2.3 

1.4 

1.8 

1.9 

3.1 

6.3 

.0 

43.6 

11-21 

12. a 

7,0 

.7 

.6 

.7 

.3 

.3 

1.2 

.0 

23.5 

224 

.5 

.3 

• 

.1 

.1 

4 

.0 

4 

.0 

1.1 

TOT  X 

33.2 

17.0 

3.6 

2.4 

3.2 

2.8 

4.3 

9.0 

.0 

3.0 

78.3 

TOT  QBS 

TOT  PCT 

41.8 

21.1 

4. a 

3.2 

4.1 

3.8 

3.3 

12.1 

.0 

3.7 

100.0 

9357 
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PERIOO:  (PRIMARY)  1922-197)  AREA  OOOB  OAKAR 

(OVER-ALU  1634-197)  TABLE  10  14. 6N  IB. OH 

PERCPNT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHT*  ( F EE  T#  NH  >4/8>  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/b  BY  HOUR 


HOUR 

ooo 

ISO 

300 

6C0 

looo 

2000 

3500 

SOHO 

6500 

6000« 

TOTAL 

NH  <3/8 

total 

(GMT) 

149 

299 

599 

999 

1999 

S499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

ooto) 

.3 

• 1 

2.0 

5.6 

3.2 

1.3 

1.1 

.4 

2.2 

16.2 

83.8 

1431 

06(09 

.6 

.1 

2.0 

7.0 

S.l 

1.9 

1.5 

.6 

2.8 

22.0 

76.0 

1448 

12(15 

.1 

• 1 

l.S 

6.2 

3.4 

2.0 

.B 

,7 

2.8 

18.1 

81.9 

1634 

1 8 C 2 1 

.1 

• 1 

1.5 

4.6 

4.7 

2.2 

1.1 

.8 

3.2 

18.4 

81.6 

1507 

TOT 

16 

6 

13 

10S 

3*5 

247 

113 

67 

3) 

166 

1127 

4913 

6040 

per 

.3 

• 1 

1.7 

5.9 

4.1 

1.9 

1.1 

.6 

2.7 

18.7 

61.3 

100.0 

TABLE  11 

TABLE 

12 

cumulative  pct 

FREU 

OF  RANGES  OF 

VSBY  (NM) 

AND/OR 

PERCENT 

FREQUENCY  VSbY 

(NM) 

rY  HOOP 

ceiling 

, HGT 

( FEET  j 

.NH  >4/ 8 ) s BY  HOUR 

HOUR 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

Muur 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

OPS 

(GMT) 

<50YD 

<1 

<5 

AND54 

ANO  5* 

OBS 

00(03 

.1 

.7 

.3 

1.7 

18.3 

78.8 

2220 

00(03 

.3 

.4 

3.3 

14.0 

62.8 

1415 

06(09 

.0 

1*1 

.6 

1.3 

21*4 

73.5 

2637 

06C09 

.6 

1.1 

3.9 

19.3 

76.8 

1397 

12(15 

• 

.5 

.6 

1.5 

15.2 

82.2 

2297 

12(13 

.1 

.6 

3.0 

16.1 

80.9 

1594 

16(21 

* 

1.0 

.8 

1.6 

19.7 

76.8 

2646 

18(21 

.1 

.4 

3.0 

16.3 

60.7 

1477 

TOT 

4 

83 

61 

153 

1839 

7(60 

9600 

TOT 

16 

37 

193 

964 

4 726 

3883 

PCT 

• 

.8 

.6 

1.6 

18.8 

78.2 

100. 0 

PCT 

.3 

.6 

3.3 

16.4 

80.3 

100. 0 

TABLE  1)  TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  l)P  RELATIVE  HUMIDITY  BY  TFMP  PERCENT  FREQUENCY  Qf  WIND  DIRECTION  BY  TgMP 


total 

PCT 

TENP  F 

0-29 

36-39 

40-49 

50-39 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

OBS 

PREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALM 

90/94 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

. 1 

.1 

.0 

38 

.6 

• 3 

.1 

• 

6 

9 

.0 

.1 

9 

.0 

83/89 

.0 

.0 

.1 

.3 

2.1 

3.0 

1.4 

.3 

575 

9.4 

4.4 

1.6 

.4 

.1 

.3 

.3 

.6 

1.3 

.0 

,4 

80/14 

.0 

.0 

• 

.7 

5.8 

28.2 

28.9 

4.5 

4187 

68.2 

27.1 

12.8 

3.2 

2.1 

3.0 

2.9 

4.6 

9.9 

.0 

2.6 

73/79 

.0 

.0 

.0 

.1 

l.l 

6.5 

9.9 

3.6 

1303 

21.2 

10.9 

4.8 

1.2 

.9 

.8 

.6 

.4 

1.2 

.0 

, 4 

70/74 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

.2 

.2 

.2 

39 

.6 

.3 

.2 

* 

• 

9 

9 

.0 

9 

.0 

total 

0 

0 

11 

73 

377 

2454 

2488 

537 

6142 

100.0 

PCT 

.0 

.0 

.2 

1.2 

9.4 

40.0 

40.5 

8.7 

43.0 

19.5 

4.8 

3.2 

4.1 

3.8 

3.7 

12.5 

.0 

3.4 

table  is  table  u 

meanS/Extremes  ano  percentiles  of  temp  (oec  e>  by  hour  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MIN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-69 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00(03 

91 

84 

83 

61 

76 

73 

66 

60.3 

2775 

00(03 

.0 

.6 

3.8 

30.6 

54.0 

10.8 

62 

1596 

06(09 

92 

•5 

• 3 

80 

75 

73 

66 

80.0 

3753 

06(09 

.0 

.7 

4.9 

30.1 

30.6 

11.5 

82 

1626 

12(15 

95 

90 

88 

63 

78 

75 

65 

62.8 

2773 

12(15 

.0 

2.4 

17.4 

49.7 

23.5 

5.0 

76 

1649 

18(21 

95 

89 

86 

62 

77 

74 

66 

81.9 

3647 

18(21 

.0 

1.6 

10.9 

49.2 

32.6 

5.6 

78 

1630 

TOT 

95 

89 

86 

81 

76 

74 

65 

81.2 

12930 

TOT 

0 

68 

603 

2602 

2639 

569 

79 

6301 
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P|RIOO«  (PRIMARY)  1922*1973  AREA  0008  DAKAR 

(OVER-ALU  1839-1973  TABLE  17  U.BN  18. OW 

PCT  FREQ  OF  AIR  TEMPERATURE  ( DEO  F)  AND  THE  OCCURRENCE  QF  FOG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

V$  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR. SEA 

69 

73 

77 

61 

83 

89 

>92 

TOT 

M 

WO 

TMP  OIF 

72 

76 

80 

89 

98 

92 

FOG 

FOG 

19/16 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

2 

.0 

• 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.1 

9 

• 

* 

13 

.0 

.2 

9/10 

.0 

.0 

0 

. 1 

.1 

.1 

0 

29 

0 

.3 

7/8 

*0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

30 

.0 

.7 

6 

• 0 

.0 

• 1 

.2 

.2 

.2 

• 0 

95 

0 

.7 

5 

• 0 

.0 

.1 

.3 

.9 

.2 

.0 

103 

0 

1.3 

9 

.0 

.3 

.9 

1.2 

.1 

.0 

163 

0 

2.9 

3 

.0 

• 

.2 

1.6 

1.3 

• 

.0 

229 

.1 

3.9 

2 

.0 

0 

.3 

9.9 

1.9 

• 

.0 

500 

.2 

7.3 

1 

• 0 

.1 

1.3 

9.9 

1.3 

.0 

.0 

•92 

.1 

12.9 

0 

0 

.2 

3.7 

13.3 

.9 

.0 

.0 

1209 

.3 

17.7 

-1 

• 0 

.3 

6.6 

13.7 

.9 

.0 

.0 

1900 

.3 

20.6 

-2 

* 

.9 

6.9 

7.1 

• 

.0 

.0 

979 

.9 

19.2 

-3 

• 

.7 

9.9 

2.9 

.1 

.0 

.0 

57§ 

.1 

8.5 

-9 

• 

• 9 

2.7 

.8 

0 

.0 

.0 

272 

0 

9.0 

-3 

0 

.9 

1.3 

.9 

.0 

.0 

• 0 

132 

.0 

2.3 

-6 

0 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

• 0 

69 

.0 

1.0 

-7 /-• 

0 

.9 

.3 

.2 

.0 

• 0 

• 0 

39 

• 

.9 

-9,-10 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

19 

.0 

.2 

-11/-13 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

• 

total 

19 

232 

2017 

3773 

603 

61 

3 

6703 

103 

6398 

*CT 

• 2 

3.3 

30.1 

36.3 

9.0 

,9 

• 

100.0 

1.6 

98.9 

PERIOD:  (OVER-ALL)  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  alNO  SPFfO  (RTS)  AND  O/RfCTfQN  VE«SUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


HGT 

1-3 

9-10 

N 

11-21  22- 

33 

39-97 

9*9 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

NE 

22-33 

39-97 

98* 

PCT 

<1 

1.3 

9.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.5 

1.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1-2 

1.0 

13.6 

9.9 

.0 

.0 

.0 

19.6 

.9 

9.6 

1.9 

.0 

.0 

.0 

7.0 

3-9 

.1 

3.0 

7.3 

.1 

.0 

.0 

12.8 

.1 

2.9 

3.9 

.1 

.0 

.0 

3.9 

5-6 

• 

.7 

9.3 

.2 

.0 

.0 

3.3 

.0 

.9 

1.8 

.1 

.0 

.0 

2.3 

7 

.0 

.2 

1.9 

.3 

.0 

.0 

1.8 

.0 

• 

.9 

.1 

.0 

.0 

.3 

8-9 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.0 

.9 

.0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

10-11 

.0 

.0 

* 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-9  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.9 

23.3 

18.7 

.8 

.0 

.0 

95.9 

1.1 

9.0 

7.7 

.9 

.0 

.0 

18.2 

HOT 

1-3 

9-10 

E 

11-21  22- 

33 

39-97 

*8* 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33 

39-97 

96* 

PCT 

<1 

.2 

.3 

* 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.2 

.3 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

1-2 

.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3-9 

.0 

• 5 

.1 

.0 

.0 

1.1 

* 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.6 

3-6 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

* 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

7 

.0 

. 1 

0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

• 

8-9 

.0 

• 

0 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

• 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.9 

2.1 

1.1 

.2 

.0 

.0 

3.8 

• 9 

1.9 

.6 

• 

.0 

.0 

2.3 

*AGE  612 


’fcftlOOt  (JVIH-AU)  1161-1971 
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TABLE  1«  I CONT  > 


AREA  0008  DAKAR 

14. 8N  18. OW 


PCT  FREO  OF  „INO  SPF§0  (RTS*  ANO  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 

sw 


HOT 

1-1 

4-10 

11-21  *2- 

13 

14-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.4 

• 4 

4 

.0 

.0 

.0 

.9 

.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1-2 

.1 

1.2 

.4 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

.2 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1-4 

• 

.6 

.3 

.0 

.0 

1.0 

4 

.4 

.2 

4 

.0 

.0 

.7 

5-6 

.0 

• 2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.5 

.0 

.1 

.1 

4 

.0 

.0 

.3 

7 

.0 

• 

• 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 1 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.1 

• 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.1 

10-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

21-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.5 

2.5 

1.0 

.3 

4 

.0 

4.4 

.6 

2.7 

• 5 

.1 

.0 

.0 

4.0 

M 

NW 

HGT 

1-3 

4-10 

11-21  £2- 

31 

34-47 

404 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

.4 

1.2 

• 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.7 

1.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1-2 

.6 

2.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.6 

5.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

6.3 

3-4 

.0 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

1.5 

.6 

.0 

.0 

.0 

2.2 

5-6 

.0 

• 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

• 1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.4 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

8-9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

10-11 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21-25 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

71-06 

.0 

• 0 

• 0 

. 0 

.0 

. 0 

.0 

#0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

07* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

4.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

5.8 

1.5 

8.6 

1.6 

4 

.0 

.0 

11.7 

TOTAL 

FCT 


WIND  SPEED  (RTS ) VS  SEA  HEIGHT  I FT  > 


HGT 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

484 

PCT 

<1 

10.2 

10.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

20.8 

1-2 

3.7 

30*2 

8.1 

• 0 

• 0 

• 0 

42.0 

3-4 

.4 

11.0 

12.6 

.4 

.0 

.0 

24.3 

5-6 

4 

1.4 

7.1 

.5 

.0 

.0 

9.0 

7 

• 0 

.4 

1.9 

.6 

.0 

.0 

2.9 

0-9 

• 0 

4 

• 4 

• 3 

.0 

.0 

.8 

10-11 

• 0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

12 

• 0 

.0 

4 

4 

4 

.0 

.1 

13-14 

*0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

• 0 

4 

.0 

.0 

4 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-12 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-00 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

874 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

14.4 

53.1 

30.6 

1.9 

• 

.0 

100.0 

PEP  100 < (OVER-ALL)  1949-1971  TABLE  19 


percent  freouencv  of  wave  height  if t>  vs  wave  period  (seconds) 


PERIOD 

<1 

1-2 

1-4 

3-4 

7 

8-9 

10.11 

12 

11-16 

17-19 

20-22 

21-23  26 

-12  13-40 

41-48 

49.60 

1 

o 

71-86 

•74 

TOTAL 

(SEO 

<6 

2.9 

14.8 

11.9 

3.1 

2.0 

.3 

• 1 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1811 

6-7 

4 

2.1 

7.0 

7.4 

1.1 

1.1 

.7 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1015 

•-9 

.0 

1.0 

1.1 

1.1 

2,1 

4 

.2 

,1 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

,0 

.0 

.0 

.0 

504 

10-11 

.0 

.7 

.8 

• 9 

1.0 

.1 

• 1 

4 

4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

182 

12-11 

.0 

.0 

1.1 

*6 

.2 

• 

4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10T 

>13 

.0 

• 0 

.0 

*4 

.1 

4 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

1N0ET 

6.2 

0.0 

5.1 

2.4 

.3 

.1 

• 0 

• 

4 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

*0 

• 0 

.0 

•c 

9ST 

TOTAL 

426 

1136 

1444 

911 

414 

139 

80 

19 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4628 

PCT 

9.2 

24.5 

11.2 

20.2 

9.4 

3.0 

1.7 

• 4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

100.0 

HE  A 

HG 


PAGE  tl) 


NOVEMBER 


PER  I OO : (PRIMARY) 

(OVER-ALL) 

1921-197J 

IS5A-197J 

table 

i 

AREA  OOOS  OAKAR 

U.SN  is.ow 

PERCENT 

frequency  of 

weather 

OCCURRENCE 

BY  WINO  DIRECTION 

PRECIPITATION 

type 

other  weather  phenomena 

WND  DJR 

RAIN 

RAIN 

DRZL 

FR2C 

snow  othpr 

HAIL 

PCPN  AT 

pcpn  past 

thor 

fog 

FOC  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

SHWk 

PCPN 

FAZn 

OB  TIME 

hour 

ltnc 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWC  DUST 

SIG 

pcpn 

PCPN 

PAST  HR 

SLWG  SNQW 

WEA 

N 

• 1 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.3 

• l 

.3 

.7 

.0 

2.6 

.6 

95.3 

NE 

.1 

• 1 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3 

.2 

.2 

1.7 

.0 

3.1 

.9 

93.7 

E 

.6 

1.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.7 

.0 

.6 

2.1 

.0 

3.1 

3.2 

87. 3 

SC 

1.0 

>.9 

2.9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

7.S 

.0 

2.9 

3.9 

.0 

.5 

.0 

B3.9 

S 

2.2 

*0 

).) 

.0 

.0 

• 0 

.0 

3.5 

.0 

6.6 

.0 

.0 

3.3 

.0 

86. 7 

SW 

.0 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.0 

7.7 

.0 

.0 

.6 

.0 

89.1 

w 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

98.9 

NW 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.0 

1.2 

.0 

2.1 

.1 

93.3 

VAR 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.8 

2.3 

.0 

1.5 

.0 

3.6 

.8 

89.2 

TOT  PC  T 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.5 

.2 

.7 

1.1 

.0 

2.7 

.7 

96.3 

TQT  OSS : 6456 


table  ? 

PERCENT  FREQUENCY  OF  KgATMES  OCCURRENCE  BY  HOUR 


FRECIPITATION  type  other  WEATHER  phenomena 


HQUR 

RAIN 

RAIn 

DRZL 

FR2  G 

Snow 

qthfr 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  PAST 

thor 

FOG 

FOG  WO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHWK 

PCPN 

FRZn 

OB  Time 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

HAZE 

BLWG  DUST 

SIG 

PCpN 

PCPN 

PAST  HR 

BLWG  SNOW 

WEA 

00403 

.3 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

1.7 

.8 

.0 

2.5 

.6 

93.7 

06409 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.5 

.3 

.9 

1.6 

.0 

2.2 

.6 

96.0 

12413 

.0 

*1 

• 1 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.1 

• 2 

.0 

.6 

.0 

3.3 

.8 

96.9 

18421 

.3 

.3 

.1 

.0 

• 0 

• 0 

.1 

.7 

.0 

.6 

1.6 

.0 

2.8 

.7 

96.1 

TQT  PC  T 

.2 

*2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

• 

.5 

.2 

.7 

1.1 

.0 

2.7 

.6 

96.2 

tot  OSS:  6681 


TABLE  3 

PSKCENJAQf  FRgQOfMCV  OF  WIND  DJRfC T JQN  By  SPEED  AND  BY  HOUR 
WINO  SPEED  (KNOTS)  HOUR  ( GMT ) 


WND  DIR 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

34-*7 

68* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

2.6 

23.1 

19.0 

.7 

.0 

.0 

63.1 

10.6 

68.6 

53.2 

67.7 

37.3 

60.6 

58.3 

67.7 

62.0 

NE 

1.2 

16.9 

16.9 

1.3 

.0 

.0 

36.9 

11.6 

30.3 

23.3 

36.3 

66.8 

62.5 

27.2 

36.2 

37.3 

E 

.6 

3.2 

1.9 

• 3 

.0 

.0 

3.8 

10.2 

6.3 

1.6 

5.1 

6.6 

7.9 

2.7 

5.3 

6.5 

SE 

.2 

.7 

.1 

• 

.0 

.0 

1.1 

7.0 

.9 

1.6 

.7 

1.3 

1.2 

.0 

1.0 

1.8 

S 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.9 

5.1 

1.3 

.3 

.6 

.8 

.7 

.3 

1.0 

.9 

SW 

.6 

.6 

.1 

• 

.0 

.0 

1*1 

5.3 

1.6 

1.6 

1.0 

1.2 

.8 

.8 

.9 

1.6 

w 

.5 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.6 

5.0 

2.6 

.0 

1.8 

1.2 

1.0 

1.3 

1.8 

1.6 

NW 

.9 

3.9 

.8 

• 

.0 

.0 

3.7 

7.1 

7.9 

9.0 

6.0 

3.2 

3.9 

5.7 

3.8 

5.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.3 

2.3 

.0 

2.9 

5.3 

2.7 

1.6 

1.3 

3.3 

2.1 

3.0 

TOT  OBS 

1067 

6073 

6723 

310 

0 

n 

12133 

10.1 

2356 

165 

2668 

1116 

2696 

150 

2305 

1139 

TOT  PCT 

8.6 

50.0 

38.9 

2.6 

.0 

• o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

table  *a 

WIND 

speeo 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

WND  DIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-60 

61* 

total 

PCT 

MEAN 

00 

Oo 

12 

18 

ORS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

10.2 

29.7 

3.2 

.1 

.0 

65.1 

10.6 

68.8 

66.5 

61.6 

65.8 

NE 

6.5 

23.2 

6.6 

.3 

.0 

36.6 

11.6 

30.0 

38.2 

61.6 

35.2 

E 

1.7 

3.6 

.7 

• 1 

.0 

5.8 

10.2 

6.3 

5.6 

7.6 

5.8 

SE 

.6 

.6 

• 

.0 

.0 

1.1 

7.0 

1.0 

.9 

1.2 

1.3 

S 

.6 

.2 

• 

.0 

• 0 

.9 

5.1 

1.2 

.7 

.7 

1.0 

SW 

.8 

.3 

• 

.0 

.0 

1.1 

5.3 

1.6 

1.0 

.8 

1.1 

w 

1.3 

.3 

• 

.0 

.0 

1.6 

5.0 

2.3 

1.6 

1.0 

1.7 

NW 

2.8 

2.7 

.1 

.0 

• 0 

3.7 

7.1 

8.0 

5.1 

6.0 

3.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.3 

2.3 

.0 

3.1 

2.3 

1.6 

2.6 

TOT  OBS 

3266 

7j20 

1319 

30 

0 

12153 

10.1 

2501 

3562 

2646 

3666 

TOT  PCT 

26.9 

60.2 

12.3 

.6 

.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

PACE  6U 


NOVEMBER 


’ERlOfet  (PRIMARY)  1921-19*3  AREA  000B  DAKAR 

(Over-all)  table  a ia.bn  is.ow 

PERCENTAGE  FRfOyfNCY  0*  WINO  SP£EO  BY  hCUR  (GMT) 

Hl*0  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CAcH 

1*1 

4-10 

u-n 

22-31 

34-47 

4B6 

MEAN 

PREQ 

OBS 

OOCOi 

3.1 

7.2 

53.3 

74.3 

2.0 

.0 

.0 

9.5 

100.0 

2501 

06409 

2.) 

5. A 

50.1 

39.2 

2.6 

.0 

.0 

10.2 

100.0 

3562 

1241) 

1.6 

5.0 

43.3 

44.4 

3.2 

.0 

.0 

10.9 

100.0 

2646 

1842  1 

2.6 

7.3 

50.4 

37.0 

2.4 

.0 

.0 

9.9 

100.0 

3444 

TOT 

279 

768 

6073 

4773 

310 

0 

0 

1G.1 

12153 

PCT 

2.1 

6.3 

50.0 

38. 9 

2.6 

.0 

.0 

100.0 

TABLE  5 TABLE  6 

PCT  FREQ  OP  TOTAL  CLOUD  AMOUNT  (EIGHTH*)  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  CEILING  HEIGHTS  ( FT, NH  >*/8) 

|Y  HIND  DIRECTION  AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/fl  BY  hINO  DIRECTION 

MFAN 


WHO  DIR 

0-2 

3-4 

5-7 

» 4 

TOTAL 

rLnuo 

000 

150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

o 

o 

o 

NH  <5/8 

total 

OBSCD 

OBS 

COVER 

149 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HOT 

OBS 

N 

32.4 

8.2 

10.0 

4. 8 

2.6 

.1 

.0 

.1 

.4 

I. A 

2.1 

.9 

.4 

.4 

1.8 

47.8 

NE 

14.7 

4.1 

6.2 

3.1 

3.0 

.0 

* 

.1 

.3 

.9 

1.0 

.5 

.4 

.4 

1.2 

23.3 

E 

2.0 

• 5 

.8 

.5 

3.1 

* 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

4 

.2 

3.1 

SE 

.3 

.1 

.2 

.1 

3.5 

• 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

• 

4 

.0 

4 

.5 

S 

.3 

.2 

.1 

.1 

3.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.1 

• 

.1 

4 

.0 

4 

.5 

SM 

.3 

.1 

.1 

.1 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

• 

.0 

.0 

4 

.4 

H 

.8 

,2 

,4 

.1 

2.4 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

NH 

A.l 

1.0 

1.2 

.7 

2.6 

• 

.0 

• 

.1 

.2 

.3 

.1 

4 

.0 

.2 

6.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.5 

.2 

.3 

.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

• 

4 

4 

.1 

i.e 

TOT  OBS 

2914 

749 

1001 

503 

5167 

2.7 

3 

1 

11 

43 

156 

192 

91 

49 

44 

184 

4389 

5167 

TOT  PCT 

56.4 

1A.5 

19.4 

9.7 

100.0 

.1 

4 

.2 

.9 

3.0 

3.7 

1.8 

.9 

.9 

3.6 

84.9 

100.0 

TABLE  7 


CUMULATIVE  PcT  FREQ  Qp  SIMULTANFQUS  OCCURRENCE 


OP 

CEILING 

HEIGHT 

(NH  >4/8) 

AND 

VSBY  (NM) 

VSBY  (NM) 

CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

■ OR 

> OR 

• OR 

• OR 

(PEET) 

>10 

>5 

>2 

>i 

>1/2 

>1/4 

>3OY0 

>0 

• OR  >6500 

3.5 

A. 2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

■ OR  >5000 

A. A 

5.1 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

• OR  >3500 

5.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

■ OR  >2000 

9.1 

10.5 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

10.7 

■ OR  >1000 

11.9 

13.6 

13.8 

13.8 

13.8 

13.8 

13.6 

13.8 

• OR  >600 

12.7 

14.4 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

• OR  >300 

12.9 

14. 6 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

■ OR  >150 

12.9 

14.7 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

14.9 

• OR  > 0 

12.9 

14.8 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

TOTAL 

691 

788 

800 

800 

801 

801 

802 

602 

total  number  op  obsi  5340  pct  freQ  nh  <s/b>  bs.o 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  PREQ  OP  LOW  CLOUOS  (EIGHTHS) 

total 

012345678  OBSCO  0BS 
53.0  12.3  9.0  5.1  A. 7 3.2  3. A 3.3  5.9  .1  5576 
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PE* 100 : (PRIMARY)  1921-197)  AREA  0008  0 AKAR 

(OVER-ACU  1154-197)  TAILS  I 14. 8N  18. OW 

PERCENT  M*Q  OF  WIND  DIRECTION  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 
pRfCfPf  TArro#  W/7*  VA RY/NC  VALUES  of  visihuty 


VSBY 

N 

Nf 

f 

SC 

5 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

PCT 

total 

(NH) 

P CP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PC* 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

TOT  | 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

PCP 

• 

• 

4 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1 ✓ 2<  1 

NO  PCP 

.1 

.5 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

TOT  > 

.1 

.5 

.1 

• 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PC F 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.2 

TOT  % 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

PCP 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

2<S 

NO  PCF 

.7. 

.6 

,2 

• 

,0 

.0 

• 

4 

. 0 

.1 

1.6 

TOT  t 

.7 

. 6 

.2 

• 

.0 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

1.6 

PCP 

• 

.0 

• 

* 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

5<10 

NO  PCF 

7. a 

5.2 

m7 

.1 

.1 

.2 

.9 

.0 

.3 

15.2 

TOT  « 

7.8 

5.2 

.7 

.1 

.1 

.1 

.8 

.0 

.3 

15.3 

PCP 

.1 

.1 

0 

4 

• 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

10* 

NO  PCP 

45.5 

23.1 

3,0 

.6 

.5 

1.3 

6.0 

.0 

1.6 

62.0 

TOT  % 

45.6 

23.2 

3.0 

.6 

.5 

1.3 

6.0 

.0 

1.6 

82.3 

TOT  OBS 
TOT  PcT 

54.4 

29.4 

*.0 

.8 

.7 

.6 

1.4 

6.8 

.0 

2.0 

100.0 

6446 

TABLE  9 

PFRCENT  FREQ  OF  WIND  OIRECTlON  vs  WIND  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

per 

(NH) 

KTS 

0-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

11-2* 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

224 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  t 

4 

4 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

0-3 

4 

4 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1/2<1 

4-10 

4 

.1 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

11-21 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

224 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

TOT  * 

.1 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

0-3 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

1<2 

4-10 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

11-21 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

22* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

TOT  % 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.2 

0-3 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

4 

4 

.0 

.1 

.2 

2<5 

4-10 

.4 

.2 

4 

.0 

.0 

4 

4 

• 0 

.7 

11-21 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.7 

22  4 

4 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

TOT  » 

.7 

.6 

4 

4 

.0 

4 

.1 

.0 

.1 

1.7 

0-3 

.4 

.3 

4 

4 

• 1 

4 

.1 

.0 

.4 

1.5 

5<I0 

4-1 0 

3.7 

2.5 

.1 

.1 

.1 

.1 

.6 

.0 

7.5 

11-21 

3.1 

2.6 

4 

4 

4 

4 

.1 

.0 

6.3 

224 

.2 

,2 

4 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TOT  1 

7.4 

5.6 

.1 

.1 

.2 

.1 

.8 

.0 

.4 

15.6 

0-) 

2.0 

.9 

• 1 

.2 

.2 

.4 

.7 

.0 

1.7 

6.3 

104 

4-10 

21.3 

12.9 

1.9 

.5 

.4 

.4 

.6 

4.0 

.0 

42.2 

11-21 

17. • 

12.1 

1.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.8 

.0 

32.1 

224 

.6 

.7 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

1.4 

TOT  * 

41.7 

26.6 

3.2 

.7 

.7 

.7 

1.2 

5.6 

.0 

1.7 

82.0 

TOT  QlS 
TOT  PCT 

50.0 

33.1 

4.3 

.9 

.6 

.9 

1.4 

6.4 

.0 

2.2 

100.0 

total 

OBS 
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P|*IOO*  (PRIMARY)  1921-197J 
(OVER-ALL)  1854-1973 


AREA  OOOB  OAKAR 

TABLE  10  14. 8N  IB. ON 

PERCFNT  FREgOENC V OP  CEILING  H* I GrtT S ( FEE  T#  NH  >4/t>  AND 
OCCURRENCE  op  NH  <3/e  by  HOUR 


HQUR 

000 

190 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

8000* 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

399 

999 

1999 

3999 

9999 

6999 

7999 

ANY  H&T 

OBS 

00803 

.2 

.0 

.2 

1.2 

3*6 

3.8 

1.5 

* 8 

.6 

3.0 

19.9 

85.1 

1320 

06109 

.1 

.0 

.1 

.9 

3.7 

3.1 

1.5 

.7 

.9 

2.6 

13.6 

86.9 

1362 

12815 

.0 

.1 

.1 

.8 

2.5 

3.3 

1.9 

1.1 

.6 

3.6 

19.3 

85.7 

1992 

11821 

• l 

.0 

,9 

.9 

2.5 

9.3 

1.9 

1.0 

1.1 

9.9 

15.8 

89.2 

1320 

TOT 

6 

2 

11 

93 

166 

201 

99 

99 

99 

187 

805 

9689 

5999 

PCT 

.1 

• 

.2 

.8 

3.0 

3.7 

1.7 

.9 

.8 

3.9 

19.7 

85.3 

100.0 

table  11 


frequency 

’ VSBy 

(NH) 

By  hour 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

1/2<1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

TOTAL 

OBS 

00803 

.0 

.2 

.2 

1.9 

15.3 

P 2.* 

2013 

06109 

• 1 

• 9 

• 2 

1.6 

17.4 

BO. 3 

2*70 

12815 

• 

• 2 

• 1 

1.6 

1 3 • 1 

84.9 

2120 

18821 

• 

.7 

.5 

1.6 

16.7 

"0.5 

2371 

TOT 

9 

38 

21 

199 

1*12 

7j30 

8974 

PCT 

• 

.9 

.2 

1.7 

15.7 

•1.9 

100.0 

TABLE  12 

cumulative  pct  freq  op  ranges  op  vsby  inmj  ano/or 

CEILING  HOT  (FEET,NH  >4/8>/8y  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

<150 

<50YD 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 

and  i* 

total 

OBS 

00803 

.2 

.9 

3.3 

13.9 

83.3 

1279 

06C09 

.2 

.5 

2.9 

12.6 

89.5 

1318 

12813 

.0 

.3 

2.5 

13.5 

89.0 

1955 

18821 

• 1 

.5 

2.7 

15.0 

82.3 

1268 

TOT 

PCT 

6 

.1 

21 

.9 

152 

2.8 

727 

13.6 

4*61 

83.5 

5390 

100.0 

TABLE  li 


PERCENT  FREQUENCY  QP  RELATIVE  HUHIOITV  BY  TEmP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

90-99 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

90/99 

.0 

.0 

« 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.1 

85/89 

.0 

.0 

• 

.5 

1.0 

1.1 

.2 

• 

159 

2.8 

80/89 

.0 

• 

.9 

2.3 

8.5 

16.3 

8.9 

2.0 

2099 

38.5 

75/79 

.0 

.0 

.2 

1.* 

6.9 

20.0 

16.9 

*.0 

2669 

98.8 

70/79 

.0 

.0 

• 

.2 

1.0 

3.6 

3.5 

1.2 

519 

9.5 

65/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

12 

.2 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

l 

* 

total 

0 

1 

36 

238 

929 

2240 

1617 

399 

5955 

100.0 

PCT 

.0 

4 

.7 

*.9 

16.9 

91.1 

29.6 

7.3 

TABLE  14 

PERCENT  FREQUENCY  QF  NINO  DIRECTION  BY  T£MP 
N NE  E SE  S SN  W NH  VAR  CALM 

.1  * * .0  .0  .0  ,0  • .0  .0 

1.9  .9  .1  .1  * .1  • .2  .0  * 

19.9  10.3  1.8  .3  .9  .9  .9  3.6  .0  1.0 

27.2  1A.9  1.9  .2  .2  .1  .3  3.1  .0  .9 

5.9  2.9  .2  * * • .1  .3  .0  .1 

.1  .1  .0  .0  .0  .0  .0  * .0  .0 

.0  * .0  «Q  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

59.3  29.2  9.0  .6  .6  .6  1.3  7.2  .0  2.0 


table  is  table  16 


means*  extremes  ano  percentiles  of  temp  joeg  f>  by  hour  percent  frequency  of  relative  humidity  by  hour 


HOUR 

MAR 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

MjN 

MFAN 

TOTAL 

HOUR 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

TOTAL 

(GMT) 

0QCQ3 

•7 

B3 

82 

78 

73 

70 

6* 

77, B 

OBS 

2567 

(GMT) 

00t03 

.0 

1.5 

8.1 

38.8 

*1.7 

10.0 

80 

OBS 

1356 

06409 

9l 

89 

•2 

7B 

72 

69 

65 

77.9 

3592 

06409 

.0 

3.4 

12.0 

36.1 

37.4 

11.1 

79 

1*36 

12415 

93 

88 

85 

• 0 

79 

72 

68 

• 0.1 

2639 

12415 

• 0 

10.3 

26.7 

43.2 

16.2 

3.6 

72 

1*85 

18421 

92 

•7 

8* 

79 

73 

71 

66 

79.1 

3958 

18421 

.0 

*.2 

20.1 

45.2 

25.0 

5.4 

75 

1366 

TOT 

93 

86 

1* 

79 

73 

70 

69 

78.5 

12256 

tot 

0 

279 

955 

2303 

1684 

*22 

76 

5643 
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PAR  100  s (PRIMARY)  1921-197)  AREA  OOOB  DAKAR 

(OVfR-ALL)  1834-197)  TABLE  1?  19. BN  18.  OK 

PC T FREQ  QF  AIR  TEMpFRATURF  <DFG  M AND  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  OfFFEftfcNCf  <OfG  f > 


AIR-SEA 

6l 

63 

69 

73 

77 

81 

83 

89 

TOT 

W 

wo 

TMP  OIF 

6* 

*8 

72 

76 

BO 

69 

86 

92 

FOG 

FOG 

19/  16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

2 

.0 

9 

li/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

9 

.1 

7 

9 

.1 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 1 

.1 

.1 

20 

9 

• 3 

7/b 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.2 

9 

92 

9 

.7 

6 

.0 

.0 

.0 

9 

.2 

.9 

.2 

.1 

30 

.0 

.9 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

.6 

.3 

9 

83 

9 

1.9 

9 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.0 

1.0 

.6 

.0 

165 

9 

2.8 

3 

.0 

.0 

.1 

.5 

1.9 

1.9 

.9 

• 

297 

• 

9.2 

2 

.0 

.0 

.2 

.9 

3.3 

2.9 

.3 

.0 

932 

.1 

7.6 

1 

.0 

.0 

.3 

2.1 

5.9 

9.6 

.3 

.0 

766 

.2 

12.9 

0 

.0 

.0 

.5 

2.8 

B.O 

5.1 

.2 

.0 

969 

.3 

16. i 

-l 

.0 

.0 

.9 

3.8 

9.9 

9.5 

9 

.0 

1060 

.2 

18.0 

-2 

.0 

9 

.3 

3.2 

7.3 

2.6 

9 

.0 

800 

.2 

13.5 

-3 

* 

.0 

.9 

3.9 

3.0 

l.o 

.0 

.0 

570 

.1 

9.7 

-9 

.0 

9 

.3 

1.9 

2.6 

.5 

.0 

.0 

309 

.1 

5.2 

-3 

.0 

9 

.2 

1.1 

1.0 

.2 

.0 

.0 

150 

9 

2.5 

-6 

.0 

.0 

.1 

.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

62 

.0 

1.1 

-7/-B 

.0 

9 

.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 

.9 

-9/-10 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

• 3 

-11/-13 

.0 

.0 

9 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

-19/-16 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

• 

total 

1 

6 

199 

1218 

2712 

1519 

170 

19 

5831 

73 

3736 

PCT 

• 

.1 

3.3 

20.9 

96.3 

26.0 

2.9 

.2 

100.0 

1.3 

98.7 

PER  100  : (OVER-ALU  1963-1973 

TABLE  18 


PCT 

FREQ  OF 

WlNO 

SPEED  (KTS) 

AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS 

(FT) 

HOT 

1-3 

9-10 

N 

11-2!  22 

-33 

39-97 

aR* 

Per 

1-3 

4-10 

11-21 

NE 

22-33 

34- 

■97 

48* 

Per 

<1 

1.3 

3.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

9.9 

.3 

1.2 

9 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1-2 

.7 

16.9 

3.1 

.0 

.0 

.0 

22.2 

.2 

5.7 

2.6 

.0 

.0 

.0 

8.5 

3-9 

.1 

6.7 

12.5 

.2 

.0 

.0 

19.3 

.0 

3.9 

6.2 

.1 

.0 

.0 

9.7 

3-6 

9 

1.3 

6.7 

.1 

.0 

.0 

8.1 

9 

.9 

3.6 

.2 

.0 

.0 

4.3 

7 

.0 

.0 

2.0 

.3 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.1 

1.9 

.2 

.0 

.0 

1.7 

8-9 

.0 

9 

.9 

.2 

.0 

.0 

. 6 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.5 

10-11 

.0 

9 

.1 

9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

12 

.0 

9 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 7* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

2.1 

27.9 

27.0 

.8 

.0 

.0 

57.8 

.6 

10.9 

19.1 

.7 

.0 

.0 

26.3 

mgt 

1-3 

9-10 

E 

11-21  22 

-33 

39-97 

469 

PCT 

1-3 

9-10 

11-21 

SE 

22-33 

39- 

■97 

48* 

PCT 

<1 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1-2 

• 1 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

3-9 

.0 

.9 

.3 

9 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

5-6 

9 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

91-98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

99-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

879 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.6 

1.0 

.1 

.0 

.0 

2.9 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 
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PEMOO:  JVEH-Alt) 


TABLE  If  (CUNT  I 

PCT  FdkQ  OF  kINH  $PFeD  CRTs)  AND  DIRECT  TON  VEM'^S  S**  HEIGHTS  l F T ) 


11-2 1 22-33  3*-«.7 

.0  .0  .0 


*-10  1 1-21  22-3)  )*- 

• .0  .0 


22-33  3*-*7 

.0  .0 


HIND 

SPEED 

(RTS) 

VS  SEA 

HEIGHT 

(FT) 

HGT 

0-3 

*-10 

11-21 

22-33 

3*-*7 

*8* 

PCT 

<1 

6.2 

6.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

12.8 

1-2 

1.6 

27.2 

8.3 

.0 

.0 

.0 

37.3 

)-♦ 

• 1 

11.6 

19.6 

.3 

.0 

.0 

31.6 

5-6 

• 1 

1.9 

10.6 

.3 

.0 

.0 

12.8 

7 

• 0 

.1 

3.5 

.5 

.0 

.0 

*.l 

B-9 

• 0 

• 

.7 

.* 

.0 

.0 

1.2 

10-11 

• 0 

• 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

12 

• 0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

13-16 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17-19 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• Cl 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*i-*a 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*9-60 

• G 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-B6 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

8.1 

♦ 7.* 

*2.9 

1.6 

.0 

.0 

100.0 

PER  100 * (OVER-ALL)  19*9-1973 


PERCENT  FREOUfnCT  0*  WAVE  HEIGHT  (FT)  VS  WAVE  PERIOD  (SECONDS) 


PER  100 

(SEC) 

<1 

1-2 

3-* 

5-6 

7 

8-9 

10.11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25  26-32  33 

*■ 

o 

*l-*8 

♦9-60 

61-70 

71-86 

8*> 

Total 

<6 

2.2 

l*.f 

1*.2 

6.3 

2.* 

• 6 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

1650 

6-7 

• 

1.8 

7.7 

• .* 

*.0 

1.5 

• 1 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

993 

8-9 

• 

.* 

2.0 

3.6 

2.5 

1.2 

*0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*20 

10-11 

.0 

.5 

.7 

.7 

.7 

.6 

• 2 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1*6 

12-13 

.0 

.0 

1.0 

• 2 

• 1 

.1 

9 

• 1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

>13 

.0 

.0 

.0 

• 5 

.2 

• 

• 0 

• 0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

** 

INOET 

*.5 

5.2 

*•* 

2.6 

1.0 

.3 

• 2 

6 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

753 

TOTAL 

275 

910 

1221 

311 

**l 

178 

90 

29 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

♦073 

PCT 

6.6 

22.3 

30.0 

22.* 

11.0 

*.* 

2.2 

.7 

• 2 

6 

• 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

100.0 

pace  6\f 


DECEMBER 


( PR  1 M4RT  ) 
(OVER-ALU 

1*23- 

ms- 

197* 

197* 

PERCENT 

precipitation 

FREUOENC*  OP 
tvpe 

TABLE 

HEATHER 

1 

OCCURRENCE 

AREA  0006 

BV  HIND  DIRECTION 

OTHER  HEATHER 

DAKAR 

19. BN  17. 9H 

PHENOMENA 

UNO  DIR 

RAIN 

«*tN 

SHNR 

ORZL 

PRIG 

PCPN 

SnOR 

OThe* 

PRZn 

PCP  N 

MAIL 

PCPN  AT 
OB  TIHE 

PCPN  PAST 
HOUR 

THOR 

LTNG 

FOG 

HO 

PCPN 

FOG  HU 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAT 
SLUG  DUST 
SLUG  SNOU 

NO 

SIC 

UEA 

N 

.1 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 1 

• 1 

.2 

1.9 

.0 

3.2 

1.5 

93.0 

HE 

.2 

*1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 3 

. 1 

.2 

1.7 

.0 

9.3 

1.7 

91.6 

E 

.6 

.0 

.2 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.0 

.1 

• 3 

1.7 

.0 

12.1 

9.6 

80.0 

SE 

6.9 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

6.9 

77.6 

$ 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.0 

.0 

5.5 

.0 

1.8 

.0 

89.1 

su 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19.7 

.0 

7.0 

.0 

73.2 

u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

13.2 

.0 

85.6 

NH 

.6 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.a 

.6 

.9 

2.2 

.0 

9.8 

.1 

91.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

1.6 

.0 

9.8 

9.8 

88.7 

TUT  PC  T 
TOT  OSS: 

.2 

7095 

• 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

1.9 

.0 

9.9 

1.8 

91.3 

PERCENT 
PRECIPITATION  TTPg 

FREQUENCY 

TABLE  2 

OP  HEATHER  OCCURRENCE 

8 Y HOUR 

other 

heather 

phenomena 

HOUR 

(GMT) 

RAIN 

rain 

SMUR 

ORZL 

FAZG 

PCPN 

SnOH 

OTHER 

PRZn 

PCPn 

HAIL 

pcpn  at  pcpn  past 
08  TIME  HOUR 

THOR 

LTnC 

FOG 

MO 

PCPN 

pog  mo 
PCPN 
PAST  HR 

SMOKE 

HAZE 

SPRAT 
SLUG  DUST 
BLMG  snom 

NO 

SIG 

MEA 

00103 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2  .1 

.9 

1.6 

.0 

3.7 

1.3 

92.7 

06C09 

.5 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6  .2 

.9 

2.2 

.0 

9.1 

1.6 

90.8 

I2C15 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.2  .1 

.0 

1.6 

*0 

9.5 

2.2 

91.9 

18(21 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.3  .0 

.1 

2.3 

.0 

5.5 

1.8 

89.9 

TOT  PCT 
TQT  06$: 

.2 

7239 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3  .1 

.2 

2.0 

.0 

9.5 

1.7 

91.2 

TABLE  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  hInO  DIRECT fQN  BY  S*£60  AND  BY  HOUR 
Hl*D  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


MND  OIR 

0-3 

9-10 

11-21 

22-33 

39-*7 

98» 

total 

PCT 

MEAN 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OSS 

PREQ 

SPD 

N 

1.3 

17.2 

19.2 

1.2 

• 

.0 

38.9 

11. A 

96.9 

55.2 

39.6 

25.9 

30.1 

50.0 

92.5 

39.9 

NE 

1.1 

17.0 

25.1 

3.1 

.1 

.0 

♦6.3 

12.7 

90.3 

32.1 

96.6 

56.3 

53.5 

91,9 

93.0 

93.5 

E 

.5 

3.8 

3.8 

.7 

• 

.0 

8.9 

11. • 

5.6 

3.8 

7.9 

13.6 

12.7 

9.6 

7.7 

9.0 

SE 

.1 

.9 

.1 

9 

.0 

.0 

.7 

7.2 

.5 

.0 

.6 

.8 

.9 

.3 

.8 

.8 

S 

.1 

.1 

.1 

.0 

#0 

.0 

.3 

7.6 

.9 

.0 

.3 

.9 

.3 

.0 

.9 

.3 

SU 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.3 

9.7 

.3 

1.2 

.3 

.1 

.2 

.0 

.9 

.5 

H 

.2 

.9 

• 

.0 

.0 

.0 

.6 

5.1 

.8 

.9 

.9 

.6 

.2 

.6 

.7 

.7 

NH 

.9 

2.0 

.5 

• 

.0 

.0 

2.9 

7.6 

3.8 

3.1 

3.0 

1.5 

1.3 

1.9 

3.5 

3.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,M 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

1.1 

.0 

1.3 

2.3 

1.3 

.8 

.7 

1.2 

.9 

1.3 

TQT  085 

628 

5166 

6195 

633 

12 

0 

12589 

11.7 

2323 

173 

2979 

1136 

2510 

162 

2997 

1152 

TQT  PCT 

5.0 

91.1 

98.8 

3.0 

.1 

.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  )A 


HINO 

SPE|0 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

UNO  OIR 

0-6 

7-16 

1 7-27 

28-90 

919 

TOTAL 

PCT 

NEAN 

00 

06 

12 

18 

ORS 

PREQ 

SPO 

03 

09 

15 

21 

N 

6.0 

26. V 

3.9 

.1 

.0 

38.9 

11.9 

97.9 

35.3 

31.3 

91.7 

NE 

3.5 

29.1 

11. 1 

.5 

• 

96.3 

12.7 

39.7 

99.7 

52.8 

93.2 

E 

2.0 

9.7 

2.0 

• 1 

• 0 

8.9 

11. a 

3.3 

9.7 

12.2 

8.1 

SE 

.9 

.3 

• 

.0 

.0 

.7 

7.2 

.9 

.6 

.9 

.8 

S 

.2 

.1 

• 

.0 

*0 

.3 

7.6 

• 3 

.3 

.3 

• 9 

SH 

.3 

« 

6 

.0 

.0 

.3 

9.7 

.9 

.2 

.2 

.9 

M 

.9 

.2 

• 

.0 

.0 

.6 

S.« 

.8 

.5 

.3 

.7 

NH 

1.3 

1.3 

.1 

• 

.0 

2.9 

7.6 

3.9 

2.6 

1.9 

3.6 

yAR 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

1.1 

1.1 

.0 

1.6 

1.1 

.7 

1.1 

TOT  08 S 

2169 

7907 

2908 

103 

2 

12989 

11.7 

2*98 

3615 

2672 

3599 

TOT  PCT 

17.2 

62.8 

19.  1 

• 8 

• 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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DECEMBER 


PERIOD:  I PR  I MARY ) 1R2J-197J  AREA  0008  DAKAR 

(OVER-ALU  1895-197J  7 ABLE  A 14. 8N  17. 9M 

PERCENTAGE  PREOuENCV  OR  NINO  SPEED  B7  HuUR  (CMT) 

MIND  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4P* 

HfcAN 

FREO 

06S 

00403 

1.6 

4.0 

44.9 

43.0 

4.4 

.1 

.0 

11.2 

100.0 

2698 

06409 

1.1 

3.4 

40.3 

49.7 

3.2 

.1 

.0 

11.9 

100.0 

3613 

12413 

.7 

2.6 

34.7 

34.8 

7.0 

.2 

.0 

12.8 

100.0 

2672 

18421 

1.1 

3.* 

46.4 

3.9 

• 

.0 

11.2 

100.0 

3399 

tqt 

142 

466 

3166 

6145 

633 

12 

0 

11. 7 

12584 

PCT 

1.1 

3.9 

41.1 

48. 8 

3.0 

.1 

.0 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATrve  Pc T FREQ  Of-  SIMULTANEOUS  OCCURRENCE 
Qp  CEILIN'.  HEIGHT  (NH  >4/8)  ANO  VSBT  (NM) 


VSBY  (NM) 


CEILING 

• OR 

• OR 

• OR 

• OR 

* OR 

• OR 

* OR 

■ OR 

(F£ET) 

>10 

>9 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>50YD 

>0 

• OR  >6300 

3.7 

4.3 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

■ OR  >3000 

4.6 

9.3 

9.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4 

■ OR  >3300 

6.0 

6.9 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

• OR  >2000 

8.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

• OR  >1000 

10.1 

11.9 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.7 

11.8 

• OR  >600 

10.7 

12.2 

12.9 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

• OR  >300 

10.7 

12.3 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

• OR  >190 

10.7 

12.3 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

■ OR  > 0 

iO.a 

22.4 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

total 

603 

693 

714 

717 

717 

717 

717 

718 

TOTAL  NUMBER  Of  085 1 3*92 


PCT  FREQ  NH  <J/B  t 87.2 


TABLE  7 A 

PERCENTAGE  FREO  OF  LON  CLOUOS  (tlOHTHSi 

total 

012345678  OBSCD  OBS 
98.0  10.9  7.1  9.7  4.7  2.7  3.2  3.0  4.6  .2  5794 


DECEMBER 


PER  100 : (PRIMARY) 

1923-1973 

AREA 

0006  DAKAR 

(OVER-ALL) 

1855-1973 

table 

6 

14. BN 

PERCENT 

freo  of 

wind 

DIRECTION  vs 

OCCURRENCE 

OK  NON.UCCUKRENCE 

OF 

precipitation  hith 

VARYING  VALUES  OF 

VISIBILITY 

VSB  V 

N 

NF 

E 

SF 

s 

SH 

w 

NW 

VAR 

calm 

PCT 

total 

(NH) 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

TOT  * 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

* 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1/2<1  NO  PCP 

.5 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

TOT  X 

.5 

.5 

• 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.0 

1.2 

PCP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1<2 

NO  PC P 

.A 

.5 

.3 

• 

• 

• 

* 

.0 

.0 

1 . A 

TOT  A 

.A 

. 5 

.3 

• 

• 

• 

• 

.0 

.0 

1 . A 

PCP 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

2<5 

NO  PCP 

.7 

1.0 

.A 

• 

.0 

• 

• 

.0 

• 

2.2 

TOT  A 

.7 

1.0 

.* 

• 

.0 

• 

• 

.0 

• 

2.2 

PCP 

• 

.1 

. 1 

• 

• 

.0 

.0 

, 

.0 

.0 

.2 

5<10 

NO  PCP 

7.9 

8.1 

1.8 

.1 

.2 

.1 

.2 

.8 

.0 

.3 

19. A 

TOT  A 

7.9 

8.2 

1.9 

•2 

.2 

.1 

.2 

.8 

.0 

.3 

19.6 

PCP 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.1 

10* 

NO  PCP 

36.9 

30.6 

3.° 

.2 

.2 

.A 

2.6 

.0 

.5 

75.5 

TOT  A 

37.0 

30.7 

3.9 

.2 

.2 

.2 

.A 

2.6 

.0 

.5 

75.7 

TOT  ObS 
TQT  PC  T 

46. 5 

AO. 9 

6.5 

, A 

, A 

.3 

.6 

3.3 

.0 

.9 

100. 0 

7091 

TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WIND  DIRECTION  VS  HIND  SPEED 
HITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY  SPD  N NE 

(NH)  KT  $ 


0-3 

• 

.0 

<1/2 

4-10 

• 

• 

11-21 

• 

• 

22* 

.0 

.0 

TOT  X 

• 

• 

0-3 

• 

• 

l / 2 < 1 

4-10 

.2 

.1 

11-21 

.2 

.2 

22* 

• 

.1 

TOT  * 

.4 

.4 

0-3 

.1 

* 

1<2 

4-10 

.1 

.2 

11-21 

.2 

.3 

22* 

.0 

.1 

TOT  X 

.3 

.6 

0-3 

.1 

.1 

2<5 

4-10 

.2 

.3 

11-21 

.3 

.7 

22* 

* 

.2 

TOT  X 

.6 

1.3 

0-3 

.4 

.4 

5<10 

4-10 

3.6 

3.6 

11-21 

3.1 

4,4 

22* 

.2 

.5 

TOT  X 

7.3 

8.9 

0-3 

.9 

.7 

10» 

4-10 

14.5 

11.6 

11-21 

17.4 

18.7 

22* 

1.0 

2.0 

TOT  X 

33.7 

33.0 

TOT  oBS 
TOT  PCT 

42. A 

44.2 

E SE  S SH  W 

.0  .0  ,0  .0  .0 

• .0  ,0  .0  .0 

.0  .0  ,0  .0  .0 

.0  .0  ,0  .0  .0 

• .0  .0  .0  .0 

.0  .0  ,0  .0  .0 

.0  .0  .0  .0  * 

* .0  ,0  .0  .0 

* .0  ,0  .0  .0 

* .0  ,0  .0  * 

* * • * * 

,1  * • • * 

.2  .0  ,0  .0  .0 

• .0  .0  *0  .0 

.3  * * • • 

* .0  .0  * .0 

.2  • .0  * • 

.2  • .0  .0  .0 

.1  .0  .0  .0  .0 

.5  * .0  • * 

.1  • • • .1 

.7  .1  .1  • .1 

1,0  * * • * 

.2  ♦ .0  .0  .0 

2.1  .1  .2  * .1 

.2  .1  • .1  .1 

1.8  .2  .1  .1  .3 

2.0  .1  .1  * • 

•A  .0  .0  *0  .0 

A. 4 .3  .2  .2  .A 


7.3  .5  .3  .3  .6 


NH  VAR  CALM  PC T TOTAL 

0B$ 

.0  .0  .0  • 

.0  .0  • 

.0  .0  * 

.0  .0  .0 

.0  .0  .0  .1 

.0  .0  * * 

• .0  .3 

• .0  .A 

• .0  .1 

.1  .0  * .9 

* .0  .0  .2 

* .0  .A 

* .0  .7 

.0  .0  .1 

* .0  .0  1 . A 

.0  .0  * .2 

* .0  .8 

* .0  1.3 

.0  .0  .3 

* .0  * 2.6 

.1  .0  .A  1.6 

.5  .0  8.7 

,1  .0  8.7 

.0  .0  .9 

.7  .0  .A  19.9 

.2  .0  .6  2.9 

1.7  .0  30.2 

.A  .0  38.7 

* .0  3. A 

2. A .0  .6  75.2 

9469 

3.2  .0  1.1  100.0 


PACE  622 


DECEMBER 


Rk*100»  (PRIMARY)  1923-197J 
<OVER-AlU  1839-1973 


AREA  0008  DAKAR 

19.8N  17. 9W 


percent  frequence  of  ceiling  heights  ifeet,nh  ><*/ a ) and 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  B V wOUR 


HQ'JR 

ooo 

150 

300 

600 

10O0 

2000 

35OO 

3OOO 

6300 

8000. 

total 

NH  <5/8 

total 

(GMT) 

1*9 

299 

399 

999 

1999 

3A99 

9999 

6A99 

7999 

ANY  HOT 

DBS 

00C03 

.2 

.0 

.0 

.8 

1.7 

2.1 

1.5 

.8 

1.0 

3.3 

11.5 

88.5 

1A  36 

00609 

.1 

.0 

.1 

.A 

2.B 

2.  A 

1.2 

.9 

.7 

3.6 

12.3 

87.7 

1A09 

12615 

.1 

.1 

.1 

.8 

2.1 

1.9 

1.3 

1.3 

.7 

2.9 

11. A 

88.6 

1 A9A 

18621 

.3 

.0 

.2 

.9 

2.3 

2.8 

2.5 

l.l 

1.9 

3.7 

15.3 

8*.7 

1386 

TOT 

11 

1 

6 

A3 

128 

132 

9A 

57 

55 

193 

720 

5005 

5725 

PCT 

.2 

• 

.1 

.8 

2.2 

2.3 

1.6 

1.0 

1.0 

3. A 

12.6 

87. A 

100.0 

TABLE  11 


PERCENT 

FREQUENCY 

VSBY 

(NM) 

BY  HOUR 

HOUR 

(GMT) 

<1/2 

l / 2<  1 

1 <2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

ORS 

00603 

• 

.6 

.9 

2.6 

l9  • 2 

76.6 

2223 

06609 

• 

1.1 

1.3 

2.1 

21.3 

7A.1 

2621 

12615 

.1 

1.1 

1.3 

2.5 

16.6 

78.3 

2180 

18621 

.1 

.9 

1.7 

3.2 

22.3 

7i.8 

2585 

TOT 

8 

91 

129 

251 

1922 

7208 

9609 

PCT 

.1 

.9 

1.3 

2.6 

20. 0 

75.0 

100. 0 

TABLE  12 

CUMULATIVE  pct  FKEQ  of  RANGES  JF  VSBY  (NM)  and/or 
CEILING  HOT  (FEET/NH  >*♦/  8 ) / b y hour 


huur 

<150 

<600 

<1000 

1000* 

NH  <5/8 

total 

(GMT  ) 

<50YD 

<1 

<5 

AND5* 

AND  5* 

OBS 

00603 

.2 

.2 

3.2 

10.6 

86.2 

1398 

06609 

.1 

.2 

2.8 

11.7 

85.6 

1378 

12615 

.2 

.A 

3.8 

10.1 

86.0 

1959 

18621 

.A 

.7 

9.2 

13.6 

62.2 

1357 

TOT 

13 

21 

196 

6A2 

A75A 

5592 

PCT 

.2 

.A 

3.5 

11.5 

85.0 

100.0 

TABLE  13 

PERCENT  FREQUENCY  of  RELATIVE  HUMIDITY  by  TFhP 


TEMP  F 

0-29 

30-39 

A0-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

8o-89 

90-100 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

85/89 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

.1 

• 

.0 

22 

.9 

B0/8A 

.0 

.0 

*2 

1.0 

2.2 

2.6 

1.0 

.2 

AAO 

7.2 

75/79 

.0 

• 

1.0 

9.6 

8.7 

13.9 

7.7 

2.0 

2310 

38.0 

70/79 

.0 

.1 

1.3 

♦.3 

10.7 

15.1 

9.2 

3.0 

2659 

A3. 8 

65/69 

.0 

• 

.2 

1.2 

2.0 

9.3 

2.1 

.5 

627 

10.3 

60/69 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

.1 

* 

15 

.2 

TOTAL 

0 

8 

168 

699 

1951 

2187 

1229 

391 

6073 

100.0 

PCT 

.0 

.1 

2.6 

11.9 

23.9 

36.0 

20.2 

5.6 

tABLE  15 


MEANS/ 

extremes 

ANO 

PERCENTILES 

CF  TEMP 

( DEG  F)  BY 

HOUR 

HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

IS 

MjN 

MEAN 

total 

OBS 

00603 

89 

81 

79 

73 

68 

65 

60 

73.* 

2735 

06609 

86 

80 

78 

73 

68 

65 

61 

73.0 

3653 

12615 

89 

69 

82 

75 

69 

66 

59 

75.3 

2663 

16621 

89 

69 

81 

75 

69 

66 

62 

79.8 

3591 

TOT 

89 

63 

80 

79 

68 

65 

S’ 

79.1 

12692 

table  lA 

percent  frequency  of  wind  direction  by  temp 


N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

w 

NW 

VAR 

calm 

• 2 

.1 

* 

.0 

.0 

• 

* 

* 

.0 

.0 

3.7 

2.5 

.9 

.0 

.1 

* 

• 

.5 

.0 

.1 

17.8 

19.7 

2.3 

.2 

.1 

.1 

• 9 

1.9 

.0 

.5 

19.9 

19.3 

2.7 

.2 

.1 

.1 

.2 

1.2 

.0 

.1 

9.9 

9.5 

.8 

* 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

96.6 

91.1 

6.2 

.9 

.3 

.3 

.6 

3.7 

.0 

.8 

TABLE  16 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  BY  HOUR 


HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

mean 

total 

OBS 

00603 

.0 

9.8 

17.0 

90.9 

29.5 

8.3 

76 

1550 

06609 

.0 

13.0 

19.5 

35.3 

29.7 

7.6 

79 

1582 

12615 

.0 

25.5 

29.9 

30.5 

10.9 

3.2 

68 

1526 

18621 

.0 

13.3 

28.7 

37.3 

16.8 

3.9 

71 

1530 

TOT 

0 

873 

1967 

2220 

1271 

357 

72 

6188 

PAGE  623 


DECEMBER 


PERIOD:  (PRIMARY)  1923-19?3  AREA  OOO0  DAKAR 

(OVER-ALL)  1855-1973  TABLE  17  U.BN  17. 9W 

PtT  FREQ  UF  AIR  TEMPERATURE  (DEC  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FUG  (WITHOUT  PRECIPITATION) 

VS  AIR-SEA  TEMPERATURE  DIFFERENCE  (DEG  F) 


AIR-SEA 

57 

61 

65 

69 

73 

77 

• i 

69 

6V 

707 

W 

WO 

TMP  OIF 

60 

64 

66 

72 

76 

60 

64 

86 

92 

FOG 

FOG 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

4 

14/16 

.0 

. 0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

11/13 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

4 

.0 

15 

4 

.2 

9/10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

4 

4 

4 

28 

4 

.4 

7/8 

.0 

.0 

.0 

4 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

54 

4 

.8 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.3 

.1 

4 

.0 

50 

4 

.7 

5 

.0 

.0 

4 

.2 

.7 

.6 

.3 

4 

.0 

12  2 

.1 

1.8 

4 

.0 

.0 

4 

.4 

1.2 

1.0 

.3 

4 

4 

199 

.1 

3.0 

3 

.0 

.0 

• 1 

.6 

2.1 

1.5 

.4 

.1 

.0 

311 

.1 

4.6 

2 

.0 

.0 

.1 

) .5 

3.6 

2.2 

.6 

.1 

.0 

524 

.1 

7.9 

1 

.0 

• 

.4 

P.8 

6.9 

3.4 

.6 

.0 

.0 

920 

.5 

13.6 

0 

.0 

.0 

1.0 

3.9 

7.8 

4.3 

.7 

.0 

.0 

1153 

.4 

17.2 

-1 

* 

.0 

1.0 

4.3 

7.4 

3.4 

.6 

4 

.0 

1094 

.3 

16.4 

-2 

.0 

• 

1.0 

4.0 

4.7 

2.4 

.2 

.0 

.0 

806 

.2 

12.2 

-3 

* 

4 

• 8 

3.0 

3.4 

1.3 

.1 

4 

.0 

573 

• 1 

8.7 

-4 

.0 

• 

1.7 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

304 

4 

4.6 

-5 

• 0 

• 

.4 

1.0 

.9 

.5 

4 

.0 

.0 

184 

.0 

2.8 

-6 

.0 

.0 

,4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

75 

4 

1.1 

-7/-B 

.0 

,4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

84 

.0 

1.3 

-9/-10 

.0 

* 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.4 

-11/-13 

.0 

* 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

4 

*1 4/-16 

.0 

4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

4 

TOTAL 

2 

18 

379 

1598 

2757 

1460 

288 

27 

2 

6531 

139 

6392 

PCT 

• 

.3 

5.8 

24.3 

42.2 

22.4 

4.4 

.4 

4 

100.0 

2.1 

97.9 

PERIOD:  (OVER-ALU  1963-1973 


TABLE  18 


PCT  FREQ  OF  wINO  SPEED  ( KTS ) AND  DIRECTION  VERSUS  SEA  HEIGHTS  (FT) 


N NE 


HGT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.6 

1.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.4 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1-2 

.4 

11.5 

4.6 

.0 

.0 

.0 

16.5 

.2 

5.8 

3.8 

.0 

.0 

.0 

9.9 

3-4 

.0 

3.0 

13.1 

.2 

.0 

.0 

18.3 

.1 

3.7 

10.5 

.4 

.0 

.0 

14.7 

5-6 

.0 

.6 

7.5 

.4 

.0 

.0 

8.3 

.0 

.6 

7.0 

1.0 

4 

.0 

8.7 

7 

.0 

.2 

2.5 

.4 

.0 

.0 

3.1 

.0 

• 2 

2.1 

1.0 

.0 

.0 

R.3 

8-9 

.0 

.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.8 

.0 

• 0 

.4 

.6 

.0 

.0 

i.O 

10-11 

.0 

.0 

4 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.3 

12 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

13-16 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

4 

.0 

4 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

1.0 

19.0 

28.4 

1.4 

.0 

.0 

49.7 

.6 

11.6 

24.2 

3.2 

4 

.0 

39.7 

hgt 

1-3 

4-10 

11-21 

E 

22-33 

34-47 

484  PCT 

1-3 

4-10 

11-21 

se 

22-33 

34-47 

48* 

PCT 

<1 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0  .4 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

1-2 

.1 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0  1.4 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

3-4 

.0 

.4 

1.0 

.1 

.0 

.0  l.S 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5-6 

.0 

.0 

.9 

.2 

.0 

.0  1.1 

.0 

• 0 

.1 

4 

.0 

.0 

.1 

7 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0  .5 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

• 0 

8-9 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0  .2 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10-11 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.0  .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.0 

4 

.0  .1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

13-16 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

26-32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-40 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

41-48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

49-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

71-86 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

■ 0 

• 0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

87* 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

.2 

1.3 

1.7 

.7 

0 

.0  3.2 

6 

4 

.1 

4 

.0 

.0 

*1 

PAGE  624 


w 


PtRlOO:  (OVER-ALU  1963-1973 


Df  C EMBER 


i 


HUT 

<1 

1-2 

3-6 

9-6 

7 

8-9 

10-  L i 
12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-32 

33-60 

61-68 

69-60 

61-70 

71-86 

87* 

TOT  PCT 


HGT 

<1 

1-2 

9-6 

9-6 

7 

8-9 

10-11 

12 

13-16 

17-19 

20-22 

23-23 

26-32 

33-60 

61-68 

69-60 

61-7C 

71-86 

87* 

TQT  PCT 


1-3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


1-3 
.1 
.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 
.0 
.2 
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TABIF 

18 

ICONT) 

16. 8N 

17, 

>9ri 

PCT 

FREQ  OF 

WIND 

speed 

<KT$> 

AND 

DIRECTION  VERSUS  sea 

HEIGHTS 

( FT  > 

s 

Sri 

6-10 

11 

-21 

22-33 

36-67 

6®* 

PCT 

1-3 

6-10 

11-21 

22 

-33 

36-67 

68» 

PCT 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.1 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

6 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

<0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.? 

.1 

.1 

* 

.0 

.0 

.0 

.2 

V 

NW 

TOTAL 

6-10 

11 

-21 

22-33 

36-67 

6*  + 

PcT 

1-3 

6-10 

11-21 

22 

-33 

36-67 

68* 

PCT 

PCT 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

1.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.7 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

.6 

.6 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.0 

♦ 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

2.5 

.7 

.0 

.0 

.0 

3.5 

99.1 

WlNO 

SPEED 

(KTS) 

VS  SEA 

X 

o 

X 

(FT) 

HGT 

0-3 

6-10 

11-21 

22-33 

36-67 

68^ 

PCT 

<1 

2.9 

3.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

6.7 

1-2 

1*0 

19.9 

8.8 

.0 

.0 

.0 

29.8 

3-6 

*1 

9.7 

26.8 

.7 

.0 

.0 

35.2 

5-6 

.0 

1.3 

15.6 

1.5 

• 

.0 

18.5 

7 

.0 

.6 

6.9 

1.5 

.0 

.0 

6.9 

8-9 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

.0 

.0 

2.0 

10-11 

• 0 

.0 

.2 

.6 

.0 

.0 

.6 

12 

.0 

.1 

.2 

.1 

• 

.0 

.3 

13-16 

.0 

• 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

17-19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20-22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23-25 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26-32 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

33-60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-68 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

69-60 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61-70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71-86 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87* 

• 0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOT  PCT 

3.9 

35.0 

55.7 

5.3 

..1 

.0 

100.0 

ANNUAL 


( 


AREA  0006  DAKAR 

TABLE  1 14.9N  17. 9H 


PERCENT  FREQUENCY  OF  HEATHER  OCCURRENCE  B Y HIND  DIRECTION 

precipitation  type  other  heather  phenomena 


UNO  OIR 

RAIN 

RAIN 

ORZL 

FRZG 

SnOH 

OTHER 

HAIL 

PCPN  AT 

PrPN  PAST 

thor 

FOG 

fog  ho 

shore 

SPRAY 

NO 

SHUR 

PCPN 

FR7n 

OB  time 

HOUR 

ltng 

HO 

PCPN 

haze 

BLUG  OUST 

SIG 

PCPN 

PCPN 

PAST  HR 

SLUG  SNUW 

WEA 

N 

.6 

• A 

.1 

.0 

.0 

.0 

* 

1.0 

• 3 

1.2 

2.9 

• 

6.1 

1.2 

87.3 

NE 

1.1 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

1.9 

.5 

1.6 

3.0 

• 

5.5 

1.6 

86.1 

E 

3,1 

i.e 

,4 

.0 

,0 

.0 

,1 

3.* 

1.8 

3.1 

2.3 

.0 

7.2 

2.3 

78.4 

SE 

4.3 

2.4 

.7 

.0 

.0 

• 0 

• 0 

7.4 

1.5 

2.6 

3.6 

.0 

3.7 

1.0 

60.6 

S 

2.7 

2*3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.7 

1.4 

2.3 

4.2 

.1 

4.6 

1.2 

61.0 

SH 

1.6 

1.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

• 1 

3.5 

1.7 

3.1 

5.4 

• 

3.4 

2.6 

78.4 

u 

1.0 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.2 

.6 

2.1 

4.3 

.2 

7.0 

1.7 

81.9 

NU 

.6 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

4 

1.1 

.6 

1.8 

4.0 

• 

6.6 

1.0 

85.0 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

calm 

.6 

.3 

.2 

.0 

.0 

• 0 

• 

1.4 

1.0 

2.5 

4.7 

.2 

8.3 

1.9 

80.3 

TOT  PC  T 

1.0 

.7 

.2 

.0 

,0 

.0 

• 

1.9 

.8 

1.6 

3.1 

• 

5.9 

1.4 

•5.5 

TOT  06S : 8*597 


PERIOD:  (PRIMARY)  1921-1973 
(OVER-ALU  1834-1973 


TABLE  2 

percent  frequency  qf  heatmer  occurrence  by  hour 


precipitation  type  other  heather  Phenomena 


HOUR 

RAIN 

rain 

ORZL 

FRZG 

SnC"< 

QTHFA 

HAIL 

PCPN  AT 

PCPN  past 

THDR 

fog 

fog 

HO 

SMOKE 

SPRAY 

NO 

(GMT) 

SHHR 

PCPN 

FRZn 

PCPN 

08  TIME 

HOUR 

ltng 

wo 

PCPN 

pcpn 

past 

HR 

HAZE 

SLUG  DUST 
SLUG  SNOH 

SIG 

HEA 

0010  3 

1.1 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

• 

1.9 

.7 

3.5 

2.5 

4 

5.0 

1.2 

85.4 

06C09 

1.5 

1.0 

.3 

.0 

.0 

• 0 

4 

2.9 

.8 

2.6 

3.7 

4 

4.9 

1.2 

84.1 

12C13 

.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

4 

1.5 

1.0 

.1 

2.7 

4 

6.8 

1.7 

86.2 

18L21 

.7 

• 6 

.2 

.0 

.0 

• 0 

4 

1.5 

.5 

.6 

3.8 

4 

7.0 

1.4 

85.4 

TOT  PCT 
TQT  OBS: 

1.0 

87635 

.7 

.2 

.0 

.0 

• 0 

4 

2.0 

.8 

1.7 

3.2 

4 

5.9 

1.4 

85.3 

table  3 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  hINO  DIRECTION  by  speed  AND  by  hour 


HIND  SPEED  (KNOTS)  HOUR  (GMT) 


UNO  OIR 

0-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-47 

4b* 

TOTAL 

PCT 

mean 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

OBS 

FREQ 

SPD 

N 

1.7 

18.8 

21.0 

1.5 

4 

.0 

43.0 

11.1 

43.9 

47.3 

43.0 

39.1 

41.8 

47.8 

45.2 

41.2 

NE 

.8 

9.3 

10.8 

1.3 

4 

.0 

22.1 

11.6 

18.9 

13.6 

21.1 

26.2 

25.5 

17.7 

20.6 

23.1 

E 

.3 

2.0 

1.3 

• 2 

4 

.0 

3.9 

10.0 

2.8 

2.1 

3.5 

5.5 

5.4 

3.1 

3.2 

3.6 

SE 

.2 

.9 

.3 

4 

4 

.0 

1.5 

8.0 

1.3 

1.3 

1.5 

1.9 

1.9 

1.8 

1.3 

1.2 

S 

.5 

1.5 

.6 

.1 

4 

.0 

2.7 

7.1 

2.8 

2.2 

2.4 

2.2 

2.7 

2.8 

2.9 

2.6 

sw 

.6 

2.6 

.8 

.1 

4 

.0 

4.0 

6.7 

4.7 

4.7 

4.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.9 

4.7 

H 

.7 

4.4 

1.1 

4 

4 

• 0 

6.3 

6.7 

6.9 

7.1 

6.7 

5.6 

5.4 

6.8 

6.4 

6.7 

NH 

1.1 

8.9 

4.2 

.1 

4 

.0 

14.4 

8.7 

15.9 

17.9 

15.0 

12.3 

12.4 

15.2 

14.7 

14.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.2 

2.2 

.0 

2.8 

3.9 

2.7 

1.9 

1.7 

1.7 

1.8 

2.1 

TOT  DBS 

149512 

10.4 

29599 

1977 

29468 

13315 

30541 

2013 

29001 

13598 

TOT  PCT 

8.1 

48.4 

40.1 

3.3 

.1 

.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TABLE  BA 


HIND 

SPEED 

(KNOTS) 

HOUR 

(GMT) 

UNO  OIR 

0-6 

7-16 

17-27 

28-40 

41* 

TOTAL 

PCT 

MEAN 

00 

06 

12 

18 

OBS 

FREQ 

SPD 

03 

09 

15 

21 

N 

7.8 

27.2 

7.8 

.2 

• 

43.0 

11.1 

44.1 

41.8 

42.1 

43.9 

NE 

3.8 

13.4 

♦ .7 

.2 

• 

22.1 

11.6 

18.6 

23.3 

25.0 

21.4 

E 

1.2 

2.0 

.6 

.1 

* 

3.9 

10.0 

2.7 

4,1 

5.3 

3.3 

SE 

.7 

.7 

.1 

• 

.0 

1.5 

6.0 

1.3 

1.6 

1.9 

1.3 

S 

1.3 

1.1 

.2 

• 

.0 

2.7 

7.1 

2.6 

2.4 

2.7 

2.8 

SH 

1.8 

1.9 

.2 

• 

.0 

4.0 

6.7 

4.7 

3.8 

3.2 

4.2 

H 

3.0 

3.1 

.2 

• 

.0 

6.3 

6.7 

6.9 

6.3 

5.5 

6.5 

NH 

4.7 

8.6 

1.0 

• 

.0 

14.4 

8.7 

16.0 

14.2 

12.6 

14.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CALM 

2.2 

2.2 

.0 

2.9 

2.4 

1.7 

1.9 

TOT  OBS 

149312 

10.4 

31576 

42783 

32554 

42599 

TOT  PCT 

26.5 

58.1 

14.8 

.5 

4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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table  a 


AREA  OOOB  DAKAR 

14. 9N  17. 9W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  QF  NINO  SPE60  0Y  HOUR  ( GHT ) 

NINO  SPEED  (KNOTS)  PCT  TOTAL 


HOUR 

CALM 

1-3 

4-10 

11-21 

22-33 

34-4,7 

4R» 

mean 

FREQ 

OBS 

00C03 

2.9 

3.9 

49.8 

38.4 

3.0 

• 

.0 

10.2 

100.0 

31376 

06C09 

2.4 

6.0 

49.0 

39.1 

3.4 

.1 

.0 

10.3 

100.0 

42783 

12(19 

1.7 

3.3 

46.1 

42.8 

3.9 

.1 

.0 

10.8 

100.0 

32554 

184?1 

1.9 

6.2 

48.7 

40.1 

3.1 

.1 

.0 

10.4 

100.0 

42599 

TOT 

PCT 

2.2 

5.9 

48.4 

40.1 

3.3 

.1 

.0 

10.4 

100.0 

149512 

TABLE  5 


TABLE  6 


PCT  FR|Q  OF  TOTAL  CLUUy  AMOUNT  (EIGHTHS) 
BY  WIND  DUECTION 

MEAN 


WND  DIR 

0-2 

3-4 

3-7 

8 L 

total 

CLOUD 

ooo 

OBSCO 

OBS 

COVER 

149 

N 

28.3 

6.6 

8.6 

4.1 

2.8 

.1 

NE 

9.3 

2.6 

3.7 

1.7 

3.2 

E 

1.2 

.4 

.8 

.5 

3.9 

SE 

.3 

.2 

.5 

.4 

4.3 

S 

.7 

.5 

1.0 

.5 

3.2 

SM 

1.0 

.7 

1.2 

.8 

3.4 

w 

2.1 

1.2 

1.9 

1.2 

3.3 

NW 

7.3 

2.7 

3.8 

2.0 

2.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

CALM 

1.0 

.3 

.5 

.3 

3.0 

* 

TOT  OBS 

66925 

3.0 

TOT  PCT 

51.2 

15.1 

22.1 

11.6 

100.0 

.3 

percentage  frequency  of  ceiling  heights  (ft,nh  >4/b> 

AND  OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  WIND  DIRECTION 


150 

300 

600 

1000 

2000 

3500 

5000 

6500 

♦ 

o 

o 

o 

CO 

NH  <5/8 

TOTAL 

299 

599 

999 

1999 

3499 

4999 

6499 

7999 

ANY  HGT 

OBS 

• 

.1 

.7 

2.0 

1.6 

.4 

1.3 

40.4 

• 

• 

.3 

.6 

.7 

.4 

.2 

. 2 

.4 

14.3 

• 

* 

.1 

.3 

.2 

• 

4 

• 1 

2.1 

• 

• 

.1 

• 2 

.1 

* 

• 

4 

4 

.6 

« 

• 

.2 

.3 

.2 

4 

4 

4 

1.8 

• 

• 

.2 

.4 

.3 

.1 

4 

.1 

2.4 

* 

.1 

.3 

.6 

.4 

.1 

4 

.1 

4.5 

• 

.1 

.4 

1.3 

.9 

.3 

.1 

.4 

12.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

.1 

• 

4 

4 

.1 

1.7 

66925 

.1 

,4 

2.3 

6.0 

4.6 

2.1 

.9 

,7 

2.3 

80.2 

100.0 

TABLE  7 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  SIMULTANEOUS  UCCURRENCE 
OF  CEILING  HEIGHT  (NH  >4/8)  AND  VSBY  (NM) 


VS8Y  ( NM > 


CEILING 

> OR 

• OR 

. OR 

• OR 

■ OR 

• OR 

• OR 

. OR 

(FEET) 

>10 

>5 

>2 

>1 

>1/2 

>1/4 

>5OY0 

>0 

- OR  >6500 

2.2 

3.1 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

• OR  >5000 

2.9 

9.0 

4.2 

9.2 

9.2 

4.2 

4.2 

4.2 

■ OR  >3500 

4.5 

5.9 

6.2 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

■ OR  >2000 

7.8 

10,3 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

10.8 

■ OR  >1000 

12.0 

16.0 

16.7 

16,7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.8 

• OR  >600 

13.5 

18.1 

18.9 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

■ OH  >300 

13.7 

18.5 

19.3 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

• OR  >150 

13.7 

18.5 

19.4 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

• OR  > 0 

13.8 

18.6 

19.6 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.8 

total  number 

, OF  OBS: 

6902? 

PCT  F»£Q 

NH  <5/8 1 

80.2 

0 1 
46.0  10.9 


TABLE  7 A 

percentage  freq  of  low  clouds  (eighths) 


2 

9.6 


7.9  6.0  4.0  4.8  4.4 


TOTAL 

8 OBSCD  OBS 
7.2  .2  72091 
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PERCENT  FRkQ  OF  WIND  Ol 

precipitation 


EC  T I ON  VS  OCCURRENCE  OR  NON-OCCURRENCE  OF 

ith  varying  values  nF  visibility 


VSBY 

N 

NF 

F 

SE 

S 

sw 

W 

NW 

VAR 

CALH 

PCT 

total 

(NR) 

PCP 

9 

• 

9 

• 

9 

• 

9 

• 

.0 

.0 

9 

OBS 

<1/2 

NO  PCP 

• 

9 

9 

.0 

9 

9 

9 

9 

.0 

• 

.1 

TOT  * 

9 

9 

• 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.1 

PCP 

• 

• 

9 

9 

9 

9 

.0 

9 

.0 

.0 

9 

l / 2 < 1 

NO  PCP 

.7 

.3 

• 

• 

• 

9 

.1 

.3 

.0 

9 

1.5 

TOT  * 

.7 

.3 

9 

• 

9 

9 

.1 

.3 

.0 

9 

1.5 

PCP 

• 

9 

* 

• 

• 

9 

9 

• 

.0 

.0 

9 

1<2 

NO  P(.P 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

9 

.1 

.2 

.0 

9 

1.1 

TOT  X 

.3 

.2 

.1 

• 

• 

9 

.1 

.2 

.0 

• 

1.2 

PCP 

9 

9 

• 

• 

• 

• 

9 

• 

.0 

9 

.2 

2<3 

NO  PCP 

1.3 

.5 

.1 

• 

0 

.2 

.6 

.0 

.1 

3.1 

TOT  % 

1.5 

.3 

.2 

• 

.1 

.2 

.6 

.0 

.1 

3.3 

PCP 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

9 

1.0 

3<10 

NO  PCP 

11.7 

4.1 

.7 

.3 

.6 

.9 

1.7 

4.5 

.0 

.3 

25.0 

TOT  X 

11.9 

4.2 

.8 

.4 

.7 

1.1 

1.9 

4.7 

.0 

.5 

26.0 

PCP 

.1 

.1 

0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

9 

.6 

10* 

NO  PCP 

32.0 

12.3 

2.0 

.9 

1.9 

2.5 

4.2 

9.9 

.0 

1.4 

67.3 

TOT  X 

32.1 

12.3 

2.0 

1.0 

2.0 

2.6 

4.3 

10.0 

.0 

1.4 

67.9 

TOT  OBS 
TQT  PCT 

46.8 

17.8 

3.1 

1.4 

2.8 

3.8 

6.6 

13.8 

.0 

2.0 

100.0 

84492 

TABLE  9 

PERCENT  FREQ  OF  WlNO  DIRECTION  VS  NINO  SPEED 
WITH  VARYING  VALUES  OF  VISIBILITY 


VSBY 

SPD 

N 

NE 

E 

SE 

(NR) 

KTS 

0-3 

9 

.0 

.0 

.0 

<1/2 

4-10 

9 

9 

9 

.0 

11-21 

9 

• 

9 

229 

9 

9 

9 

TOT  * 

9 

9 

9 

0-3 

9 

9 

9 

1/2<1 

4-10 

.3 

.1 

9 

11-21 

.3 

.1 

9 

229 

* 

9 

* 

TOT  * 

.6 

.2 

9 

0-3 

9 

9 

9 

1<2 

4-10 

.2 

.1 

9 

11-21 

.2 

.1 

9 

229 

9 

9 

6 

.0 

TOT  * 

.5 

.2 

•1 

0-3 

.1 

9 

9 

2<3 

4-10 

.7 

.3 

.1 

11-21 

.7 

.3 

.1 

229 

.1 

.1 

9 

TOT  * 

1.6 

.7 

.2 

• 1 

0-3 

• 4 

.2 

.1 

5<10 

4-10 

4.B 

2.0 

.4 

.2 

11-21 

3.7 

2.2 

.3 

. 1 

229 

.5 

.3 

.1 

TOT  X 

11.3 

4.6 

.9 

•* 

0-3 

1.2 

.3 

.2 

, j 

109 

4-10 

13.4 

6.0 

1.2 

.6 

11-21 

13.3 

7.1 

.7 

.2 

229 

.9 

.7 

.1 

TOT  X 

31.0 

14.2 

2.2 

1.0 

TOT  OBS 
TOT  PCT 

44.9 

20.0 

5.4 

1.4 

S SW  W NW  VAR  CALM  PC T TOTAL 

OBS 

• * * * .0  9 

* * * * ,0  * 

• .0  .0  .0  ,0  * 

• * * * .0  * .1 

• 9 • 9 .0  • .1 

9 9 .1  .1  .0  .6 

9 9 9 .1  .0  .5 

.0  .0  .0  • .0  9 

9 * .1  .2  .0  • 1.2 

9 9 9 • ,0  • .1 

9 9 9 .1  .0  .5 

9 9 9 9 .0  .A 

.0  • • • .0  .1 

9 9 .1  .2  .0  • 1.1 

9 9 9 .1  .0  .1  .4 

9 .1  .2  .4  .0  1.7 

9 9 9 .2  .0  1.4 

9 9 9 9 .0  .2 

.1  .1  .3  .6  .0  .1  3.7 

.1  .1  .2  .3  .0  .5  2.0 

.3  .6  1.2  2.6  .0  12.2 

.2  .2  .6  1.4  .0  10.4 

9 9 9 ,1  .0  .9 

.6  1.0  l.B  4.4  .0  .5  23.6 

.3  .3  .3  .7  .0  1.3  3.3 

1.2  1.7  3.0  6.2  vO  33.3 

.4  .5  .7  2.8  .0  28.0 

9 9 9 .1  .0  l.B 

1.9  2.6  4.2  9.7  .0  1.3  6B.3 

111721 

2.7  3.8  6.4  15.2  .0  2.2  100.0 
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PERCENT  FREQUENCY  OF  CEILING  HEIGHTS  (FEET/NH  >4/8)  AND 
OCCURRENCE  OF  NH  <5/8  BY  MUUR 


HOUR 

(GHT) 

000 

149 

150 

299 

300 

599 

600 

999 

loOO 

1999 

2000 

3499 

3500 

A999 

5000 

6A99 

6500 

7999 

8000* 

total 

NH  <5/8 
any  hgt 

total 

OBS 

00803 

.3 

• 

.6 

2.0 

5.0 

3.6 

1.8 

.7 

.6 

2.2 

16.6 

83. A 

17178 

06809 

.4 

.1 

,4 

2.9 

7.0 

5.0 

2.2 

.9 

.6 

2.6 

22.2 

77.8 

17246 

12615 

.2 

.1 

.4 

2.1 

5.7 

A. 8 

2.0 

.9 

.8 

2.6 

19.6 

80. A 

19033 

18621 

.2 

• 

.4 

1.8 

5.3 

A. 4 

2.1 

1.0 

.9 

2.7 

18.8 

81.2 

17A05 

TOT 

PCT 

.3 

.1 

.4 

2.2 

5.8 

A. 5 

2.0 

.9 

.7 

2.5 

19.3 

80.7 

70862 

100.0 

TABLE  II  TABLE  12 

CUMULATIVE  PCT  FREQ  OF  RANGES  OF  VSBY  (NH)  AND/OR 
PERCENT  FREQUENCY  vSftY  (NM)  *Y  HOyR  CEKING  HGT  (FEETjNH  >4/8>»bY  HOO* 


HOUR 

(GHT) 

<1/2 

1 / 2<  1 

1<2 

2<5 

5<10 

10* 

total 

obs 

hour 

(GMT) 

<150 

<50*0 

<600 

<1 

<1000 

<5 

1000* 

AND5* 

NH  <5/8 

And  i* 

TQTAL 

OBS 

00603 

.1 

.9 

.8 

3. 4 

2A.3 

7q.  A 

2605A 

00603 

• 3 

.8 

5.9 

13.5 

80.6 

1668A 

06609 

.2 

1.5 

1.2 

3.4 

27.5 

66.2 

31118 

06609 

.A 

1.0 

7.1 

18.0 

74.9 

1675A 

12615 

• 1 

.9 

1.1 

A. 2 

23.6 

70.1 

2701A 

12615 

.2 

.7 

6.8 

16.3 

76.9 

18609 

18621 

.1 

1.5 

1.5 

3.9 

27.0 

66.0 

30801 

18621 

• 2 

,7 

6. A 

16.0 

77.6 

16975 

TOT 

PCT 

.1 

1.2 

1.2 

3.7 

25.7 

68.0 

11A987 

100.0 

TOT 

PCT 

.3 

.8 

6.5 

16.0 

77.5 

69022 

100.0 

TABLE  13 


TABLE  1A 


PERCENT  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  RY  TFMP 


PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  BY  T£MP 


TEMP  F 

o- 

r* 

• 

O 

30-39 

40-A9 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

o 

0 

1 

o 

• 

total 

OBS 

PCT 

FREQ 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

VAR 

CALM 

90/9A 

.0 

• 

6 

• 

.1 

• 

• 

.0 

.1 

.1 

* 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

.0 

85/89 

.0 

6 

6 

.5 

1.2 

• 3 

.1 

2.2 

.9 

.3 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.3 

.0 

, 1 

80/8A 

.0 

• 

2.1 

10.4 

10.9 

1.7 

25.5 

8.0 

3.2 

.9 

.7 

1.6 

2.0 

3.2 

A. 9 

.0 

,9 

75/79 

.0 

• 

2.2 

8.2 

11.1 

3.6 

26.0 

10.6 

A. 5 

.9 

.A 

.7 

1.2 

2.3 

A. 8 

.0 

,5 

70/74 

.0 

6 

2.9 

7.5 

10.2 

A.l 

25.7 

1A.5 

5.5 

.7 

.1 

.1 

.2 

.6 

3.6 

.0 

, 3 

65/69 

.0 

• 

1.2 

3.9 

8.8 

A. 6 

19.1 

12.4 

3.7 

.A 

.1 

.1 

.1 

.2 

2.1 

.0 

, i 

60/64 

.0 

.0 

• 

• 

.1 

.2 

.6 

.6 

1 • A 

.9 

.3 

* 

• 

• 

* 

• 

.2 

.0 

55/59 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

.0 

• 

• 

* 

* 

.0 

.0 

* 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

PCT 

.0 

6 

.5 

2.6 

9.0 

31.  A 

41.9 

1A.6 

70994 

100.0 

*7.3 

17.6 

3.0 

1.3 

2.7 

3.7 

6.6 

15.  B 

.0 

2.0 

TaSLE  15 


TABLE  16 


means, extremes  ano  percentiles  of  temp  (deg  f>  b*  hour  percent  frequency  of  relative  mumioity  by  hour 


HOUR 

(GMT) 

MAX 

99* 

95* 

50* 

5* 

1* 

M JN 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

HOUR 

(GMT) 

0-29 

30-59 

60-69 

70-79 

80-89 

90-100 

MEAN 

total 

OBS 

00803 

91 

80 

79 

7A 

69 

67 

57 

73.9 

3236A 

00803 

.0 

.9 

A. 6 

23.7 

A9.6 

21.2 

83 

17956 

06809 

92 

91 

78 

7A 

69 

67 

55 

73.7 

A3AA1 

06809 

.0 

2.6 

5.9 

22.3 

A7.9 

21.3 

82 

18662 

12815 

95 

85 

82 

76 

71 

69 

55 

76.5 

32616 

12815 

.0 

6.3 

1A.6 

AO. 6 

31.3 

7.3 

76 

187A2 

18821 

95 

85 

91 

76 

71 

69 

57 

75.8 

A266A 

18821 

.0 

2.7 

10.6 

39.2 

39.0 

9.5 

79 

18296 

tot 

95 

9A 

91 

75 

70 

68 

53 

75.0 

151085 

tot 

0 

22A0 

6A71 

23009 

31008 

10928 

SO 

73656 
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PERIOQ:  (PRIMARY  J 1921-197J  AREA  000®  DAKAR 

(OVER-ALU)  183<.-I97i  TABLE  17  14. 9N  17. 9W 

PCT  FREQ  OF  AIR  T£Mpf RATURF  ( DEG  F)  AND  THE  OCCURRENCE  OF  FUC  ( W I THQUT  PRECIPITATION) 

vs  air-sea  temperature  difference  (DEC  F) 


AIR-SEA 
TMP  OIF 

57 

60 

61 

64 

65 

68 

69 

72 

73 

76 

77 

80 

8 1 
84 

85 

88 

89 

92 

>92 

TOT 

W 

FOG 

WO 

FOC 

20/22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

.n 

.0 

4 

.0 

4 

17/19 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

.0 

19 

4 

4 

14/16 

.0 

.0 

.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

67 

4 

.1 

11/13 

.0 

.0 

4 

4 

.1 

.1 

.1 

4 

4 

4 

276 

4 

.3 

9/10 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

.2 

.1 

4 

4 

4 

449 

4 

.5 

7/8 

.0 

4 

4 

.2 

.4 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

1069 

.1 

1.3 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

.4 

.3 

.2 

.1 

4 

.0 

1040 

.1 

1.3 

5 

• 

• 

.7 

.8 

.4 

.3 

.2 

4 

.0 

2070 

.1 

2.5 

6 

.0 

4 

.5 

1.1 

l.o 

.5 

.4 

.3 

4 

.0 

3010 

.2 

3.7 

3 

• 

• 

.9 

1.7 

1.3 

.7 

.8 

.4 

4 

.0 

4561 

.3 

5.6 

2 

• 

.1 

1.6 

2.6 

1.7 

1.1 

1.6 

.4 
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• 3/86 

.1 

• 

* 

.1 

.2 

6.3 

10.9 

12.2 

20.8 

24.9 

7.5 

.8 

9676 

6.7 

• l/«2 

.3 

6 

.7 

.3 

1.7 

13.1 

32.6 

63.5 

69.9 

62.9 

22.6 

3.5 

26617 

17.3 

79/80 

.5 

.2 

• 3 

. 9 

3.5 

16.3 

21.2 

26.0 

l’.l 

17.3 

23.0 

7.* 

15690 

11.0 

77/78 

1.7 

.5 

.6 

1.7 

6.3 

13.6 

13.5 

10.7 

6.6 

6.7 

21.3 

15.7 

10989 

7.8 

75/76 

6.5 

1.8 

1.9 

3.5 

9.4 

16.1 

10.2 

3.7 

1.0 

2.0 

1 3.5 

IV. 1 

10017 

7.1 

7J/76 

11.3 

5.6 

5.2 

7.2 

16.0 

16.8 

6.6 

.9 

.5 

.7 

7.6 

23.8 

12139 

8.6 

71/72 

19.0 

11.6 

11.9 

13.6 

21.2 

13.1 

2.2 

.3 

.2 

.3 

2.  1 

16.9 

13330 

9.6 

69/70 

21.2 

18.8 

19.5 

21.3 

21.2 

6.7 

.6 

.2 

• 

.1 

.8 

9.6 

16301 

10.1 

67/68 

20.6 

25.6 

29.3 

25.0 

13.3 

2.5 

.1 

• 

0 

• 

.3 

6.5 

13958 

9.9 

65/66 

12.2 

19.3 

19.9 

16,8 

9.0 

6 

• 

0 

0 

.0 

• 

1.3 

8921 

6.3 

63/66 

6.7 

13.2 

12.6 

8.6 

1.7 

.2 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

5152 

3.6 

61/62 

1.3 

3.1 

2.5 

1.3 

.3 

• 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1002 

.7 

59/60 

.6 

.5 

.6 

.3 

• 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 

201 

.1 

57/58 

.1 

• 

.1 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

• 

55/56 

• 

• 

0 

• 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

0 

53/56 

.0 

.0 

• 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

• 

51/52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

69/50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

67/68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

65/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

63/66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

61/62 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

39/60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

37/38 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

35/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

33/36 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

31/32 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

29/30 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

27/28 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

<27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

TOTAL 

11657 

11203 

12528 

11917 

12386 

11886 

11820 

11803 

10931 

11965 

11366 

11921 

161363 

100.0 

mean 

69.6 

67.7 

67.8 

68.7 

71.6 

76.0 

79.6 

80.5 

81.6 

81.6 

78.6 

76.0 

76.7 

TABLE  21 
PRESSURE  - {MB) 
AVFRAGE  BY  HOUR  (GMT) 


MO 

0000 

0300 

0600 

0900 

1200 

JAN 

1016 

1016 

1013 

1016 

1015 

FEB 

1016 

1012 

101? 

1016 

1016 

MAR 

1013 

1011 

1012 

1013 

1013 

APR 

1013 

ion 

101? 

1013 

1013 

MAY 

1013 

1012 

1012 

1013 

1016 

JUN 

1016 

1013 

1013 

1016 

1014 

JUI 

1016 

1013 

1013 

1016 

1014 

AUC 

1013 

1012 

1012 

1013 

1013 

SEP 

1013 

10i2 

1012 

1013 

1013 

OCT 

1013 

1012 

1012 

1013 

1014 

NOV 

1013 

1012 

1012 

1013 

1013 

DEC 

1016 

1013 

1013 

1016 

1014 

ANN 

1013 

10 1 2 

101? 

1013 

1014 

OBS 

22197 

2092 

21950 

6019 

23296 

1500 

1800 

2100 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

1013 

1013 

1014 

1014 

8524 

1012 

1012 

1013 

1013 

8471 

1012 

1011 

1012 

1012 

9404 

1011 

1011 

1012 

1012 

9007 

101? 

ion 

1012 

1013 

9184 

1013 

1013 

1014 

1014 

9043 

1013 

1012 

1013 

1013 

8862 

1012 

1011 

1012 

1012 

8974 

1012 

1012 

1013 

1013 

8263 

1012 

1012 

1013 

1013 

8937 

1011 

1011 

1013 

1012 

8044 

1012 

1012 

1013 

1013 

8663 

1012 

1012 

1013 

1013 

105376 

2083 

21727 

6012 

percentiles 


MO 

MIN 

1* 

5* 

23% 

JAN 

998 

1007 

1010 

1012 

FEB 

1001 

1007 

1009 

1011 

MAR 

998 

10oS 

1008 

1011 

APR 

1001 

1007 

1009 

1011 

"ay 

999 

10o7 

1009 

1011 

J UN 

1000 

10o8 

1010 

1012 

JUI 

1001 

10o» 

1010 

1012 

AUG 

1001 

1007 

1009 

ion 

SEP 

1003 

1007 

1009 

1011 

OCT 

1000 

1008 

1009 

1011 

NOV 

997 

10<)7 

1009 

1011 

DEC 

992 

1007 

1010 

1012 

50* 

75* 

95* 

99* 

MAX 

1014 

1015 

1018 

1021 

1034 

1013 

1015 

1017 

1020 

1028 

1012 

1014 

1016 

1019 

1027 

1012 

1014 

1016 

1018 

1026 

1013 

1014 

1016 

1018 

1026 

1014 

1015 

1017 

1019 

1025 

1013 

1015 

1017 

1019 

1026 

1012 

1014 

1016 

1017 

1025 

1013 

1014 

1016 

1018 

1025 

1013 

1014 

1016 

1018 

1026 

1012 

1014 

1016 

1018 

1025 

1013 

1015 

1017 

1019 

1027 

PACE  6B2 
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